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Нинішній бурхливий розвиток науки і техніки у світовому масштабі зумовив 
глобальне розширення наукових контактів і колосальне зростання наукової літератури, що 
в незалежній Україні виразилося ще й в нагальній потребі творення українськомовних рі- 
зногалузевих словників - перекладних та тлумачних. Зокрема, в галузі фізики тлумачний 
словник такого типу вийшов у світ 30 років тому (Біленко І.І. Фізичний словник. - К., 
Вища школа, 1979. - 336 с.). Якщо зважити на те, що в Україні не видавався жоден енци- 
клопедичний словник чи довідник із фізики, то фахівці мали послуговуватися лише 
російськими виданнями, самотужки перекладаючи, в разі потреби, професійні наукові те- 
рміни й поняття рідною мовою. Але ж створення термінологічних словників - як пере- 
кладних, багатомовних, так і тлумачних - є, з одного боку, необхідним узагальненням і 
потужним джерелом збагачення наукової лексики у певній галузі людської діяльності, а з 
другого - ще й одним із дієвих засобів підвищення рівня знань та ефективності роботи ви- 
кладачів та науковців. 

Термін - це та основа, цеглинка, завдяки якій вибудовується будь-яка наукова продук- 
ція. Водночас наукова праця сама стимулює створення нових понять, досконаліших 
означень. Тобто процес розвитку термінології і як науки, і як сукупності термінів є бага- 
тоступеневим, включаючи в себе не лише роботу безпосередньо над словниками - фа- 
ховими тлумачними та енциклопедичними як найбільш всеохопними - а й написання під- 
ручників, навчальних посібників і монографій із профільних спеціальностей. Останнє, в 
свою чергу, є базою для появи нових означень і збагачення словникового запасу, а, отже, 
й для подальшого написання досконаліших словників, які полегшують працю науковців 
та освітян. 

Запропонований читачам "Тлумачний словник із фізики" значною мірою переймає на 
себе функції українського фізичного енциклопедичного словника, розширюючи вміст 
уведенням термінів російською та англійською мовами, а в окремих випадках здійснюю - 
чи етимологічні дослідження понять із посиланнями на грецькі та латинські першодже- 
рела, що поглиблює їх тлумачення. 

Для виконання даної роботи автори попередньо попрацювали над складанням 
грунтовної словникової бази, над осмисленням питомого українського перекладу, над 
поясненням фізичних явищ і понять, підготувавши і оприлюднивши свого часу ряд украї- 
нських комп'ютерних словників та видавши "Російсько-український словник фізичної те- 
рмінології" (Київ, 1996). Основна термінологічна база тлумачного словника була створена 
під час виконання теми "Тлумачний російсько-український комп'ютерний словник з фізи- 
ки" в рамках держбюджетної науково-дослідної роботи співробітниками КНУ імені Та- 
раса Шевченка (2001-2005) під керівництвом д-ра фіз.-мат. наук, проф. О.В. Вакуленка. 
До цієї роботи залучалися кандидати фіз.-мат. наук М.О. Вакуленко, О.Ї. Даценко, 
С.В. Кондратенко, В.М. Кравченко, В.А. Одарич, а також В.В. Стукаленко, Л.С. Голо- 
винська та О.М. Шелест. 

Даний словник містить понад 6600 тлумачень, що значно перевищує обсяг згаданого 
вище словника І.І. Біленка. Тут подано роз'яснення основних термінів фізики та суміжних 
галузей - астрофізики, космології, біофізики, медичної фізики, фізичної хімії, математи- 
чної фізики, геофізики, мовознавчої фізики, музики. Це знадобиться читачеві, якому або 
необхідно пригадати зміст того чи іншого фізичного терміна, або ознайомитися з ним 


попередньо перед поглибленим вивченням матеріалу. До кожного українського терміна 
подано російські та англійські відповідники. 

Обсяг статей нерівномірний, в кожному разі автори керувалися факторами новизни та 
рівнем складності матеріалу. Терміни подано трьома мовами: українською, російською та 
англійською, а їх тлумачення викладено українською. 

Побудова словника традиційна - за алфавітно-гніздовим принципом. Це має свої пере- 
ваги, бо читач відразу бачить, наприклад, всі три засади термодинаміки і може їх порівню- 
вати. Однак тут є і певні втрати - адже часто доводиться порушувати традиційний поря- 
док слів у складних термінах. Наприклад, замість загальновживаного "перша засада те- 
рмодинаміки" пишемо "засада термодинаміки перша", замість "Міжнародна система 
одиниць" маємо "система одиниць Міжнародна" тощо. Трохи незвично, проте всі си- 
стеми перед очима, що полегшує процес осмислення терміна. 

Терміни (українські, російські, англійські) виділені напівжирним шрифтом: 
АПЛАНАТ, -а (рос. апланат; англ. аріапаг). У ряді випадків після заголовного терміна 
наводяться також його синоніми, які часто вживаються в спеціальній літературі, науковому 
мовленні та лекційних курсах. Без цього словник був би неповним, адже, як відомо, синоніми 
- це один із найважливіших складників арсеналу стилістичних засобів мови. У науковій літе- 
ратурі, що тяжіє до точності та однозначності, синоніми використовуються, зокрема, як засіб 
контекстуального уточнення. Наприклад, - випромінювання вимушене випромінювання 
індуковане, висилання вимушене, висилання індукбване! (рос. излучение вьтнужденноге, 
излучение индуцированное, испускание вьшнужденное, испускание индуцированное; англ. 
5 іпашіатей гадіаїоп, 5їіптиіатед етіззіоп, іпФисед еппіззіоп). Українські синоніми взято в 
квадратні дужки та розділено комою, російські відділені від англійських крапкою з комою. Ті 
терміни, які не є домінантами відповідних синонімічних рядів, мають посилання на заголо- 
вний термін; при цьому в перекладовій частині наводяться тільки найближчі відповідники та- 
ких термінів. Для терміна-домінанти наводяться всі наявні російські та англійські відповідни- 
ки. 

Автори не вважали за потрібне вилучати деякі терміни, які зараз зустрічаються порі- 
вняно рідко. Це обгрунтовано тим, що даний тлумачний словник є й довідником, до якого 
може звернутися людина при читанні фізичної праці, написаної давно, чи натрапивши на 
незрозумілий термін у сучасній науковій літературі. Широко використано посилання з 
однієї статті на іншу, в якій наведено синонімічний варіант терміна чи йдеться про спорі- 
днені або взаємопов'язані поняття. 

У словах, які уточнюють область застосування терміна, вживається розрядка: 
ВАКУУМ, -у 1 |стан вакуумний | у квантовій теорії (рос. вакуум |состояние 
вакуумное| в квантовой теории; англ. уасицт |уасиит зіаєе| іп диапійт 
гБеогу)- основний стан квантованих полів.. 

В окремих випадках проведено етимологічні дослідження термінів, які поглиблюють 
їх тлумачення: БОЛОМЕТР, -а (рос. болометр; англ. Боїотетег; від грец. Воді - промінь 
і рєтро  -  вимірюю) - тепловий  неселективний приймач  випромінювання.. 
БРАХІСТОХРОНА (рос. брахистохрона; англ. Бгасрізтосігопе; від грец. Врауаотос - - 
найкоротший і урбуос - час) - крива найшвидшого спуску... Походження терміна та значе- 
ння слова-першоджерела не вказуються, якщо це не відіграє суттєвої тлумачної ролі: на- 
приклад, у буквальному перекладі з грецької "атом" означає "неподільний", що не 
узгоджується з сучасними уявленнями про будову атома. 

Повторення основного українського терміна в межах одного гнізда подано скорочено: 
першою буквою з крапкою для однини, а в множині замість крапки ставиться дефіс, оста- 
ння буква з приголосних та закінчення. Наприклад, у статті ВИПРОМІНЮВАЧуаємо: в. 
масовий (рос. излучатель массовьтй; англ. та85 їгапзтінег) та в-чі звуку(рос. излуча- 
тели звука; англ. асоцяіїс ігап5тійег5, 5о0піс ігап5тійегя). Російські та англійські те- 
рміни подаються без скорочень. 


Для заощадження місця в тексті словника використовуються скорочення часто- 
вживаних слів: рос. - російський термін, англ. - англійський термін, грец. - грецьке слово, 
лат. - латинське слово, давньолат. - давньолатинське слово, пізньолат. -- пізньолатинське 
слово, середньовічнолат. - середньовічнолатинське слово, фр. - французьке слово, букв. - 
буквальний, див. також -- дивися, ст. - стаття, напр. - наприклад, мн. - множина, род. 
(відм.) - родовий відмінок, ор. відм. - орудний відмінок, букв. - буквально, т. зв. - так 
званий; а. о. - астрономічна одиниця, авто - автомобільний аєеродин - аеродинамічний, 
алг. - алгебричний, арх. - архітектурний, ат. - атомний, бібліогр - бібліографічний, біол 
- біологічний, будів. - будівельний, геод - геодезичний, геол - геологічний, геом - гео- 
метричний, геоф - геофізичний, гідр. - гідротехнічний, гірн. - гірничий, дор. - дорожній, 
ел. - електричний, елн. - електронний, ерс - електрорушійна сила, 383. - зв'язковий, кко -- 
коефіцієнт корисної дії, косм. - космічний, крипт. - криптографічний, крист. - кристало- 
графічний, кфт. - кіно- та фототехнічний, Лог: - логічний, мат. - математичний, маш. - 
машинний (машинобудівний), мет. - металургійний, метео - метеорологічний, магн. -- 
магнітний, метр. - метрологічний, мех - механічний, мор. - морський, обч. - обчислю- 
вальний, опт. - оптичний, парф. - парфумерний, полігр - поліграфічний, радіотехн. - 
радіотехнічний рлк - радіолокаційний, стат. - статистичний, тел. - телефонний, телегр. 
- телеграфічний, телеком - телекомунікаційний, термодин.- термодинамічний техн. - 
технічний пив - телевізійний, фтт - фізика твердого тіла, Хім. - Хімічний; ВЧ - висока 
частота (високочастотний), ЕОМ -- електронно-обчислювальна машина, ЕПТ - електрон- 
нопроменева трубка, ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота, ІЧ - інфрачервоний, МДН - 
метал-діелектрик-напівпровідник, Мпк - мегапарсек, НВЧ - надвисока частота (надви 
сокочастотний) НЧ - низькачастота(низькочастотний) РНК - рибонуклеїнова кислота, 
УФ - ультрафіолетовий, УЗ - ультразвук. Заголовок статті при повторенні Його в тексті 
цієї ж статті набрано початковими літерами. Так, у статті "асиметрія космічного промін- 
ня азимутальна" - "а. к. п. а." тощо. 

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам: Заслуженому діячеві науки і техніки 
України, член-кор. АПН України, д-ру фіз.-мат. наук, професору Чалому А.В.; член-кор. 
АПН України, д-ру фіз.-мат. наук, професору Шуту М.ЇІ.; лауреату Державної премії 
України, д-ру фіз.-мат. наук, професору КоротковуП.А.; д-ру фіз.-мат. наук Сердезі Б.К.; 
член-кор. НАН України, д-ру філол. наук, професору Клименко Н.Ф.; д-ру філол. наук, 
професору Болдиреєву Р.В. Автори глибоко вдячні також завідувачці відділом наукової те- 
рмінології Інституту мовознавства НАН України, канд. філол. наук Симоненко Л.О. за 
цінні поради з питань лексикографії та побудови словника. 

При роботі над словником ми орієнтувалися на чинний правопис і на вимоги, що 
ставляться до галузевих нормативних словників. Сподіваємося, що він стане в пригоді 
широкому загалу читачів, може бути використаний викладачами та студентами у на- 
вчальному процесі, спеціалістами-фізиками для написання наукових робіт, фахівцями 
інших галузей. 

Автори будуть вдячні всім, хто надішле свої критичні зауваження, вказівки та побажа- 
ння щодо поліпшення книги за адресою видавництва. 


АБЕР АВТО 
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АБЕРАЦІЯ (рос. аберрация; англ. 
абеггаїіоп) - букв. відхід, віддалення. 

а. світла (рос. аберрация света; англ. 
абеггайоп ої Шебі) - зміна напрямку 
поширення світла (випромінювання) при 
переході від однієї системи відліку до 
іншої. Див. також закбн додавання шви- 
дкостей. 

а. сферична (рос. аберрация сфери- 
ческая; англ. зріегісаї абеггайоп) - один 
із видів аберацій зображення 3-го поряд- 
ку, при якій точка, що лежить на опти- 
чній осі, зображається | на екрані, 
перпендикулярному до оптичної осі, у 
вигляді плями розсіяння круглої форми з 
розподілом освітленості, що залежить від 
положення екрана. Цю аберацію зменшу- 
ють комбінацією додатньої та від'ємної 
лінз зі спеціально розрахованими радіу- 
сами кривизни заламних поверхонь. 

а. хроматична (рос. аберрация хро- 
матическая; англ. Спготаїіс абеггатіоп) -- 
спотворення зображення, яке проявляється 
в його частковому забарвленні та розми- 
ванні. Причиною а. х. є залежність 
показника заламу середовищ, які входять 
до складу оптичної системи, від довжини 
світлової хвилі. Цю аберацію зменшують, 
комбінуючи лінзи з різних марок скла зі 
спеціально розрахованими радіусами кри- 
визни їх поверхонь і відстанями між лі- 
нзами. Див. також дисперсія світла, 
апохромат. 

а-ції електрбнних лінз (рос. аберра- 
ции злектронньх линз; англ. абеггаїоп 
ої еіесігопіс Іеп5е5) - див. аберації 
електроннооптичні. 

а-ції електроннооптичні (рос. абер- 
рации  злектроннооптические; англ. 
еіесігоп-оріїса! абеггайоп) - спотворен- 
ня  електроннооптичного зображення. 
Див. також бптика електронна. 

а-ції оптичних систем (рос. аберра- 
ции оптических систем; англ. абеггаїіоп 
ої оріїса! 5узгетія) - спотворення зобра- 





жень реальними оптичними системами, 
які полягають у тому, що оптичні зобра- 
ження неточно відповідають предмету, 
виявляються розмитими (монохромати- 
чна геометрична аберація оптичних си- 
стем) або забарвленими (хроматична абе- 
рація оптичних систем). Розрізняють такі 
види аберацій: сферична аберація, кома, 
астигматизм і кривизна поля, дисторсія, 
хроматична аберація. Див. також абера- 
ція хроматична). 


АБСОРБЕНТИ,  -ів, (мн. (рос. 
абсорбенть; англ. абзогрепіз5) - ви- 
сокодисперсні тіла з великою зовнішньою 
(непоруваті) та внутрішньою (поруваті) 
поверхнею, на якій відбувається 
абсорбція речовин із навколишніх газів 
або розчинів. 


АБСОРБЦІЯ (рос. абсорбция; англ. 
абз5огріїоп; лат. аБбзогріїо, від абзогрео - 
поглинаю) - поглинання речовин з га- 
зової суміші рідинами або (рідше) 
твердими тілами (абсорбентами); один із 
видів сорбції. При а. поглинання відбу- 
вається у всьому об'ємі абсорбента. 

а. світла (рос. абсорбция света; англ. 
аб5огріїоп ої ЦеБі) - те саме, що по- 
глинання світла. 


АВТОГЕЗІЯ (рос. автогезия; англ. 
ашіорезіоп) - див. адгезія. 


АВТОЕМІСІЯ (рос. автозмиссия; 
англ. апціоетіззіоп) - те саме, що емісія 
автоелектронна. 


АВТОЙОНІЗАЦІЯ (рос. автойони- 
зация; англ. апіоіопітайіоп) - те саме, що 
іонізація (електричним) полем. 


АВТОКОЛИВАННЯ, -ань, мн. (рос. 
автоколебания; англ. ашіоо5сіПайіоп5) - 
незагасні коливання в дисипативній нелі- 








нійній системі, що підтримуються за раху- 
нок енергії зовнішнього джерела, 
параметри яких (амплітуда, частота, спектр 
коливань) визначаються властивостями 
самої системи і не залежать від скінченної 
зміни початкових умов. (А.А. Андронов, 
1928). 


АВТОКОЛІМАЦІЯ (рос. автокол- 
лимация; англ. ашосоїйтагйїіоп) - хід сві- 
тлових променів, при якому вони, ви- 
йшовши паралельним пучком із колі- 
матора, що входить до складу оптичної 
системи, відбиваються від плоского дзе- 
ркала і проходять систему в зворотному 
напрямку. 


АВТОЛОКАЛІЗАЦІЯ  квазіча- 
стинок у твердих тілах (рос. 
автолокализация квазичастиц в 
твердьзх телах; англ. 
ашоїосаїйтайоп ої диабірагтісіе5 
іп 501145) - виникнення сильної де- 
формації кристалічної решітки навколо 
квазічастинки (електрона провідності, ді- 
рки, екситона), що приводить до її ло- 
калізації в потенціальній ямі, утвореній 
деформацією. Передбачена Л.Д. Ландау в 
1933. 


АВТОМАТИЗАЦІЯ (рос. автомати- 
зация; англ. ацпіотабїігабіоп). 

а. експерименту (рос. автоматизация 
зксперимента; англ. ашіотакігайоп ої 
ехрегітепі) - комплекс засобів і методів 
для прискорення збору й обробки екс- 
периментальних даних, інтенсифікації ви- 
користання експериментальних установок, 
підвищення ефективності роботи дослі- 
дників. 


АВТОМОДЕЛЬНІСТЬ, |-ості (рос. 
автомодельность; англ. 5еїі-5іпійагіку) - 
особлива симетрія фізичної системи, яка 
полягає в тому, що зміна масштабів незалеж- 
них змінних може бути скомпенсована 
перетворенням подібності інших динамі- 
чних змінних. 





АВТОПРИСКОРЕННЯ  Гавтопри 
ШВИД (рос.  автоускорение; англ. 
аціоассеїегаїіоп) - див. метод, методи 
прискбрення колективні. 


АВТОПРИШВИД, -у (рос. 
автоускорение; англ. аціоассеїіегайоп) - 
те саме, що автоприскобрення. 


АВТОФАЗУВАННЯ (стійкість  фа- 
зова| (рос. автофазировка, устойчивость 
фазовая; англ. ашіорразіпеє, рбазе зіабішу) 
- явище стійкості руху частинок у поздовж- 
ньому (уздовж орбіти) напрямку в ре- 
зонансних прискорювачах, зумовлене залеж- 
ністю проміжку часу Т між наступними 
прискореннями від повної енергії є части- 
нки. Лежить в основі дії більшості сучасних 
резонансних прискорювачів (В.І. Векслер, 
ЕМ. Макміллан  ГЕ.М. МеМШапі,  1944- 
1945). 


АВТОХВИЛІ,  -ль, мн. (рос. 
автоволньг; англ. ашіоугауеє) - різновид 
хвиль, які самопідтримуються в активних 
(таких, що мають джерела енергії) 
середовищах (розподілених системах). 
Приклад а. - імпульси збуджень у біологі- 
чних мембранних системах (нервових 
волокнах, м'язах, міокарді). 


АГРОФІЗИКА Іфвикаагрономічнаї 
(рос агрофизика, физика агрономиче 
сая англ  адгоріузісз, асдгопотіс 
ріпузісЗз - наука про процеси життєдія 
льності, які протікають у сільсько 
господарській рослині на всіх етапах Її 
розвитку, розглядувані у взаємозв'язку з 
фізичними умовами зовнішнього 
середовища. 


АДАПТАЦІЯ (рос адаптация англ 
адаргаїіоп) - букв пристосування. 

а. бка (рос. адаптация глаза; англ. 
еуе адаріаїоп) - пристосування ока до 
змінних умов освітлення. Зміна чутли- 
вості ока при переході від яскравого осві- 
тлення до повної темряви отримала назву 
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темнової адаптації, а при переході від 
темряви до світла - відповідно світлової 
адаптації. Адаптація здійснюється з 
допомогою зміни діаметра зіниці ока, а 
також за допомогою різних світлових ре- 
цепторів. 


АДАПТОМ ЕТР, -а (рос. адаптометр; 
англ. аЧарі теїег) - прилад для вимірю- 
вання змін абсолютного порога зорового 
сприйняття в процесі адаптації ока. 


АДВЕКЦІЯ Ів метеорології| 
(рос. адвекция |в метеорологии|; 
англ. адуесійїоп |іп тегеогоїоєу|)- 
перенесення повітря і (разом з ним) його 
властивостей в горизонтальному напря- 
мку, на відміну від конвекції, яка означає 
перенесення у вертикальному напрямку. 
Говорять про а. повітряних мас, водяної 
пари, кількості руху, вихора, швидкості. 


АДГЕЗАТОР, -а Ігенератор заря- 
джених торбідів адіабатичний | (рос. ад- 
гезатор, генератор заряженньх торои- 
дов адиабатический; англ. адресрабог, 
адіабакіс єепегатог ої спагееай гогоїд5) - 
пристрій, що застосовується у колекти- 
вному прискорювачі йонів з електронни- 
ми кільцями для формування кілець із ви- 
сокою густотою частинок (див. також 
методи прискобрення колективні). 


АДГЕЗІЯ (рос.  адгезия; англ. 
Адрезіоп; від лат. аФпаезіо - прилипан- 
ня, зчеплення, притягання) - зв'язок між 
різнорідними конденсованими тілами при 
їхньому контакті. При а. зберігається 
межа розділу фаз між тілами. Розрізняють 
а. рідини, наслідком якої є змочування, і а. 
твердих тіл. Окремий випадок а. - автоге- 
зія, що виявляється при  приляганні 
однорідних тіл. 


АДИТИВНІСТЬ, -ості (рос. аддити- 
вность; англ. аддййуїгу) - властивість 
деяких фізичних та геометричних вели- 
чин, яка полягає в тому, що значення 
величини, що відповідає цілому об'єкту, 





дорівнює сумі значень величин, які від- 
повідають його частинам при будь-якому 
розбитті об'єкта на частини. Величини, що 
мають властивість а., називаються 
адитивними величинами. 


АДІАБАТА (рос. адиабата; англ. 
адіабате) - лінія на термодинамічній діа- 
грамі станів, що зображає зворотливий 
адіабатичний процес. У таких процесах 
ентропія стала, тому адіабату називають 
також ізоентропою. 

а. суха (рос. адиабата сухая; англ. Фгу 
адіабате) - адіабата, що описує зміну 
стану сухого або ненасиченого вологого 
повітря. Див. також процес в атмосфері 
адіабатичний. 


АДРОНИ, «ів, мн. (рос. адроньг; англ. 

рафгоп5) - частинки, які беруть участь у 
сильній взаємодії. До а. належать усі 
баріони (у т.ч. нуклони - протон і 
нейтрон) і мезони. А. мають квантові чи- 
сла, що зберігаються в процесах сильної 
взаємодії: дивність, чарівність (|шармі, 
красу Гпривабливість| та ін. У вільному 
стані всі (за винятком, можливо, фотона) 
нестабільні. А., що розпадаються за раху- 
нок сильної взаємодії (характерний час 
життя 1072 - 1072 сек, виняток - векторні 
мезони: 
10720 сек) називаються резонансами. А., 
що розпадаються за рахунок слабкої або 
електромагнітної взаємодії, умовно нази- 
ваються стабільними. Термін "адрони" за- 
пропонований Л.Б. Окунем, 1967. 


АДСОРБЦІЯ (рос. адсорбция; англ. 
ад5огріїоп; від лат. ад- - на, при і 50грео 
- поглинаю) - один із найважливіших ти- 
пів поверхневих явищ - переважне 
зосередження молекул газу або розчи- 
неної в рідині речовини (адсорбату) 
на поверхні рідини чи твердого тіла 
(адсорбента), а також розчиненої в 
рідині речовини на межі її розділу з га- 
зовою фазою. А. - окремий випадок 
сорбції. Явище а. пов'язане з тим, що 
сили міжмолекулярної взаємодії на межі 
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розділу фаз не скомпенсовані, внаслідок 
чого примежовий шар має надлишок 
енергії - вільної поверхневої енергії, - і 
процеси адсорбції енергетично вигідні. 
Залежно від характеру взаємодії молекул 
адсорбату й  адсорбента, розрізняють 
фізичну адсорбцію і хемосорбцію. Кількі- 
сна характеристика а. - величина, що 
являє собою надлишок адсорбату, що 
припадає на одиницю площі поверхнево- 
го шару, у порівнянні з кількістю 
адсорбату | в одиниці об'єму | фази 
адсорбента. Єдина теорія а. поки що не 
створена. 


АЕРОАКУСТИКА (рос. азроакусти- 
ка; англ. аегоасоцяїйся) - розділ фізики на 
стику аеродинаміки й акустики, в якому 
вивчаються | проблеми аеродинамічної 
генерації звуку, акустика рухомих газових 
потоків, взаємодії звуку з потоком і методи 
зниження аерошумів. А. має переважно 
справу зі звуком, який породжується ае- 
родинамічними силами і збуреннями, що 
виникають у самому потоці, а не прикла- 
деними ззовні силами або коливаннями, як 
у класичній акустиці. Вперше теоретичні 
питання утворення звуку при переміщенні 
потоків рідини були розглянуті Дж. Релеєм 
(1877). 


АЕРОДИНАМІКА |((рос. азроди- 
намика; англ. аегодупатіс5) - розділ 
гідроаєродинаміки, у якому вивчаються 
закони руху повітряного (в загальнішому 
випадку - газоподібного) середовища і 
його силової взаємодії з твердими тілами, 
що рухаються в ньому, головним чином 
близькими за формою до тих, які викори- 
стовуються в авіації і ракетно-космічній 
техніці. Одержали розвиток прикладні 
області а.: а. літака, динаміка польоту в 
атмосфері, промислова а., а. лопатевих 
машин. Теоретична а. базується на зага- 
льних рівняннях гідроаєеромеханіки. 

а. розріджених газів (рос. азроди- 
намика  разреженньтх  газов; англ. 
аегодупатісз ої гагебіей раз5ез5) - розділ 
механіки газів, у якому вивчаються 





рухи газів, що вимагають урахування їх 
молекулярної структури. Особливого 
значення а. р. г. набуває при визначенні 
сил, моментів і аеродинамічного на- 
гріву тіл, які летять у верхніх шарах 
атмосфери (метеорити, низьковисотні 
супутники, орбітальні апарати, що при- 
земляються, зондувальні ракети і т.д.), а 
також при розрахунку вакуумних си- 
стем, ультразвукових коливань і т.д. 


АЕРОЛОГІЯ (рос. азрология; англ. 
аегоїору) - розділ метеорології, у якому 
вивчаються фізичні процеси у вільній 
атмосфері, тобто вище рівня, на якому 
відчувається безпосередній вплив поверх- 
ні Землі. У шарі до висоти 100-120 км 
вивчаються структура полів тиску, 
температури, вітру та інших параметрів 
атмосфери, фізичні процеси в хмарах і 
опадах, газовий і аерозольний склад пові- 
тря. Найпоширеніший з методів аерологі- 


чних досліджень - запуск радіозондів. 
Дослідження атмосферних процесів з 
детальною | просторовою роздільною 


спроможністю проводяться за допомогою 
літаків-метеолабораторій. 


АЕРОНОМІЯ (рос. азрономия; англ. 
аєгопоту) - розділ науки про верхню 
атмосферу, у якому вивчаються природа і 
механізм | виникнення різноманітних 
атмосферних явищ, пояснюються їхні ча- 
сові варіації і планетарний розподіл на 
основі уявлень про елементарні фізичні 
та хімічні процеси в газах і частково 
йонізованій плазмі. Першим кроком ае- 
рономії стало пояснення природи озонно- 
го шару і межі між гомосферою і гетеро- 
сферою. Вплив сонячної активності на 
процеси у верхній атмосфері проявляє- 
ться в існуванні 11-річних і 27-денних 
збурень, а також збурень, пов'язаних із 
сонячними спалахами та сонячним ві- 
тром. і 

АБЕРОПРУЖНІСТЬ, -ості (рос. аз- 
роупругость; англ. аегоеіазіїсіїу ) - розділ 
прикладної механіки, у якому вивчається 
взаємодія пружної системи з потоком газу 
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(повітря). Явища а. зустрічаються в бага- 
тьох областях техніки, у будівельній справі 
при вивченні вітрових впливів на мости і 
висотні споруди, у суднобудуванні й 
енергомашинобудуванні, авіації та ракетній 
техніці. Поряд з розрахунковими широко 
застосовуються експериментальні методи 
дослідження (в аеродинамічних трубах). 


АЗИМУТ, -а (рос. азимут; англ. 
агітий) - кут у горизонтальній площи- 
ні. 

а. | магнітний якого-небудь 
напрямку (рос. азимут магнитньти 
какого-либо направления; англ. 
тарпеїїс агітш ої дігесііоп)-кут 
у горизонтальній площині між цим 
напрямком і магнітним меридіаном. Від- 
раховується в градусах від північного 
напрямку магнітного меридіана в обидва 
боки і вважається позитивним до сходу 
(за годинниковою стрілкою). Точні ви- 
значення магнітного азимута роблять 
теодолітами, більш грубі - компасами. 


АЗОТ, -у (рос. азот; англ. піїгореп), 
- хімічний елемент У групи періодичної 
системи елементів; атомний номер 7, ато- 
мна маса 14,0067. Природний а. складає- 
ться з двох стабільних ізотопів: "М 
(99,64396) і РМ (0,36696). Електронна 
конфігурація 15725"р3, енергія йонізації 
14,533 еВ. У звичайних умовах а. - 
двоатомний газ, молекула М, діамагнітна, 
енергія дисоціації - 941,6 З 0,6 кДж/моль 
при 0? К. Молекулярний а. має іш 
-210,09С, Фиго? 7195,89С, густина при 
нормальних умовах 1,2506 кг/м?, рідкого 
а. - 0,808 кг/дм? (-195,87?С). Відомі кубі- 
чна та гексагональна модифікації твердо- 
гоа. 


АЙ НШТАЙН, -а (рос. Зинштейн; 
англ. Еіпзіеїп) - те саме, що Ейнштейн. 

АЙНШТАИЙНІЙ, -ю (рос. 
зинштейний; англ. еіп5теіпішт), Е5 - те 
саме, що ейнштейній. 





АКОМ, -а (рос. аком; англ. асошяіїс 
Орт) - те саме, що Ом акустичний. 


АКОМОДАЦІЯ (рос. аккомодацня; 
англ. ассопатодабйоп) - пристосування. 

а. о магнітна (рос.  аккомодация 
магнитная; англ. таяпеїіс 
ассопітодЧабоп) - процес установлення у 
феромагнетику стаціонарного магнітного 
стану після відповідної зміни величини 
або характеру зовнішнього магнітного 
поля. При цьому усталений стан може 
бути статичним (змінне поле відсутнє) 
або динамічним (за наявності змінного 
поля). 

а. бка (рос. аккомодация глаза; англ. 
еуе ассопптодакіоп) - пристосування ока 
до чіткого бачення віддалених на різні 
відстані предметів. А. о. у людини дося- 
гається за допомогою зміни кривизни 
поверхні кришталика. 


АКОРД, -а у музиці (рос. аккорд; 
англ. ассог4) - одночасне звучання трьох 
або більшої кількості музичних тонів 
(звуків). Основні а. складаються з трьох 
звуків (тризвуччя), з чотирьох (септакорди), 
з п'яти (нонакорди) та з шістьох (ундеци- 
макорди). А. можуть бути консонантні та 
дисонантні (див. також  консонанс і 
дисонанс). 


АКРЕЦІЯ (рос. аккреция; англ. 
ассгеїїоп) - падіння речовини на зорю 
(галактику чи інше космічне тіло) з 
навколишнього простору. Зворотним до 
а. процесом є витік речовини. У процесі 
а. відбувається виділення гравітаційної 
енергії, яка перетворюється в тепло і в 
підсумку виходить у вигляді випроміню- 
вання (спалах нової зірки або рентгені- 
вського пульсара). 


АКСЕЛЕРОМЕТР, -а (рос. акселеро- 
метр; англ. ассеїеготеїег) - прилад для 
вимірювання прискорень. Застосовується 
при дослідженні руху або вібрацій частин 
машин, в авіації (для вимірювання пере- 
вантажень). А., залежно від виду руху, 


АКСІ 


АКТИ 








можуть бути лінійні та кутові; за кон- 
струкцією - механічні, електромеханічні, 
оптичні та ін.; за призначенням - вимірю- 
вачі прискорення як функції часу або 
шляху та максимальні - вимірювачі ті- 
льки максимального значення прискорен- 
ня. 


АКСІОД, -а (рос. аксиод; англ. ахіоде; 
від лат. ахіз5 - вісь) - геометричне місце 
миттєвих осей обертання при русі твердо- 
го тіла навколо нерухомої точки (див. та- 
кож рух обертальний) або миттєвих 
гвинтових осей у загальному випадку руху 
твердого тіла (див. також рух 
гвинтовий). 


АКСІОН, -а (рос. аксион; англ. ахіоп) 
- гіпотетична нейтральна псевдоскалярна 
частинка, введена для збереження СР- 
інваріантності квантової хромодинаміки 
(КХД). А. повинен розпадатися на 2 фо- 
тони.  Р.Д. Печчеї | |В.Д.Рессеї| та 
Х.Р.Квінн ЇН.В. Оціпп)|, 1977, С. Вайн- 
берг і Ф. Віл(ь)чек, 1978 (див. також си- 
метрія хіральна, лагранжіан ефекти- 
вний, поля Хіггса). 


АКТИВАТОР, -а у кристало- 
фосфорах (рос. активатор в кри- 
сталлофосфорах; англ. асіїуаїог) - 
хімічний елемент, який вводиться як до- 
мішка в кристалічну решітку 0 при 
утворенні кристалофосфорів. Атоми а. 
разом з атомами гратки, що їх оточують, 
а іноді разом із дефектами решітки або 
іншими домішками утворюють центри 
люмінесценції кристалофосфорів. Роль а. 
полягає в тому, що після поглинання 
енергії | збудження | або сприйняття 
енергії, яка поглинається в основній 
гратці, він випромінює її потім у вигляді 
світла. 


АКТИВАЦІЯ в хімічній кі- 
нетиці (рос. активация в химиче- 
ской кинетике; англ. асіїмайіоп) - 
перехід молекули з активного стану в 
стан з підвищеною енергією, якої достат- 
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ньо для здійснення хімічного перетворен- 
ня. А. здійснюється шляхом передачі 
енергії молекулі при непружному зі- 
ткненні з іншою молекулою, стінками 
посудини, поверхнею каталізатора, при 


взаємодії з  фотонами, електронами, 
йонами, протонами та ін. 
АКТИВНІСТЬ, -ості (рос 


активность англ асіїуну) - 
дієвість, впливовість. 

а. оптична (рос. активностьоптиче- 
ская; англ. оріїса! асіціуїу) - властивість 
деяких речовин повертати площину поля- 
ризації світла, яке проходить через них; 
частковий, найбільш помітний і поши- 
рений прояв гіротропії. Речовини, що 
мають природну а. о., називаються 
оптично активними речовинами; 
штучна а. о. виникає в результаті 
зовнішніх впливів (наприклад, див. та- 
кож ефект Фарадея). Поворот площини 
поляризації зумовлений тим, що дві хвилі 
з коловою поляризацією -- правою та лівою 
- поширюються з різними швидкостями. 
Д.Ф. Араго ГР.Е. Агагбо|, 1811; Ж.Б. Біо 
І). В. Віой|, 1815 (див. також закоди Біб). 

а. оптична нелінійна (рос. 
активность оптическая  нелинейная; 
англ. попійпеаг оргіса! асійуїгу) - поляри- 
заційний  самовплив світла великої 
інтенсивності в середовищі, що в най- 
простішому випадку полягає в нелі- 
нійному (залежному від інтенсивності 
оптичного випромінювання) повороті 
площини поляризації лінійно  поляри- 
зованого світла. А. о. н. - нелінійний 
аналог явища природної оптичної 
активності. 

а. поверхнева (рос.  активность 
поверхностная; англ. зшіїасе асіїміїу) - 
величина (до/дс) в адсорбційному рівнянні 
Гіббса 
Гоз (-с/КТ)/(дс/дс) (Г - адсорбція, с 
концентрація, є - поверхневий натяг, Б - 
газова стала, Т - температура), яка кількі- 
сно характеризує спроможність речовин 
адсорбуватися на поверхні розділу двох 


фаз. 


букв. 


АКТИ 


АКУС 








а. радіоактивного джерела (рос. 
активность радисоактивного источни- 
ка; англ. гадіоасіїуе 50игсе асййуїгу) - чи- 
сло радіоактивних розпадів за одиницю 
часу. Одиниця активності радіоактивного 
джерела у системі СІ - Беккерель - 1 роз- 
пад за 1 секунду. Позасистемна одиниця 
Кюрі (Кі) дорівнює 3,7:1019 Бк (див. та- 
кож радіометрія). 

а. сбнячна (рос. активность солне- 
чная; англ. 50Їаг асіїуйу) - сукупність 
нестаціонарних явищ на Сонці, таких як 
сонячні плями, факели, флокули, хромо- 
сферні спалахи, протуберанці, збурені 
області в сонячній короні, спорадичне 
радіовипромінювання Сонця, тимчасове 
збільшення інтенсивності випромінюван- 
ня в ультрафіолетовій і рентгенівській 
областях спектру, зростання корпускуля- 
рного випромінювання (див. також 
радіація сбнячна) і т.п. Ці явища тісно 
пов'язані між собою і зазвичай з'являю- 
ться разом у деякій активній ділянці 
Сонця. 


АКТИНІДИ, -ів, мн (рос. актинидьг; 
англ. асійпоїдз) - те саме, що актинбіди. 


АКТИНІЙ, -ю (рос. актиний; англ. 
асііпішт; від грец. актіма - промінь, 
блискотіння, сяйво; лат. Асійпішт), Ас - 
радіоактивний хімічний елемент ПІ 
групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 89, перший з елементів 
родини актиноїдів. Вільний а. - срібля- 
сто-білий метал із гранецентрованою ку- 
бічною 
решіткою. Найдовше існує ізотоп "Ас 
(Ту 2 21,773 років). 


АКТИНОЇДИ, -ів, мн (рос. актиной- 
дьг; англ. асійпоїідй8; від актиній і грец. єїбос 
- вид) - родина радіоактивних хімічних 
елементів з ат. номерами 90 - 103, розта- 
шованих у 7 періоді, ПІ групі періодичної 
системи. А. ТЬ, Ра, О зустрічаються в 
природі, інші - синтезовані в 1940 - 1963. 
Гіпотеза про існування родини а. нале- 
жить Г.Т. Сіборгу ІС.Т. 5еабоге, 19421. 
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АКУМУЛЯТОР, -а (рос аккумуля 
тор англ асситиаїх) - букв на- 
громаджувач,накопичувач. 

а. електричний (рос. аккумулятор 
злектрический; англ. еіестгіс(аї) 
асситшатог, еіесігіс(аї) сеї) - хімічне 
джерело струму багаторазової (зворотли- 
вої) дії. 


АКУСТИКА (рос. акустика; англ. 
асоцзїїс5) - галузь фізики, в якій дослі- 
джуються пружні коливання і хвилі від 
найнижчих частот (умовно від 0 Гц) до 
гранично високих (10 - 103 Гц), про- 
цеси їхнього збудження і поширення, 
взаємодія їх із речовиною і різноманітні 
застосування (див. також ультразвук ). 

а. архітектурна |акустика примі- 
щень| (рос. акустика архитектурная, 
акустика помещений; англ. агсріїесішге 
асоизіїс5) - область акустики, в якій ви- 
вчаються закономірності поширення 
звукових хвиль у приміщеннях з метою 
створення прийомів і методів проєктува- 
ння аудиторій і залів різноманітного 
призначення, які забезпечують умови га- 
рної чутності мовлення і музики. Для 
досягнення високої акустичної якості 
концертних залів важливе значення має 
ступінь о дифузності звукового поля. 
Акустичні якості музичних залів оціню- 
ються за такими критеріями: виразність 
(ясність), просторовість, гучність, тембр 
музичного звучання. 

а. атмосферна (рос. акустика атмо- 
сферная; англ. аштозрПегіс асошзіїся) - 
розділ акустики, у якому вивчаються про- 
цеси генерації і поширення звуку в 
реальній атмосфері, а також акустичні 
методи дослідження атмосфери. Можна 
вважати, що а. а. виникла наприкінці 17 
ст., але справжнього розвитку набула в 20 
ст. після появи  електроакустики та 
електроніки. 

а. біологічна (рос. акустика биоло- 
гическая; англ. Біоїоєіса| асошзіїс5) - 
наука про випромінювання та сприйняття 
звуку біологічними об'єктами. Фізичні 


АКУС 


АКУС 








характеристики звуків у різних тварин 
надзвичайно різноманітні: від інфра- 
звукових частот (нижче 16 Гц) у деяких 
зубатих китів до ультразвукових (до 100 
кГц і більше) у кажанів і дельфінів. При 
аналізі випромінювання виявляють фізи- 
чні механізми біологічних джерел звуку, 
способи формування акустичних си- 
гналів і поля, фізичні характеристики 
визнаків | (частотний | і | динамічний 
діапазони, наявність модуляцій і т.п.). 
При аналізі сприйняття встановлюють 
пороги чутності, частотний та динамі- 
чний діапазони сигналів, що сприймаю- 
ться, пороги сприйняття модуляцій і 
т.п.). 

а. геометрична (рос. акустика гео- 
метрическая; англ. реотеїгісаї асоцяїїс5) 
- спрощена теорія поширення звуку, яка 
нехтує дифракційними явищами (див. 
також дифракція хвиль, дифракція 
звуку). У ній звукове поле представляють 
променевою картиною, що не залежить 
від довжини хвилі, і вважають, що 
звукова енергія поширюється уздовж ко- 
жної променевої трубки незалежно від 
інших променів; це дає обернену 
пропорційність між густиною потоку 
енергії уздовж променя і площею попере- 
чного перерізу променевої трубки. В 
однорідних середовищах промені - прямі 
лінії, у неоднорідних вони викривлюю- 
ться (див. також рефракція звуку). З 
математичної точки зору а. г. є грани- 
чним випадком хвильової теорії пошире- 
ння звуку при прямуванні довжини хвилі 
до нуля, і в цьому відношенні вона анало- 
гічна геометричній оптиці у теорії поши- 
рення світла. 

а. молекулярна (рос. акустика моле- 
кулярная; англ. піоїесціаг асошяіїся) - 
розділ фіз. акустики, у якому структура і 
властивості речовини та кінетика молеку- 
лярних процесів досліджуються акусти- 
чними методами. Основні методи а. м.- 
вимірювання швидкості звуку та коефіці- 
єнта поглинання звуку в залежності від 
різних фізичних параметрів: частоти 
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звукової хвилі, температури, 
магнітного поля та ін. величин. 

а. музична (рос. акустика музкі- 
кальная; англ. піи5іс асошяіїся) - розділ 
акустики, що поєднує дві групи питань, 
одна з яких належить до збудження 
звуків, що застосовуються у музиці, а 
інша - до звуковисотної структури музи- 
ки. 

а. нелінійна (рос. акустика нели- 
нейная; англ. попіїпеаг асош5іїся) - 
область акустики, в якій вивчаються яви- 
ща в звукових полях великої інтенси- 
вності і взаємодія звукових хвиль зі 
збуреннями іншої природи (гідродинамі- 
чними, тепловими, електромагнітними і 
т.д.). Займає проміжне місце між лі- 
нійною теорією звуку та теорією ударних 
хвиль. 

а. приміщень (рос. акустика поме- 
щений; англ. агсрійесіиге асоизтїся) - те 
саме, що акустика архітектурна. 

а. променева (рос. акустика лучевая; 
англ. Беаті асошяїїся) - див. акустика 
геометрична. 

а. рухбмих середбвищ (рос. акустика 
движущихся сред; англ. асошзіїс5 ої 
тоуіп; тефіа) - розділ акустики, в 
якому вивчаються звукові явища при русі 
середовища або джерел і приймачів звуку 
(див. також кбнус Маха, ефект Добппле- 
ра, рефракція звуку, аероакустика). 

а. фізіологічна (рос. акустика физио- 
логическая; англ. ррузіоїоріса асоипзіїсз) 
- розділ акустики, який вивчає будову та 
функції звукосприймальної та звукови- 
промінювальної систем людини і тварин. 
А. ф. використовує як фізичні методи - 
дослідження біомеханіки і властивостей 
вуха - так і фізіологічні, зокрема виробле- 
ння умовних реакцій на звук (психологі- 
чна акустика), мовний звіт про чутні 
звуки, реєстрацію  біоелектричних  по- 


тиску, 


тенціалів. , 
АКУСТОЕЛЕКТРОНІКА (рос. 
акустозлектроника; англ. 


асоизіоеіесігопіс5) - розділ акустики на 
стику акустики твердого тіла, фізики 


АКУС 


АЛГЕ 








напівпровідників і радіоелектроніки. А. 
займається | дослідженням | принципів 
побудови УЗ пристроїв для перетворення 
й обробки радіосигналів. 


АКУСТООПТИКА (рос. 
акустооптика; англ. асоц5іооріїсз) - 
примежова область між фізикою і техні- 
кою, у якій вивчається взаємодія 
електромагнітних хвиль зі звуковими і 
розробляються основи застосування цих 
явищ у техніці. Взаємодія світла зі 
звуком використовується в сучасній 
оптиці, оптоелектроніці, лазерній техні- 
ці для керування когерентним світловим 
випромінюванням (див. також взає- 
модія акустоелектронна, бптика нелі- 
нійна, фотопружність, модуляція ко- 
ливань). 


АКЦЕПТОР, -а (рос. акцептор; англ 
ассеріог) - те саме, що домішка акце- 
пторна. 


АЛГЕБРА (рос. алгебра; англ. 
аїдербга). 

а. струмів (рос. алгебра токов; англ. 
аїбебга ої сиггепі5) - система пере- 
становних співвідношень між 


компонентами різних локальних струмів 
у той же момент часу. А. с. сформу- 
льована | як  евристичне твердження 
М. Гелл-Манном ЇМ. Се!!-Мапп, 1960| ще 
до появи сучасних кваркових теорій і 


залишається найнадійнішим способом 
для опису взаємодії адронів при низьких 
енергіях. 


а. векторна (рос. алгебра векторная; 
англ. уесіог аїребга) - розділ математики, 
в якому вивчаються найпростіші операції 
над 3-вимірними векторами. Вектор - 
напрямлений відрізок а, що характеризує- 
ться довжиною (модулем) а - |а| і напря- 
мком. Числення, що дозволяє оперувати 
геометричними величинами за правилами 
алгебри, виникло в 19 ст. і було 
остаточно оформлене в роботах В.Р. Га- 
мільтона |М/.В. Натійоп| і Дж.В. Гіббса 
І).МУ. СІБЬ5і. 
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а. Грассмана (рос. алгебра Грас- 
смана; англ. Сгаз55тапп аїєебга) - алге- 
бра, породжена антикомутувальними тві- 
рними 6), 6», ..., д,, тобто сукупність мо- 
жливих лінійних комбінацій з добутків 
твірних 6., у яких усі співмножники різні, 
тому що 
0; вх 5 0,8, 2 0, і, зокрема, 0; - 0 при будь- 
якому К. Розмірність а. Г. як лінійного 
простору дорівнює 27, базис складається з 
2" одночленів. На випадок грассманових 
змінних узагальнюється | ряд 4/ понять 
звичайного аналізу, зокрема диференцію- 
вання та інтегрування. 

а. Кліффорда Галгебра спінорна! (рос. 
алгебра Клиффорда, алгебра спинорная; 
англ. СИйогаі аїєебга, 5ріпог аїєебга) - 
асоціативна алгебра К, із п твірними Ка, ..., 
Ки, Тобто сукупність лінійних комбінацій з 
добутків Кк, причому виконуються співвід- 
ношення: КК) б КК; ЗК, Кі) -0 при і ж |, Кк; 
21.А.К. К, має скінченну розмірність 2" 
і зв'язана з представленням спінорної 
групи 5ріп(п) - дволистної накривальної 
ортогональної групи 5О(п). А. К. тісно 
пов'язана з алгеброю Грассмана. 

а. Лі (рос. алгебра Ли; англ. ее 
аїдебга) - векторний простір, на якому 
визначена операція комутування. Для 
елементів алгебри визначені лінійні 
операції - додавання і множення на чи- 
сло. Операція 
комутування зіставляє будь-які | два 
елементи алгебри Х, У є А з третім 
елементом 
ЇХ, У| є А. Ця операція є білінійною 
(тобто лінійною за кожним аргументом), 
антисиметричною |У, Х)- - (|Х, У| 
ізадовольняє тотожність Якобі |Х, 
ГУ, 21 ГУ, 12, ХП ч (7, ЇХ, УП - 0. 

а. спінбрна (рос. алгебра спинорная; 
англ. зріпог аїдебга) - те саме, що алге- 
бра Кліффорда. 

а. спостережуваних (рос. алгебра 
наблюдаємьх; англ. аїгебга ої 
обзегуабіе5) - множина спостережуваних 
фізичної системи, яка наділена 
структурою алгебри над полем компле- 


АЛКО 


АЛЬБ 








ксних чисел. Спостережуваною  нази- 
вають будь-яку фізичну величину, значе- 


ння якої | можна знайти  експери- 
ментально. Дві спостережувані однієї си- 
стеми називаються сумісними 


(несумісними) між собою, якщо вони 
допускають (не допускають) одночасне і 
незалежне вимірювання. У класичних си- 
стемах усі спостережувані сумісні. Для 
релятивістських квантових систем дві 
спостережувані сумісні, якщо вони нале- 
жать до областей | М, розділених 
просторовоподібним інтервалом.  Спо- 
стережувана, яка локалізована в обмеже- 
ній області М і підкоряється принципу 
причинності, називається локальною 
спостережуваною. Для реляти- 
вістських квантових систем усі спо- 
стережувані локальні. 


АЛКОГОЛІ, -ів, мн. (рос алкоголи 
англ аїсопої8 - тесаме, щоспирти 


АЛКОМАКС, -у (рос. алкомакс; 
англ. аїсотах) - група висококоерцити- 
вних магнітноанізотропних сплавів для 
постійних магнітів, що містять Бе, СО, МІ, 
АЇ, Си, іноді з невеликими добавками ТІ та 
МЬ. Сплави а. близькі за складом, 
структурою та властивостями до сплавів 
алніко, магніко. 


АЛМАЗ, -у (рос. алмаз; англ. 
ФЧатопа; тюрк. алмас, від грец. а«Храс - 
незламний) -  алотропна модифікація 
вуглецю, кристалічна решітка якої нале- 
жить до кубічної сингонії. А. стабільний 
при високих тисках і метастабільний при 
нормальних умовах. Теплопровідність а. 
800 - 1260 Вт/(м-К), питомий електричний 
опір - 1089 - 1019 Ом'см. Кристал а., що 
має мінімальну кількість домішок (алмаз 
"чистої води"), прозорий для випроміню- 
вання у видимій частині спектру і зу- 
стрічається рідко. Найчастіше а. забарвле- 
ні в різні кольори - від жовтого до сірого 
та чорного. Синтетичні а. зазвичай зелені. 
Введення домішок у звичайну шихту до- 
зволяє змінювати колір синтетичних а. 
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АЛНІ (рос. ални; англ. айпі) - ви- 
сококоерцитивні сплави для постійних 
магнітів на основі систем Ее - Мі - ДІЇ, 
близькі за складом до Ке, МіАЇ. 


АЛОТРОПІЯ | (рос. аллотропия; 
англ. аПйоїгору) - існування одного й того 
ж хімічного елементу у вигляді двох або 
кількох простих речовин, які різні за бу- 
довою і властивостями, - так званих ало- 
тропних модифікацій. А. зумовлена або 
утворенням різних кристалічних форм, 
тоді а. - частинний випадок поліморфізму 
(напр., графіт і алмаз), або різною кількі- 
стю атомів хімічного елементу в молекулі 


простої речовини (напр., кисень О» та озон 
Оз). 


АЛСІіФЕР, -у Ісендаст| (рос. алси- 
фер, сендаст; англ. аїзіїег, 5епди5і) - 
сплави системи АЛІ - 5і - Бе, які характе- 
ризуються високим значенням магнітної 
проникності та застосовуються як магніт- 
ном'які матеріали. Сплав а. оптимального 
складу, що містить 9,6 90 5і, 5,4 96 АЇ, ре- 
шта Бе, має близькі до нуля значення кон- 
стант магнітної анізотропії та 
магнітострикції, що й зумовлює його ви- 
соку магнітну проникність. 


АЛЬБЕДО (рос. альбедо; англ. 
аїБедо; від пізньолат. аїбедо - білість) - 
величина, що характеризує розсіювальну 
або відбивальну спроможність поверхонь 
або космічних тіл. А. - відношення по- 
току відбитого (розсіяного) випромінюва- 
ння до потоку надхідного випромінюван- 
ня. В астрофізиці використовують понят- 
тя геометричного а., сферичного а. Поня- 
ття а. може застосовуватися для всього 
спектрального діапазону (радіометричне 
а). 

а. нейтронів (рос. альбедо нейтронов; 
англ. пешігоп аїБедо) - імовірність відбива- 
ння нейтронів у результаті багаторазового 
розсіювання в середовищі. Поняттям "а. н." 
користуються в теорії дифузії нейтронів 
(див. також уповільнення нейтронів). 


АЛЬБ  АМПЛ 


А АМПЕ 








АЛЬБЕДОМЕТР, -а (рос. альбедо- 
метр; англ. аЇбедотеїег) - фотометри- 
чний прилад для вимірювання плоского 
альбедо різних речовин та матеріалів. У 
лабораторному варіанті прилада реалі- 
зований принцип інтегрувального ку- 
льового фотометра. 


АЛЬДЕГІДИ, «ів, мн. (рос. альдеги- 
дь»; англ. аїЧепуде5) - клас органічних 
сполук, які характеризуються наявністю 
альдегідної групи Н-С-О. Карбонільна 
група 2?С-О, яка входить до складу альде- 
гідної групи, наявна і в інших класах органі- 
чних сполук, проте хімічні властивості 
карбонільної групи кожного класу сполук 
мають істотні відмінності. Карбонільна 
група а. має найбільшу реакційну спромож- 
ність. Найпростіші а. - мурашиний а., або 
формальдегід, та оцтовий а., або ацетальде- 
гід. 


АЛЬФАТРОН, -а (рос. альфатрон; 
англ. аїрбаїтоп) - те саме, що манбметр 
радіоактивний іонізаційний. 


АЛЮМІНІЙ, -ю (рос. алюминий; 
англ. аїштіпійт), ДІ - хімічний елемент 
ПІ групи періодичної системи елементів, 
ат. номер 13, ат. маса 26,98154. При- 
родний а. має один стабільний ізотоп 
"ДІ. Сріблясто-білий пластичний метал, 
відносно високої хімічної активності, з ки- 
снем утворює оксидну плівку. Чистий а. 
має високий коефіцієнт відбивання. А. за- 
стосовується як електропровідник. 
Температура плавлення 660,17С. Кристалі- 
чна решітка кубічна  гранецентрована. 
Електронна конфігурація зовнішньої обо- 
лонки 3 8"р.. 


АЛЮМОСИЛІКАТИ, -ів, мн. (рос. 
алюмосиликатьг; англ. апітобзіїйсаїе5) - 
група широко розповсюджених мінералів, 
які являють собою кремнеземисті сполу- 
ки. До а. належать усі так звані каркасні 
силікати, які охоплюють найважливіші 
породоутворювальні мінерали, - польові 
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шпати (ортоклаз, альбіт, анортит та ін. 
плагіоклази), нефелін та ін. До складу 
цих а. часто входить вода (група цеолі- 
тів), групи МаСі, СаСО», Ма»50; та ін. До 
а. належать також частково силікати ли- 
стової структури (напр., слюди, хлорити, 
хлоритоїди), стрічкової (рогова оманка), 
ланцюжкової  (авгіт) та | кільцевої 
структури (кордієрит, лужні берили). 


АМЕРИЦІЙ, -ю (рос. америций; англ. 
атегісішт; від слова "Америка", за 
місцем відкриття; лат. Атегтісит), Ат - 
радіоактивний хімічний елемент родини 
актиноїдів, ат. номер 95. Отриманий 
штучно при опроміненні урану та плу- 
тонію тепловими нейтронами. Найдовше 
існує ізотоп ЗЗАт (Ту» з 7370 років). 
Електронна конфігурація зовнішніх обо- 
лонок 5 Ї7 65" ре753. А. - сріблястий метал, 


температура плавлення 11807?С. 


АМПЕР, -а (рос. Ампер; англ. 
Атреге, за іменем французького фізика 
А. Ампера ГА.М. Атарете|, 1775 - 1836), 
А - одиниця величини електричного 
струму СІ, що дорівнює незмінній вели- 
чині струму, який при проходженні дво- 
ма паралельними прямолінійними провід- 
никами нехтовно малої площі колового 
поперечного перерізу і нескінченної 
довжини, розташованими у вакуумі на 
відстані 1 м один від одного, спричинив 
би на кожній ділянці провідника довжи- 
ною 1 м силу взаємодії, що дорівнює 
2:1077Н. 

вольт-ампер | реактивний (рос. 
вольт-ампер реактивнь(ій; англ. геасіїуе 
уосіі-атреге) - див. вар. 


АМПЕРМЕТР, -а (рос. амперметр; 
англ. атрегтетег) - прилад для вимірю- 
вання величини електричного струму, 
який вмикається послідовно в коло цього 
струму. Залежно від величин 
номінальних струмів, називається також 
кіло-, мілі-, мікроамперметром. 


АНАЛ 








АМПЛІДИН, -а (рос амплидин 
англ атріїдупе) - те саме, що підсилю- 
вачелектромашінний 


АМПЛІТУДА (рос. амплитуда; англ. 
атрійиде) - величина, розмах. 

а. імовірності (а. ймовірності) в 
квантовій механіці (рос. ампли- 
туда вероятности в квантовой ме- 
ханике; англ. ргобабіїйгу аптрійшде іп 
дчапійит тесрбапіс5)- те саме, що 
функція хвильова. 

а. коливань (рос. амплитуда коле- 
баний; англ. атрійишдєе ої о5сіНатіопя; від 
лат. атрійшдо - величина) - найбільше 
відхилення | коливної величини від 
середнього положення чи від деякого 
значення, умовно прийнятого за нульове. 

а. процесу (рос. амплитуда процесса; 
англ. атірійшде ої ргосез55) - комплексна 
величина, квадрат модуля якої визначає 
ймовірність даного процесу (чи його 
переріз). Описує перехід між станами, що 
задаються векторами станів у моменти 
ча-су 1-5 - со ії -» Я со, де взаємодія вва- 
жається вимкненою (див. також гіпбтеза 
адіабатична). Сукупність а. п. утворю- 
ють 
5-матрицю. 

а. розсіяння (рос. амплитуда рас- 
сеяния; англ. 5саїіегіпє аптірійшаде) - 
квантовомеханічна амплітуда переходу 
між двома станами системи в непере- 
рвному спектрі. Один з цих станів від- 
повідає початковому (І; -» - оо), інший - 
кінцевому (ї; -» З со) моментам часу. 
А. р. є матричним елементом матриці 
(оператора) розсіяння Т. 


а. стану в квантовій теорії 
(рос. амплитуда состояния в 
квантовой  теорий; англ. 5їаіе 


атрійиде іп диапіцит іПбеогу)- те 
саме, що вектор стану. 
АМФОТЕРНІСТЬ, -ості (рос. амфо- 
терность; англ. апарротегіїу) - здатність 
окисів та гідроокисів в залежності від 
умов проявляти то кислотні, то основні 
властивості. Речовини, які проявляють а., 
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називаються амфотерними, напр., 
7(ОН)», АТОНУ)». 
АНАЛІЗ, -у (рос. анализ; англ. 


апаїузіз) - букв. розбір, розклад. 

а. активаційний (рос. анализ актива- 
ционньюй; англ. асіїмайоп апаїузіз) - 
метод визначення складу речовини, який 
базується на активації атомних ядер і 
дослідженні радіоактивного випромінюван- 
ня, що виникає внаслідок зміни нуклонного 
складу або енергетичного стану ядер. 
Активаційний а. - набільш поширений 
фізичний метод визначення складу ре- 
човини. Д. Хевеші |С. Неуезу| та Г. Леві 
ІС. Іемі|, 1936. 

а. векторний (рос анализ 
векторньгй; англ. уесіог апаїіузі8) - роз- 
діл математики, у якому вивчаються 
скалярні та векторні поля і різноманітні 
операції над ними. Скалярне поле ставить 
у відповідність кожній точці (3-вимірно- 
го) простору якесь (дійсне) число Ф 
Ф(т), а векторне поле - деякий вектор а 


а (т). 

а. газовий бптико-акустичний (рос. 
анализ газовьшй оптико-акустический.; 
англ. оріїса| асоц5їіс ба5 апаїузіз) - 
метод, який базується на вибірковому по- 
глинанні інфрачервоної радіації | в 
селективному оптико-акустичному при- 
ймачі. Чутливість методу оцінюється 
значенням величини порядку 109 90. 
Метод розроблений М.Л. Вейнгеровим, 
1938. 

а. даних (рос. анализ даннькх; англ. 
даїа апаЇузі5) - дисципліна, присвячена 
побудові та дослідженню процедур, що 
здійснюють перетворення від "поча- 
ткових даних" до "результату". Раніше 
замість терміна а. д. використовувався те- 
рмін обробка результатів спостережень 
(вимірювань). Математичним апаратом а. 
д.є математична статистика. 

а. дисперсійний (рос. анализ дис- 
персионньтй; англ. дізрег5іоп апаїузіз) - 
сукупність методів вимірювання  дис- 
персності - розмірів частинок дисперсної 


АНАЛ  АНАЛ 


А АНАЛ 








фази, питомої поверхні розділу фаз дис- 
персних систем. 

а. дисперсійний |у статистиці | 
(рос. анализ  дисперсионньй |в 
статистике |; англ. дізрег5іоп апаїузі 
Гіп 8гагті5гісз |) - статистичний метод 
виявлення тих факторів, які чинять 
найсуттєвіший вплив на властивості 
досліджуваного явища. Застосовується в 
медицині для аналізу ефективності пре- 
паратів, для виявлення похибок вимірю- 
вань, порівняння різних методів аналізу 
речовин тощо. 

а. електроннографічний (рос. анализ 
злектроннографический; англ. еїесігоп 


фітасцоп іпуезгієатіоп, еїесітоп 
дібтасійоп  апаіузі5) - те саме, що 
електронографія. 


а. звуку (рос. анализ звука; англ. 
5зоппа апаїузіз) - розклад складного 
звукового сигналу на ряд простих 
складових. Найчастіше застосовуються 
частотний і часовий а. з. При частотному 
а. з. звуковий визнак подається сумою си- 
нусоїдних складових, які характеризую- 
ться частотою, фазою і амплітудою. При 
часовому а. з. сигнал подається сумою 
коротких імпульсів, які характеризую- 
ться часом появи й амплітудою. Методи 
часового а. з. лежать в основі принципу 
дії гідролокаторів і лунолотів. 

а. люмінесцентний (рос. анализ лю- 
минесцентньій; англ. Іитіпез5сепсе 
апаїузі5) - методи дослідження об'єктів, 
при яких реєструється або власне свічен- 
ня 
досліджуваного об'єкта, або свічення 
спеціальних люмінофорів, якими 
обробляється об'єкт. Цей аналіз включає в 
себе якісний і кількісний хімічний а. 
л., при якому виявляють присутність або 
визначають вміст певних речовин у сумі- 
ші, і сортовий а. л., що дозволяє роз- 
діляти об'єкти за наявністю або відсут- 
ністю люмінесценції. 

а. магнітоструктурний (рос. анализ 
магнитоструктурньїй; англ. тарпегіс 
5ігисішге апаїузіз) - аналіз, заснований на 
використанні зв'язку між основними ха- 
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рактеристиками феромагнітного матері- 
алу та Його структурою. Найважливіше 
застосування цього виду аналізу - ви- 
значення структури і механічних власти- 
востей сталі та чавуну після термічної 
обробки. 

а. масспектральний (рос анализ 
массспектральньїй англ таз5-5ресігаї 
апаіузіз) - те саме, що масспектро 
скогій. 

а. | нейтронноактиваційний (рос. 
анализ нейтронноактивационньїій; англ. 
пешігоп асіїуаїіоп апаїузія) - див. аналіз 
активаційний. 

а. полярографічний (рос анализ 
полярографический англ 
роіагодгарпу | - що 
полярографія 

а. послідбвний у математичній 
статистиці (рос. анализ  после- 
довательнь'й в математической 
статистике; англ. зедпепіїа! апаїузія 
іп. таїгретагіса! зіагізгісз) - 
спосіб статистичної перевірки гіпотез, 
при якому необхідне число спостережень 
не фіксується заздалегідь, а визначається 
в процесі самої перевірки. 

а. регресійний (рос. анализ регресси- 
онньій; англ. гергеззіоп апаїузіз) - розділ 
математичної статистики, присвячений 
методам аналізу залежності однієї фізи- 
чної величини (у) від іншої (х). 

а.  рентгеноспектральний (аналіз 
спектральний | рентгенівський | (рос 
анализ рентгеноспектральньшй, анализ 
спектральньшй рентгеновский; англ. Х- 


те саме, 


гау | 5ресігит  апаїузі5, | Воепієеп 
зресігшт апаїузі5) - елементний аналіз 
речовини | за | його | рентгенівським 


спектром. Якісний а.р. виконують за 
спектральним положенням ліній характе- 
ристичного спектру випромінювання 
досліджуваного зразка; його основа - 
закон Мозлі. Кількісний а. р. здійснюють 
за інтенсивностями цих ліній. 

а. рентгеноструктурний (рос. анализ 


рентгеноструктурньїй; англ. | Х-гау 
5ігисішге  апаїузіз, Воепієєп  5іГиСіШГе 
апаїузі5з, | Х-гау  дійтасіоп  апаїіузіз, 


АНАЛ 


АНАЛ 


А 








Воепієеп діНтасіїоп 5ігисішге апаїузія) -- 
див. аналіз структурний рентгенівський. 
а. розмірностей (рос. анализ разме- 
рностей; англ. Фітеп5іоп(айту) апаїузіз) 
- метод установлення зв'язку між фізи- 
чними величинами, істотними для дослі- 
джуваного явища, який базується на роз- 
гляді розмірностей одиниць цих величин. 
В основі а. р. лежить вимога: рівняння, 
що виражає шуканий зв'язок, має зали- 
шатися справедливим при будь-якій зміні 
одиниць величин, які в нього входять. 

а. | спектральний (рос. анализ 
спектральньгй; англ. 5ресігит апаїузіз, 
зресіга! | апаїузі8, НП едцепсу(-дотаїп) 
апаїузі5, зресігит е5кітаїоп, 5ресігаї 
езгітайоп) - фізичний метод визначення 
якісного і кількісного складу речовини на 
основі дослідження його спектрів. Роз- 
різняють емісійний а. с. (за спектрами ви- 
промінювання), абсорбційний а. ба 
спектрами поглинання), люмінесцентний 
а. с., а. с. за спектрами комбінаційного 
розсіяння, рентгенівський а. с. 

а. спектральний молекулярний (рос. 
анализ спектральньй молекулярньгй; 
англ. тоїеспіаг з5ресігит апаїузіз) - 
сукупність методів визначення сполук 
складних (головним чином органічних) 
сумішей за їхніми молекулярними 
спектрами, Основні завдання а. с. м. - ви- 
значення індивідуальності компонентів, 
що входять до складу суміші, та вмісту їх 
у суміші. 

а. спектральний 0 рентгенівський 
(рос. анализ  спектральньїтшй  рент- 
геновский; англ.  Х-гау  вресігит 
апаїузів, Коепіреп зресігит апаїузі5) - 
див. аналіз ренагеноспектральний 

а. структурний (рос. анализ 
структурнькй; англ. 5ігисіига! апаїузіз) -- 
визначення будови речовини: атомного 
або молекулярного складу, просторового 
розташування атомів, розподілу 
електронної густини тощо. 

а. структурний рентгенівський Гана- 
ліз рентгеноструктурний | (рос. анализ 
структурньшй  рентгеновский |анализ 
рентгеноструктурньїшй|; англ.  Х-гау 
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5ігисішге апаїузіз, Воепіреп 5ігистиге 
апаЇузіз,  Х-гау  фіНтасіїоп  апаїуб5із, 
Воепієеп діНтасіцоп 5ігисіиге апаїузіз) -- 
методи дослідження атомної будови ре- 
човини за розподілом у просторі та за 


інтенсивностями розсіяного на 
аналізованому об'єкті рентгенівського ви- 
промінювання. 


а. тепловий (рос. анализ тепловой; 
англ. їпектаї апаїузіз) - те саме, що ана- 
ліз термічний. 

а. термічний Ганаліз тепловий! (рос. 
анализ термический, анализ тепловой; 
англ. їегтаї апаїубія) дослідження 
перетворень речовини у процесі її на- 
грівання або охолодження. Методами а. т. 
визначають температури фазових пере- 
творень, будують діаграми стану, ви- 
значають фазовий склад сумішей, чистоту 
речовин тощо. А. т. проводять зняттям 
кривих нагрівання і охолодження - зале- 
жностей температури зразка від часу. 

а. фазовий (рос. анализ фазовьій; 
англ. рразбе апаїузіз) - метод обробки екс- 
периментальних даних, який застосовує- 
ться при аналізі зіткнень частинок і який 
дозволяє визначати фазові параметри з 
експериментальних даних про взаємодію 
частинок. Такий аналіз застосовують, на- 
приклад, при вивченні сильних взає- 
модій, зокрема для відновлення матриці 
розсіяння з експерименту. 

а. фізико-хімічний (рос. анализ физи- 
ко-химический; англ. ріузісоспетісаї 
апаї!узі5, рНбузісо-Спетісаї апаїузіз, 
ріузісаї-сСпетіса! апаіузі8, ріюузіса! апа 
спетіса! апаіузі5) - дослідження співвід- 
ношень між фізичними властивостями си- 
стеми і її складом (а також іншими 
параметрами стану, які визначають рі- 
вновагу фізико-хімічних систем), що при- 
зводить до систематики фаз і визначення 
числа та складу хімічних сполук, які 
утворюються в системі. 


АНАЛІЗАТОР, -а (рос. анализатор; 
англ. апаїугег) - букв. досліджувач, роз- 
кладач. 


АНАМ 








а. амплітудний (аналізатор амплі- 
туд| (рос. анализатор амплитудньй, 
анализатор амплитуд; англ. атрійшде 
апаіутег, Пеієпі апаїугег) - прилад 
ядерної електроніки, призначений для 
дослідження розподілу за амплітудою 
імпульсів, що приходять від електрон- 
них детекторів частинок. 

а. амплітуд (рос. анализатор ампли- 


туд; англ. апарійшде апаїугег, НеієНі 
апаїугег) - див. аналізатор ампліту- 
дний. 


а. спектру (рос. анализатор спектра; 
англ. зресігшт апаїутег) - пристрій для 
одержання спектрів фізичних процесів. 
Таким аналізатором | може слугувати 
будь-який прилад, поведінка якого зале- 
жить від частоти впливу. В основі дії поді- 
бних приладів лежить одне з явищ: 1) 
інтерференція; 2) залам при наявності дис- 
персії фазової швидкості; 3) резонанс. А. 
с. дозволяє визначати амплітуду й частоту 
спектральних компонент, що входять до 
складу аналізованого процесу. Найважли- 
віша характеристика а. с. - роздільність 
(роздільна 4 спро-можність): найменший 
інтервал ДІЇ частот 
між двома спектральними лініями, які ще 
розділяються аналізатором. 

мас-аналізатор (рос.  масс-анали- 
затор; англ. таз5 апаїугег) - пристрій 
для просторового або тимчасового роз- 
ділення йонів з різними відношеннями 
маси до заряду. Один з основних 
елементів мас-спектрометра. 


АНАЛІЗАТОР, -а в оптиці (рос. 
анализатор в оптике; англ. апаіутег 
іп оргіс5)- поляризатор, призначений 
для визначення стану поляризації світла 
(ступеня поляризації, ступеня еліпти- 
чності і т.п.) або для реєстрації її змін. 
Використовуються лінійні, циркулярні 
(колові) або еліптичні поляризатори. В 
оптичних схемах з фотоелектричною чи 
візуальною реєстрацією аналізатор ви- 
користовується для перетворення ча- 
сових або просторових змін стану поля- 
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ризації світлового пучка на відповідні 
зміни інтенсивності (див. також поляри- 
метр, метод (дослідження напруг) поля - 
ризаційно-оптичний). 


АНАЛОГІЯ (рос. аналогия; англ. 
апаїору; грец. сусЛоуїс) - букв. поді- 
бність. 

а. мембранна (рос. аналогия мем- 
бранная; англ. тетігапе апаїору) - 
аналогія в задачах про кручення при- 
зматичного бруса і прогин мембрани під 
рівномірно розподіленим навантаженням. 

а. бптико-механічна (рос. аналогия 
оптико-механическая; англ. шесрпапо- 
оріїса! апаїЇогу) - аналогія між класичною 
механікою і геометричною оптикою, 
встановлена В. Гамільтоном 
ГМУ. Напаопі|, 1834. 

а-гії електромеханічні та електро- 
акустичні (рос. аналогиий злектромеха- 
нические и злектроакустические; англ. 
еіесіготеспапіса! апа еїіесігоасоизтїс 
апаїогіез) - аналогії в законах руху меха- 
нічних коливних систем і електричних 
контурів. А. е. та е. засновані на схожості 
диференціальних рівнянь, які описують 
стани цих систем; вони дозволяють за- 
стосувати методи розрахунку та аналізу 
електричних коливних систем при роз- 
гляді властивостей механічних і акусти- 
чних систем. 


АНАМОРФУВАННЯ (рос. 
анаморфирование; англ. апатогрНобзіпе; 
від грец. суарорфофус - перетворюю, 


переробляю, змінюю) - букв. перетворен- 
ня. 

а. в о оптиці (рос. анаморфи- 
рование в оптике; англ. 
апатогрПозіпє іп оргіс5) - одержан- 
ня оптичних зображень предметів із рі- 
зноманітними зумисними спотвореннями 
їхньої конфігурації в результаті перетворе- 
ння (трансформації) їх лінійних або ку- 
тових розмірів у різних напрямках -- напри- 
клад, нахилом площини чи предмета зобра- 
ження щодо оптичної осі, застосуванням 
циліндричної лінзи та дзеркала і т.п. Від- 


АНАП  АНІЗ 


А АНІЗ 








новлення | неспотвореного | зображення 
предмета наз. дезанаморфуванням. 


АНАПОЛЬ, -я Гдипобль торбідний | 
(рос. анаполь, диполь тороидньй; англ. 
апароїе, Погоіда! аіроїе) - система 
струмів, електромагнітне поле якої ха- 
рактеризується вектором анапольного мо- 
менту 


т-(10с) ((уг)г-22Д аг, де (г,0- 


густина електричного струму, с - швид- 
кість світла у вакуумі. А. - найпростіший 
представник родини тороїдних 
(анапольних) мультиполів, необхідних 
для повного опису поля довільних дже- 
рел. Моделлю а. може служити соленоїд 


(тор), по обмотках якого проходить 
струм. 

АНАСТИГМАТ,  -а (рос. ана- 
стигмат; англ. апазіїєтаї) - 


найдосконаліший тип об'єктива (переваж- 
но фотографічного), що характеризується 
виправленням аберацій у межах усього 
поля зображення. 


АНГІДРИД -у (рос. ангидрид; англ. 
апрудгіде) - киснева сполука, що дає з 
водою кислоти. Відомі а. як неорганічних 
(напр. 50» - сірчистий а., М.О5 - азотний 
а. стак і органічних кислот |напр., 
(СНзСО)0 - оцтовий а.). 


АНГСТРЕМ, -а (рос. Ангстрем; англ. 
Апрзігоет), А - позасистемна одиниця 
довжини, яка застосовується в атомній 
фізиці й оптиці. Названа на честь 
шведського | фізика | А.Й. Ангстрема 
ГА... Апезітоеті, 1814-17. 1А - 10 м. 


АННІГІЛЯЦІЯ (рос. аннигиляция; 
англ. аппіпйайоп) - від  пізньолат. 
аппіріїайо - знищення. 

а пари частинка-античасти- 
нка (рос. аннигиляция парь части- 
ца-античастица; англ. аппіпііайіоп 
оф а раїг раггісів-апіірагтісіе) 
- один із видів взаємоперетворення 
елементарних частинок. А. передбачив 
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П. Дірак ГР.А.М. Рігас! (див. також теб- 
рія дірбк Дірака, частинки віртуальні). 
У природних умовах процеси а. можуть 
відбуватися поблизу космічних джерел 
античастинок (активних ядер галактики, 
пульсарів) і при взаємодії космічних 
антипротонів і позитронів із речовиною. 


АНІЗОМЕТР, -а (рос. анизометр; 
англ. апізотеїег). 

а. магнітний (рос. анизометр магни- 
тньй; англ. птарпеїїс апі5зотетег) - при- 


лад для вимірювання магнітної 
анізотропії матеріалів. 
Дозволяє досліджувати і масивні 


зразки, і феромагнітні плівки в інтервалі 
від 1300 К до »- 1 К і в магнітних полях 
до 4000 кА/м. 


АНІЗОТРОПІЯ (рос. анизотропия; 
англ. апі5оїгору) - букв. різнозворотність, 
нерівнозворотність, неоднаковість. 

а. магнітна (рос. анизотропия магни- 
тная; англ. тарпеіс апі5оїгору) - залеж- 
ність магнітних властивостей (у вузькому 
розумінні - намагніченості) в зразку 
(магнетику) від виділеного напрямку. 
Існують різні види а. м. Залежність 
намагніченості від її напрямку відносно 
кристалографічних осей у кристалах нази- 
вається природною кристалографі- 
чною а. м. Крім того, а. м. може вини- 
кати внаслідок магнітопружних деформа- 
цій, за наявності зовнішніх або внутрі- 
шніх напружень (наведена а. м.), а також 
через анізотропію форми зразка. А. м. 
істотно впливає на процеси намагнічен- 
ня, на магнітну доменну структуру та 
інші властивості магнетиків. 

а. механічних властивостей (рос. 
анизотропия  механических  свойств; 
англ. апізоїору ої песрапісаї ргорегііе5) 
- відмінність механічних характеристик і 
пружних властивостей в залежності від 


напрямку. 
й 3 
а. однонапрямлена (обмінна) (рос. 
анизотропия однонаправленная 
(обменная); англ. ипідігесііопаї 


(ехспапее) апізоїгору) - явище, що спо- 


АНОМ 








стерігається в деяких феромагнітних ре- 
човинах і яке полягає в існуванні у кри- 
сталі виділеного напрямку (уніполярної 
осі) найлегшого намагнічення. 

а. оптична (рос. анизотропия оптиче- 
ская; англ. оріїса| апі5оїгору) - відмін- 
ність оптичних властивостей середовища, 
пов'язана з залежністю швидкості світло- 
вих хвиль від напрямку поширення та 
їхньої поляризації. Виявляється в по- 
двійному | променезаламі,  поліхроїзмі, 
повертанні площини поляризації, а також 
у деполяризації при розсіянні світла в 
середовищі і т.д. Розрізняють природну та 
наведену а. о. 

а. поглинання (рос. анизотропия по- 
глощения; англ. аб5огріїоп апізоїгору) - 
те саме, що поліхроїзм. 

а. твердих тіл (рос. анизотропия тве- 
рдьїх тел; англ. апі5оїгору ої 50145) - 
залежність рівноважних фізичних власти- 
востей твердого тіла від напрямку (див. 
також середбвище анізотрбпне). Може 
бути штучно викликана зовнішньою дією: 
механічною обробкою (див. також текс- 
тура,  фотопружність), електричним 
полем (див. також ефект Керра), магніт- 
ним полем (див. також ефект Коттона- 
Муттона). 


АНІОН, -а (рос. анион; англ. апіоп) - 
негативно заряджений іон, що рухається в 
електричному полі до анода (див. також 
електроліз). Аніонами називають також 
негативно заряджені йони в іонних кри- 
сталах. 


АНОД, -а (рос. анод; англ. апофе) - 
7) полюс або клема джерела струму (ак- 
кумулятора, гальванічного елемента), що 
перебуває при роботі цього джерела під 
додатнім потенціалом відносно іншого 
полюса того ж джерела - катода. 2) 
Електрод електровакуумного, газорозря- 
дного, електронного або йонного прила- 
да, що приєднується в електричному колі 
до шанода джерела живлення. 3) В 
електрохімії - електрод в електроліті, 
біля якого відбувається окиснення йонів 
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або молекул, що входять до складу 
електроліту (див. також електроліз). 


АНОМАЛІЯ (рос. аномалия; англ. 
апотаїу) - букв. незвичай, відхил від 
норми. 

а-лії вквантовій теорії поля 
(рос. аномалий в  квантовой 
теорий поля; англ. апотаїйе5 іп 
диапіцт ГТїеїд їБеогу) - власти- 
вість квантової теорії поля (КТП), яка 
полягає в тому, що деякі закони збереже- 
ння, справедливі в класичній теорії, пере- 
стають виконуватися при правильному 
врахуванні | квантових ефектів. 0 Ці 
аномалії пов'язані з ультрафіолетовими 
розбіжностями КТП, яким потрібна регу- 
ляризація (див. також регуляризація 
розбіжностей). Ю. Швінгер 
І). 5сім'іпеег|, 1951, С. Адлер І5. АаЇегі, 
1969. 

а-лії магнітні (рос. аномалий магни- 
тньте; англ. таєпеїіс апотаїїе5) - відхи- 
ли в розподілі магнітного поля на поверх- 
ні Землі від так званих нормальних його 
значень (від поля диполя). А. м. підроз- 
діляються на світові, що мають ха- 
рактерний розмір » 10" см і максимальну 
величину до 107 Тл, і місцеві, що по- 
в'язані з намагніченістю гірських порід і 
мають величину » 107 Тл. Найбільша 
світова магнітна аномалія - Азійський 
максимум напруженості геомагнітного 
поля Землі, центральна частина якого 
міститься в Сибіру, в басейні Нижньої 
Тунгуски. 

а-лії феромагнітні (рос. аномалий 
ферромагнитньте; англ. Кеггоптарпетіс 
апотаїез5) - особливості термодинамі- 
чних рівноважних і кінетичних немагніт- 
них властивостей магнітновпорядкованого 
(феро-, фери-, антиферомагнітного) стану 
речовини порівняно | з аналогічними 
властивостями речовин без магнітного 
атомного порядку.  Проявляються в 
особливому характері залежності  рі- 
зноманітних рівноважних параметрів (те- 
плоємності, модулів пружності тощо) або 
кінетичних коефіці-єнтів (питомої 


АНСА  АНТЕ 


А АНТЕ 








електро- і теплопровідності, сталої Холла і 
т.д.) від температури, тиску та зовнішніх 
електромагнітних полів. 


АНСАМБЛЬ, -ю (рос. ансамбль; 
англ. еп5епібіе; від фр. еп5егтііе - одне 
ціле, сукупність). 

а. мікроканонічний (рос. ансамбль 
микроканонический; англ. 
тісгосапопісаї епз5етиііе) - статистичний 
ансамбль замкнутих мікроскопічних си- 
стем, що перебувають у статистичній рі- 
вновазі, який характеризується двома 
основними ознаками: енергії всіх систем 
лежать у нескінченно малому інтервалі 
поблизу деякого фіксованого значення Бо; 
різні стани систем (при даній енергії) є 
однаково ймовірними. 

а. статистичний (рос. ансамбль 
статистический; англ. зкайіягісаї 
епзетііе) - сукупність величезної кі- 
лькості однакових фізичних систем. 
Поняття а. с. є основним поняттям стати- 
стичної фізики. 


АНТЕНА (рос.  антенна; англ. 
апіеппа) - перетворювач (як правило, лі- 
нійний) хвильових полів; у традиційному 
розумінні - пристрій, що здійснює ви- 
промінювання хвиль, які надходять до 
антени або безпосередньо від передавача, 
або через  антенно-фідерний тракт 
(антена, що працює в режимі передачі, 
випромінювання), чи пристрій, який 
перетворює надхідне випромінювання і 
передає його до приймача (антена, що 
працює в режимі прийому, поглинання). 

а. адаптивна (рос. антенна адапти- 
вная; англ. адаріїуе апіеппа; від лат. 
адаріо - пристосовую, приладжую) - рі- 
зновид антени з обробкою сигналів, при- 
значена для максимізації відношення си- 
гнал/шум. 

а. активна (рос. антенна активная; 
англ. асійуе апіеппа) - антена, що містить 
у своїй структурі активні пристрої, 
зокрема підсилювачі потужності (пере- 
давальна а. а.) або малошумливі підсилю- 
вачі (приймальна а. а.). А. а. дозволяє 
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компенсувати втрати в трактах і забезпе- 
чувати оптимальний розподіл амплітуд і 
фаз струмів з за  випромінювальною 
апертурою. 

а. біжнобї хвилі (рос. антенна бегу- 
щей  волньц англ.  ікауеПШпр-мауе 
апіеппа) - те саме, що антена рухомої 
хвилі. 

а. гідроакустична (рос. антенна ги- 


дроакустическая; англ. Нуфгоасоизіїс 
аптеппа) - пристрій, що забезпечує 
просторово вибіркове випромінювання 


або прийом звуку у водяному середовищі. 
Складається зазвичай з електроакусти- 
чних перетворювачів (елементів антени), 
акустичних екранів, тримальної кон- 
струкції акустичних розв'язок, аморти- 
заторів і ліній електрокомунікацій. За 
способом утворення просторової вибі- 
рковості а. г. можна розділити на 
інтерференційні, фокусувальні, рупорні 
та параметричні. 

а. дзеркальна (рос. антенна зе- 
ркальная; англ. тіггог апіеппа) - 
антена, в якій формування діаграми 
напрямленості здійснюється за допомо- 
гою дзеркально відбивальних поверхонь. 
Приймальні та передавальні а. дз., як 
правило, не мають конструктивних від- 
мінностей. Використовують дзеркала рі- 
зної форми: параболічні, еліптичні, сфери- 
чні, плоскі та ін. Найбільшого поширення 
одержали  однодзеркальні антени, що 
опромінюються з фокуса за допомогою 
"первинного" опромінювача, напр., ди- 
поля або рупора, підключеного до лінії 
передачі або хвилевода (у приймальній 
а. дз. - до детектора). А. дз. викори- 
стовують як антени радіотелескопів, а та- 
кож як основні елементи в радіоінтерфе- 
рометрах і системах апертурного синте- 
зу. 

а. | діапазбнна | (рос. антенна 
диапазонная; англ. аїї-Бапд апіеппа, 
Ьгоадбапа апіеппа, уіде-Бапа апіеппа) 
- див. антена широкосмужна. 

а. діелектрична (рос. антенна дизле- 
ктрическая; англ. діеіесігіс апіеппа) - 
відрізок суцільного або трубчастого ді- 


АНТЕ 








електричного  хвилевода, 
збуджувачем. 

а. з кербваним променем (рос. антен- 
на с  управляемьтм  лучом; англ. 
5іеегабіе(-Беат) апіеппа) - антена, діа- 
грама напрямленості (ДН) якої може 
змінюватися за певним законом. Ці зміни 
зводяться насамперед до переміщення 
щодо антени (сканування) головної пелю- 
стки ДН (променя). Розрізняють механі- 
чні та електричні способи керування. А. з 
к. п. застосовують у радіолокації, навіга- 
ції та зв'язку. 

а. з обробкою сигналів (рос. антенна 
с обработкой сигналов; англ. 5ірпаї 
ргосез5іпо апіеппа) - прийомна антенна 
система (як правило, антенна решітка або 
її аналог), де поряд зі звичайним лі- 
нійним когерентним додаванням сигналів 
(або замість нього) застосовуються нелі- 
нійна, адаптивна (саморегулювальна) або 
час-тотно-часова обробка визнаків і їх 
послідовне накопичення в часі. При цьо- 
му досягається: поліпшення роздільної 
спроможності антени без збільшення її 
габаритів, зниження рівня бічних пелю- 
сток діаграми напрямленості, максиміза- 
ція відношення сигнал/шум. До розгляну- 
того класу належать антени з синте- 
зованою апертурою (див. також синтез 
апертурний), антени з нелінійною оброб- 
кою сигналів і залежними від часу 
параметрами, адаптивні антени та ін. 

а. змінного профілю (рос. антенна 
переменного профиля; англ. уагіабіе 
ргобіе апіеппа) - багатоелементна дзе- 
ркальна антена, відбивальна поверхня 
якої складається з великої кількості 
невеликих рухомих елементів. Діаграма 
напрямленості антени змінного профілю 
формується за допомогою спеціального 
розташування елементів і опромінювача, 
що міститься у фокусі відбивальної 
поверхні. Поворот діаграми напрямле- 
ності здійснюється зміною взаємного роз- 
ташування відбивальних елементів, тобто 
зміною форми відбивача (звідси походить 
і назва антени). А. з. п. може одночасно 
працювати за 4 напрямками, при цьому в 


споряджений 
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кожному з напрямків використовуються 
до 1/4 всіх елементів. Переваги такої 
антени - широкосмужність і напрямле- 
ність, тобто можливість спостережень на 
різних частотах з високою кутовою роз- 
дільністю. Приклад а. з. п. - радіотеле- 
скоп сантиметрового діапазону РАТАН- 
600. 

а. лінзова (рос. антенна линзовая; 
англ. Їеп5е апіеппа) - антенний пристрій, 
що працює за принципом оптичної лінзи, 
тобто перетворює форму фазового 
фронту електромагнітної хвилі. 0 Як 
правило, розміри апертури такої антени 
значно більші від довжини хвилі поля, що 
приймається або випромінюється, тому 
аналогія з оптичними лінзами поширює- 
ться і на методи їхнього розрахунку (гео- 
метрична та фізична оптика). 

а. магнітна (рос. антенна магнитная; 
англ. тарпеїїс апіеппа) - пристрій, що 
використовує магнітний | компонент 
електромагнітного поля для прийому або 
випромінювання радіохвиль. 

а. петльова (рос. антенна петлевая; 
англ. Їоїдед апіеппа, сіо5ед апіеппа) - 
див. антена рамкова. 

а. поверхневих хвиль (рос. антенна 
поверхностньтх волн; англ. 5игіасе-мауе 
апіеппа) - антена, в якій використовує- 
ться відкрита лінія передач із уповільню- 
вальною системою; окремий випадок 
антени рухомої хвилі. Рухомі уповільнені 
хвилі виявляються "притиснутими" до 
напрямлювальної поверхні, тому їх нази- 
вають поверхневими; потік енергії 
вздовж по-верхні концентрується  по- 


близу неї. 

а. радіотелескбпа (рос. антенна 
радиотелескопа; англ. кгафіотеїезсоре 
апіеппа) - пристрій для збору радіови- 
промінювання космічних об'єктів. А. р. 
визначає його чутливість (мінімальний 
сигнал, який можна виявити) і кутову 
роздільність (спроможність розділити 
випромінювання близьких один до одно- 
го радіоджерел). Потужність прийнятого 
сигналу від радіоджерела з густиною по- 
току радіовипромінювання Е дорівнює 


АНТЕ  АНТЕ 


А АНТЕ 








0,5 АЕ, де А - ефективна площа антени, 
коефіцієнт 0,5 зумовлений тим, що при- 
ймається лише одна з поляризацій. Типи 
а. ор. антени дзеркального | типу 
(найбільш розповсюджені - параболічні 
дзеркала); перископічні антени (радіо- 
телескоп Крауса, а також параболічні 
циліндри - антени на радіоастрономі- 
чній станції ФІАН, Пущино, Росія та в 
Уті, Індія), синфазні антенні решітки - 
радіотелескоп у Граково, Харків і МІА у 


Нью-Мехіко, США); антени з 
незаповненими  апертурами, що при- 
значені г для дослідження розподілу 
радіояскравості космічного  радіови- 


промінювання з високою кутовою роз- 
дільною спроможністю; вони чутливі до 
високих просторових частот. 

а. рамкова (рос. антенна рамочная; 
англ. Іоїдед апіеппа, сіо5ед апіеппа) - 
магнітна антена, що складається з одного 
або кількох витків довільної форми (за- 
звичай круглих і трикутних), які лежать в 
одній (зазвичай вертикальній) площині. 
При прийомі радіохвиль змінний магніт- 
ний потік Ф(1) - Н(1)5 пронизує пло- 


щину рамки з ефективною площею 5, у 
якій наводиться змінний струм. 

а. рупорна (рос. антенна рупорная; 
англ. погп апіеппа, еіесіготаєпетіс Погп, 
ПЛаге) - антена у вигляді відрізка хвиле- 
вода, що розширюється в напрямку від- 
критого кінця. Параметри а. р. визначаю- 
ться розміром розкриву, формою, довжи- 
ною та конструкцією рупора. Залежно від 
призначення, використовують секторні, 
пірамідальні, конічні, біконічні рупори та 
їх поєднання з відбивальними поверхня- 
ми й лінзами (наприклад, у рупорно- 
параболічній антені). Такі антени за- 
стосовують у НВЧ діапазоні як само- 
стійні антени, опромінювачі дзеркальних 
антен, елементи антенних решіток, а та- 
кож як антени-зонди у вимірювальних 
установках. 

а. рухбмої хвилі |антена біжної хви- 
лі| (рос. антенна бегущей волнь(і; англ. 
їгауеЙШпо-уауе апіеппа) - антена, у якої 
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поле на апертурі аналогічне полю рухо- 
мої (біжної) хвилі. А. р. х. викори- 
стовують для прийому (випромінювання) 
хвильових полів будь-якої природи 
(електромагнітних, акустичних), але 
найчастіше в діапазоні радіохвиль. Роз- 
різняють антени біжної хвилі зі швид- 
(од ї 


кими повільними 


(5, «с) хвилями. У першому випадку 


випромінювання максимальне в напря- 
мку, який відповідає куту 0 до осі 7 (л/2» 
0 » 0) і який збігається з напрямком 
поширення ефективної плоскої хвилі. До 
певної міри це аналог черенковського ви- 
промінювання. Якщо а. р. х. одновимірна, 
то поле випромінювання аксіально си- 
метричне, і діаграма | напрямленості 


лійкоподібна. При 9, С конус прити- 


скається до осі, а при 0, - С випроміню- 
вання максимальне в напрямку осі. Така 
антена  біжної хвилі називається 
антеною осьового ви- 
промінювання. Її коефіцієнт напря- 
мленої дії (КНД) може вдвічі перевищу- 
вати КНД співфазної антени (с/?, -0). 


При які 
елементами розкриву а. р. х. у напрямку 
максимуму діа-грами, тобто уздовж осі, 
несинфазні. Зі збільшенням уповільнення 
діаграма звужується, а КНД зростає до 
деякого оптимального значення. 

а. спіральна (рос. антенна спи- 
ральная; англ. зріга! апіеппа) - антена у 
вигляді згорнутого у спіраль провода, що 
випромінює радіохвилі з круговою поля- 
ризацією уздовж осі спіралі та еліпти- 
чною поляризацією в інших напрямках. 
А. с. застосовується на хвилях деци- 
метрового діапазону. 

а. феритова (рос. антенна ферри- 
товая; англ. Іеггіїе апіеппа) - багатови- 
ткова рамкова з антена ї з ї феритовим 
осердям. Наявність осердя з високою 
магнітною проникністю збільшує магніт- 
ний потік, що пронизує рамку, і дозволяє 


р 5 С поля, створюються 


АНТИ 








при незмінній діючій довжині антени 
зменшити її габарити. 

а-ни широкосмужні (рос. антенньт 
широкополосньіе; англ. аї-Бапад 
апіеппае, ргоадрапд апіеппаєе, у/ідйе- 
Бапа апіеппає) - антени, параметри яких 
мало змінюються у достатньо широкій 
смузі частот. Найбільш широкосмужними 
є слабконапрямлені антени (див. також 
дія антен напрямлена). Достатньо ши- 
рокосмужними є різного типу вібратори - 
циліндричні, стрічкові тощо. Розроблені 
також і гостронапрямлені а. ш. (див. та- 
кож радіоастронбмія, антена рупорна, 
антена дзеркальна). 

а-ни щілинні (рос. антеннью ще- 
левьте; англ. поїсп апіеппаєе, росКеї 
апіеппає, 5Їйї апіеппає, 5І0ї апіеппає) - 
випромінювачі електромагнітних хвиль, 
які мають форму вузьких щілин, прорі- 
заних у металевих оболонках об'ємних 
резонаторів і хвилеводів, а також у 
металевих плоских або зігнутих екранах. 


АНТИБАРІОНИ, -ів, мн. (рос. анти- 
барионь; англ. апіїбагуоп5) - античас- 
тинки відносно баріонів. А. мають напів- 
цілий спін (тобто є ферміонами) і від'є- 
мне баріонне число. Електрично заря- 
джені а. мають електричний заряд, проти- 
лежний електричному заряду відповідних 
баріонів. При з однаковій поляризації 
спінів баріона й антибаріона їхні магнітні 
моменти протилежні за напрямком. Зі- 
ткнення антибаріона й баріона може при- 
звести до їхньої аннігіляції в кілька ме- 
зонів. Тривалість життя (щодо розпаду) 
баріона та його антибаріона збігаються. 
Розпади антинейтрона, антигіперонів і а., 
що відповідають чарівним і красивим 
баріонам, зумовлені слабкою взаємодією. 
У рамках складової, або кваркової, моделі 
адронів а. розглядаються як зв'язані стани 
трьох антикварків. 


АНТИКВАРКИ, -ів, мн. (рос. анти- 
кварки; англ. апійдиагК5) - античасти- 
нки щодо кварків, які входять до складу 
мезонів і антибаріонів. Відповідно до 
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складе-ної моделі адронів, мезони є 
зв'язаними станами антикварка і кварка, а 
антибаріони - зв'язаними станами трьох 
а. Спін а. дорівнює 1/2, баріонний заряд - 
1/3. Електричний заряд антикварка про- 
тилежний електричному заряду відповід- 
ного кварка. Антикваркам приписується 
квантове чис-ло аромат, що компенсує 
аромат відповідних кварків. А. ототож- 
нюються з антитриплетним представлен- 
ням колірної групи симетрії 53), спря- 
женим триплетному представленню цієї 
групи, з яким ототожнюються кварки. 
Тому три кольори а. є доповнювальними 
щодо трьох кольорів кварків. 


АНТИКОМУТАТОР, -а (рос. анти- 
коммутатор; англ. апіїсопитиїаїог) - 
білінійна операція, задана в лінійному 
просторі І, з певним для Його елементів 
піднесенням до цілого степеня і яка 
ставить у відповідність парі елементів А, 
В із І, третій елемент |А, ВІ. що обчислю- 
ється за таким правилом: |А, ВІ: - А - В)? 
- А? - В. 

Круглі дужки можна розкривати лише у 
випадку, якщо в І визначена операція 
множення, тоді |А, В). - АВ - ВА. Про- 
стір І із заданим на ньому а. називається 
йордановою алгеброю. У термінах а. 
формулюються канонічні  переставні 
співвідношення операторів народження 
та знищення для статистики Фермі-Ді- 
рака 


АНТИНЕЙТРИНО |((рос. 
нейтрино; англ. апіїпешігіпо) (ом) - 
античастинка щодо нейтрино. Прийнято 
означувати а. як легкий нейтральний ле- 
птон, що утворюється в процесах слабкої 
взаємодії разом із відповідним негативно 
зарядженим лептоном. Наприклад, мюон- 


анти- 


не нейтрино Ус означується як частинка, 
що народжується разом зи у розпаділ -» 
и оз 9. При такому означенні а. вважає- 


ться, що кожному типу лептонів відповід- 
ає своє лептонне число, яке зберігається. 
Спін а. дорівнює 1/2. А. має певну - праву 
-- спіральність. Питання про існування а. з 








АНТИ АНТИ А А АНТИ 
лівою спіральністю залишається відкри- Е. Сегре ГЕ. 5ертеї, К. Вігандом 
тим. Це питання особливо важливе в ІС, М/іевапа| і Т. Іпсілантісом 
зв'язку з можливою наявністю маси в ГТ. Урбіїапіі5| у Берклі (США) на при- 
нейтрино. скорювачі протонів із максимальною 


АНТИНЕЙТРОН, -а (рос. 
нейтрон; англ. апііпешігоп) (Мо п) - 
античастинка відносно нейтрона. А. 
електрично нейтральний, має спін 1/2 і 
масу, шщо дорівнює масі нейтрона. 
Магнітні моменти а. 
та нейтрона однакові за абсолютною ве- 
личиною, але протилежні за напрямком 
(відносно їхніх спінів). А. має баріонне 
число В - - 1. Зіткнення повільного анти- 
нейтрона з нуклоном викликає їхню анні- 
гіляцію, переважно з утворенням декі- 
лькох (5-6) п-мезонів. При відсутності 
речовини вільний а. нестабільний від- 
носно розпаду на антипротон, позитрон і 
електронне нейтрино. А. був уперше 
зареєстрований | у 1956  Б.Корком 
ІВ. СогКі, Г. Ламбертсоном 
ІС. І апобегізопі, О. Піччоні |О. Ріссіопі| і 
В. Вентцелем ГМ/.А. М/епі-геї | у дослідах 
із розсіяння пучка антипротонів у ре- 
човині. Народження а. ідентифікувалося 
при реєстрації продуктів його аннігіляції 
з нуклоном. 


анти- 


АНТИНУКЛОН, -а (рос. антину- 
клон; англ. апіїписі(е)оп) - античастинка 
відносно нуклона. Ядерна взаємодія між 
антинуклонами | може приводити до 
утворення ядер атомів антиречовини, а 
між а. і нуклоном - до утворення 
баріонію. 


АНТИПРОТОН, -а (рос. антипро- 
тон; англ. апііргооп) ( В? Р) - антича- 
стинка відносно протона. Маса та спін а. 
такі ж, як у протона, баріонне число В - - 
1. Електричний заряд (і магнітний мо- 
мент) а. від'ємний і дорівнює за абсолют- 
ною величиною електричному заряду 
(магнітному моменту) протона. А. був 
уперше виявлений експериментально в 
1955 О.Чемберленом |О. Сбатрегіаїпі, 
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енергією 6,3 ГеВ. При відсутності ре- 
човини а., як і протон, з дуже високим 
ступенем точності стабільний. У ре- 
човині "час життя" повільного а. визнача- 
ється швидкістю його аннігіляції. Згідно 
з кварковою моделлю адронів (див. та- 
кож кварки), а. складається з трьох кон- 
ституентних антикварків: двох и-кварків і 


одного Ф/скварка. Наявність антипротонів 


у космічному промінні вказує на існуван- 
ня космічних джерел антипротонів. 


АНТИРЕЗОНАНС, -у (рос. антире- 
зонанс; англ. апіігезопапсе) - букв. про- 
тивідлунок, протипоголос, протипозвук. 


а. магнітний (рос. антирезонанс 
магнитньій.; англ. таяєпетіс 
апіїгесзопапсе)  - сукупність явищ, 


зумовлених перетворенням у нуль при 
певній частоті а (частоті  антире- 
зонансу) дійсної частини (Ц?) магнітної 
проникності (сф) магнетика: Ц(ф) - 
(б) - и'"(в). Найцікавіший прояв а. м.- 
істотне (у багато разів) зростання товщи- 
ни скін-шару магнітного металу (див. 
також  скін-ефект), тобто глибини 
проникнення в нього електромагнітної 
хвилі. У результаті метал на частоті а. м. 
має селективну прозорість (ефект був 
передбачений у 1959, виявлений у 1969). 
Частота а. м. Фа - УВ, де у - гіромагнітне 
відношення, В - магнітна індукція. А. м. 
слугує для дослідження релаксаційних 
процесів (залежності И"() у  феро- 
магнітних металів). 


АНТИРЕЧОВИНА (рос. антивеще- 
ство; англ. апійтайег) - матерія, що 
складається з античастинок. Ядра атомів 
а. "побудовані" з антинуклонів, а зовні- 
шня оболонка - з позитронів. Можливість 
існування а. випливає з інваріантності 
законів природи щодо перетворення СТР 
(див. також теорема СТР). Атоми а. ще 


АНТИ 








не вдалося спостерігати. В експери- 
ментах зареєстровані події утворення ле- 
гких антиядер - антидейтерію, анти- 
гелію-3. Дані у-астрономії вказують на 
відсутність помітної кількості а. у космі- 
чному просторі аж до найближчого ску- 
пчення галактик. Деякі моделі еволюції 
Всесвіту передбачають існування макро- 
скопічних областей, які складаються 
переважно з антиречовини. 


АНТИСЕГНЕТОЕЛЕКТРИКИ, -ів, 
мн. (рос. антисегнетозлектрики; англ. 
апіїзерпетоеіесігісз) - термін, що, як 
правило, означає діелектрики, які не є се- 


гнетоелектриками, але мають певну 
специфіку електричних властивостей. 
Основна | ознака | а. | - наявність 


структурного фазового пере- 
ходу, шщо супроводжується значною 
аномалією діелектричної проникності. 
Температура переходу зазвичай дуже 
залежить від електричного поля, так що 
перехід може здійснюватися при накла- 
данні поля, а не за рахунок зміни 
температури кристала. Оскільки перехід 
в а. як правило, є переходом 1-го роду, 
то спостерігається стрибкоподібна зміна 
поляризації Р при зміні поля Е, авцілому 
залежність Р(Е) має вигляд т. Зв. по- 
двійної петлі гістерезису (див. також 
гістерезис  сегнетоелектричний).  Ти- 
повими а. Є РЬ7Із, МННЬРОМм, мамМьо», 
М/Оз. , 

АНТИСИМЕТРІЯ (Іпротиспівпбмір| 
(рос. антисимметрия; англ. 
апіізупітеїгу; від лат. префікса а-, що 
означає протилежність, грец. префікса 
со(ц)-, що означає спільність, і грец. 
иєтра - вимірюю) - симетрія об'єктів не 
тільки за геометричними координатами у 
просторі, але й за додатковою дискрет- 
ною  негеометричною змінною, котра 
може набувати лише 2 протилежних 
значень: 11. У 3-вимірному просторі при 
наявності а. об'єкт описується 
координатами його точок хі, х», хз і 
додаткової змінної х; - 41, яку зручно 
інтерпретувати умовно як "колір" точки - 
чорної або білої; якщо білим (чорним) 
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точкам одного об'єкта відповідають чорні 
(білі) точки геометрично рівного йому 
іншого об'єкта, то об'єкти антисиметри- 
чні. Фізичними величинами, які можна 
описувати змінною ха, Є знак заряду, 
напрямок спіну і т.п. А. вперше введена 
Х.Хеєшем |Н. Неезср|, 1929; її повна 
теорія розвинена А.В. Шубніковим, 1951. 
Операція зміни змінної ха, при якій об'єкт 
змінює знак ("колір"), але залишається 
нерухомим, тотожним самому собі в 
просторі, називається операцією антиото- 
тожнення і позначається 1" (1-операція 
звичайного ототожнення, така, що 1" - 
17). В а. є 4 види рівності між геометрично 
рівними об'єктами: ототожнення, дзе- 
ркальна рівність, антиототожнення, дзе- 
ркальна антирівність. Дзеркальне від- 
ображення т змінює хі-ральність об'єкта, 
перетворюючи його з правого на лівий і 
навпаки; операції антиототожнення 1" від- 
повідає зміна "кольору", а відображення 
зі зміною "кольору" - операція ті! - т'- 
змінює одночасно і хіральність і "колір" 
об'єкта. З будь-якої операції симетрії 9; у 
тривимірному просторі можна  побу- 
дувати "антиоперацію" 8" - 81". Існує 58 
"чорно-білих" точкових груп а. кристалів 
Со і 32 "сірі" (нейтральні) групи а., а та- 
кож 32 "одноколірні" групи, що збігаю- 
ться зі звичайними кристалографічними 
точковими групами (точковими групами 
магнітної симетрії кристалів). 
АНТИФЕРОМАГНЕТИЗМ, -у (рос. 
антиферромагнетизм; англ. 
апійегготаєпеїнят) - упорядкований 
стан кристалічної речовини, у якому всі 
чи частина сусідніх атомних магнітних 
моментів напрямлені так (як правило, 
антипаралельно), що сумарний магніт- 
ний момент елементарної магнітної 
комірки дорівнює нулю (чи складає малу 
частину атомного моменту). Вісь, 
уздовж якої орієнтовані антиферомагніт- 
новпорядковані атомні магнітні мо- 
менти, називається віссю а. А. 
установлюється нижче точки Неєля Ту. 
У ширшому розумінні а. називається 
сукупність фізичних властивостей ре- 
човини в зазначеному стані. Речовини, у 


АНТИ  АПАР 


А АПАР 








яких установлюється антиферомагніт- 
ний порядок, називаються антиферо- 
магнетиками (АФМ). Атомні магнітні 
моменти АФМ створюються, як прави- 
ло, електронами незаповнених а- або |- 
оболонок іонів перехідних елементів, 
що входять до складу АФМ. Більшість 
АФМ - іонні сполуки. 

а. нескомпенобваний (рос антифер- 
ромагнетизм | нескомпенсированнь(й; 
англ Жепітадпеняі) - тесаме, що фери 
магнетівм 


АНТИФЕРОМАГНЕТИК, -а (рос. 
антиферромагнетик; англ. 
апійіегготаєрпейс) - речовина, у якій 
встановився антиферомагнітний порядок 
магнітних моментів атомів або йонів 
(див. | також антиферомагнетизм). 
Звичайна речовина стає а. нижче певної 
температури Ти (див. також тбчка Неє- 
ля) і в більшості випадків залишається а. 
аж до Т - 0 К. Число відомих а. - хімі- 
чних сполук - складає не одну тисячу. А. 
поки ще не знаходить практичного за- 
стосування, однак вивчення фізичних 
властивостей а. відіграє велику роль у су- 
часному розвитку фізики магнітних 
явищ, особливо теорії фазових переходів і 
дослідженні властивостей одно- та двови- 
мірних магнітних структур. 

АНТИЧАСТИНКИ, -нок, мн. (рос. 
античастиць; англ. апіїрагіїсіе5) - 
елементарні частинки, що мають ті ж 
значення мас, спінів та інших фізичних 
характеристик, що Й частинки, але які 
відрізняються від них знаками деяких ха- 
рактеристик взаємодії (зарядів - напри- 
клад, о знаком електричного заряду). 
Існування а. було передбачено П.А.М. Ді- 
раком |Р.А.М. Рігас|, 1928, відкрито в 
1932 (позитрон). Існування та властивості 
а. визначаються відповідно до  фу- 
ндаментального | принципу квантової 
теорії поля - її інваріантністю щодо СРТ- 
перетворення (див. також теорема СРТ). 
Складні об'єкти з частинок і анти-части- 
нок (ядра й атоми  антиречовини) 
повинні мати ідентичну структуру. Саме 
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означення того, що називати "частинкою" 
у парі частинка - античастинка, значною 
мірою є умовним. Однак при даному ви- 
борі частинки її а. визначається одно- 
значно. Народження а. відбувається в зі- 
ткненнях частинок речовини, розігнаних 
до енергій, що перевищують поріг 
народження пари частинка - античастинка 
(див. також нарбдження пар). При 
температурах, які перевищують енергію 
спокою частинок даного сорту, пари ча- 
стинка - античастинка перебувають у рі- 
вновазі з речовиною та електромагнітним 
випромінюванням. 


АПАРАТ, -а у техніці (рос. ап- 
парат в технике; англ. аррагаїш5) - 
букв. прилад, снасть, знаряд. 

а. Епштейна (рос. аппарат Зп- 
штейна; англ. Ерзіеіп аррагаїш5) - 
апарат, призначений для вимірювання 
втрат | на | перемагнічення | листових 
електротехнічних сталей у змінних 
магнітних полях. Досліджувані зразки 
поміщають у вимірювальні котушки, 
первинні обмотки яких слугують для 
намагнічення зразків. Повні втрати у 
зразках показує ваттметр, увімкнений у 
коло. 

а. проєкційний (рос. аппарат проек- 
ционньтй.; англ. рго)есійоп аррагаїшз) - 
оптичний пристрій, який формує оптичні 
зображення об'єктів на розсіювальній 
поверхні, що править за екран. 

а-ти стробоскопічні (рос. аппаратьт 
стробоскопическиєе; англ. 5ігобобсоріс 
аррагаїа) -  контрольно-вимірювальні 
прилади для спостереження швидких 
періодичних рухів, в основі дії яких ле- 
жить стробоскопічний ефект і стробо- 
скопічний метод вимірювання. А. с. за- 
стосовують для вимірювання частоти 
змінного струму, резонансу, частоти 
обертання механізмів, для вивчення ві- 
брацій деталей тощо. 


АПАРАТУРА (рос. аппаратура; англ. 
аррагаїшця,  едшіртепі,  Гасіїйцез, гія, 


АПЛА 








іп5інитенпіаної) - букв. приладдя, знаря- 


ддя. 

а. дозиметрична (рос. аппаратура 
дозиметрическая; англ. дозітеїгіс 
аррагаїшз, дозітеїгіс едціртепі, 


дозітеїгіс Іасійцеє, дозітеїгіс гі?) - 
сукупність приладів, які слугують для 
вимірювання рівнів дії випромінювань - 
потужності дози  у-проміння, потоків 
нейтронів, єс- та В-частинок, а також для 
вимірювання забрудненості повітря 
активними газами та активними аерозоля- 
ми. Див. також дбзи випромінювання. 
а. електранновимірювальна (рос 


аппаратура злектронноизмери 
тельная англ еіесітопіс 
іп5ітипепіайо) - те саме, що система 
електраннавимірювальна 

а. спектральна рентгенівська (рос. 
аппаратура спектральная рент- 
геновская; англ. Х-гау зресітаї 


аррагаїз, Х-гау з5ресігаї едціртепі, Х- 
гау 5ресіга! Расіїйшезв, Воепієеп з5ресігаї 
аррагаїз, Воепієеп зресігаї едиіртепі, 
Воепідеп зресіга Гасійше5) - апаратура 
для рентгенівської спектроскопії та рент- 
геноспектрального аналізу, в якій рент- 
генівське випромінювання досліджувано- 
го об'єкта (чи рентгенівське випроміню- 
вання неперервного спектру, що пройшло 
через досліджуваний об'єкт) розкладає- 
ться в спектр, реєструється Й аналізує- 
ТЬСЯ, 

АПЕКСІ, -а руху (рос. апекс дви- 
жения; англ. арех ої тогіоп; від 
лат. арех - верхівка) - точка небесної 
сфери, на яку напрямлена швидкість руху 
спостерігача відносно будь-якої системи 
відліку. Якщо умовного спостерігача роз- 
містити в центрі мас Землі чи Сонця, то ка- 
жуть відповідно про апекс руху Землі або 
Сонця. Апекс орбітального руху Землі 
переміщується протягом року, залишаю- 
чись у площині її орбіти. Положення 
апекса руху Сонця щодо найближчих зір 
(місцевого стандарту спокою) визначається 
шляхом статистичної обробки власних ру- 
хів спостережуваних зірок. Точка небесної 
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сфери, протилежна апексу, називається 


антиапексом. 


АПЕРТУРА (діафрагма апертурна) 
(рос. апертура, диафрагма апертурная; 
англ. арегішге (4іарігаєпі); від лат. 
арегшга - отвір, розкрив) - діючий отвір 
оптичної системи, який визначається роз- 
мірами лінз, дзеркал чи оправ оптичних 
деталей. Кутова а. - кут а між 
крайніми променями конічного світлово- 
го пучка, який входить у систему. Чи- 
слова а. дорівнює п 5іп(0/2), де п - 
показник заламу середовища, у якому 
міститься об'єкт. Освітленість зображення 
пропорційна квадрату числової апертури. 
Роздільна спроможність прилада 
пропорційна апертурі. Оскільки числова а. 
пропорційна п, то для її збільшення 
предмети, які потрібно розглянути, часто 
розміщують у рідині з великим п (т. зв. іме- 
рсійна рідина; див. також система імерсі- 
йна). 


АПЛАНАТ, -а (рос. апланат; англ. 
аріапаї) - оптична система, що створює 
внаслідок виправлення сферичної абера- 
ції і коми чітке зображення в межах поля, 
обмеженого лише допустимими межами 
астигматизму та кривизни зображення. А. 
використовуються як об'єктиви зорових 
труб і мікроскопів. Найпростіший а. 
складається з двох склеєних між собою 
додатньої та від'ємної лінз. 

АПОДИЗАЦІЯ (щ(рос. аподизация; 
англ. ародігайоп) - дія над оптичною си- 
стемою, що призводить до зміни розподілу 
інтенсивності в дифракційному зображен- 
ні точки у вигляді ряду концентричних 
темних і світлих кілець. Створюючи за 
допомогою фільтра відповідний розподіл 
амплітуд і фаз на вхідній зіниці оптичної 
системи, штучно послаблюють хвилю на 
периферійних ділянках, усуваючи най- 
ближчі до центра один-два світлих ди- 
фракційних кільця. У спектроскопії а. 
полегшує виявлення сателітів 
спектральних ліній, в астрономії - роз- 


АПОД АРСЕ 


А АРОМ 








різнюваність подвійних зірок із видимою 
яскравістю, що дуже відрізняється. 


АПОСТИЛЬБ,  -а, | асб (рос. 
апостильб, асб; англ. арозійБ, азр) - за- 
старіла одиниця яскравості; 1 асб з 
(/т).10- стильб - 0,3183 кд/м? - 10" Ла- 
мберт. 


АПОХРОМАТ, -а (рос. апохромат; 
англ. аросіготаг) - оптична система, що 
відрізняється від ахромата більш доверше- 
ним виправленням хроматичних аберацій, 
і насамперед виправленням вторинного 
спектру, що проявляється в незбігу пло- 
щини різкого зображення для променів 
деякої довжини хвилі Да зі суміщеними в 
результаті  ахроматизації зображеннями 
для променів довжин хвиль М і 2 при 
м «2з 42. Радикальним засобом для 
апохроматизації лінзових оптичних си- 
стем є застосування пари оптичних мате- 
ріалів, що мають істотно різні дисперсії 


п, 7 П, і однакові чи близькі за числовим 
значенням відносні дисперсії 
(пу, по, /(п,, - пу) о- наприклад, пара 


флуорит (СаБ» ) і скло з групи "особливий 
флінт". Апохромати використовуються як 
об'єктиви для мікроскопів. 


АПРОКСИМАЦІЯ (рос. аппрокси- 
мация; англ. арргохітайоп) - наближен- 
ня. 

а. Паде (рос. аппроксимация Паде; 
англ. Раде арргохітакйоп) - метод під- 
сумовування розбіжних рядів за допомо- 
гою раціональних функцій (Г. Фробеніус 
ІС. Егобепіцз5), А. Паде ГН. Раде|, к. ХІХ 
ст., класична теорія неперервних дробів). 
Для аналітичної функції (72), визначеної 
розкладом у ряд Тейлора, а. П. називає- 
ться раціональна функція 

РМ) з РА) / Сг) з Ка) н Сам, 
де РА(2) і Ом(2) - поліноми ступенів Мі М 
відповідно. Метод а. П. застосовують до 
всіх задач, де є розклад за малим 
параметром, для поліпшення  власти- 
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востей розв'язків, отриманих наближени- 
ми методами. 


АРГОН, -у (рос. аргон; англ. агроп), Аг 
- хімічний елемент МП групи періоди- 
чної системи елементів, інертний без- 
барвний газ, атомний номер 18, атомна 
маса 39,948. А. міститься в атмосферному 
повітрі 
(0,93 96) і складається з трьох стабільних 
ізотопів Аг, ЗАг, "Аг (99,600 956). 
Конфігурація зовнішньої електронної 
оболонки З5"р'. Енергія йонізації 15,759 
еВ. Густина а. за нормальних умов 1,7839 
кг/м?, 
їм - -189,3"С, іш - -185,9"С. Хімічні 
сполуки а. невідомі. А. утворює сполуки 
включення (клатрати) з речовинами, роз- 
міри порожнин у кристалічних решітках 
яких приблизно дорівнюють розмірам 
атома. Атоми а. можуть утворювати т.зв. 
ван-дер-ваальсові молекули. А. наповню- 
ють розрядні трубки (синьо-блакитне сві- 
тіння); один із методів визначення віку 
мінералів полягає у визначенні відношен- 
ня концентрацій "Аг і "К; а. за- 
стосовують в активних середовищах лазе- 
рів. 


АРЕОМЕТР, -а (рос. ареометр; англ. 
агеотеїтег) - прилад для вимірювання гу- 
стини рідини та твердих тіл. 


АРОМАТ, му у теорії 
елементарних частинок (рос. 
аромат в теориий злементарньх 
частиц; англ. Лауо(п)г іп 
еїетепіагу рагіісів г(Беогу) - 
характеристика типу кварка. Кожному з 
шести відомих кварків (и, И, 5, с, Б, 0) від- 
повідає свій (наприклад, дивність, чарі- 
вність |шарм|, краса |привабливістьщ). А. 
зберігається при сильній і електромагніт- 
ній взаємодіях і не зберігається при слаб- 
кій. 


АРСЕН, -у Імишак| (рос. мьшьяк; 
англ. аг5епіс; лат. Аг5епісит), Аз - хімі- 
чний елемент головної підгрупи У групи 


АСИМ 








періодичної системи елементів, ат. номер 
33, ат. маса 74,9216. У природі існує один 
стабільний  нуклід "Аз. Електронна 
конфігурація зовнішньої оболонки 45"7р, 
енергія йонізації 9,82 еВ. За звичайних 
умов стійким є т. зв. сірий а-Аз8, що має 
ромбоедричну кристалічну структуру, гу- 
стина якого 5,72 кг/дм). А. має середню 
хімічну активність, сильна отрута, багато з 
його сполук також отруйні. А. вводять до 
складу деяких бабітів і типографських 
сплавів, спеціального скла ("єнське" скло 
для термометрів). Сполуки а. із селеном, 
телуром, індієм та ін. - напівпровідникові 
матеріали. 


АСИМЕТРІЯ (рос. асимметрия; 
англ. азутитеїту; грец. асоруєтріа - від 
грец. префікса а-, що означає заперечен- 
ня, грец. префікса со(и)-, що означає 
спільність, і уєтро - вимірюю) - букв. не- 
співпомір. 

а. Всесвіту барібнна (рос. асимметрия 
Вселенной  барионная; англ. Багуоп 
азуттеїгу ої ОСпіуег5е) - екстраполяція 
переважання речовини над  антире- 
човиною, що спостерігається в нашому ло- 
кальному скупченні галактик, на Всесвіт у 
цілому. Висновок про відсутність поміт- 
ної кількості антиречовини порівняно з ре- 
човиною (у скупченні галактик частка 
антиречовини складає « 1077) базується на 
експериментальних пошуках  аннігіля- 
ційних у-квантів. 

а. космічного проміння азимутальна 
Гасиметрія космічного проміння азиму- 
тна| (рос. асимметрия космических лу- 
чей  азимутальная; англ.  агітиїраї 
азупітеїгу ої со5тіс гау5) - залежність 
інтенсивності космічного випромінюван- 
ня (див. також космічне проміння) в 
даному пункті спостереження від азиму- 
тального кута. А. к. п. а. є наслідком 
впливу магнітного поля Землі на рух 
первинних космічних частинок, які ви- 
значають спостережувану в атмосфері 
інтенсивність космічного випромінюван- 
ня. Вплив цей такий, що додатньо заря- 
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джених космічних частинок проходить 
більше. 

а. космічного проміння азимутна 
(рос. асимметрия космических лучей 
азимутальная; англ. агітитраї 
азуттеїгу ої со5тіс гау5) - те саме, що 
асиметрія космічного проміння азиму- 
тальна. 


АСИМПТОТИКА (рос. асимптоти- 
ка; англ. азупіріоїісз) - букв. наближан- 
ня, прямування. 


а. автомодельна в квантовій 


теорії поля (рос. асимптотика 
автомодельная в квантовой 
теорий поля; англ.  8ей-8ітііаг 
азутріогіс5 іп бе диапійцт 
гБеогу ТЇїе!4д) - незалежність аси- 


мптотичної форми амплітуд і перерізів 
при високих енергіях і великих передачах 
імпульсу (глибоко непружних процесів, 
інклюзивних і ексклюзивних процесів, 
адрон-адронних взаємодій) від розмірних 
динамічних параметрів (маса частинок, 
ефективний радіус сильної взаємодії та 
ін). Термін запозичений з газо- та 
гідродинаміки (див. також течія авто- 
модельна, автомодельність ). 

а-ки двічі логарифмічні (рос аси- 
мптотики дваждью логарифмическиє; 
англ Ьійодагітіс азупіріоїїся) - аси- 
мптотики перерізів розсіяння (взаємодії) 
частинок при високих енергіях, в яких 
кожен степінь малої константи зв'язку 
входить разом з добутком двох великих 
логарифмів від енергії або переданого 4- 
імпульсу; виникають при врахуванні ефе- 
ктів множинного гальмівного випускання 
квантів безмасових векторних полів - 
переносників взаємодії | в квантовій 
електродинаміці та квантовій хромоди- 


наміці. й 
АСПЕРОМАГНЕТИЗМ, -у (рос. 

асперомагнетизм; англ. 

азреготаєпегіст)  - магнітний стан 


аморфного магнетика, у якому невпоряд- 
ковано локалізовані магнітні моменти 
мають переважну орієнтацію (нижче 
певної температури упорядкування). Ре- 
човина в такому стані має спонтанну 


АСПЕ  АСТР 


А АСТР 








намагніченість (див. також магнетики 
аморфні, сперомагнетизм). 


АСТАТ, -у (рос. астат; англ. азіакіпе; 
лат. А5іайит), Аг - радіоактивний хімі- 
чний елемент МІП групи періодичної си- 
стеми елементів, атомний номер 85. 
Найдовше існують ізотопи "ДІ (Ту»г - 8,1 
год) і "Ас (Ту» - 7,21 год). Електронна 
конфігурація зовнішніх оболонок 
5 Роб5?р?. Енергія йонізації 9,2 еВ. Досліди 
з  мікрокількостями цього елементу 
показали, що астат виявляє, з одного 
боку, властивості неметалу і подібний до 
йоду, з іншого боку - властивості металу 
і подібний до полонію та бісмуту; іп - 
2440С, іш З 3092С. У вагових кількостях 
а. не виділений. 


АСТЕРИЗМ, -у (рос. астеризм; англ. 
азіегізт; від грец. с«стері - зірка) - розмит- 
тя у певних напрямках дифракційних 
плям на лауеграмах. Внаслідок а. на лауе- 
грамах з'являються штрихи чи "хвости" рі- 
зної довжини, які розходяться від центра, 
що надає дифракційній картині зіркоподі- 
бного вигляду. А. - це наслідок деформа- 
ції кристала, у процесі якої він розбиває- 
ться на фрагменти розміром 1-0,1 мкм, 
злегка розвернені один відносно одного 
навколо деяких певних кристалографічних 
напрямків (див. також рентгенографія 
матеріалів). А. називається також явище, 
що спостерігається при розгляданні від- 
даленого джерела світла через деякі кри- 
стали (рубін, сапфір і інші): навколо дже- 
рела світла утворюються зіркоподібно роз- 
ташовані світлі смуги внаслідок розсіяння 
світла | голкоподібними  кристаликами 
іншої речовини, яка вростає в кристал у 
певних напрямках. 

АСТЕРОІДИ, -ів, мн. (рос. астерои- 
дьв; англ. азіегоід5) - малі планети, що 
рухаються переважно між  орбітами 
Марса та Юпітера, де, відповідно до 
закону планетних відстаней, повинна 
була б міститися планета нормальних 
розмірів. Діаметр найбільшого а. близько 
1000 км, діаметр найменшого з відкритих 
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(близько 1 км) визначається граничною 
потужністю телескопів. Близько 9890 усіх 
а. мають орбіти з великими півосями від 
2,1 до 4,3 а.о. Цю область називають кі- 
льцем, або поясом, а. Безпосередні вимі- 
рювання діаметрів (мікрометричні, 
інтерферометричні, під час покривання 
зірок) поки що доступні лише для 
найбільших а. Розміри інших а. оцінюю- 
ться за їхнім блиском (абсолютною зоря- 
ною величиною) і альбедо. Існують гіпо- 
теза утворення а. унаслідок розпаду пла- 
нети, що раніше існувала (Г. Ольберс ІН. 
ОЇБег5|, 1804), і гіпотеза О. Ю. Шмідта 
140-і роки ХХ ст.|, відповідно до якої 
Юпітер сформувався швидше, ніж тіла в 
зоні а. і перешкодив їм об'єднатися в 
одну планету. 


АСТИГМАТИЗМ, -у (рос. 
астигматизм; англ. азійртакізт) - одна з 
геометричних аберацій оптичних систем, 
при якій точка зображається двома орто- 
гональними відрізками, розташованими 
на різних відстанях від оптичної системи. 
А. зумовлений неоднаковістю кривизни 
оптичної поверхні в різних площинах 
перерізу світлового пучка, що падає на 
неї (див. також аберації оптичних си- 
стем). 


АСТРОНОМІЯ (рос. астрономия; 
англ. азігопоту) - наука, яка досліджує 
космічні об'єкти. 

а. інфрачервбна (рос. астрономия 
инфракрасная; англ. іпітагей азігопоту) 


- розділ  спостерігальної  (експери- 
ментальної) астрономії, яка поєднує 
методи і результати досліджень  ви- 


промінювання астрономічних об'єктів у ІЧ 
діапазоні (0,7мкм - 1мм). Іноді як частину 
а. і. виділяють субміліметрову астрономію 


(0,1 - 1 мм). 
а. позаатмосферна (рос. астрономия 
внеатмосферная; англ. ехоайтозбррегіс 


а5ігопопту ) - розділ спостерігальної (екс- 
периментальної) астрономії, що викори- 
стовує для досліджень космічних об'єктів 
прилади, винесені за межі земної атмо- 


АСТР 








сфери. Методи а. п. застосовуються пере- 
важно для досліджень в ультрафіолетово- 
му, рентгенівському та гама-діапазонах, 
тому що земна атмосфера для космічного 
електромагнітного випромінювання в цих 
діапазонах непрозора. А. п. народилася 
наприкінці 40-х років ХХ століття, коли 
були розпочаті дослідження Сонця в 
ультрафіолетових і рентгенівських 
областях спектру за допомогою ракет, 
здатних досягати висот понад 100 км. В 
принципі, винесення телескопа за межі 
земної атмосфери дозволяє досягти грани- 
чної для даного телескопа кутової роз- 
дільності, зумовленої лише дифракцією 
випромінювання на вхідному отворі теле- 
скопа (див. також роздільність опти- 
чних приладів). 

а. радіолокаційна (рос. астрономия 
радиолокационная; англ. гадіоіосайіоп 
а5ігопотоу ) - розділ астрономії, що дослі- 
джує тіла Сонячної системи за допомо- 
гою відбитих ними радіохвиль, надісла- 
них передавачем із Землі чи з космічного 
апарата. Об'єктами дослідження є пла- 
нети й супутники, комети, сонячна 
корона. 

а. рентгенівська (рос. астрономия 
рентгеновская; англ. Х-гау азігопоту, 
Воепі?еп азігопоту) - розділ спостеріга- 
льної астрономії, що досліджує джерела 
космічного рентгенівського випроміню- 
вання. 

гама-астронбмія (рос. гамма- 
астрономия; англ. бапита азігопоту) - 
розділ астрономії, що вивчає різноманітні 
космічні об'єкти за їхнім електромагніт- 
ним випромінюванням у гама-діапазоні 
(довжини хвиль 2 « 10.7? м, що відповідає 
енергії фотона ? 10? еВ). З боку низьких 
енергій г.-а. межує з рентгенівською 
астрономією, з боку високих енергій спо- 
стереження обмежені максимальними 
енергіями фотонів, доступними вимірю- 
ванню (21019 - 107 еВ). Через те, що 
космічне у-випромінювання цілком по- 
глинається земною атмосферою, гама- 
астрономічні спостереження проводять у 
верхніх шарах атмосфери та за її межами 
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(використовуючи аєеростати, геофізичні 
ракети і космічні апарати) чи з поверхні 
Землі, досліджуючи реакції фотонів у-ви- 
промінювання з атомами атмосферних га- 
зів. 


АСТРОСПЕКТРОСКОПІЯ (рос. 
астроспектроскопия; англ. 
а5іго5ресігозсору) - розділ практичної 
(експериментальної) астрофізики, при- 


свячений дослідженням спектрів космі- 
чних об'єктів в УФ, видимій та ближній 
ІЧ областях спектру. Більш вузьке значе- 
ння терміна а. - визначення довжин 
хвиль спектральних ліній у спектрах 
космічних об'єктів з метою аналізу хімі- 
чного складу (якісного) або визначення 
зсуву ліній. Уперше спектроскоп був за- 
стосований для  астрофізичних  спо- 
стережень Й. Фраунгофером 
ГІ). ЕгацйпБроїег| у 1814, який відкрив лінії 
поглинання в спектрі Сонця (фрау- 
нгоферові лінії). А. дозволяє також 
визначати відстані до далеких галактик, 
їхніх скупчень і квазарів, швидкості 
обертання космічних тіл, наприклад, кі- 
лець Сатурна, вивчати рухи подвійних зі- 
рок. 


АСТРОФІЗИКА (рос. астрофизика; 
англ. азігорПузіс5) - розділ астрономії, 
що вивчає фізичний стан та хімічний 
склад небесних тіл і їхніх систем, між- 
зоряного та міжгалактичного середовищ, 
а також процеси, які відбуваються в них. 
Основні розділи а.: фізика планет і їхніх 
супутників, фізика Сонця, фізика зоряних 
атмосфер, міжзоряного | середовища, 
теорія внутрішньої будови зірок і їхньої 
еволюції. А. поділяють на теоретичну та 
практичну. Теоретична а. аналізує ре- 
зультати спостережень небесних тіл із 
метою встановлення їхньої фізичної при- 
роди. Завдання практичної а. - розробка 
астрофізичних інструментів і методів 
досліджень. Розділи практичної  а.: 
астрофотометрія, астроспектроскопія, 
поляриметрія. 


АСТР  АТМО 


А АТМО 








а. нейтринна (рос. астрофизика 
нейтринная; англ. пешігіпо аз5ігорПубзіс5) 
- наука, що вивчає процеси в космічних 
об'єктах, які відбуваються за участю 
нейтрино. Проблеми реєстрації космі- 
чних нейтрино належать до а. н. 


АСТРОФОТОМЕТРІЯ (рос. 
астрофотометрия; англ. 
азігорпоїотейту) - розділ практичної 
астрофізики, присвячений вимірюванню 
фізичних характеристик (переважно 
енергетичних)  електромагнітного  ви- 
промінювання астрономічних об'єктів. До 
фундаментальних завдань а. належать: 
дослідження розподілу енергії в спектрах 
зір, що дозволяє визначити хі-мічний 
склад, структуру атмосфери, ефективну 
температуру зірок, величину міжзоряного 
почервоніння (див. також поглинання 
міжзбряне); побудова кривих зміни з ча- 
сом потоку випромінювання (кривих 
блиску ) змінних зір, галактик, квазарів 
та ін.; дослідження фонового випроміню- 
вання неба. За способами вимірювання а. 
поділяється на візуальну, фотографічну 
та | фотоелектричну, за основними 
методами - багатоколірну (астрономічну 
колориметрію), спектрофотометрію та 
радіометрію. 


АТЕНЮАТОР, -а (рос. аттенюатор; 
англ. ашепиаїог; від франц. айепиег - 
послаблювати) - пристрій, призначений 
для зменшення або зміни амплітуди 
електричних сигналів чи потужності 
електромагнітних коливань. Існують а. з 
фіксованим ослабленням у робочому 
діапазоні частот, східчастою або плавною 
зміною ослаблення в заданих межах. За 
принципом дії а. поділяються на по- 
глинальні та граничні. Для роботи в 
діапазоні частот від сотень кГц до декі- 
лькох МГц як а. використовують 
подільники напруги. До числа основних 
характеристик а. належать: величина 
внесеного ослаблення, межі регулювання 
ослаблення, допустима потужність розсі- 
яння, діапазон робочих частот. 
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АТМОСФЕРА (рос. атмосфера; англ. 
ашпозрпеге) - 1) позасистемні одиниці 
тиску. Фізична (атм) - одиниця тиску, 
що дорівнює нормальному атмосферному 
тиску: 1 атм - 760 мм рт. ст.; 1 атм з 
1,013250-:107 Па. Технічна (ат) - оди- 
ниця тиску, що дорівнює тискові, який 
створюється силою 1 кгс, рівномірно роз- 
поділеною по плоскій поверхні в 1 см?. 
1 ат - 9,80665-10? Па. 2) Газове середовище. 

а. верхня (рос. атмосфера верхняя; 
англ. пррег аштозрреге) - у вузькому ро- 
зумінні слова частина атмосфери Землі, 
розташована вище 90-100 км, яка ха- 
рактеризується швидкою зміною  від- 
носного вмісту основних газів з висотою; 
у широкому розумінні слова - область 
атмосфери, розташована вище приблизно 
10-17 км. Область атмосфери від 15 до 
100 км часто називають середньою атмо- 
сферою. Відмітна риса а. в. (вище 100 км) 
- безпосередня залежність її стану від 
сонячної активності. Вивченням явищ, 
які відбуваються у верхній атмосфері, з 
погляду атомних і молекулярних взає- 
модій і впливу на них сонячного ви- 
промінювання займається  аєерономія. 
Процеси, що відбуваються в а. в., 
зумовлені поглинанням змінних потоків 
різних видів енергії (потік ультрафіоле- 
тового випромінювання Сонця, потік 
іонізувального випромінювання, сонячний 
вітер, космічне проміння, мікрометеори, 
потоки електромагнітного довгохвильово- 
го випромінювання, що надходять з боку 
Землі). З висотою абсолютна концентрація 
частинок зменшується і змінюється спів- 
відношення азоту, кисню та домішок від- 
носно нижньої частини атмосфери. А. в. 
перебуває у безупинному русі. Основні 
типи рухів: середньодобова циркуляція 
(як зональна, так і меридіональна); термі- 
чний і гравітаційний приплив з добовими 
та півдобовими модами; внутрішні гравіта- 
ційні та акустичні хвилі; турбулентність. 

а. Землі Гатмосфера земна| (рос. 
атмосфера Земли, атмосфера земная; 
англ. Багіб айшпозрНеге) - газова оболо- 


АТМО 








нка, що оточує Землю. Маса атмосфери 
складає близько 5:10 т. Середній тиск 
атмосфери біля поверхні Землі дорівнює 
1013 гПа (760 мм рт. ст.). З висотою тиск 
зменшується за законом, близьким до 
експоненційного; на висотах у десятки 
км і вище густина атмосфери порівняно 
незначна. По вертикалі атмосфера має 
шарувату будову, що визначається в 
першу чергу особливостями розподілу 
температури: тропосфера (висота - 
8-10 км у полярних широтах, 16-18 км - 
на екваторі, температура Т зменшується з 
висотою в середньому на 6 К на 1 км), 
тропопауза  (Т г» 190-220 КУ, 
стратосфера (нижня, до 20 км, Т 
практично постійна; верхня, до 55 км, Т 
зростає з висотою і досягає 270 К); 
стратопауза (близько 55 км, Т » 270 
К); мезосфера (55-80 км, зниження Т 
З висотою); мезопауза 

(Т складає кілька десятків К); термо- 
сфера (Т зростає з висотою і досягає 
1000 К); екзосфера (вище 1000 км, по- 
ступовий перехід від атмосфери до між- 
пла-нетного простору). Земна атмосфера 
складається переважно з азоту та кисню, а 
також містить невелику кількість аргону, 
вуглекислого газу, неону та інших 
компонентів. Хімічний склад газу від- 
носно мало змінюється до висоти близько 
100 км. 

а. земна (рос. атмосфера земная; 
англ. Багії аїтозріеге) - те саме, що 
атмосфера Землі. 

а. зірки (рос. атмосфера звездьі; англ. 
зїаг айтозрПеге) - те саме, що атмосфера 
збряна. 

а. зорі (рос. атмосфера звездьг; англ. 
зїаг айтозрПеге) - те саме, що атмосфера 
збряна. 

а. збряна |атмосфера зорі, атмосфера 
зірки| (рос. атмосфера звіздная, атмо- 
сфера звездьг; англ. 5каг айштпозрреге) - 
зовнішня частина зорі, електромагнітне 
випромінювання якої спроможне без 
подальших перевипромінювань залишити 
зорю. Зорі абсолютно непрозорі для 
електромагнітного випромінювання, що 
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виникає в їхніх надрах і яке зазнає бага- 
торазового  перевипромінювання, перш 
ніж досягає а. 3.- шару з оптичною 
товщиною менше або порядку 1, звідки 
воно може досягти спостерігача. 

а. політрбпна (рос. атмосфера поли- 
тропная; англ. роіуєгоріс актозрреге) - 
умовна, ідеалізована атмосфера, в якій 
температура є лінійною функцією висо- 
ти, тобто Т - Т - ух, деу - -д Т/д 2 з 


соп5і - вертикальний градієнт 
температури. 
а. стандартна (рос. атмосфера 


стандартная; англ. 5:апЧагі аїтозрНеге) 
- умовна атмосфера, для якої задані 
середні для широти 4503233" значення 
температури, тиску, густини, в'язкості та 
інших характеристик повітря на висотах 
від 2 км нижче рівня моря до зовнішньої 
межі земної атмосфери. Параметри а. с. 
на всіх висотах розраховані за рівнянням 
стану ідеального газу та барометричною 
формулою в припущенні, що на рівні 
моря тиск дорівнює  1013,25 гПа, 
температура - 288,15 К. 

А. с. є узаконеним стандартом, що 
періодично уточнюється і який випускає- 
ться у вигляді таблиць, що дозволяють 
порівнювати між собою результати ви- 
пробувань літальних апаратів і встановле- 
ної на них апаратури, а також робити гео- 
фізичні розрахунки. 


АТМОСФЕРИК,  -а (рос. атмо- 
сферик; англ. аїтозріегіс) - низькоча- 
стотний електромагнітний сигнал при- 
родного походження, що поширюється в 
хвилеводі, який утворений поверхнею 
Землі та нижньою межею  йоносфери. 
Групова швидкість а. близька до швид- 
кості світла у вакуумі. Джерелами а.є 
атмосферні електричні розряди (зокрема, 
блискавки), що випромінюють електро- 
магнітні хвилі в широкому діапазоні ча- 
стот. Створюваний атмосфериком сигнал 
складається з ВЧ-частини (1-30 кГц) і 
"хвоста" (« 1-2 кГц). Дослідження 
спектрів а. є одним зі способів діагности- 
ки нижньої йоносфери. 


АТМО АТОМ 


А | Б АТОМ 








а-ки-свистівки (атмосферики сви- 
стячі, радіосвист| (рос. атмосферики 
свистящие, радиосвист; англ. мрбі5Шіпер 
ашпозрПегіся) - радіохвилі, випроміню- 
вані атмосферними розрядами, які 
внаслідок крутого падіння на йоно- 
сферу проникають через неї і, поширю- 
ючись уздовж силових ліній магнітного 
поля Землі, потрапляють в іншу півку- 
лю і в радіоприймальних пристроях 
виявляються у вигляді характерних сви- 
стів, 

а-ки свистячі (рос. атмосферики 
свистящие; англ. у"Пі5йпе атозррегіс5) 
- те саме, що атмосферики-свистівки. 


АТОМ, -а (рос. атом; англ. аїот) - 
найменша частина хімічного елементу, 
здатна існувати самостійно, яка є носієм 
його властивостей. А. можуть існувати у 
вільному стані в газах. У зв'язаному стані 
а. входять до складу молекул, з'єдную- 
чись хімічно з атомами того ж елементу 
чи інших елементів, і конденсованих тіл 
(див. також рідина, тіло тверде). А. 
складається з електрично додатньо заря- 
дженого ядра і від'ємно заряджених 
електронів. Належність а. до даного 
елементу визначається величиною заряду 
ядра з Де (е - величина елементарного 
електричного заряду, 2 - атомний номер). 
Лінійні розміри а. "7 109 см. А. є 
квантовою системою, його внутрішня 
енергія квантується - набуває дискретно- 
го ряду значень, що відповідають 
стійким, стаціонарним станам атома; 
проміжних значень ця енергія набирати 
не може. Стан із найменшою енергією - 
основний, або нормальний 
стан а. Послідовна теорія а. базується 
на законах квантової механіки. Розподіл 
електронів в а. на оболонках визначає 
його електронну, конфігурацію. 

а. антипротбнний (рос. атом анти- 
протонньюшй; англ. апіргоїоп аот) 
див. у ст. атоми адрінні. 

а. домішкдбвий (рос. атом 
примесньй; англ. Гогеієп аїот, ітригігу 
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аїот) - атом кристала, хімічна природа 
якого відмінна від хімічної природи 
основних атомів, що утворюють кристал. 
А. д. належать до точкових дефектів і 
призводять до порушення точної періоди- 
чності ідеального кристала. 

а. міжвузельний (рос. атом меж(до)- 
узельньїй; англ. іпіег5їйша аїот) - те 
саме, що атом упровадження. 

а. міжвузлівний (рос. атом меж(до)- 
узельньїй; англ. іпіег5їйша аїот) - те 
саме, що атом упровадження. 

а. мюбнний |атом мю-нуклонний| 
(рос. атом мюонньгїй, атом мю-нуклон- 
ньшй; англ. пішопіс аїоп, пи-писі(е)оп 
аїгот) - атомоподібна система и, що 
складається з атомного ядра і негативно 
зарядженого мюона, яка, як правило, 
містить ще кілька електронів. Власти- 
вості а. м. подібні до властивостей 
звичайного  воднеподібного атома із 
зарядом ядра 7, а деякі розбіжності 
зумовлені відмінністю маси мюона від 
маси електрона (т, - 206.769 т,). 

а. упровадження (атом впроваджен- 
ня) |атом міжвузельний, атом між- 
вузлівний, дефект упровадження точ- 
кдвий| (рос. атом внедрения, атом 
меж(до)узельньшй, дефект внедрения 
точечньй |; англ. іпіег5ійаї акот) 
прониклий у кристалічну решітку 
надлишковий (власний або домішковий) 
атом. Атоми впровадження рухливі 
навіть при Т « 80К. 

атоми адрбнні (рос. атомьт адрон- 
ньте; англ. падгопіс аїоті5) - атомоподі- 
бні системи, у яких позитивно заряджене 
ядро утримує негативний адрон за раху- 
нок  кулонівського притягання.  Спо- 
стерігалися піонні (7/), каонні (К), анти- 
протонні (р/) та гіперонні (3) атоми. Ви- 
вчення а. а. дає інформацію про адрон, 
ядро та їхню взаємодію (див. також ви- 
промінювання  мультипольне,  Оже- 
спектроскопія, рівняння Кляйна-Го - 
рдона, рівняння Дірака, барібній). 

атоми високойонізбвані (рос. атомьт 
вьсокоионизированньге; англ. 


БАГА 








БАГА Б 
тиісрагєедй іоп5,  пииішуаїепі 1 іоп5, грамах, що чисельно дорівнює його ато- 
роїіууаїепі | іоп5) - те саме, що мній масі. Назва виходить з ужитку. У СІ 
багатозарядні йдни. основна одиниця кількості речовини - 
атоми  воднеподібні (рос. атомьі моль. 


водородоподобньте; англ. пудговеп-Іке 
аїот5) - атоми (йони), що складаються, 
подібно до атома водню, з ядра й одного 
електрона. | До | них | належать | іони 
елементів з атомним номером » 2, що 
втратили всі електрони, крім одного. 
Разом із воднем вони утворюють най- 
простіший  ізоелектронний ряд. Рівні 
енергії (і спектри) таких атомів відрізня- 
ються від водневих лише масштабом 
енергій (і частот) переходів у 77 разів. 
Воднеподібні системи утворюють атомне 
ядро і мезон (мезоатом), електрон і пози- 
трон (позитроній). 

атоми мічені (рос. атомьт меченьге; 
англ. Табеїз, Табе| (Пед аїот5) - те саме, 
що індикатори ізотбпні. 

атоми пібнні (рос. атомьт пионньге; 
англ. ріопіс аїотя) - див. атоми адронні. 

грам-атом (рос. грамм-атом; англ. 
ргат-аїопі) - одиниця кількості ре- 
човини, індивідуальна для кожного хімі- 
чного елемента. 1 г.-а. - маса речовини в 


БАГАТОВИД, -у (рос. 
многообразие; англ. тапіїої4, уагіфоїд, 
уагіегу) - множина, точки якої задаються 
набором чисел (координат), причому при 
переході від точки до точки координати 
змінюються неперервно. Локально, тобто 
в околі кожної точки, б. влаштований так 
само, як евклідовий простір (|ЇВ.. 

6.  симплектичний (рос.  мно- 
гообразие симплектическоє; англ. 
5ітріесіїс пзапібої А, зупіріесііс пзапіїої д) 
- багатовид, який має симплектичну 
структуру.  Симплектична структура 
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АТТОС... (рос. атто...; англ. або; від 
дан. акеп - вісімнадцять), а - основа для 
утворення найменування частинної 
одиниці, яка дорівнює 1079 початкової 
одиниці. 


АУДІОМЕТР, -а (рос аудиометр 
англ ріпопотеїву - те саме, що 
фонсметр 

АХРОМАТ, -а (рос. ахромат; англ. 
асрпготаї) - оптична система, в якій 
усунута  хроматична аберація | для 
променів двох довжин хвиль 2; і 22. У 
лінзових оптичних системах 
ахроматизація досягається в результаті 
використання матеріалів, що мають 
істотно різну дисперсію п - По. 
Переважно використовується оптичне 
скло типів "крон" і "флінт". 
Найпростіший а. складається 3 двох 
склеєних між собою лінз. 


виявляється природною геометричною 
структурою фазових просторів  га- 
мільтонових систем. Всі атрибути га- 
мільтонового формалізму переносяться 
на будь-який симплектичний багатовид, а 
координати Дарбу є канонічними змінни- 
ми. 


БАГАТОКУТНИК, -а (рос. мно- 
гоугольник; англ. роіуєоп). 

6. сил (рос. многоугольник сил; англ. 
роїує?оп ої Іогсе5) - ламана лінія, що бу- 
дується для визначення головного 


БАЛ 


БАНЧ 


Б 








вектора (геометричної суми) даної си- 
стеми сил. Б. с. можна використовувати 
при графічному розв'язуванні 0 задач 
статики для системи сил, розташованих в 
одній площині. 


БАГАТОПОЛЮСНИК, -а (рос. мно- 
гополюсник; англ. тпиірогі  ФЧемісе, 
тийіегтіпа деуїсе, пиїпрогі пеїмогкК, 
птиййегтіпаї зузіет, тийпроїе, 
пийіегтіпаї пеїмоткК, еіесігісаї 
пеїууогК, пегу/огік) - фізичний об'єкт, у 
якого зв'язки з зовнішнім світом здійсню- 
ються через скінченну кількість каналів, 
що характеризуються скінченною кількі- 
стю фізичних величин. Кожній величині 
приписується один полюс. Б. зображує- 
ться у вигляді "шухляди" з виводами- 
полюсами. 


БАГАТОЧЛЕН, -а (рос. многочлен; 
англ. роїупоптіаі, плпиніпотіаї) - те саме, 
що поліном. 


БАЗИС -у 1 (рос. базис; англ. Баве; 
(геом.) Базі8; від. грец. Вйхот - основа). 

6. кристалічної структури (рос. 
базис  кристаллической  структурьк; 
англ. сгузіаШпе 5ігисіиге Базі5) - повна 
сукупність координат центрів атомів у 
симетрично незалежній області кристалі- 
чної структури. Центри атомів у будь- 
якій ідеальній кристалічній структурі 
утворюють одну (в найпростіших випад- 
ках) або декілька правильних систем 
точок, які в кожній федоровській групі 
поділяються | на | т. зв. а позиції 
Вайкова. Різні позиції Вайкова для ко- 
жної з 230 федоровських груп наведені в 
Міжнародних таблицях із кристалографії. 
Кристалічна структура цілком задається 
такими | характеристиками: 1)  фе- 
доровською групою; 2) метричними 
параметрами | елементарної комірки 
(паралелепіпеда  Браве); 3) індексами 
позицій Вайкова; 4) числовими значення- 
ми вільних координат цих позицій у ре- 
пері Браве (див. також решітки Браве). 
Експериментальне визначення кристалі- 
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чних структур здійснюється методами 


рентгенівського структурного аналізу, 
електронографії, нейтронографії. 
6.  стереоскопічний (рос. базис 


стереоскопический; англ. 5їегео(5соріс) 
Базе) - те саме, що стереобазис. 


БАЗИС, -у 2 векторного 
простору (рос. базис векторного 
пространства; англ. Базі5) - набір 
векторів таких, що будь-який вектор 
подається однозначно у вигляді лінійної 
комбінації цього набору. Число елементів 
б. називається розмірністю простору. Якщо 
е, ...е, - базис п-вимірного простору, то 


коефіцієнти | Х,  ... | х" у | розкладі 

п і щі 
Ха зад е; вектора х називаються його 
компонентами.  Б.- фундаментальне 
поняття векторного числення; дозволяє 
виражати всі співвідношення між 
векторами в термінах чисел 
(компонентів). 


БАКБЕНДІНГ, -у (рос. бакбендинг; 
англ. баскБепаїпе; від англ. Бепаїпе БаскК, 
букв. - вигин назад) - те саме, що загин. 


БАЛ, -а (рос. балл; англ. (геоф.) Ба!ї; 
(фтт) пишбег; (стійкості забарвлення) 
5їер) - умовна одиниця для кількісної 
оцінки величини, інтенсивності або 
ступеня якого-небудь явища чи власти- 
вості за відповідною бальною шкалою 
(наприклад, 12-бальна шкала сили земле- 
трусів, різні шкали твердості матеріалів). 


БАНЧЕР, -а Ігрупувачі (рос. банчер, 
группирователь; англ. Бипсрег) - при- 
стрій, що розбиває неперервний пучок 
заряджених частинок на окремі згустки 
або підсилює ступінь групування в пучку 
(стискає згустки). Це (найчастіше) - ВЧ- 
пристрій (резонатор або система ре- 
зонаторів, хвилевід), розташований на 
траєкторії пучка і, залежно від фази поля 
в момент проходження частинкою цього 
пристрою, сповільнює або прискорює ча- 


БАРІ 








стинки так, щоб на виході банчера вони 
зібралися в компактні згустки. 


БАНЧУВАННЯ групування! (рос. 
банчировка,  группированиєе; англ. 
Ббипсбіпеє; від англ. Бипсп - утворювати 
пучки, збивати в купу) - групування ча- 
стинок початково неперервного пучка в 
окремі згустки або підсилення ступеня 
групування частинок (стиснення згу- 
стків). Б. застосовується у прискорюва- 
чах, зокрема перед інжекцією пучка ча- 
стинок у лінійний прискорювач ре- 
зонансного типу, для якого ефективне 
захоплення пучка в режим прискорення 
вимагає попереднього групування части- 
нок у згустки. Б. застосовується для 
збільшення пікової інтенсивності пучка 
частинок. Пристрій, призначений для б., 
називається банчером, або групувачем. 


БАР, -а (рос. бар; англ. Баг; від грец. 
Варос - вага) - позасистемна одиниця ти- 
ску, що застосовувалася головним чином 
у метеорології. 1 бар - 10? Па - 0,986923 
атм. Бар - також одиниця тиску в системі 
одиниць СГС (1 бар - 1 дин/см/). 

БАР'ЄР, -у (рос. барьер; англ. 
Багтіег) - букв. перегорода, перепона. 

6. потенціальний (рос. барьер по- 
тенциальньтй; англ. роїепіїіаї Багтіег) - 
область підвищеного значення потенці- 
альної енергії, що розділяє області з 
пониженим її значенням (потенціальні 
ями та долини). 

б. ядра кулбнівський (рос. барьер 
ядра  кулоновский; англ.  писіец5 
СопіотЬ Баггіег) - потенціальна енергія 
кулонівського відштовхування  одно- 
йменно заряджених частинок поза 
областю дії ядерних сил. Б. я. к. подає- 
ться формулою Ус(г) з 212»еУг, ГО» го, Де 
ле і 2е - заряди частинок (2 - атомний 
номер), г - відстань між частинками, То - 
радіус дії ядерних сил. 


БАРІЙ, -ю (рос. барий; англ. Багіцт; 
від грец. Рарос - важкий; лат. Вагіцт), 
Ва - хімічний елемент П групи періоди- 
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чної системи елементів підгрупи луж- 
ноземельних елементів, атомний номер 
56, атомна маса 137,33. Природний б. 
містить 7 стабільних ізотопів, серед яких 
переважає ЗВа (71,66 96). Електронна 
конфігурація зовнішньої оболонки 65". 
Енергія йонізації 5,212 еВ. У вільному 
стані б. - сріблясто-білий метал, що має 
кубічну об'ємноцентровану решітку з 
параметром а - 0,5019 нм, густину 
3,76 кг/дм?, іш З 710?С, (цип - 1640ФС, те- 
плоємність 28,76 кДж/моль, питомий 
електроопір 64107 Ом'см (при 0?С), 
твердість за шкалою Мооса 2,0. Хімічно 
високоактивний, реагує з водою, виділя- 
ючи водень, на повітрі вкривається плі- 
вкою, що містить Ва0, Ва0О», Ва. Сплави 
барію застосовуються як поглиначі газів 
у вакуумній техніці. Сполуки б. сильно 
поглинають рентгенівське і у-випроміню- 
вання. Як радіоактивні індикатори за- 
стосовуються штучні ізотопи Ва, "2Ва, 
моВа, 


БАРІОНИ, -ів, мн. (рос. барионькг; 
англ. багуопз5; від грец. Варобс - важкий) - 
частинки з баріонним числом, що дорі- 
внює одиниці. Усі б. є адронами і мають 
напівцілий спін, тобто підкоряються 
статистиці Фермі-Дірака. До б., зокрема, 
належать нуклони (протон і нейтрон), 
гіперони, чарівні б., а також баріонні ре- 
зонанси. Усі б., крім найлегшого - про- 
тона, - нестабільні й у вільному стані 
розпадаються врешті на протон (див. та- 
кож  числб барібнне). При цьому 
баріонні резонанси розпадаються завдя- 
ки сильній взаємодії за час » 1072с; б., 
що розпадаються за рахунок слабкої 
взаємодії, мають час життя на багато 
порядків більше, тому в класифікації 
адронів | їх | умовно відносять до 
"стабільних" частинок. Б. складається з 
трьох  кварків, що визначають їхні 
квантові числа (дивність, чарівність, 
красу й ін.). Передбачається існування 
б., які складаються з чотирьох кварків і 
одного антикварка, а також із 6 кварків 
(т. зв. дибаріон). Б. поєднуються в 


БАРІ БЕРИ 


Б БЕЛ  БИТТ 








ізотопічні мультиплети і супермульти- 
плети групи 5/3). 


БАРІОНІЙ, -ю Іквазіядрб | (рос. 
барионий, квазиядро; англ. багуопішт) 
- о квазіядерний зв'язаний стан пари 
баріон-антибаріон із малим (порівняно з 
масою баріона) дефектом чи надлишком 
маси. Мовою кваркової моделі адронів - 
багатокварковий стан (із кварків та анти- 
кварків). Сили притягання, що діють між 
баріоном і антибаріоном та забезпечують 
можливість існування баріонію, мають ту 
ж саму природу, що і ядерні сили. Радіус 
баріонію 
-  107Зсм. Б. нестабільний внаслідок 
неминучої аннігіляції його складових; 
час його життя 2 10 с (що відповідає 
природним ширинам « 100 МеВ). Б. 
повинен мати ціле значення спіну і ну- 
льовий баріонний заряд, тобто мати 
властивості мезонів. Зовні б. проявляє- 
ться як важкий мезонний резонанс, що 
розпадається на л-мезони або баріон- 


антибаріонну пару. Очікувана маса б. - 2 
ГеВ. Передбачений І.С. Шапіро зі спів- 
робітниками, 1969. 

БАРН, -а, б (рос. барн, б; англ. Багп, 
Ь) - позасистемна одиниця площі, яка за- 
стосовується для вираження ефективного 
перерізу ядерних процесів. 1 б - 107 м?, 


БАРСТЕРИ, -ів, мн. рентгені- 


вські (рос. барстерьт рент- 
геновские; англ. Биг5іег8, Х-гау) - 
галактичні рентгенівські джерела, що 


спалахують з інтервалом повторення від 
декількох хвилин до декількох десятків 
годин. Час розвитку спалаху їв 7 (0,1-5) 
с, час загасання їь 7 (3-100) с. Рентгені- 
вські б. відкриті в 1975 методами рент- 
генівської астрономії (приладами супут- 
ників "АМ5" і "МеПа", США). Прийнято 
вважати, що б. є тісною подвійною си- 
стемою з червоного карлика та нейтрон- 
ної зірки (див. також акреція). Гама- 
б. - джерела повторюваних сплесків У- 





40 


випромінювання (березень 1979). 
Теоретична модель гама-б. не розроблена. 


БАТАРЕЯ ((рос. англ. 
Бапегу). 

6. сбнячна (рос. батарея солнечная; 
англ. 50Їаг (усіаїс) Байегу) - сукупність 
вентильних фотоелементів, призначених 
для перетворення світлової енергії 
(Сонця або штучних джерел світла) в 


електричну. 


батарея; 


БЕККЕРЕЛЬ, -я (рос. Беккерель; 
англ. Весдшегеі, Ва), Бк - одиниця радіо- 
активності СІ, відповідає одному розпаду 
за секунду. Названа на честь А.А. Бекке- 
реля (А.А. Весадшегеї), який відкрив при- 
родну радіоактивність (1896). 1 Бк - 
2,703:107" Кюрі - 1079 Резерфорда. 


БЕЛ, -а, Б (рос. Бел, Б; англ, Веї, В) - 
одиниця логарифмічного рівня енергети- 
чної величини Р» (потужність, інтенси- 
вність звуку) щодо початкового рівня Р; 
однойменної величини: А - Ї(РУ/Р)Б. 
А - 1, якщо Р» - 10 Р, При порівнянні 
значень КЕ, і БЕ; силових величин 
(звуковий тиск, механічне прискорення, 
електрична напруга) як одиницю вимірю- 
вань також використовують бел відповід- 
но до виразу 
А - 218(ЕУЕ))Б. Початкові рівні Р. і Е ви- 
бираються згідно з умовами конкретної 
задачі чи в порядку міжнародних угод 
(наприклад, для звукової потужності 
Р; - 102 Вт). Названий на честь А. Белла 
(А. ВеП). На практиці використовується 
переважно частинна одиниця - децибел. 


БЕРИЛІЙ, -ю (рос. бериллий; англ. 
БегуШипті), Ве - хімічний елемент, атомна 
маса 9,01218. У природі представлений 
одним стабільним нуклідом ?Ве. Найстійкі- 
ший штучний радіонуклід "Ве (Тіг - 53,2 
діб). Електронна конфігурація зовнішньої 
оболонки 257. Енергії йонізації дорівнюють 
9,323 і 18,211 еВ. У вільному стані б. - срі- 
блясто-білий м'який метал із 
гексагональною щільно упакованою реші- 


БІЕК 


Б 








ткою, параметри якої а - 022855 нмісо- 
0,35840 нм (д-модифікація). Кубічна В- 
модифікація стійка при Т - 1275-12857С, 
Їнл а 12857С, 

їх 7 2470?С, густина 1,85 кг/дм.. Б. хі- 
мічно активний, ступінь окиснення 72. Б. 
і його сполуки токсичні. На повітрі вкри- 
вається тонкою та міцною плівкою окси- 
ду ВеО. Б. застосовують для виготовлен- 
ня сповільнювачів і відбивачів нейтронів 
у ядерних реакторах, входить до складу 
ряду сплавів на основі ДІ, Ме, Си та 
інших кольорових металів. Б. викори- 
стовують для поверхневої берилізації 
сталі. 


БЕРКЛІЙ, -ю (рос. берклий; англ. 
БегКкейшт; лат. Вегкейита; за місцем від- 
криття - м. Берклі, Вегкеїеу, США), ВК - 
штучно отриманий радіоактивний хімі- 
чний елемент родини актиноїдів, ато- 
мний номер 97. Найдовше існують 
ізотопи 
6. 7Вк (а-розпад, Ті» - 1380 років) і 
29ВК (оо і В-розпад, Ті» 2 0,88 року), 
перший утворюється в ядерній реакції 2- 
Спа, р) - ""ВК, другий - інтенсивним 
тривалим опроміненням урану або плу- 
тонію тепловими нейтронами в ядерному 
реакторі. Електронна конфігурація зовні- 
шньої оболонки  51'б5"р'д'75". Енергія 
йонізації 6,30 еВ. За оцінковими даними 
Гл З 9869С, (ки 25879С, густина 14,8 
кг/дм?. 


БЕТАТРОН, -а (рос. бетатрон; англ. 
Ьегакоп) - циклічний індукційний при- 
скорювач електронів, у якому енергія ча- 
стинок збільшується за рахунок вихрового 
електричного поля, що створюється змін- 
ним магнітним потоком, який пронизує 
орбіти частинок. У 1922 Дж. Слепян 
І). 5Іеріап| запатентував | прискорювач, 
який використовує вихрове магнітне поле. 
У 1928 Р. Відерое ЇВ. М/дегое| сформулю- 
вав умови існування рівноважної орбіти, 
тобто орбіти сталого радіуса (т. зв. умова 
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Відерое). Діючий б. був створений у 1940 
Д. Керстом І|Ю. Кег5і) на основі розробле- 
ної ним, разом із Р. Сербером ІВ. 5егрегі, 
теорії руху електронів у б. і ретельного 
відпрацювання конструкції прискорювача. 
Змінний центральний магнітний потік 
створює в б. вихрову ерс індукції, що при- 
скорює електрони. Утримання прискорю- 
ваних електронів на рівноважній коловій 
орбіті з здійснюється провідним  (ке- 
рувальним) магнітним полем, яке змінює- 
ться в часі належним чином. 


БИТТЯ, -ів, мн. (рос. биения; англ. 
Беаїіпя, Беак) - періодичні зміни в часі 
амплітуди коливання, що виникають при 
додаванні двох гармонічних коливань 
(найпростіше спостерігати б. для коли- 
вань із близькими частотами). Б. з'являє- 
ться внаслідок того, що різниця фаз між 
двома коливаннями з різними частотами 
весь час змінюється так, що обидва коли- 
вання виявляються в якийсь момент часу 
у фазі, через якийсь час - у протифазі, 
потім знову у фазі і т. д. Відповідно 
амплітуда вислідного коливання досягає 
то максимуму, то мінімуму. При додаван- 
ні двох хвиль із близькими частотами і 
хвильовими числами, які рухаються в 
одному напрямку, б. виникає не тільки в 
часі, але й у просторі. 

БІЕКСИТОН, -а (рос. бизкситон; 
англ. Біехсіїоп) - зв'язаний стан двох 
екситонів (найпростіший  екситонний 
комплекс), наприклад екситони Френкеля 
чи екситони Ваньє - Мотта. Якщо роз- 
глядати термін "екситон" у широкому ро- 
зумінні цього слова як  безструмове 
одноімпульсне елементарне збудження в 
кристалі, то до б. повинні бути віднесені 
також зв'язані стани двох магнонів (спінові 
комплекси Бете) або двох фононів (бі- 
фонони). Можливі також гетерокомплекси 
- зв'язані стани двох екситонів різного 
типу, наприклад, віброн (див. також збу- 
дження вібронні в молекулярних 
кристалах). 


БІОП 


БІОФ 


Б 








БІДЗЕРКАЛО, -а (рос. бизеркало; 
англ. бітікгог, тіггог) - див. дзеркало. 


БІОЛОГІЯ (рос. биология; англ. 
Ьіоїогу) - наука про життя і закономі- 
рності розвитку організмів. Термін "б." 
був запроваджений французьким біоло- 
гом Ж.-Б. Ламарком. 

6. молекулярна (рос. бислогия моле- 
кулярная; англ. плоїесшаг БіоЇору) - те 
саме, що біолбгія фізико-хімічна. 

6. радіаційна (рос. биология радиа- 
ционная; англ. гайіайоп Біоору) - наука 
про дію йонізувального випромінювання 
на біологічні об'єкти. 

6. фізико-хімічна |біолбгія молеку- 
лярна) (рос. биология физико-химиче- 
ская, биология молекулярная; англ. 
рНбузісаї  спетіса| Біоїову,  поіесціаг 
Ьіоїору) - область біології, яка вивчає 
фізико-хімічні, молекулярні механізми 
біологічних процесів, що лежать в основі 
життя. Завданням цієї науки є встановле- 
ння зв'язку між структурою та фізико- 
хімічними властивостями біологічних 
об'єктів, з одного боку, і їх функціями - з 
іншого. У б. ф.-х. вивчаються механізми 
м'язового скорочення, нервової провід- 
ності, пам'яті, зору, механізми фотоси- 
нтезу, дихання клітин і перетворення 
енергії в них, питання збереження, пере- 
дання та реалізації спадкової інформації в 
живих організмах і т.д. 


БІОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос. био- 
люминесценция; англ. Біо штіпезсепсе) 
- хемілюмінесценція, пов'язана з про- 
цесами життєдіяльності організмів. Б. 
виникає при ферментативному окисненні 
киснем повітря специфічних речовин - 
люциферинів, відмінних в організмах рі- 
зних видів. За рахунок хімічної енергії, що 
вивільнюється при окисненні, частина мо- 
лекул люциферину переходить у збу- 
джений стан, при переході в основний 
стан вони висилають інтенсивне ви- 
промінювання - флуоресціюють. Б. спо- 
стерігається у кількох десятків видів 
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бактерій, нижчих рослин (грибів), у 
деяких безхребетних тварин (від най- 
простіших до комах включно), у риб. 


БІОМАГНЕТИЗМ, -у (поля біології 
чних об'єктів магнітні) (рос био- 
магнетизм, поля биологических 
ктов магнитньюв англ Біотарєпегізт, 
тарпеїіс Кеїйо ої Біоіорісаї обіесіз). 
Життєдіяльність будьякого організму 
супроводжується протіканням усередині 
нього дужеслабких електричних струмів 
- біострумів (вони виникаютьяк наслідок 
електричної активності клітин, головним 
чином м'язових і нервових). Біоструми 
породжують магнітне поле з індукцією 
107 - 1032 Тл, яке виходить за межі 
організму (біомагнітне поле). Вимі- 
рювання його виконується приладом, 
винайденим у 60-х роках 20-го століття, 
що отримав назву "сквід". Чутливим до 
магнітного поля елементом  сквід- 
магнетометра слугує петля з надпровід 
ника, розташованана дні дьюараз рідким 
гелієм і індуктивно зв'язана із власне 
сквідом, який також працює при "геліє 
вій" температурі. 


БІОПОЛІМЕРИ, -ів, мн. |полімеи 
біологічні| (рос биополимерь, полиме 
рью биологические англ Біороїутеі5, 
ріоіодісаїроіутеїз - природні макромо 
лекули, що відіграють основну роль у 
біологічних процесах. 


БІОФІЗИКА (рос. биофизика; англ. 
ЬіорНбузіс5) - розділ науки, присвячений 
вивченню фізичних і фізико-хімічних 
явищ у біологічних об'єктах; її завдання - 
дослідження фундаментальних процесів, 
які лежать в основі живої природи. Як 
самостійна галузь науки б. сформувалася 
у 1961 (1-й Міжнародний біофізичний 
конгрес). Для вивчення окремих біологі- 
чних явищ фізичні ідеї та методи викори- 
стовувались значно раніше. Багато хто з 
фізиків, починаючи з епохи Відродження, 
ставили і розв'язували біологічні про- 
блеми, деякі фізичні задачі | було 


БІСП 


БІСТ 
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розв'язано в результаті спроб дослідити 
біологічні явища. Застосування фізичних 
методів до біологічних об'єктів потребує 
врахування їх специфіки, що й визначає б. 
як самостійну галузь науки. Специфіка 
біологічних об'єктів полягає в тому, що в 
їх побудові бере участь інформація, яка 
виникла у результаті еволюції і міститься 
у наборі генів (геномі). Ця інформація 
проявляється у структурі біологічних об'- 
єктів, яка впорядкована, аперіодична, те- 
рмодинамічно  нерівноважна | і  при- 
стосована для виконання певної функції. 
За структурою біологічні об'єкти аналогі- 
чні штучним конструкціям (які також бу- 
дуються доцільно на основі інформації, 
накопиченої людством). Ця властивість 
біологічних структур має місце на всіх рі- 
внях: макромолекулярному (білки, фе- 
рменти), клітинному (органели, мембрани) 
і організменному. Згідно з прийнятою кла- 
сифікацією, б. поділяється на молекуля- 
рну б., клітинну б. та б. складних систем. 
Іноді виділяють як самостійні розділи біо- 
механіку, біоенергетику, математичну б. 


БІПОЛЯРОН, -а (рос. биполярон; 
англ. Ббіроїагоп) - система, що складає- 


ться з двох електронів провідності, 
зв'язаних між собою завдяки сильній 
взаємодії із середовищем. Б. - це 2 


зв'язаних полярони. Таке зв'язування мо- 
жливе в рідинах, кристалах, аморфних 
речовинах. Якщо у взаємодії із середови- 
щем домінує електрична поляризація, то 
умовою утворення б. є велика діелектри- 
чна проникність середовища. Теоретично 
можливість з існування б. була  об- 
грунтована на прикладі йонних кристалів 
і поширена на випадок аморфних напів- 
провідників, металів та ін. У б. зв'язую- 
ться електрони з протилежними спінами; 
свідчення їхнього існування - відсутність 
парамагнетизму вільних носіїв заряду. 
Експериментальні докази існування б. 
отримані для ряду кристалів окисів зі 
змінною валентністю (наприклад, ТО», у 
деяких сполуках лінійних органічних мо- 
лекул). Конденсація Бозе-Ейнштейна б. 
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може призвести до біекситонної над- 
провідності, яка має характерні особли- 
вості. 


БІСМУТ, -у |вісмуті| (рос. висмут; 
англ. бізтийі), Ві - хімічний елемент М 
групи періодичної системи елементів, 
атом. номер 83, атомна маса 208,9804, має 
один стабільний нуклід 7"Ві; конфігурація 
зовнішніх електронних оболонок б65/р/. 
Енергія йонізації 7,289. У вільному стані - 
сріблястий метал з рожевуватим відті- 
нком, кристалічна решітка ромбоедрична, 
густина 9,80 кг/дм?, іл - 271,49С, хни 
15522С.  Діамагнітний, при кімнатній 
температурі крихкий. В вологому повітрі 
вкривається тонким шаром окису. Б. ви- 
користовують для виготовлення  лег- 
коплавких сплавів. Рідкий Б. може за- 
стосовуватися як теплоносій в ядерних 
реакторах. Дріт із б. використовується в 
приладах для вимірювання напруженості 
магнітного поля (бісмутова спіраль). 


БІСПІНОР, -а (рос. биспинор; англ. 
Бізріпог) - діраківський спінор у пред- 
ставленні, де матриця У" діагональна (див. 
також рівняння Дірака). Б. є чотири- 
компонентним | стовпцем | - парою 


с 
двокомпонентних стовпців: М - 84 де 


індекси С (нештрихований) і В'(штри- 
хований) пробігають значення 1 і 2. 
Стосовно групи тривимірних поворотів, 
Фо і у? є звичайними спінорами, що пере- 
творюються за представленням Ю? зі 
спіном 1/2. Відмінність між ними виявля- 
ється при перетворах Лоренца: спінори ф 
і х перетворюються за представленнями, 
які є комплексно спряженими один до 
одного, за т. зв. представленнями ПД") та 
0. 5) групи Лоренца. У квантовій теорії 
поля б. зручні для єдиного опису маси- 
вних і безмасових релятивістських части- 
нок зі спіном 1/2. 


БІСТАБІЛЬНІСТЬ, -ості (рос. би- 


стабильность; англ. Бізгабійту) - можли- 
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вість існування | двох стійких  ста- 
ціонарних станів системи. 

6. оптична (рос. бистабильность 
оптическая; англ. оріїса! Бізгабійсу) - 
один із проявів самовпливу світла в нелі- 
нійних системах зі зворотним зв'язком, 
при якому певній інтенсивності та поляри- 
зації надхідного випромінювання  від- 
повідають два можливих стійких ста- 
ціонарних стани поля пройденої хвилі, що 
відрізняються | амплітудою та (або) 
параметрами поляризації. 


БІТ, -а (рос. бит; англ. Біг; від англ. 
Біпагу - двійковий і аїбії - знак, цифра) - 
одиниця кількості інформації в двійковій 
системі. Кількість інформації п - Іорб2М 
біт, де М - кількість однаково ймовірних 
подій або станів, серед яких за допомогою 
повідомлень типу "так - ні" можна виділи- 
ти певний стан. Так, щоб вказати яку-не- 
будь клітинку з 64 клітинок шахівниці, 
необхідно 
поз 6 біт інформації (верхня чи нижня 
половина дошки, ліва чи права частина її і 
т. д.). Послідовність із 8 біт називають 
байтом. 


БІФУРКАЦІЯ (рос. бифуркация; 
англ. Ьйиксайоп; новолатинське 
Ьйигсаїо, від латинського Біїигси5 - роз- 
двоєний) - набуття нової якості рухами 
динамічної системи при малій зміні її 
параметрів. Б. відповідає перебудові ха- 
рактеру руху реальної системи (фіз., хім. 
і т.д.). Основи теорії б. закладені А. Пуа- 
нкаре (Н. Роіпсаге) та А.М. Ляпуновим на 
початку 20 ст., потім ця теорія була роз- 
винута А.А. Андроновим і його учнями. 
Знання основних б. дозволяє істотно 
полегшити дослідження конкретних 
фізичних систем, зокрема передбачати 
параметри нових рухів, які виникають у 
момент переходу, оцінити в просторі 
параметрів області їхнього існування та 
стійкості і т.д. Це стосується як систем із 
зосередженими параметрами, так і систем 
з розподіленими параметрами. Термін 
"б." іноді використовують для позначен- 





ня перебудови таких об'єктів, що не 
змінюються в часі; у цьому випадку та- 
кож уживається термін "катастрофа" (див. 
також тебрія катастроф). 


БЛАНКЕТ, -а (рос. бланкет; англ. 
ЬапкКеї) - спеціальна покривальна обо- 
лонка. 

б. термоядерного реактора (рос. 
бланкет термоядерного реактора; англ. 
Шегтописіеаг геасіог БіапКег) - одна з 
основних частин термоядерного 
реактора, спеціальна оболонка, що оточує 
плазму, в якій відбуваються термоядерні 
реакції і яка слугує для утилізації енергії 
термоядерних нейтронів. 


БЛИЗЬКОДІЯ  ((Іблизькосяжність | 
(рос. близкодействиєе; англ. сіо5е-гапре 
іпіегасіїоп) - див. взаємодія. 


БЛИЗЬКОСЯЖНІСТЬ, -ості (рос. 
близкодействиє; англ. сіо5е-гап?е 
іпіегасіїоп) - те саме, що близькодія. 


БЛИСК,  -у (рос. блеск; англ. 
ЬгіШапсе, Наге, єЇаге, Наз5і, Пизтіег) - ха- 
рактеристика властивості поверхні, яка 
відбиває світло. Б. зумовлений  дзе- 
ркальним відбиванням світла від поверх- 
ні, яке відбувається зазвичай одночасно з 
розсіяним (дифузним) відбиванням. Око 
людини сприймає дзеркальне відбивання 
на фоні дифузного, і кількісна оцінка б. 
визначається співвідношенням між 
інтенсивностями дзеркально і дифузно 
відбитого світла. Нерідко б. характери- 
зується якісними ознаками, наприклад, 
металевий блиск, алмазний, скляний і т.п. 
Точного наукового означення поняття б. 
та його кількісної міри не існує. 

6.  молібденовий | (рос.  блеск 
молибденовьгй; англ. піоїубдепіїе) - те 
саме, що молібденіт. 

б. небесного світила (рос. блеск не- 
бесного светила; англ. азїег БгіШапсе) - 
освітленість, яка створюється світилом у 
точці спостереження | на площині, 
нормальній до надхідного проміння. Ло- 


БОЛО 


БОМБ 


Б 








гарифмічною одиницею вимірювання б. 
н. с. є зоряна величина. 


БЛИСКАВКА (рос. молния; англ. 
Поршіпє (4і5спагое), аїг Фі5спагре, 5ї0гт 
дізспагее, Боїє) - дуже інтенсивний роз- 
ряд атмосферної електрики між хмарами 
або між хмарою та землею. Б. другого 
виду вивчені значно докладніше. Велика 
кількість таких б. розвивається з хмар, що 
несуть від'ємний електричний заряд. 


БЛОКУВАННЯ (рос. блокировка; 
англ. БіосКіпе). 

6. оптичне (рос. блокировка оптиче- 
ская; англ. оріїсаї БіосКіпе) - пристрій 
для реєстрації появи яких-небудь тіл на 
заданій прямій (лінії блокування). Роз- 
різняють б. о. з власним джерелом ви- 
промінювання та б. о. з використанням 
випромінювання тіла, яке з'являється на 
лінії блокування. 


БОЗОНИ, -ів, мн. ГБозе-частинки!| 
(рос.  бозонь,  Бозе-частиць-; англ. 
Ьо5оп5, Возе-рагіїсіе5) - частинки або 
квазічастинки з нульовим або ціло- 
чисельним спіном; підкоряються стати- 
стиці Бозе-Ейнштейна. До них належать 
фотон, проміжні б., глюони (спін 1), 
гравітон (спін 2), гіпотетичні голдстоуні- 
вські б. та б. Хіггса (спін 0), а також 
складені частинки з парного числа фе- 
рміонів, наприклад, усі мезони, "побу- 
довані" з кварка та антикварка, атомні 
ядра з парним числом нуклонів (дейтрон, 
ядро ЧНе і т.п.). Бозонами є також фотони 
у твердому тілі й у рідкому "Не, екситони 
в напівпровідниках і діелектриках та ін. 

б-ни векторні проміжні (рос. бозоньт 
векторньте промежуточньге; англ. 
іпіегтедіате уесіог Бо5оп5) - векторні ча- 
стинки, за рахунок обміну якими 
здійснюється слабка взаємодія. Називаю- 
ться "проміжними" з історичних причин. 

б-ни голдстбунівські (рос. бозоньт 
голдстоуновские; англ. Соїдзіопе Боз5оп5) 
- бозони з нульовою масою та нульовим 
спіном, існування яких у теоріях зі 
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спонтанним порушенням неперервної 
групи симетрії (див. також порушення 
симетрії спонтанне) випливає з теореми 
Голдстоуна. Приклади б. г. у нереляти- 
вістській квантовій теорії багатьох тіл: 
спонтанному порушенню симетрії 
ізотропного  феромагнетика відносно 
обертання тривимірного простору від- 
повідають магнони, спонтанному пору- 
шенню калібрувальної симетрії у над- 
плинному гелії - фонони і т.д. 


БОЛОМЕТР, -а (рос. болометр; англ. 
Боїотеїег; від грец. Вод - промінь і 
уєтро - вимірюю) - тепловий неселекти- 
вний приймач випромінювання, дія якого 
базується на зміні електричного опору те- 
рмочутливості елемента з металу, напів- 
провідника чи діелектрика при його на- 
гріванні внаслідок поглинання вимірю- 
ваного потоку випромінювання. Б. ви- 
користовується для вимірювання 
сумарної потужності випромінювання, а 
при поєднанні зі спектральним приладом 
- для визначення спектрального складу 
випромінювання. 


БОМБАРДУВАННЯ (рос.  бо- 
мбардировка; англ. | БопіБагадатепі, 
анаску). 

б. ібнне (б. йбнне) поверхні 
твердих тіл (рос. бомбардировка 
ионная поверхности  твердьх 


тел; англ. іоп Боптрагдтепі ої а 
50114 зигіасе, іоп айшаск ої а 
501ї4д 5игіасе)- призводить до вини- 
кнення взаємопов'язаних процесів, 
основні з яких - об'ємне та поверхневе 
розсіяння бомбардувальних іонів (у тому 
числі й зі зміною їхнього зарядового 
стану), емісія з різних конденсованих 
середовищ заряджених і нейтральних ча- 
стинок і їхніх комплексів (іонно-йонна 
емісія, йонно-електронна емісія, розпиле- 
ння, йЙонностимульована  десорбція з 
поверхні твердого тіла),  висилання 
електромагнітного випромінювання із 
широким спектром частот  (іонолю- 
мінесценція, йонно-фотонна емісія, рент- 
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генівське проміння), різноманітні радіа- 
ційні процеси, у тому числі утворення 
дефектів як в об'ємі твердого тіла, так і на 
його поверхні. Б. й. ефективно викори- 
стовується у мікроелектроніці для легу- 
вання напівпровідників (див. також 
імплантація ібнна), у мікролітографії 
для цілеспрямованої зміни властивостей 
твердих тіл, зокрема для зміцнення їхньої 
поверхні та ін. 


БОР, -у (рос. бор; англ. Богоп), В - 
хімічний елемент Ш групи періодичної 
системи елементів, атомний номер 5, ато- 
мна маса 10,81. Природний б. складається 
з двох стабільних ізотопів - "В (19,7 95), 
"В (80,3 96). Характеризується високою 
спроможністю поглинати нейтрони. 
Конфігурація зовнішньої електронної 
оболонки 2582р!. Енергія йонізації 8,298 
еВ. У вільному стані б. існує у вигляді 
коричневого дрібнокристалічного поро- 
шку (т. зв. аморфний бор) і темно-сірих 
кристалів (кристалічний бор). Хімічно 
малоактивний. Б. додають до сталі для 
підвищення її міцності і жаротривкості, 
ним насичують поверхні сталевих ви- 
робів для захисту від корозії, за- 
стосовують у ядерній техніці. 


БРАХІСТОХРОНА | (рос. брахи- 
стохрона; англ. Бгасрізіосігопе; від грец. 
Вроупотос - найкоротший і урбуос - час) 
- крива найшвидшого спуску, тобто та 
крива з усіх можливих кривих, які з'єдну- 
ють 2 дані точки А і В потенціального си- 
лового поля, рухаючись уздовж якої під 
дією тільки сил поля з початковою швидкі- 
стю, рівною нулеві, матеріальна точка при- 
йде з положення А в В за найкоротший час. 
Розв'язання задачі про б. стало відправною 
точкою для розвитку варіаційного числен- 
ня. 


БРОМ, -у (рос. бром; англ. Бготіпе; 
від грец. Врона - сморід; лат. Вготит), Вг 
- хімічний елемент МІ групи періодичної 
системи елементів, атомний номер 35, ато- 
мна маса 79,904, належить до галогенів. 
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Природний б. складається | з | двох 
стабільних ізотопів  "Вг(50,5496) і ЗВ 
(49,4696); В -радіоактивний 2Вг (Тє з 
35,34 год) використовують як радіо- 
активний індикатор. Конфігурація зовні- 
шньої електронної оболонки  45'р. 
Енергія йонізації - 11,84 еВ. Молекула б. 
двоатомна. При звичайних умовах б. - ва- 
жка легколетка дуже отруйна рідина 
червоно-бурого кольору з різким запахом; 
іл З 7,25 ?С, ша З 58,78 "С, густина - 
3,102 кг/дм? (25 ?С). При взаємодії з 
водою утворює бромистоводневу НВг і 
бромнувату НВГО кислоти. 


БУРЯ (рос. буря; англ. 5ї0гпл). 

бурі магнітні (рос. бури магнитньге; 
англ. птарпеїс 5ї0гпі5) - особливий тип 
магнітних варіацій магнітного поля Землі, 
пов'язаних з нерегулярними процесами в 
сонячному вітрі та на Сонці. Початкова 
фаза б. м. триває від 10 хв до 6 і більше 
годин. Під час головної фази (тривалість від 
З до 20 годин) амплітуда магнітних збурень 
на по-верхні Землі може досягати 3-10 
нТл. Фаза відновлення продовжується від 1 
до 5 діб. 

БРУС, -а в опорі матеріалів 
(рос. | брус в сопротивлений 
материалов; англ. |оі5і, Іоє, Баг, 
Беапі, гаї, год, Боїізтег) - тверде тіло, яке 
піддають деформації і поперечні розміри 
якого набагато менші за поздовжні, Лінія, 
яка з'єднує центри ваги поперечних пере- 
різів б., називається віссю бруса. Залежно 
від форми, б. може бути ламаним, кривим; 
якщо вісь б. прямолінійна, б. називається 
прямим. Прямий б. сталого перерізу нази- 
вається стержнем; б., який працює на 
вигин, - балкою. У ряді випадків складну 
конструкцію видовженої форми (корабель, 
крило літака, телевежу та ін.) для оцінки 
сумарних деформацій також розраховують 
як б 


БУСТЕР, -а 
роозіег; 


(рос. бустер; англ. 
від англ. Боо5і - піднімати, 
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сприяти, підсилювати) - проміжний ци- 
клічний прискорювач, який править за 
інжектор для великого циклічного при- 
скорювача. У б. частинки інжектуються з 


ВАГА (рос. вес; англ. меіріі; (від- 
носна) Феп5ігу) - сила Р, з якою будь-яке 
тіло, що перебуває в полі сил тяжіння (як 
правило, воно створюється яким-небудь 
небесним тілом, наприклад Землею, 
Сонцем тощо), діє на опору чи підвіс, що 
перешкоджають вільному падінню тіла. У 
загальному випадку руху опори (підвісу) 
або самого тіла з прискоренням б від- 
носно інерційної системи відліку, вага 
перестає збігатися із силою тяжіння 
(тд): 

Р - т(д - б), дед - прискорення вільного 
падіння. Зокрема, вага Р - 0, якщо 9 - ф. 

в. атомна (рос. вес атомньій; англ. 
аїотіс у/гієбі) - термін, що вживався 
раніше замість терміна маса атомна. 

в. молекулярна (рос. вес молекуля- 
рньгй; англ. плоїесціаг угеієно) - відноше- 
ння маси молекули даної речовини до 
1/16 маси атома кисню 09, принятої за 
одиницю (за новою фізичною шкалою 
атомних ваг - 1/12 маси атома вуглецю 
С, 

в. питбма (рос. вес удельньій; англ. 
геіайуе Чепзіту) - вага одиниці об'єму ре- 
човини. Одиницями вимірювання в. п. в 
Міжнародній системі одиниць слугує 
Ньютон/м? (Н/м). 

в. статистична |кратність стану! 
(рос. вес статистический, кратность со- 
стояния; англ. 5іацізїсаї меієрі) - число 
різних квантових станів з д даною 
енергією. У випадку неперервного роз- 
поділу енергії в. с. - кількість станів у 
даному інтервалі значень енергії. В кла- 
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лінійного прискорювача 0 (при  бага- 
токаскадній схемі можливою є інжекція в 
6. із меншого б.). 


сичній статистиці  в.с. - величина 
елементу фазового об'єму всієї системи. 
Поняття в. с. застосовується в статисти- 
чній фізиці. 


ВАГИ, -ів, мн. (рос. весь; англ. 
Баіапсе, 5саїе8, меїрНрег, сгапе, угеієріпе 
тасріпе) - прилад для вимірювання 
ваги тіл. 

Ампер-ваги (рос. Ампер-весьг; англ. 
Аштреге Баїапсе) - те саме, що ваги стру- 
мові. 

в. Ампера (рос. весь Ампера; англ. 
Аштреге Баїапсе) - те саме, що ваги стру- 
мові. 

в. магнітні (рос. весь: магнитньге; 
англ. тарпеїіс Баіапсе, Баїапсе 
таєпеїотетег, птаєпетіс 5саїе5) - прилад 
для вимірювання магнітної сприйнятли- 
вості пара- і діамагнітних (рідше феро- 
магнітних) тіл методом зважування. 
Сприйнятливість визначається силою, 3 
якою досліджуваний зразок втягується в 
поле електромагніта. 

в. струмові |Ампер-ваги, ваги Ампе- 
ра) (рос. весь токовье, Ампер-веськ, 
весь: Ампера; англ. Атіреге Баїапсе, 
ситгепі Баіапсе, ситтепі угеірПег, еїіесігіс 
Баїапсе) - еталонний прилад, який слугує 
для відтворення одиниці сили струму 
Ампер. В. с. мають у своєму складі два 
провідники, виконані у вигляді двох 
коаксіальних соленоїдів. Внутрішній соле- 
ноїд приєднано до одного із плеч короми- 
сла вагів. Сила взаємодії при протіканні 
електричного струму через  соленоїди 


ВАКУ 








зрівноважується вагою гир. Похибка від- 
творення значення Ампера на в. с. не пере- 
вищує 1-2:107. 


ВАКАНСІОН, -а (рос. вакансион; 
англ. уасапсіоп) - квазічастинка, що опи- 
сує поведінку вакансії в квантових кри- 
сталах. Значна величина амплітуди ну- 
льових коливань атомів у квантових кри- 
сталах призводить до того, що вакансії 
делокалізуються і є квазічастинками, що 
практично вільно рухаються в кристалі. 
Стан вакансіона характеризується 
квазіімпульсом р та законом дисперсії 
(енергетичним спектром). Енергія, необ- 
хідна для утворення однієї вакансії 
(енергія активації), за величиною, як 
правило,дорівнює роботі, яка витрачає- 
ться при випаровуванні атома з кристала. 


ВАКАНСІЯ (рос. вакансия; англ. 
уасапсу; від лат. уасап5 - порожній, 
вільний) - дефект кристала, що відповід- 
ає не зайнятому частинкою вузлу кри- 
сталічної решітки. В., як і інші точкові 
дефекти, є центром деформації (дилата- 
ції) частинки, які оточують вакантний 
вузол, зміщуються відносно положень рі- 
вноваги (у вузлах кристалічних граток), 
що призводить до появи внутрішнього 
поля напруження навколо вакансії. На 
великих відстанях г від в. поле напружен- 
ня зменшується як 1/г. Енергія в. зале- 
жить від напруження у кристалі. Вакансії 
можуть бути ізольованими, входити до 
складу більш складних утворів. При 
однакових концентраціях в. додатних і 
від'ємних іонів вакансії називаються де- 
фектами Шотткі, а при однакових 
концентраціях  міжвузельних іонів в. 
говорять про дефекти Френкеля. 


ВАКУУМ, -у 1 (стан вакуумний) у 
квантовій теорії (рос. вакуум |со- 
стояниєе вакуумное|) в квантовой 
теориий; англ. уасиит |Гуаспит 5їаїе| 
іп диапійит їбеогу) - основний 
стан | квантованих полів, що має 
мінімальну енергію, нульовий імпульс, 





48 


кутовий момент, електричний заряд та 
інші квантові числа. Відповідний вектор 
стану позначається символом | 0). Часто в. 
означують як стан, у якому відсутні які- 
небудь реальні частинки, тобто стан, дія 
на який операторів знищення дає ну- 
льовий результат (так званий математи- 
чний в.). Для фізичного в. вакуумне 
середнє від добутку двох операторів 
полів в одній точці простору-часу може 
не дорівнювати нулю (див. також 
конденсат вакуумний). Поняття "в." є 
одним з основних у тому розумінні, що 
його властивості визначають властивості 
всіх інших станів, бо будь-який вектор 
стану | в | представленні | вторинного 
квантування може бути отриманий із 
вакуумного дією на нього оператора 
народження частинок (див. також 
представлення Фбка). У ряді випадків, 
наприклад, при спонтанному порушенні 
симетрії, вакуумний стан виявляється не 
єдиним, виродженим, - існує непере- 
рвний спектр таких станів, що відрізняю- 
ться один від одного числом так званих 
голдстоунівських бозонів. 

ВАКУУМ, -у 2 (рос. вакуум; англ. 
уаспит; від лат. уасицт - порожнеча) - 
середовище, що містить газ при тисках, 
істотно нижчих за атмосферний. В. ха- 
рактеризується співвідношенням між 
середньою довжиною вільного пробігу А 
молекул газу і розміром а, характерним для 
кожного конкретного процесу чи прилада 
(наприклад, відстанню між стінками вакуу- 
мної камери і т.п.). Величина А дорівнює 
відношенню середньої швидкості молекули 
У до числа зіткнень 7, яких зазнає молеку- 
ла за одиницю часу. Залежно від співвідно- 
шення 2 /4, розрізняють низький (для ви- 
падку 
4-10 см при Ма «« 1, тиск р » 10? Па 
П мм рт. ст.1), середній (М/4 є 1, тиск від 
10? до 10" Па 1 - 10? мм рт. ст.1), високий 
(ма з» 1, р « 10"! Па (10? мм рт. ст.Ї)в. У 
камерах для імітації космічного простору 
межа між середнім і високим вакуумом 
порядку 107 мм рт. ст. Поняття надви- 


ВАКУ ВАР 


15 ВАНА 








сокого в. пов'язується з часом 7, необхі- 
дним для утворення мономолекулярного 
шару газу на поверхні твердого тіла у 
вакуумі, т - т 109/р, де т - коефіцієнт 
захоплення частинки поверхнею. Надви- 
соким в. називають область тисків р « 10 
мм рт. ст., коли 7» декількох хвилин. 

в. надвисбкий (рос. вакуум сверхвьі- 
сокий; англ. цігабі?П масший) - розрі- 
дження вище 107 - 10 мм рт. ст. 

в. | попередній | (ДОС вакуум 
предварительньй; англ їоКємасиит, 
Ніг5ібзгадемасиит, іпіййаї масици) - те 
саме що форвакуум 


ВАЛЕНТНІСТЬ, -ості (рос. валент- 
ность; англ. уаїепсе, уаїепсу; від лат. 
уаїепіа - сила) - спроможність атомів 
утворювати хімічні зв'язки. В. можна роз- 
глядати як спроможність атома віддавати 
чи приєднувати певне число електронів. 
В. додатна, якщо атом віддає електрони, і 
від'ємна, якщо атом їх приєднує. Кількі- 
сною мірою в. прийнято вважати число 
валентних штрихів у структурній форму- 
лі молекули, які з'єднують даний атом з 
іншими атомами молекули (число штрихів 
дорівнює кратності хімічного зв'язку). У 
переважній більшості випадків можна 
обмежитися розглядом двох типів в. - 
ковалентності (Г. Льюїс |С. Гем/із), 1916- 
17) та йонної валентності (В. Коссель 
|М/. Коз5еї|); останню називають також 
електровалентністю або  гетеровалент- 
ністю. Ковалентність дорівнює сумі крат- 
ностей ковалентних зв'язків, утворених 
даним атомом, тобто зв'язків, що вини- 
кають за рахунок усуспільнення пари 
електронів. Іонна в. визначається кількі- 
стю електронів, яку даний атом віддав 
або одержав при утворенні йонного 
зв'язку. Історично поняття в. склалося на 
основі сформульованого на початку ХІХ 
ст. Дж. Дальтоном |). Ррайоп| закону 
кратних відношень. У квантовій хімії ши- 
рокого поширення набуло поняття напря- 
мленої в. 

в. проміжна 
промежуточная; 


(рос. 


ангел. 


валентность 
ідіектеаїіате 
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уаїепсе, іпіегтедіате уаїепсу) - специфі- 
чний стан іонів у твердому тілі, при 
якому в іонному кістяку міститься в 
середньому  неціле (дробове) число 
електронів. 


ВАНАДІЙ, -ю (рос. ванадий; англ. 
уападіит), У - хімічний елемент У групи 
періодичної системи елементів, атомний 
номер 23, атомна маса 50,9415. При- 
родний в. має 2 стабільних ізотопи ЗУ 
(0,25 90), 

ЗУ (99,75 96). 9У слабко радіоактивний 
(Ту з 64103 років). Як радіоактивний 
індикатор використовується штучно отри- 
маний "МУ (Ті - 16 діб). Конфігурація 
зовнішніх електронних оболонок 
З5'рефд5?. Енергія йонізації 6,740 еВ. У 
вільному стані в. - м'який кувний срібля- 
сто-сірий із блакитним відтінком метал, 
має кубічну об'ємноцентровану решітку. 
Густина 

6,11 кг/дм?, ін з 19199С, кт близько 
З400"С. Чистий в. при кімнатній 
температурі не реагує з киснем повітря, 
розчинами кислот (крім НЕ) і лугів. Сполу- 
ка ванадію з галієм УзСа має температуру 
переходу у надпровідний стан 14,5? К. В. 
використовується для виготовлення 
ТВЕЛів в атомній енергетиці, а також в 
електронній техніці. 


ВАР, -а |вольт-ампер реактивний! 
(рос. вар, вольт-ампер реактивнь(й; англ. 
маг, УоП-Атреге геасіїуе) - одиниця ре- 
активної потужності змінного синусоїдно- 
го струму, що дорівнює реактивній потуж- 
ності при діючих значеннях струму 1А і 
напруги 1 В, якщо зсув фаз між ними дорі- 
внює 7/2. 


ВАРАКТОВР, -а (рос. варактор; англ. 
уагасіог) - те саме, що варікап. 


ВАРІАДЦІЯ (рос. вариация; 


англ. 
уагіайоп) - зміна. 

в-ції космічного проміння (рос. 
вариации  космических лучей; англ. 


ВАР 


ВЕБЕ 


В 








со5тіс гау уагіаїіоп5) - див. у ст. промі- 
ння космічне. 

в-ції магнітні (рос. вариации магни- 
тньгжве; англ. пттарпеїїс уагіаїоп5) - зміни 
геомагнітного поля в часі, зумовлені 
існуванням як внутрішніх, так і зовнішніх 
відносно поверхні Землі джерел магніт- 
ного поля. Вікові в. м. з характерним 
часом від 10 до 710 тисяч років 
зумовлені процесами в рідкому ядрі 
Землі і тісно пов'язані з механізмом 
генерації магнітного поля Землі. В. м. з 
періодами від секунди до декількох 
років зумовлені електричними 
струмами в іоносфері та магнітосфері 
Землі, що тісно пов'язані з сонячною ак- 
тивністю, а інтенсивність і форма цих в. 
м. залежать від широти, пори року і 
доби, а також параметрів сонячного ві- 
тру. М 
ВАРІКАП, -а (рос. варикап; англ. 
уагісар) -  напівпровідниковий діод, 
ємність якого залежить від прикладеної 
напруги (прямого зсуву, див. також р-п- 
перехід). Використовується як змінна 
ємність (0,01 - 100 пф) або як елемент із 
нелінійною ємністю (параметричний 
діод). й 

ВАРІКОНД, -а (рос. вариконд; англ. 
уагісопі; від англ. уагі(абіе) - змінний і 
сопд(еп5ег) - конденсатор) - 
конденсатор, заповнений сегнетокерамі- 
кою, ємність якого нелінійно залежить 
від прикладеної напруги. Ємність 10 пФ 
- 1 мкФ, її зміна - у 2 - 20 разів. 


ВАРІОМЕТР, -а (рос. вариометр; 
англ. уагіотеїег) - прилад для вимірюва- 
ння змін якої-небудь фізичної величини. 

в. магнітний (рос. вариометр магни- 
тньшй; англ. тарпеїїс уагіотетег) - при- 
лад для вимірювання змін елементів 
земного магнітного поля або при пере- 
ході від одного пункту до іншого, або з 
часом - в одному пункті. 


ВАРІСТОР, -а (рос. варистор; англ. 
уагі5їог; від англ. уагі(абіе) - змінний і 
(гезі)бдтог - резистор) - змінний опір К, 
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величина якого змінюється залежно від 
прикладеної напруги. Порошкоподібний 5і 
(чи інший напівпровідник) запресовують 
разом зі зв'язувальною речовиною (глина, рі- 
дке скло, органічні лаки й інші) у форму і 
спікають при температурі 1700 "С. Зменше- 
ння ВК зі збільшенням напруги пов'язане з 
падінням опору контактів між зернами 
5іС. Це відбувається внаслідок нелінійно- 
го росту струму через р-п-переходи, що 
утворюються на цих контактах, у ре- 
зультаті автоелектронної емісії з гострих 
та інших ділянок зерен. 


ВАТТ, -а, Вт (рос. Ватт, Вт; англ. 
М/ан, М/) - одиниця потужності СІ, що 
дорівнює потужності, при якій робота в 1 
Дж виконується за 1 с. Названа на честь 
Дж. Ватта (). М/ак). Вт - 107 ерг/с - 0,102 
кгес-м/с. В. використовують для вираження 
механічної потужності, а також екві- 
валентних їй потужностей (наприклад, по- 
тужності електричного кола, теплового 
потоку і так далі). 


ВАХ (рос ВАХ; англ мокадеєштепі 
спагасїегізііс, сипепімобаде 
спагасїегівіс, сип'епізмоїаде сигуе, Е-І 
спагасїегібінс, сипепіз/моНадце діадгат, 
уоН-апіарбаїадгап) - див. характерісти- 
кавольтампена 

ВБЕ (рос. ОБО; англ. Біоіорісаї 
диаїу Гасіог, М) - див. також ефекти- 
вність біологічна відносна. 


ВЕБЕР, -а, Вб (рос. Вебер, Вб; англ. 
М/ебег, М/Ь) - одиниця СІ магнітного по- 
току, що дорівнює потоку, який створює 
однорідне магнітне поле при індукції 1 
Тесла через нормальний переріз площею 
в 1 м?. Названа на честь В.Е. Вебера 
(М/.Е. М/ебег). 1 Вб дорівнює також 
магнітному потоку, при зменшенні якого 
до нуля у зчепленому з ним контурі 
опором 1 Ом через переріз провідника 
проходить кількість електрики 1 Кл. 1 Вб 
21КлОме 1 Т-м' - 109 Мкс. 


ВЕКТ 


ВЕКТ 


В 








ВЕБЕРМЕТР, -а (рос веберметр 


англ НПихтеївег, Них птеїег, ммерептеївг, 


пахмиеї плеїеі) 
ксмегр. 


те саме, що флю 


ВЕКТОР, -а (рос. вектор; англ. уеског) 
- напрямлений відрізок. Задається двома 
точками, одна з яких є початком в., а інша - 
його кінцем. 

в. аксіальний  |вектор осьовий, 
псевдовектор | (рос. вектор  акси- 
альньтй, вектор осевой, псевдовектор; 
англ. ахіаї уесіог, реецаіомесціої - вели- 
чина, що перетворюється як звичайний 
(полярний) вектор при обертаннях в 
евклідовому | або |  псевдоевклідовому 
просторі та (на відміну від звичайного 
вектора) не змінює знака при інверсіях 
координатних осей. Приклад в. а. для 
тривимірного простору  - векторний 
добуток звичайних векторів, для чотири- 
вимірного - аксіальний струм. 

в. Герца (рос. вектор Герца; англ. 
Негі7 уесіог) - потенціал електромагніт- 
ного поля, тобто допоміжна функція, 
через яку однозначно - виражаються 
напруженості електричного (Е) і магніт- 
ного (Н) полів. Уперше введений Г. Р. Ге- 
рцом у 1888. Поняття "в. Г." можна ви- 
користовувати з лише для однорідних 
середовищ з ізотропними проникностями 
є, у. Розрізняють електричний (ПО) і 
магнітний (П") в. Г. Іноді їх називають 
поляризаційними потенціалами, тому що 
джерелом, наприклад, П" є стороння 
електрична поляризація Р". Зміст в. Г. 
полягає у зведенні розв'язку системи рі- 
внянь Максвелла для двох векторних 
величин (Е и Н) до розв'язку неоднорідно- 
го хвильового рівняння |для ОДНОГО 
вектора (П" або П") із джерелом Р" або Р"": 
п' (дво) П'--зере, 


с бі? 


2 














де с - швидкість світла у вакуумі, І - час. 
Використання в. Г. рівносильне опису поля 
за допомогою векторного та скалярного по- 
тенціалів у лоренцовому калібруванні (див. 
також потенціали  електромагнітного 
поля). 
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в. осьовий (рос. вектор осевой; англ. 
ахіаї уесіог) - див. вектор аксіальний. 

в. поляризації Гполяризація| (рос. 
вектор  поляризации,  поляризация; 
англ. роіагігайоп уесіог, роіагігабіоп) - 
густина електричного дипольного мо- 
менту середовища, усередненого за фізи- 
чно малим об'ємом. 

в. простороподібний у спеці- 
альній і загальній теорії від- 
носності (рос. вектор пространс- 
твенноподобньй в специальной 
и общей теорий относи- 
тельности; англ. 5расе-ПКе уесіог іп 
зресіаї апа бепегаї геіаїіуїту 
гбБеогту ) - чотиривимірний вектор, сума 
квадратів просторових компонентів якого 
більша за квадрат його часового 
компонента. В. п. що має початок у 
деякій точці чотиривимірного простору- 
часу, лежить поза внутрішніми порожни- 
нами світлового конуса з вершиною в 
даній точці. 

в. світловий (рос. вектор световой; 
англ. Шебі уесіог) - 1) вектор густини сві- 
тлового потоку, застосовуваний у теорії 
світлового поля (див. також вектор У- 
мова-Пойнтінга), який характеризує 
величину і напрямок тиску світла на ку- 
лясте тіло, поміщене в дану точку поля. 
2)вектор напруженості електричного 
поля електромагнітної хвилі. 

в. стану |амплітуда стану| 
вектор состояния,  амплитуда  со- 
стояния; англ. 5каге | уесіог,  5каїе 
атрійшде), символ |Ф) або |), за- 
пропонований П.А.М. Діраком, - основне 
поняття квантової механіки, математи- 
чний об'єкт, задання якого в певний мо- 
мент часу цілком визначає стан квантово- 
механічної системи і, при відомих взає- 
модіях, її подальшу еволюцію. Той факт, 
що об'єкт, який описує стан у квантовій 
механіці, у математичному відношенні 
повинен бути вектором, випливає з 
основного принципу квантової механіки 
- принципу суперпозиції станів (див. та- 
кож принцип суперпозиції). Вектори 
стану будь-якої системи утворюють 


(рос. 


ВЕКТ 


ВЕЛИ 


В 








комплексний векторний простір, що 
може бути скінченно- або нескінченнови- 
мірним. Скалярний добуток в. с. |А) 
самого на себе називається нормою |А). 

в. Умова-Пойнтінга (рос. вектор 
Умова-Пойнтинга; англ. Роупіїпеє 
уесіог) - вектор густини потоку енергії 
електромагнітного поля 5 - (с/47)ЕНІ (в 
системі СГС), де Кі Н - напруженості 
електричного та магнітного полів. В. У.- 
П. за модулем дорівнює кількості енергії, 
що переноситься крізь одиничну площу, 
перпендикулярну до 5, за одиницю часу. 

в. хвильовий (рос. вектор волновой; 
англ. мауе уесіог, уауеуесіог) - вектор К, 
що визначає напрямок поширення |і 
просторовий період плоскої монохро- 
матичної хвилі ц(г, 0) - Арсо5(КтТ - І 9 Ф 
о), де До, 

Ф о - сталі амплітуда й фаза хвилі, (9 - ко- 
лова частота, г - радіус-вектор. Модуль 
хвильового вектора називають хвильовим 
числом К - 27 /Х, М - просторовий період 
або довжина хвилі. У напрямку в. х. від- 
бувається найшвидша зміна фази хвилі 
раки-сФіч Фо, тобто К - УФ, тому віні 
приймається за напрямок поширення. 

в.  часоподібний (рос. вектор 
времениподобньй; англ. йте-ЇКе 
уесіог) -  чотиривимірний вектор у 
просторі-часі спеціальної теорії  від- 
носності (простору-часу Мінковського), 
квадрат часової | компоненти якого 
більший за суму квадратів просторових 
компонент. Важливим прикладом такого 
вектора у релятивістській механіці є 
вектор чотиривимірної швидкості части- 
нки з ненульовою масою спокою. У 
просторі-часі Мінковського часоподібним 


буде будь-який вектор, що лежить 
усередині світлового конуса, вершина 
якого сполучена з його початком. 

в-ри власні лінійного пере- 


творення (рос. векторьт собственньте 
линейного преобразования; 
англ. еівепуесіог5 Гргорег уесіог5, Іаїепі 
уесіог8, сСпагасіегізїіс уесіог5| ої 
ПНпеаг сгап5Їогтаїіоп) - вектори, 
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які при цьому перетворенні не змінюють 
свого напрямку, а лише помножуються на 
скаляр. 

в-ри кульові Іфункції кульові ве- 
кторні| (рос. векторьт шаровьте, функ- 
ции шаровь"е векторнь(ге; англ. зррегісаї 
уесіог5, уесіог 5рПрегіса| Піпсіїоп5) - 
власні функції оператора повного моменту 
кількості руху для системи з одиничним 
спіном. 


ВЕЛИЧИНА 1 (рос. величина; англ. 
диапійу, уаїе; (змінна) уагіабіє). 

в. вимірюванау квантовій ме- 
ханіці (рос величина измеримая в 
квантовой механике ансл. 
теазигабіє | уаїше | іп диапкит 
тесПапіс5) - те саме, що величина 
спостережувана. 

в. випадкбва (рос. величина слу- 
чайная; англ. гапдфопі дшапійу, гапдот 
уагіабіе, спапсе уагіабіе) - величина, що 
залежно від випадку набуває з певною 
ймовірністю тих чи інших значень. 

в. спостережувана у квантовій 
механіці (рос величина наблю 
даємая в квантовой механике 
англ. оБбз5егуіпр уаше іп  диапіипт 
тесПапісз) - тесаме, щоспостережу- 
вана. 

в. фізичнау квантовій меха- 
ніці (рос величина физическая в 
квантовой механике ансл. 
рПузісаї уаїше іп диапіит 
птесПапісз) - те саме, що спостережу- 
вана. 

в-ни екстенсивні (рос. величиньт 
зкстенсивньте; англ. ехіеп5іуе дшапійціе5) 
- термодинамічні величини, які, на від- 
міну від інтенсивних, є адитивними (на- 
приклад, у виразі для роботи об'єм - екс- 
тенсивна величина, тиск - інтенсивна). 

в-ни мбльні парціальні (рос. величи- 
нью мольнье парциальньтге; англ. рагіїаї 
тоіа! дцапіййе5) - частинні похідні від 
екстенсивної величини С за числом молів 
п; компонента системи і при сталих тиску 
Р, температурі Т і числі молів інших 


компонентів пу () єї). 


ВЕЛИ 


ВЕНЕ 


В 








в-ни | світлові | (рос.  величиньї 
световьте; англ. ЦебІ ашапіййіе5) - ха- 
рактеристики процесів випромінювання і 
поширення світла, визначувані за дією 
променистої енергії на око, за зоровим 
відчуттям світла. До в. с. належать: потік 
світловий, світність, освітленість, сила 
світла, яскравість. 

в-ни фотометричні ефективні (рос. 
величинь  фотометрическиє зффекти- 
внье; англ. | еНесііуе  рЮіосотеїгіс 
диапійгез) - те саме, що величини фото- 
метричні редукбвані. 

в-ни | фотометричні  редукбвані 
Гвеличини 0 фотометричні  ефективні| 
(рос. величинь фотометрические реду- 
цированнье, величинь  фотометриче- 
ские  зффективньте; 0 англ.  гедисей 
ріоїотеїгіс дмапіїсіез, еНесііуе 
ріпоїотеїгіс диапііцез) - характеризують 
оптичне випромінювання за його впливом 
на заданий селективний приймач. При 
будь-якому спектральному складі ви- 
промінювання однаковим реакціям 
селективного | приймача відповідають 
однакові значення редукованих  фото- 
метричних величин. В. ф. р. є інтегралом 
від добутку спектральної густоти від- 
повідної енергетичної величини, що ха- 
рактеризує випромінювання, на 
спектральну чутливість даного приймача. 


ВЕЛИЧИНА 2 (рос. сила, величина; 
англ. іпйепбібу,5ітепдуШт,ромиеї. 


в. електричного струму (рос сила 
злектрического тока англ  ситепі 


ійкепбіїу, сиптепісбітеподй - те саме, що 
величинаструму. 

в. струму Їсила струму, сила 
електричного струму (рос сила зле 
ктрического з тока англ  симтепі 


іпкеп5іу, сипепівітепоЙ - величина), 
що характеризує впорядкований рух 
електричних зарядіві чисельно дорівнює 
кількості заряду ДО, що протікає через 
певну поверхню д5 в одиницю часу: І - 
ДО/Лі-з» аО/аї. У системі СІ Одиниця 
величини струму є основною і називає 
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ться Ампер Вимірювання сили струму, 
як правило, здійснюютьсяза його магніт 
ною дією. 


ВЕЛИЧИНА 3 астрономічна 
(рос. величина; англ. таєпікшде). 

в. збряна абсолютна (рос. величина 
звіездная  абсолютная; англ. абзоїшіе 
тарпішде) - див. величини збряні. 

в-ни збряні (рос. величиньт зві- 
здньг6е; англ. птарпікшаде5з) - відносні оди- 
ниці вимірювання блиску зірок та ін. 
астрономічних об'єктів (планет, галактик, 
супутників). Згідно з Гіппархом і Птоло- 
меєм, зорі, видимі простим оком, поділя- 
ються на шість величин, при цьому до 1- 
ої належать найбільш яскраві, а до б6-ої - 
найбільш слабкі зірки. Сучасне означення 


в. з. таке: тх - 2,518 Е;БАЛНС, де Е;- 
0 

освітленість, 2. - довжина хвилі, Б, - 
спектральна чутливість реєструвальної 
апаратури; величина | Б, дорівнює 
добуткові спектральної чутливості при- 
ймача випромінювання і коефіцієнта 
пропускання (коефіцієнта відбивання) 
оптичних елементів | реєструвальної 
апаратури (фотометра) та телескопа. 


ВЕНЕРА (рос. Венера; англ. Уепи5) - 
друга за віддаленням від Сонця планета 
Сонячної системи. Середня відстань від 
Сонця 0,7233 а. (108,2 млн. км), екс- 
центриситет орбіти е - 0,0068, нахил пло- 


щини орбіти до екліптики  3023,65". 
Середня швидкість руху В. по орбіті 
34,99 км/с. Середній екваторіальний 


радіус поверхні В. 6051,5 км. Найменша 
відстань В. від Землі 38 млн. км, 
найбільша 261 млн. км. Маса В. 4,87:1024 
кг (0,815 маси Землі), середня густина 
5240 кг/м, прискорення вільного падіння 
на екваторі 8,76 м/с? (0,89 земного). Період 
обертання В. 243 доби. Поверхня В. від- 
носно рівнинна (є 90 90), відносні пере- 
пади висот менше 1 - 2 км. Найбільші ви- 
сочини - Земля Шітар у Північній півкулі 
(гора Максвелл - 12 км) і Земля Афродіта 


ВЗАЄ 


В 








біля екватора. Основна сполука атмо- 
сфери В. - СО» (-97 90), М» (-3 96), кисню 
практично немає (менше ніж 3107 95). 
Температура атмосфери біля поверхні 
740 К, тиск 95 МПа (93,8 атм). Висока 
температура В. пояснюється дією парни- 
кового ефекту. 


ВЕНТИЛЬ, -я (рос. вентиль; англ. 
уаїуе). 

в. електричний (рос. вентиль зле- 
ктрический; англ. еіесігіс уаїуе) - при- 
стрій, електропровідність якого значно 
залежить від напрямку струму. В. е. слу- 
гує для випрямлення змінного струму, 
замикання і розмикання електричних кіл, 
комутації електричних сигналів, зміни їх 
форми тощо. Див. також ігнітробн, екси- 
трон, газотрон, діоди напівпровіднико - 
ві. 

в. ртутний (рос. вентиль ртутнькй; 
англ. тисатїог, тегсигу-агс шшБе, пегсигу 
(агс) уаїуе, пегсигу(-агс) кгесіібег, 
тегсигу-уаро(и)г гесіййег) - те саме, що 
ігнітрбн. 


ВЕРНЬЄР, -а (рос. верньер; англ. 
уегпіег) - те саме, що нбніус. 


ВЕРШИНА У діаграмах 
Фейнмана (рос. вершина в диа- 
граммах Фейнмана; англ. уегіех 


іп РЕеуптапп діаєгат5я5) - 
елементарний графічний символ, що опи- 
сує взаємодію 


квантових полів. Наочно зображає акт ло- 
кальної елементарної взаємодії частинок 
- квантів цих полів. За правилами 
Фейнмана, в. відповідає структурі ла- 
гранжіана взаємодії даних полів. 


ВЗАЄМОДІЯ у фізиці (рос. взай- 
модействиев физике; англ. іпіегасіїоп 
іп рбузісз5) - вплив тіл чи частинок 
одне на одне, що призводить до зміни 
стану їхнього руху. У механіці Ньютона 
взаємна дія тіл одне на одного характери- 
зується силою. Більш загальною характе- 
ристикою в. є потенціальна енергія. Від- 
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повідно до квантової теорії поля, будь- 
яке поле є сукупністю частинок - квантів 
цього поля. Кожному полю відповідають 
свої частинки. У природі є лише 4 типи 
фундаментальних взаємодій. Це (у поряд- 
ку зростання інтенсивності взаємодій): 
гравітаційна в., слабка (що відповідає за 
більшість | розпадів | і | перетворень 
елементарних частинок), електромагнітна 
в., сильна (забезпечує, зокрема, зв'язок ча- 
стинок в атомних ядрах і тому часто 
називається ядерною). Інтенсивність в. 
визначається відповідною сталою (кон- 
стантою) взаємодії, або сталою (кон- 
стантою) зв'язку (наприклад, для електро- 
магнітної в. константою зв'язку є 
електричний заряд). 

в. 5-Д обмінна (рос. взаймодействиє 
5-Рр  обменное; англ. ехспапре 5-Р 
іпіегасіїоп) - частина електростатичної 
взаємодії, що залежить від взаємної оріє- 
нтації спінів валентних (5) електронів і 
електронів з внутрішніх  недобудованих 
шарів 
(4 або Б, а також молекул і кристалів, 
утворених за участю таких атомів. 

в. акустоелектрбнна (рос. взай- 
модействие акустозлектронноге; англ. 
асоцзіоєіесігопіс іпіегасіїоп) - взаємодія 
акустичних хвиль з електронами провід- 
ності в напівпровідниках і металах. Пере- 
дача енергії від хвилі до електронів при- 
зводить до додаткового електронного по- 
глинання ультразвуку, а передача імпу- 
льсу - до акустоелектричного ефекту. Ця 
взаємодія - одна з причин дисперсії звуку 
у твердих тілах (див. також поглинання 
звуку, акустика нелінійна ). 

в. вібрбнна Ївзаємодія електронно- 
коливальна| (рос. взаймодействиє ви- 
бронное, взаймодействиє злектронно- 
колебательное; англ. уїбгоп іпіегасіїоп, 
еіесігоп-озсійаїіоп іпіегасіїоп) - взає- 
модія електронів і коливань ядер у моле- 
кулі чи у твердому тілі. У широкому ро- 
зумінні до в. в. належать усі явища, що 
враховують рух ядер:  коливальна 
структура електронних спектрів, дозвіл 
заборонених переходів за рахунок участі 
неповносиметричних коливань і т. п. Такі 


ВЗАЄ 


ВЗАЄ 


В 








явища зумовлені змішуванням електрон- 
них станів ядерними зсувами (див. та- 
кож спектри молекулярні). У вузькому 
розумінні до в. в. відносять т. зв. ефекти 
Яна-Теллера (Н.Е. Зарп, Е. ТеПег, 1937): 
власне ефект Яна-Теллера, псевдоефект 
Яна-Теллера та ефект Реннера 
(В. Кеппег, 1934). 


в. гравітаційна елементарних 


частинок (рос.  взаймодействиєе 
гравитационное злементарньх 
частиц; англ. егауйтайопаї! 
іпіегасііоп ої еїетепіагу 


рагтісіве5) - тип фундаментальних 
взаємодій (поряд із сильною, електро- 
магнітною та слабкою), що характеризує- 
ться участю гравітаційного поля (поля тя- 
жіння) у процесах взаємодії. За сучасни- 
ми уявленнями, будь-яка взаємодія ча- 
стинок здійснюється шляхом обміну між 
ними віртуальними (чи реальними) ча- 
стинками - переносниками взаємодії. Для 
в. г. питання про переносники далеко не 
просте. Формально ця взаємодія - 
найслабша з чотирьох фундаментальних 
взаємодій. Відповідно до закону Всесвіт- 
нього тяжіння Ньютона, сила Е, взаємодії 
двох точкових мас (розміри яких малі 
порівняно з відстанню г між ними) дорі- 
внює Е, з Ст т» /г7, де тії т» - маси ча- 
стинок, С - гравітаційна стала. Відноше- 
ння Е, для двох протонів до кулонівської 
сили електростатичної взаємодії між 
ними дорівнює 10729, Теорія інших взає- 
модій не буде повною і вільною від вну- 
трішніх суперечностей без врахування в. 
г. 

в.  Дзялошинського 0 (РОС  взамй- 
модействие Дзялошинского; англ 
Одіаіо5Піп5кі) іпбегасійой - особливий 
тип анізотропної взаємодії в магнітно- 
впорядкованих речовинах, що призводить 
до виникнення слабкого феромагнетизму. 

в. диполь-дипольна (РОС  взаий- 
модействиє  диполь-дипольног; англ 
Чіроіесїроівіпіегасіой -- взаємодія між 
електричними або магнітними диполями, 
яка є результатом того, що кожен 
електричний (магн.) диполь створює в 
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навколишньому просторі електричне 
(магн.) поле, яке діє на інші диполі. 

в. електромагнітна (рос.  взаий- 
модействие  злектромагнитноєе; англ. 
е|есіготарпегіс іпіегасіїоп) - взаємодія, 
яка здійснюється через електромагнітне 
поле, 3 в. е. пов'язані такі процеси, як фо- 
тон-фотонне розсіяння, взаємодія фо- 
тонів із частинками, які мають електри- 
чний заряд або магнітний момент, роз- 
пади з випромінюванням фотонів, про- 
цеси фотонародження мезонів і багато 
інших. 

в.  електрбнно-коливальна 
взаймодействиє злектронно-коле- 
бательное; англ.  еЇесігоп-озсіНайіопаї 
іптегастіоп, еЇесігоп-о5сіЙатогу іпіегасбіоп, 
еіесігоп-уїбгайопаї іпіегасіїоп, еЇесігоп- 
уібгаїогу іпіегасіїоп) - те саме, що взає- 
модія вібрбнна. 

в. | квадрупбльна (рос.  взам- 
модействиє квадрупольное; англ. 
дчадгирої! іпіегасіїоп) - взаємодія си- 
стеми з зовнішнім полем (або джерелами, 


(рос. 


що його створюють), зумовлене 
наявністю в системи квадрупольного мо- 
менту. 


в. коливально-обертальна в мо- 
лекулах (рос. взаймодействие коле- 
бательно-вращательное в молеку- 
лах; англ. о5сійатогу-гоіагу іпіегасііоп 
іп тоїесиієе5з, оз5сійайопа-гоігаїіопаї 
іпіегасійоп іп тоїіесиіез, уібгаїогу- 
гоїагу іпіегасіїоп іп  штоіесиіе5з, 
уібгайопаї-гогайопа!  іпіегасіїоп іп 
тоіесціезв). Обертальний і коли- 
вальний рухи в молекулі не є незалежни- 
ми. При коливаннях молекули змінюю- 
ться її моменти інерції, тому обертальні 
рівні енергії молекули, що коливається, 
відрізняються від відповідних рівнів 
"жорсткої" молекули - молекули з неру- 
хомими атомними ядрами. 

в. локальна (рос. взаймодействиєе ло- 
кальноге; англ. Іоса| іпіегасіїоп) - реалі- 
зація фізичного принципу близькодії в 
теорії полів (і частинок). Локальна взає- 
модія полів визначається лагранжіаном, 
значення якого в точці х простору-часу 


ВЗАЄ 


ВЗАЄ 


В 








залежить лише від полів і їхніх похідних 
(будь-якого скінченного порядку за х) у 
тій же точці. Локальна взаємодія полів і 
частинок включає додатково лагранжіани 
частинок також із локальною залежністю 
від полів і їхніх похідних у точці перебу- 
вання частинки. 


в.  магнітопружна (рос.  взамй- 
модействиє  магнитоупругое; англ. 
таєпеїоєіазіїс іпіегасіїоп) - взаємний 


вплив намагніченості і пружних  де- 
формацій середовища (зв'язок спінової 
підсистеми кристала з кристалічними ре- 
шітками). Ця взаємодія 0 виявляється, 
напр. у зміні розмірів і форми тіла 


(зразка) при його намагніченні 
(магнітострикція), а також у зміні 
намагніченості при деформації зразка 


(магнітопружний ефект, або ефект Вілла- 
рі). й 

в. міжатомна (рос. взаймодействие 
межатомноєе; англ. іпіегаготіс іпіегасіїоп) 
- взаємодія атомів, що перебувають в 
однакових або в різних енергетичних і 
зарядових станах. Характеризується по- 
тенціальною енергією (потенціалом взає- 
модії) У, що залежить від взаємного роз- 
ташування взаємодійних атомів, особливо 
від відстані г між їхніми ядрами. 

в.  міжмолекулярна (рос.  взаий- 
модействие  межмолекулярное; англ. 
іпіегтоїесиіаг іпгегасйіоп). За природою, 
характерними енергіями і відстанями 
близька до міжатомної взаємодії, описує- 
ться тими ж типами потенціалів взає- 
модії. Найістотніша в щільних газах і мо- 
лекулярних конденсованих тілах (коли 
існують індивідуальні молекули), де 
зумовлюється перекриванням зовнішніх 
електронних оболонок атомів. 

в. надтонка (рос. взаймодействиє 
сверхтонкоє; англ. зирегіїйпе іпіегасійоп) - 
взаємодія магнітного та квадрупольного 
моментів ядер з магнітним і електричним 
полями навколишніх електронів. При- 
зводить | до | надтонкої структури 
енергетичних рівнів у атомах, молекулах 
і твердих тілах із характерним енергети- 
чним масштабом на З порядки меншим 
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масштабу тонкої структури, зв'язаної зі 
спін-орбітальною взаємодією. Число під- 
рівнів в. н. дорівнює 2141, якщо спін І 
ядра менше моменту ) електронної обо- 
лонки, 12/71 у протилежному випадку. 

в. нелокальна (рос. взаймодействие 
нелокальное; англ. попіоса| іпіегасіоп) 
-о гіпотетичний тип взаємодії, що 
здійснюється між елементарними части- 
нками на малих відстанях навіть тоді, 
коли їхні поля не перекриваються. Див. 
також тебрія пбля квантова нелока- 
льна. 

в. обмінна (рос. взаймодействиє 
обменное; англ. ехспапее іпіегастіоп) - 
специфічний взаємний вплив однакових 
(тотожних) частинок, який ефективно 
проявляється як результат деякої особли- 
вої взаємодії і є суто квантовомеханічним 
ефектом. Виникає в системі однакових 
частинок навіть у випадку, якщо прями- 
ми силовими взаємодіями частинок мож- 
на знехтувати, тобто в ідеальному газі то- 
тожних частинок; ефективно починає 
виявлятися, коли середні відстані між ча- 
стинками наближаються або менші за 
довжину хвилі де Бройля, що відповідає 
середній швидкості частинок. Характер в. 
о. різний для ферміонів та бозонів. 


в. обмінна в магнетизмі (рос. 
взаймодействиє обменное в 
магнетизме; англ. ехспапяе 


іпіегасіїоп іп таєпеїів5т) - специ- 
фічний квантовомеханічний зв'язок між 
носіями магнетизму в атомних ядрах, ато- 
мах, молекулах, газах і конденсованих 
середовищах (обмінна взаємодія, непряма 
обмінна взаємодія, РККІ-обмінна взає- 
модія). Першопричиною цієї взаємодії є 
принцип нерозрізнюваності тотожних ча- 
стинок, а за своїм генезисом в. о. має 
електростатичне походження. 

в. обмінна непряма (рос. взамй- 
модействие обменное косвенное, взаий- 
модействие обменное непрямое; англ. 
іпдігесі ехспапое іпіегасіїоп) - обмінна 
взаємодія між  спіновими ступенями 
свободи локалізованих електронів (або 
атомних ядер) через збурення іншої 
електронної підсистеми:  діамагнітних 


ВЗАЄ 


ВЗАЄ 


В 








іонів (лігандів), що оточують магнітні 
йони в магнітних діелектриках, або 
електронів провідності в напівпровідни- 
ках і металах. 

в. РККІ обмінна (|взаємодія Ру- 
дермана-Кіттеля-Касуя-ТІосіди | | (рос. 
взаймодействие РККИ обменноє, взаий- 
модействиєе Рудермана-Киттеля- 
Касуя-Иосидь,; англ. ВККІ ехсрапее 
іпгегасійіїоп) - непряма обмінна взаємодія 
між магнітними йонами, яка здійснює- 
ться через колективізовані електрони 
провідності. Виникає в металах і напів- 
провідниках, де колективізовані 
електрони провідності виступають 
посередниками магнітної взаємодії 
йонів, що мають локалізовані спіни, 
незаповнених 4Ц- і роболонок. Зокрема, в. 
РККІ о. спостерігається | в  рідкі- 
сноземельних металах і їхніх сплавах. 

в. Рудермана-Кіттеля-Касуя-Іосіди 
(рос. взаймодействиє Рудермана-Кит- 
теля-Касуя-Йосидьк; англ. ВККІ 
ехспапре іпіегасіїоп) - те саме, що взає- 
модія РККІ обмінна. 

в. світлових хвиль (рос. взаий- 
модействие световьжх волн; англ. Шері 
угауе8 іпгегастіоп) - пов'язана з енергооб- 
міном у нелінійному середовищі світло- 
вих хвиль різних частот і різних напря- 
мків поширення та призводить до ряду 
нелінійнооптичних явищ, зокрема до 
генерації гармонік (див. також бптика 
нелінійна). У загальному випадку ця 
взаємодія може відбуватися за участю 
індукованих світлом | збуджень | у 
середовищі (оптичних і акустичних 
фононів, магнонів і т. п.). Таку нелінійну 
взаємодію прийнято називати вимушеним 
розсіянням світла. У вузькому розумінні 
під в. с. х. розуміють нелінійну взає- 
модію електромагнітних хвиль оптичного 
діапазону. 

в. сильна (рос. взаймодействиєе си- 
льное; англ. 5ігопе7 іпіегасііоп) - одна з 
фундаментальних взаємодій 
елементарних частинок, інтенсивність 
якої, характеризована константою зв'язку 
(константою взаємодії), значно більша, 
ніж в інших типах взаємодій - електро- 
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магнітному, слабкому та гравітаційному. 
Виділення цієї взаємодії в особливий 
клас має фактично більш глибокі під- 
стави - воно зумовлене участю у взає- 
модії специфічних фізичних полів. Ча- 


стинки, | які | сильно | взаємодіють, 
одержали назву адронів. 

в. | спін-граткова | (рос.  взам- 
модействие  спин-решбточное; англ. 


зріп-Іайісе іпіегасійоп) - те саме, що 
взаємодія спін-решіткова. 


в.  спін-орбітальна | (рос.  взам- 
модействие 0 спин-орбитальное; англ. 
зріп-огбії | сопріїпеє, зріп-готатіопаї 


сопріїпе) - взаємодія мікрочастинок, яка 
визначається величинами і взаємною орі- 
ентацією спінового та орбітального мо- 
ментів кількості руху. Внаслідок цієї 
взаємодії два стани електрона, що від- 
різняються тільки значеннями проєкції 
спіна, мають різні енергії, що, зокрема, 
призводить до появи дублетного розще- 
плення ліній у спектрі атома водню і 
воднеподібних атомів. В атомах з кі- 
лькома електронами в. с.-о. призводить 
до мультиплетної структури спектру. Ця 
взаємодія відіграє | суттєву роль в 
енергетичних станах нуклонів атомного 
ядра, оскільки вона складає близько 1096 
загальної енергії взаємодії. 

в. спін-решіткова |взаємодія спін- 
граткова| (рос. взаймодействие спин- 
решеточноє; англ. зріп-Іайісе 
іпіегасіїоп, 5ріп-Іайісе сопріїпе) - взає- 
модія між тепловими коливаннями атомів 
кристалічної решітки (фононами) і магні- 
тними моментами цих атомів (спінами). 
Теорія цієї взаємодії розглядає два меха- 
нізми: 1) збудження спінових хвиль, або 
індивідуальних відхилень спінів унаслі- 
док зміни величини обмінної електро- 
статичної та дипольної (спін-спінової) 
енергії при теплових коливаннях реші- 
тки; 2) вплив модуляції електричних 
полів у кристалі, що виникає при тепло- 
вих коливаннях решітки, на електронні 
спіни через спін-орбітальний зв'язок. В. 
с-р. відіграє важливу роль при феро- 
магнітному та електронному парамагніт- 


ВЗАЄ 


ВЗАЄ 


В 








ному резонансах, а також у ядерному 
магнітному резонансі. 

в. спін-спінова (рос. взаймодействиє 
спин-спиновое; англ. зріп-з5ріп 
іпіегасіїоп, 5ріп-5ріп сопріїпє) - взає- 
модія між власними магнітними мо- 
ментами  (спінами) мікрочастинок. За 
своєю величиною менша від спін-орбіта- 
льної взаємодії. Спін-спінова взаємодія 
між електронами дає вклад у мультиплет- 
не розщеплення атомних спектрів, взає- 
модія між спінами електронів і ядер при- 
зводить до  надтонкого розщеплення 
спектральних ліній атомних спектрів і лі- 
ній електронного  парамагнітного  ре- 
зонансу.  Спін-спінова - взаємодія між 
ядрами зумовлює механічні релаксації при 
ядерному магнітному резонансі. 

в. | спін-фонбнна | (рос.  взам- 
модействие спин-фононног; англ. зріп- 
ріпопоп сопріїпє) - взаємодія електрон- 
них і ядерних спінів атомів твердого тіла 
із пружними коливаннями кристалічної 
гратки, полем фононів. 

в.  Сула-Накамури (рос. взамй- 
модействие  Сула-Накамурьг; англ. 
5ирі-Макатига іпіегасійоп) - непряма 
обмінна взаємодія між ядерними спінами 
у магнітновпорядкованих магнетиках, що 
здійснюється через спіни електронів 
незаповнених внутрішніх оболонок 
магнітних атомів або йонів. Механізм в. 
С.-Н. полягає в тому, що внаслідок 
надтонкої взаємодії ядерний спін викли- 
кає поляризацію поперечної компоненти 
сумарного спіну незаповненої внутрі- 
шньої електронної оболонки атома. Цю 
поляризацію "відчуває" сусідній ядерний 
спін. 

в. хвиль (рос. взаимодействие волн; 
англ. маме іпіегасійоп) - вплив хвиль 
одна на одну, що призводить до зміни 
їхніх хвильових характеристик (амплітуд, 
частот (5, хвильових векторів К, поляри- 
зації). Базується на просторово-часовому 
резонансі хвиль, умови якого мають ви- 
гляд: Хо 2 0, ХК, 2 0,і - 1, 2, 3... (див. 
також синхронізм). В. х. виникає в нелі- 
нійних середовищах; для лінійних 
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середовищ справедливий принцип 
суперпозиції. Однак у неоднорідних 
анізотропних середовищах можлива так 
звана лінійна взаємодія по-різному поля- 
ризованих хвиль, яка не порушує 
принципу суперпозиції і яка призводить 
до перерозподілу енергії між ними (див. 
також взаємодія хвиль лінійна). В. х. 
можна розглядати як розсіяння хвиль 
одна на одній чи як трансформацію 
одних типів хвиль в інші (наприклад, див. 
також явища фотоакустичні), причому 
ці процеси можуть бути як спонтанними, 
так і індукованими. 

в. охвиль лінійна | (рос.  взай- 
модействие волн линейное; англ. Іпеаг 
у/ауе іпіегасіїоп) - явище перерозподілу 
хвильового руху між різними нормальни- 
ми хвилями, що відбувається в результаті 
зміни | властивостей | середовища в 
просторі і (або) у часі під дією зовнішніх 
факторів. Це явище називають також лі- 
нійною трансформацією хвиль. Воно не 
пов'язане | з | порушенням принципу 
суперпозиції хвильових полів - на відміну 
від нелінійної взаємодії хвиль, при якій 
просторово-часова з зміна властивостей 
середовища зумовлена самими хвилями, 
що взаємодіють. 

в. хвиль у плазмі (рос. взай- 
модействие дволн в  плазме; англ. 
іпіегасіїоп ої мауе5 іп а ріазта). Цю 
взаємодію можна розглядати як розсіяння 
хвиль одна на одній, а за участі у взає- 
модії хвиль різних типів - як нелінійну 
трансформацію одних типів хвиль в інші. 
В. х. у п. грунтується на просторово-ча- 
совому резонансі хвиль, що беруть участь 
у взаємодії. Умови такого резонансу 
мають вигляд: Хо; 0, Хк - 0, 
(ї - 1, 2, 3), тут й і К; відповідно частоти і 
хвильові вектори хвиль взаємодії. Розсія- 
ння і трансформація хвиль у плазмі навіть 
при малих амплітудах (які, однак, пере- 
вищують певний поріг) є індукованими 
процесами. Це означає, що при обчислен- 
ні величин, подібних до довжин розсіян- 
ня в теорії взаємодії частинок, варто 
враховувати зворотний зв'язок між надхі- 


ВЗАЄ 


ВИБУ 


В 








дною і розсіяною хвилею. Такий зв'язок 
призводить до виникнення  розпадної 
параметричної нестійкості хвиль, що ле- 
жить в основі вимушеного комбінаційно- 
го розсіяння хвиль. 

в. частинок із хвилями (рос. взаи- 
модействие частиц с волнами; англ. 
ууауме-рагіїсіе іпіегасіїоп) - характерна 
для о розрідженої  високотемпературної 
плазми (так само як і взаємодія хвиль із 
хвилями) на відміну від рідини чи газу, 
де взаємодіють тільки частинки з части- 
нками. Навіть у рівноважній плазмі флу- 
ктуації густини в електричних поздовж- 
ніх коливаннях мають помітні розсію- 
вальні властивості, як і парні зіткнення 
частинок. Розсіяння частинок і за раху- 
нок парних зіткнень, і на коливаннях 
(хвилях) можуть розглядатися як окремі 
випадки взаємодії частинок із флуктуаці- 
ями мікрополів. При цьому парні зіткнен- 
ня - результат розсіяння на флуктуаціях 
мікрополів із просторовими розмірами, 
які менші за дебаївський радіус екранува- 
ння гр, а розсіяння на флуктуаціях із роз- 
мірами, більшими за го, визначає внесок 
плазмових коливань. Процес індуковано- 
го розсіяння хвиль на частинках плазми - 
нелінійна резонансна взаємодія хвиля-ча- 
стинка, коли в резонанс із частинками по- 
трапляє биття двох хвиль. 

в-дії | колективні | (рос.  взам- 
модействия коллективнье; англ. 
соЙесіїуе іпіегасіїоп5) - взаємодії в си- 
стемі, що складається з великої кількості 
частинок. 

в-дії | периферійні | (рос.  взаий- 
модействия | периферические; англ. 
регірНега! іптегасіцоп5) - процеси зіткне- 
ння частинок високої енергії з малою 
передачею імпульсу. До них належать: 
пружне розсіяння адронів, дифракційна 
дисоціація та непружні процеси з невели- 
кою множинністю п вторинних частинок 


(п « 4). 

в-дії псевдоскалярна та псевдове- 
кторна (рос. взаймодействия 
псевдоскалярноє ши  псевдовекторноге; 


англ. рзепдозсаїаг апа ряецдоуесіог 
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іпіегасіїоп5) - такі взаємодії в квантовій 
теорії полів, лагранжіан яких будується 
як добуток двох псевдоскалярів (Р5-взає- 
модія) або двох псевдовекторів (РУ-взає- 
модія), складених з полів взаємодіючих 
частинок. Р5- і РУ-взаємодії вживаються 
для опису ряду як сильних, так і слабких 
взаємодій елементарних частинок. 

в-дії слабкі (рос. взаймодействия 
слабьте; англ. мак  іпіегасііоп5) - 
особливий вид взаємодій елементарних 
частинок, який характеризується тим, що 
ймовірності зумовлених ними процесів 
на багато порядків менші за ймовірності 


процесів, зумовлених | сильними Й 
електромагнітними взаємодіями. При 
енергії в сотні | МеВ  безрозмірний 


параметр, що характеризує ймовірності 
процесів слабких взаємодій, дорівнює 
приблизно 1072, тоді як для електро- 
магнітних і сильних взаємодій такі 
параметри дорівнюють відповідно 1/137 і 
-14. Слабкі взаємодії відповідають за 
бета-розпад ядер і процеси К-захоплення, 
за багато розпадів елементарних части- 
нок, а також за всі процеси взаємодії 
нейтрино з речовиною. 


ВИБУХ, -у (рос. взрьв; англ. 
ехріозіоп) - дуже швидке виділення 
енергії в обмеженому об'ємі, пов'язане з 
раптовою зміною стану речовини, яке 
супроводжується, як правило, розкидан- 
ням і руйнуванням навколишнього 
середовища. Найбільш характерними є 
вибухи, при яких на початковому етапі 
внутрішня хімічна (чи ядерна) енергія 
перетворюється на теплову. Хімічні ви- 
бухові речовини при хімічному пере- 
творенні виділяють невелику кількість 
тепла (- 4-103 кДж/кг), але час хімічних 
перетворень малий (- 107 с), тому ре- 
човина в процесі в. не встигає розлетіти- 
ся й утворюється газ 3 високими 
температурою (2:102 - 4-103 К) і тиском 
(до 10 ГПа). Розширення газу надає руху 
навколишньому середовищу - виникає 
вибухова хвиля зі швидкістю поширення 


видн 


видн 


В 








поблизу вогнища в. кілька км/с. Вибухи 
можуть бути викликані різкими зовні- 
шніми впливами - ударом, тертям, 
ударною хвилею від вибуху іншого заря- 
ду, виникнути самовільно (див. також 
детонація, ефект кумулятивний). Те- 
пловий в. здійснюється в умовах, коли 
термічна рівновага між речовиною, яка 
реагує, та навколишнім середовищем 
виявляється неможливою. Ланцюговий 
в. здійснюється в системах, де розвиваю- 
ться розгалужені ланцюгові реакції. Ви- 
бухи використовують у геології, буді- 


вництві, військовій справі, наукових 
дослідженнях (для досягнення  екс- 
тремально високих значень тиску, 


температури, густини речовини). 

в. тепловий (рос. взрьвюв тепловой; 
англ. Шегтаї ехріозіоп) - поступальне 
самоприскорення хімічної реакції до дуже 
великих швидкостей, зумовлене накопиче- 
нням тепла (див. також самозаймання). 

в. ядерний (рос. взрьшв ядернькй; 
англ. писіеаг ехріовіоп) - ланцюгова 
ядерна реакція або термоядерна реакція 
синтезу, при якій кількість теплової 
енергії, що виділяється, лавиноподібно 
наростає. 


ВИВІД, «оду (рос. вьІвод; 
ехігасііоп). 

в. пучка з прискорювача (рос. 
вьвод пучка из ускорителя; англ. 
ехігасійоп | об | їБе  Беат  Їтот 
ассеїегагтог) - відхил заряджених ча- 
стинок від рівноважної замкнутої орбіти, 
в результаті якого відбувається їх вивід із 
робочої області магнітного поля циклі- 
чних прискорювачів. Проблема уникнен- 
ня втрат при в. п. особливо важлива для 
великострумних прискорювачів непере- 
рвного наладу типу ізохронного цикло- 
трона і прискорювачів на надвисокі 
енергії з надпровідними електромагніта- 
ми. 


ансл. 


ВИГИН, -у (рос. изгиб; англ. Бепдіпе, 
Ьепа, деНесіїоп, Лехіпое, Лехиге, 
іпбесіоп, агср, Бом, сигуе, сигуїпе, 
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гегшгп, сатібег, сгоокіпе) - вид деформа- 
ції, що характеризується зміною криви- 
зни осі (бруса, балки, стержня) або 
серединної поверхні (пластинки, оболо- 
нки) під дією зовнішньої сили або 
температури. 

в. поздбвжний (рос. изгиб продо- 
льньій; англ. сопитпаг деНесіїоп, Іаїегаї 
деесіїоп) - деформація вигину прямого 
стержня при дії шпоздовжних  (спря- 
мованих вздовж осі) стискальних сил. 


ВИДНІСТЬ, -ості (рос. видность; 
англ. Ттатиіпозігу Гасіог) - застаріла назва 
ефективності світловбі спектральної . 


ВИДНОКІМЛ, -блу (рос. горизонт; 
англ. Погігоп) - див. ббрій. 


ВИДНОКОЛО (рос. горизонт; англ. 
рокігоп) -- див. ббрій. 


ВИДНОКВРАЙ, -ю (рос. горизонт; 
англ. Погігоп) - див. ббрій. 


ВИЗГІН, -ону (рос. возгонка; англ. 
зибійтатїіоп) - перехідречовиниз твердої 
фазив газоподібну, минаючирідинну. В. 
є одним із різновидів пароутворення і 
виникаєв певному діапазоні температурі 
тисків, де можливе існування твердої та 
газової фази. 


ВИЗНАЧНИК,  -а  (Гдетермінант! 
квадратної матриці А- ||| поря- 
дку п (рос. определитель, детерминант 
квадратной матриць А - ||аіЇ 
порядка п; англ. декегтіпапі ої а 
5диаге таїтіх А-||а|ої огдег п), 
десА - поліном, кожен член якого є 
добутком п елементів матриці А, причому 
з кожного рядка і кожного стовпця 
матриці в добуток входить лише один 
співмножник, тобто багаточлен виду деї А 
з У(-19 ауд»... Чу, де сума береться за 
всіма перестановками |)», )», ... /, ЧИСел 1, 
2, ... п; число а дорівнює кількості 
інверсій у перестановці (тобто кількості 
випадків, коли більше стоїть перед 


ВИМІ 








меншим. В. містить п! членів. Число п 
називаєтся порядком В. Визначник 
матриці позначається також || чи |аїі. 


ВИМІРЮВАННЯ (рос. измерение; 
англ. теазигетепі, птеазигіпе, теїегіпе, 
ва(ц)ріпє,  оБзегуайоп)  -  експери- 
ментальне визначення вимірюваної вели- 
чини із застосуванням засобів в. До 
засобів в. належать міри, компаратори, 
вимірювальні показові і реєструвальні 
прилади, вимірювальні перетворювачі, 
вимірювальні системи, вимірювально-об- 
числювальні комплекси. Кінцевий 
продукт в. - його результат - виражає- 
ться числом або сукупністю чисел, 
іменованих або неіменованих залежно від 
того, розмірною чи безрозмірною є вимі- 
рювана величина. Найважливіша особли- 
вість в. - принципова неможливість 
одержання результатів в., що точно дорі- 
внюють істинному значенню вимірю- 
ваної величини, - призводить до необхі- 
дності оцінювати похибку вимірювання. 
Методику та засоби в. вибирають так, 
щоб похибка в. була мінімальною. 

в-ння деформацій (рос. измерения 
деформаций; англ. 5ігаїп 8а(и)ріпе) - 
вимірювання деформацій у зразках мате- 
ріалів і деталях машин. В. д. здійснюють 
різними методами: 1) методом  без- 
посереднього вимірювання абсолютних 
деформації або переміщень; 2) тензо- 
метром; 3)методом лакових покриттів, 
заснованим на спостереженні характеру 
розвитку тріщин у крихкому лаковому 
покритті, що наноситься на досліджувану 
деталь; 4) оптичним методом досліджен- 
ня | напруг; 5) рентгеноструктурним 
методом, заснованим на дослідженні спо- 
творень структури речовини при де- 
формації. 

в-ння діелектричні (рос. измерения 


дизлектрическиєе; англ. Чіеіесігісаї 
теазигетепі5) | - | експериментальні 
методи, з допомогою яких можна ви- 


значити основні параметри діелектрика: 
дійсну та уявну частини комплексної ді- 
електричної проникності, електропровід- 
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ність і напруженість поля, при якій відбу- 
вається пробій діелектрика в електри- 


чному полі. 

в-ння електричні (рос. измерения 
злектрическиєе; англ. еіескгісаї 
теазигетепіз, еїіесігісіїу теїегіпе, 
еїесігіса| / пейгоїоєу) - вимірювання 


електричних величин: сили електричного 
струму, напруги, потужності, електри- 
чного опору, електричної ємності, 
індуктивності тощо. Широко поширені 
також вимірювання неелектричних вели- 
чин шляхом їх перетворення на електри- 
чні. Методами та засобами в. е. є: 
амперметр, вольтметр, ваттметр, лічи- 
льник електричної енергії, фарадметр, ча- 
стотомір. Більш точні вимірювання 
здійснюють за допомогою нормальних 
елементів, потенціометрів, вимірювальних 
мостів. 

в-ння колірні Іколориметрія | (рос. 
измерения  цветовье, колориметрия; 
англ. соїогітеїгу) - методи вимірювання 
та кількісного вираження кольору і колі- 
рних відмінностей. Міжнародна комісія з 
освітлення у 1931 стандартизувала сві- 
тлову систему з монохроматичними ви- 
промінюваннями К (700 нм, червоний), С 
(546,1 нм, зелений), В (435,8 нм, синій), 
вибраними за основні кольори. Одиничні 
кількості основних кольорів обрано так, 
що їх енергетичні яскравості відносяться 
відповідно як 72,1: 1,4: 1,0. При в. к. ви- 
значають три числа, які показують, до 
якої з груп спектральних складів нале- 
жить вимірюване випромінювання. В. к. 
проводять за допомогою спеціальних 
приладів - колориметрів, або з допомо- 
гою градуйованих колірних шкал або 
атласів, із кольорами яких порівнюють 
вимірюваний зразок. Таке порівнювання 
можна здійснювати на двох суміжних фо- 
тометричних полях. Еталонами слугують 
суміші трьох випромінювань із фі- 
ксованими спектральними складами та 
змінною освітленістю, створюваною на 
еталонному полі, яка підбирається у про- 
цесі вимірювань так, щоб еталонний і 
вимірюваний кольори збігалися. Величи- 


ВИМІ ВИПР 


15 ВИПА 








ни, пропорційні цим  освітленостям, 
правлять за "координати кольору" вимі- 
рюваного зразка. 

в-ння магнітні (рос. измерения магни- 
тнье; англ.  птаєпеїотеїгу,  парпеїіїс 
теїегіпо) вимірювання характеристик 
магнітного поля або магнітних власти- 
востей речовин (матеріалів). Головною ха- 
рактеристикою магнітних властивостей 
діамагнітних і парамагнітних речовин є 
магнітна сприйнятливість, для вимірюван- 
ня якої застосовується ряд методів: ваги 
Кюрі-Шенева, балістичний метод, метод 
Квінке, метод Лерера. 

в-ння незбурювальні квантові, КНВ 


(рос. измерения невозмущающие 
квантовью,  КНИ; англ. дчапішт 
попрегіигбайує  піеа5игетепіз) - те 


саме, що вимірювання неруйнувальні 
квантові. 

в-ння неруйнувальні квантові, КНВ 
Гвимірювання незбурювальні квантові| 
(рос.  измерения  неразрушающие 
квантовьте, измерения невозмущаю- 
щие квантовьюм, КНИ; англ. диапішт 
попдезігисіїує птеазигетепіз, диапіит 
попрегіигрБатїіуєе пеазигетепіз) - вимі- 
рювання, що не змінюють стану дослі- 
джуваної системи, якщо він є власним 
для оператора вимірюваної величини. 
КНВ являють собою реалізацію 
ідеального квантового вимірювання, що 
описується постулатом редукції фон 
Неймана: після | вимірювання  спо- 
стережуваної Х досліджувана система 
переходить в один із власних станів |х» 
оператора Х з імовірністю «х|Р |х» (Р - 
оператор густини стану системи до 
вимірювання); результатом вимірюван- 
ня є відповідне власне значення х. 

в-ння радіоактивності (рос. изме- 
рения радисоактивности; англ. 
гадіоасіїуіку птеазигетепі5) - вимірюва- 
ння активності (кількості розпадівзаодин 
ницю часу) радіоактивних препаратів, а 
також концентрації радіоактивних ре- 
човин у різних середовищах і так званих 
гама-еквівалентів у-випромінювачів. 
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в-ння світлові (рос.  измерения 
световьте; англ. ррокготеїгу) - див. фото- 
метрія. 


ВИМІРЮВАЧ, -а (рос. измеритель; 
англ. теїег, ва(и)ре, іп5ігитепо). 

в. магнітної індукції (рос. измери- 
тель магнитной индукции; анел. 
вацявтеїег) - те саме, що магнітбметр. 

в. рівня шуму (рос измеритель 
уровня шума англ поі5е аобітеїег, 
айаїопоїзе тиеїег, поі5б-Іеме| плеїег, 
з5оцпфемеї теїеї) - те саме, що шумо 
мір. 


ВИПАРОВУВАННЯ (рос. испарениє; 
англ. еуарогайоп, гаперігайоп, 
уарогайоп, уарогігайоп) - перехід ре- 
човини з рідкого або твердого стану у га- 
зоподібний (пара), звичайно з вільної 
поверхні. Найчастіше під в. розуміють 
перехід рідини в пару, він зумовлений рі- 
зницею їхніх хімічних потенціалів. В. 
твердих тіл називають визгоном, або 
сублімацією. В. є фазовим переходом 
першого роду. На відміну від кипіння, в. 
відбувається при будь-якій температурі. 


ВИПРОМІНЮВАННЯ (рос. излуче- 
ние; англ. гадіаїйоп, етіз5іоп, Беатіпе, 
іггадіайоп, етапагіоп). 

в. атмосфери зустрічне (рос излуче- 
ние | атмосферью встречное англ 
афштозвріегесоцпіетасаїайіоп, айнтовріпеге 
Баск гааііайіог) - те саме, що противи 
промінюванняатмосфери 

в.  бетатрбнне (рос.  излучениє 
бетатронноге; англ. Беїаїгоп кгадйіаїіоп, 
Ьегаїгоп ептіззіоп) те саме, що ви- 
промінювання циклотронне. 

в. Вавілова-Черенкова (рос. излуче- 
ние Вавилова-Черенкова; англ. 
Уаміїоу-СПрегепКоу гадіайоп) - див. ви- 
промінювання Черенкова. 


в. вигинбве | Гвипромінювання 
магнітнодрейфове) (рос.  излучение 
изгибное, излучениє магни- 
тодрейфовое; англ. Бепдіпе кгадіакіоп, 


таєпеїодгійї гафайоп) - випромінюван- 


ВИПР 


ВИПР 


В 








ня, яке виникає при русі заряджених ча- 
стинок уздовж викривлених силових лі- 
ній магнітного поля. 

в. видиме (рос. излучение видимое; 
англ. уізібіе гадіайоп) - електромагнітне 
випромінювання, яке безпосередньо спри- 
ймається людським оком. Характеризує- 
ться довжинами хвиль у діапазоні 0,40 - 
0,76 мкм, що відповідає діапазону частот 
0,75:1015 - 0,-103 Гц. Область в. в. ви- 
значається т. зв. кривою видимості ока, 
тобто кривою його спектральної чутли- 
вості. При дуже великих інтенсивностях 
випромінювання можлива його візуальна 
реєстрація в дещо ширшому діапазоні, 
ніж зазначено. 

в. | вимушене  |випромінювання 
індукобване, висилання вимушене, виси- 
лання індукбване! (рос. излучение вьт- 
нужденное, излучение индуцированное, 
испускание вьшужденное, испусканиєе 
индуцированнеє; англ. 5 ітиіатей 
гафайоп, 5кіптціаїед ептіззіоп, іпдисей 
етіз5іоп) - висилання фотонів частоти у 
збудженими атомами, молекулами та 
іншими квантовими системами під дією 
фотонів (зовнішнього випромінювання) 
такої ж частоти. Вимушене висилання 
відбувається їв результаті квантового 
переходу з вищого рівня енергії на ниж- 
чий і є процесом, зворотним до процесу 
поглинання випромінювання. В. в. збігає- 
ться з вимушувальним за частотою, 
напрямком поширення, поляризацією та 
фазою, нічим від нього не відрізняючись. 
А. Ейнштейн (А. Айнштайн) 
ГА. Кіпзіеіп), 1916. 

в. відхіднє радіація відхідна (рос 
излучениє уходящеєе, радиация уходя 
щая англ оиідоіпдгадйаноп, прумеїіпу 
гадіайоп) - випромінювання Землі, яке 
йде у космічний простір і складається з 
власного теплового випромінювання 
земної поверхні й атмосфери, а також із 
відбитої та розсіяної Землею в космос 
сонячної радіації. 


в.  гальмівне (рос.  излучениє 
тормозноє; англ. Ьгетя5ігарійпе, 
десеіегаїоп  гадйіайоп,  5іоміпе-дом тп 
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гадіаїїоп,  десеїегаїіоп  етіз5іоп)  - 
електромагнітне випромінювання  заря- 
джених частинок, яке виникає внаслідок 
їх гальмування (зміни швидкості) при 
взаємодії з електростатичним полем ато- 
много ядра та атомних електронів. До в. 
г. інколи відносять синхротронне ви- 
промінювання і випромінювання рент- 
генівського проміння у рентгенівських 


трубках. 
в. гравітаційне (рос.  излучениє 
гравитационноге; англ.  8єгамігайіопаї 


гадіаїіоп) - див. хвилі гравітаційні. 

в. двофотбнне (РОС излучение двух- 
фотонног; англ іміо-ріпобоп етіззіої) -- 
процесс випромінювання двох фотонів 
протягом одного квантового переходу ви- 
промінювальної системи; сумарна енергія 
двох утворених фотонів дорівнює енергії 
переходу. Імовірність такого випроміню- 
вання, ряк правило, значно | менша 
ймовірностей однофотонних процесів. 

в. дипбльне (рос. излучение ди- 
польное; англ. фіроіе гадіаїоп) - ви- 
промінювання електромагнітних хвиль, 
зумовлене зміною в часі електричного 
дипольного моменту випромінювальної 
системи. 

в. довгохвильове в атмосфері 
(рос. излучение длинноволновое в 
атмосфере; англ. Їопе-мауе гадіайоп 
іпо аїтозріеге) - теплове ви- 
промінювання земної поверхні, атмо- 
сфери та хмар. 

в. електромагнітне (рос. излучениє 
злектромагнитное; англ. еіесіготарпеїіс 
гаЧіайоп, еЇесіготаєпеїс етіззіоп) - 
1) процес утворення вільного електро- 
магнітного поля при нерівномірному русі і 
взаємодії електричних зарядів; 2) вільне 
електромагнітне поле (електромагнітні 
хвилі). Створюване електричним зарядом, 
який довільно рухається, електромагніт- 
не поле в загальному випадку є сумою як 
зосередженого поблизу заряду власного 
поля, що рухається разом з ним, так і 
поля випромінювання (поля  електро- 
магнітних хвиль), яке йде від заряду на 
нескінченно далекі відстані. 


ВИПР 


ВИПР 


В 








в. ефективне в 
(рос. | излучение  зффективное в 
метеорологии; англ. еНесііуе 
гаЧіайоп іп тегтеогоїобу) - різниця 
між земним випромінюванням |і ви- 
промінюванням атмосфери. 

в. звуку (рос. излучение звука; англ. 
зоцпад гафйіаїйоп) - створення звукових 
полів за допомогою різноманітних ви- 
промінювачів звуку. 

в. індукбване (рос. излучение инду- 
цированноєе; англ. іпдисей епіззіоп) - те 
саме, що випромінювання вимушене. 

в. інфрачервбне ПЧ випромінюван- 
ня, ІЧ  проміння| (рос. излучениє 
инфракрасноє, ИК излучениєе, ЙК лучи; 
англ. іпітагед (гадіайоп), іпітагей ПоНі, 
іпітагей гауз, ІВ гадіабоп, ІВ Небі, ІВ 
гауз5) - електромагнітне випромінювання, 
що займає спектральну область між 
червоним кінцем видимого світла (з 
довжиною хвилі 2 близько 0,76 мкм) і 
короткохвильовим  радіовипромінюван- 
ням (2. 2 1 - 2 мм). ІЧ область спектру 
звичайно поділяють на ближню (0,76 - 
2,5 мкм), середню (2,5- 50 мкм) і далеку 
(50 - 2000 мкм). В. і. підкоряється всім 
законам оптики і належить до оптичного 
випромінювання. Це випромінювання 
створює відчуття тепла, тому його часто 
називають тепловим. Спектри в. і. мо- 
жуть бути лінійчастими, смугастими та 
неперервними - залежно від джерела. 
Лінійчасті ІЧ спектри висилають збу- 
джені атоми або йони при переходах між 
близько розташованими рівнями (див. 
також спектри атомні). Смугасті - 
спостерігаються в спектрах випроміню- 
вання збуджених молекул і виникають 
при переходах між коливальними й 
обертальними рівнями енергії (див. та- 
кож спектри молекулярні). Коливальні 
та коливально-обертальні спектри розта- 
шовані головним чином у середній, а 
суто обертальні - у далекій ІЧ області. 
Неперервний ІЧ спектр висилають на- 
гріті тверді та рідкі тіла. 

в. іонізувальне (в. йонізувальне) 
(рос. излучение ионизирующее; англ. 


метеорології 
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іопігіпє гадіаїоп) - потік частинок або 
електромагнітних квантів, взаємодія яко- 
го з речовиною призводить до йонізації 
його атомів і молекул. Таким випроміню- 
ванням є потоки електронів, позитронів, 
протонів, дейтронів, а-частинок та ін. 
заряджених частинок, а також потоки 
нейтронів, рентгенівських і у-променів. 
Поняття в. й. не включає в себе видиме 
світло й УФ випромінювання. 

в. квадрупольне (рос. излучение 
квадрупольноге; англ. ачадгироїе 
гадіайбоп) - випромінювання, зумовлене 
зміною в часі квадрупольного моменту 
(електричного, магнітного, акустичного, 
гравітаційного) системи. 

в. магнітногальмівне (рос. излучениє 


магнитнотормозное; англ. 
тарєпеїодесеїіегайоп гадіайоп, 
таєпеїодесеїегайоп  епіззіоп) - ви- 


промінювання електромагнітних хвиль 
зарядженими частинками, що рухаються 
в магнітному полі по колових або спі- 
ральних  траєкторіях. "Гальмувальним" 
агентом є магнітне поле, що викривлює 
траєкторію частинки; прискорення, що 
з'являється при цьому, є причиною 
електромагнітного випромінювання. При 
русі частинок в однорідному магнітному 
полі з релятивістськими швидкостями 
виникає синхротронне випромінювання, 
при нерелятивістських швидкостях - ци- 
клотронне випромінювання; у неоднорі- 
дному магнітному полі може збуджу- 
ватися | ондуляторне випромінювання 
(періодичне поле), вигинове випроміню- 
вання і т. д. Спостерігається також в. м., 
що висилається з торцевих областей 
поворотних магнітів синхротронів. 

в. магнітнодрейфове (рос. излучениє 
магнитнодрейфовое; англ. таєпегодтійї 
гадіаїіоп) - див. випромінювання виги- 
нове. 

в. монохроматичне (рос. излучениє 


монохроматическоє; англ. 
топосіготаїїс гафЧіайоп; від грец. пбуос 
- один і урорна - колір, род. відм. 


хронатос) - електромагнітне випроміню- 
вання однієї певної і точно сталої часто- 
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ти. Походження терміна "в. м." пов'язано 
з тим, що відмінність у частоті світлових 
хвиль сприймається як відмінність у ко- 
льорі. Надзвичайно висока монохромати- 
чність характерна для випромінювання 
деяких типів лазерів (ширина 
спектрального інтервалу випромінювання 
досягає величини 107 нм). 

в. мультипбльне (рос. излучение му- 
льтипольноге; англ. пишроїіе гадйіайоп) 
- випромінювання, зумовлене зміною в 
часі мультипольних моментів системи. 
Окремі - мультиполі як джерела  ви- 
промінювання характеризуються тільки 
функціями часу - мультипольними мо- 
ментами. Представлення випромінювано- 
го системою поля у вигляді суперпозиції 
полів окремих мультиполів плідне і в 
обернених задачах відновлення власти- 
востей джерел за характеристиками 
їхнього випромінювання. 

в. ондуляторне (рос. излучениє 
ондуляторное; англ. ипаціатог гадйіайоп) 
- електромагнітне випромінювання осци- 
ляторів, які рухаються рівномірно та пря- 
молінійно, зокрема випромінювання заря- 
дженої частинки в ондуляторі. Джерела в. 
о. всіх типів мають перевагу - можли- 
вість плавно регулювати частоту ви- 
промінювання шляхом зміни величини 
магнітного поля ондулятора та енергії ча- 
стинок пучка. Поширшання спектральної 
лінії, інтенсивність і ступінь поляризації 
спонтанного в. о., а також коефіцієнт під- 
силення, залежать від величини кутового 
та енергетичного розкиду пучка части- 
нок, від форми пучка частинок, нелі- 
нійності полів ондулятора і типу ондуля- 
тора. 

в. перехідне (рос. излучение пере- 
ходное; англ. ігап5іепі гайфіаїоп) - ви- 
промінювання електромагнітних хвиль 
зарядженою частинкою, що рухається рі- 
вномірно та прямолінійно, при перетині 
нею межі розділу двох середовищ із різни- 
ми показниками заламу (В.Л. Гінзбург, 
Й.М. Франк, 1945). Розрахунки показали, 
що назад випромінюються електромагніт- 
ні хвилі видимого діапазону незалежно 
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від швидкості частинки, а інтенсивність 
цього випромінювання мала. Частота в. п. 
вперед займає широку  спектральну 
область і пропорційна енергії частинки. 
Це випромінювання може бути викори- 
стане для визначення енергії швидких 
заряджених шмчастинок та властивостей 
середовища. 

в. плазми (рос. излучение плазмьг; 
англ. ріазта гафіаїйоп) - потік енергії 
електромагнітних хвиль (у діапазоні від 
радіо- до рентгенівських), що висилають- 
ся частинками плазми при їх індивідуа- 
льному або колективному русі. В. п., 
засноване на індивідуальних  власти- 
востях частинок, підрозділяється на такі 
типи: лінійчасте (що виникає при пере- 
ході електрона в атомі або йоні між двома 
дискретними рівнями), фоторекомбіна- 
ційне, гальмівне, магнітногальмівне або 
циклотронне. | В. п. колективного 
походження зумовлене прискоренням 
електронів, що рухаються сфазовано в 
полі плазмових коливань і випромінюють 


когерентно. 

в. плазми нейтронне (рос. излучениє 
плазмью  нейтронное; англ.  пецігоп 
ріаєзта  кгафіайоп,  пешігоп  ріазта 


етіззіоп) - висилання нейтронів дейтері- 
євою або дейтерієво-тритієвою плазмою, 
що відбувається за рахунок ядерних 
реакцій. 

в. резонансне (рос. излучение ре- 
зонансноє; англ. гезопапсе гадіабйоп) - те 
саме, що люмінесценція резонансна. 

в. рекомбінаційне (рос. излучениє 
рекомбинационноєе; англ. гесотбіпаїйоп 
гадіайоп, гесопібіпайоп Штіпезсепсе) - 
те саме, що люмінесценція рекомбінаці- 
йна. 

в. реліктове (рос. излучение рели- 
ктовое; англ. геіїсі гайіайіоп) - див. ви- 
промінювання фбнове мікрохвильове. 

в. рентгенівське Гпроміння рентгені- 
вське) (рос. излучениє рентгеновскоє, 
лучи рентгеновские; англ. Х-гадіайіоп, 
Воепієеп гафіайоп, Х-гау ептіззіоп, Х 
гауз, Воепіреп гау5) - електромагнітне 
випромінювання, що займає спектральну 
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область між УФ і гама-випромінюванням 
у межах довжин хвиль 2 від 10? до 103 нм 
(або енергією фотонів Нм від 10 еВ до 
декількох МеВ; у - с/2 - частота ви- 
промінювання). Рентгенівське ви- 
промінювання з 2, « 0,2 нм має значну 
проникальну спроможність і називається 
жорстким; при 2 2 0,2 нм рентгенівське 
випромінювання сильно поглинається ре- 
човиною і називається м'яким. 

в.  рівноважне (рос.  излучениє 
равновесное; англ. едційгійт гафЧіайоп) 
- електромагнітне випромінювання, що 
при певній температурі перебуває у те- 
рмодинамічній рівновазі з речовиною, що 
висилає та поглинає це випромінювання. 
Це випромінювання часто називають ви- 
промінюванням цілковито чорного тіла 
(чорним випромінюванням). 3 мікро- 
скопічної точки зору рівновага для ви- 
промінювання здійснюється в результаті 
компенсації прямих і | зворотних 
елементарних процесів кожного роду, 
відповідно до принципу детальної рі- 
вноваги, і є повною (див. також ви- 
промінювання теплове). 

в. синхротронне (рос. излучение си- 
нхротронноєе; англ. зупсігоїгоп 
гайіайоп, 5упсргоїгоп епіз5іоп) - див. 
випромінювання магнітногальмівне. 

в. сбнячне Градідція сснячна| (рос 
излучение соОЛНечное,дсолнечнаярадиа 
ция англ 50іаг гадіабіод) - електро 
магнітнета корпускулярневипромінюва 
ння Сонця. Корпускулярневипромінюва 
ння- переважнопротони зі ШВИДКОСТЯМИ 
- 500-1500 км/с і концентрацією - 100 
іон/см поблизу Землі; концентрація зро- 
стаєпри підвищенні сонячної активності 
до 
10 іон/см. Основна частина електро 
магнітного випромінювання Сонця ле- 
житьу видимійчастині спектру. 

в. спонтанне (рос.  излучениє 
спонтанное; англ. зропіапеошця ептіззіоп) 
- випромінювання атомної системи, що 
не залежить від наявності квантів зовні- 
шнього електромагнітного поля, на від- 
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міну від індукованого випромінювання, 
що може стимулюватися таким квантом. 

в. температурне (рос. излучениє 
температурное; англ. Шегтаї! гафіайіоп, 
іпсапдезсепсе, Пеаї етіззіоп) - те саме, 
що випромінювання теплове. 

в. теплове Гвипромінювання 
температурне! (рос. излучение тепло- 
вое, излучение температурное; англ. 
«Фегтаї гадіаїоп, іпсапдезсепсе, НПеаї 
етіз5іоп) - електромагнітне випроміню- 
вання нагрітого тіла, яке перебуває в те- 
рмодинамічній рівновазі. Це випроміню- 
вання має суцільний спектр. У випадку 
цілковито чорного тіла в. т. описується 
формулою Планка (див. також закби ви- 
промінювання Планка). Із формули 
Планка випливають частинні закони в. т.: 
закон випромінювання  Релея-Джинса, 
закон випромінювання Стефана-Больц- 
мана, закон випромінювання  Віна. 
Спектральна густина в. т., яке ви- 
промінюється реальним тілом, згідно з 
законом випромінювання Кірхгофа, дорі- 
внює добутку поглинальної спромож- 
ності цього тіла на випромінювальну 
спроможність абсолютно чорного тіла, 
яке має таку ж температуру. 

в. ультрафіолетове ГУФ випроміню - 
вання| (рос. излучение ультрафиоле- 
товое, УФ излучение; англ. шігаміоіеї 
(гаЧчіайоп), шішауіоїеі Цєбі, шігаміоіеї 
гауб) - електромагнітне випромінювання з 
довжинами хвиль від 10 до 400 нм. Дже- 
релами в. у. слугують теплові та 
електророзрядні випромінювачі в про- 
зорих для цього виду випромінювання ко- 
лбах із плавленого кварцу, увіолевого скла 
тощо. В. у. застосовується для збудження 
фотолюмінесценції, ініціації деяких хімі- 
чних реакцій (див. також фотохімія), в 
медицині, в освітлювальних люмінесцент- 
них лампах. 

в. фбнове мікрохвильове Гвипромі- 


нювання реліктове)| (рос. излучениє 
фоновое  микроволновое,  излучениєе 
реликтовое; англ. тісгомауе 


Баскргоппа гадіайоп, тісгомауе пакигаї 
гадіабйоп, геїісі гайіаїіоп) - космічне ви- 
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промінювання, яке має спектр, характе- 
рний для цілковито чорного тіла при 
температурі близько 2,7 К; визначає 
інтенсивність фонового випромінювання 
Всесвіту та інтерпретується як релікт 
початкових стадій його еволюції, ха- 
рактеризується | найвищим ступенем 
ізотропії. Відкриття цього випромінюван- 
ня (А. Пензіас |А. Репліа5|, Р. Віліь)сон 
ІВ. Міізоп|, 1965) підтвердило т. зв. 
теорію гарячого Всесвіту (див. також 
космологія). 

в. циклотрбнне |Гвипромінювання 
бетатрбнне) (рос. излучениє цикло- 
тронное, излучение бетатронноге; англ. 
сусіоїгоп гафіаїоп, сусіоїгоп ептія5іоп, 
Ьегатгоп гадіаїіоп, Беїаїгоп ептіззіоп) - 
випромінювання, яке висилає заряджена 
частинка, що рухається по спіралі (чи по 
колу) у магнітному полі. Див. також ви- 
промінювання частинок у прискорюва- 
чах. 

в. частинок у прискбрювачах (рос. 
излучение частиц в ускорителях; англ. 
гадіайоп ої рагіїсіе5 іп ассеїегаїог5я) - 
електромагнітні хвилі,  випромінювані 
зарядженими частинками у прискорюва- 
чах. У лінійних  прискорювачах ви- 
промінювання, пов'язане з прискоренням 
частинок, є незначним, тому що при пря- 
молінійному русі прискорення частинок 
невелике. У циклічних  прискорювачах 
через викривлення траєкторії магнітним 
полем | прискорення частинок  (до- 
центрове) залишається скінченним навіть 
при сталості величини швидкості в реля- 
тивістській області, і викликане ним 
електромагнітне випромінювання  (ви- 
промінювання синхротронне) може істот- 
но позначитися на динаміці частинок. 

в.  Черенкбва (рос.  излучениє 
Черенкова; англ. СрегепКоу гадйіайоп) - 
випромінювання світла, що виникає при 
русі заряджених частинок у речовині, 
коли їх швидкість перевищує швидкість 
поширення світлових хвиль  (фазову 
швидкість) у цьому середовищі. Див. та- 
кож ефект Вавілова-Черенкова, лічи- 
льники Черенкбва. 





67 


в. ядер електромагнітне (рос. излу- 
чениє ядер злектромагнитное; англ. 
еіесіготарпеїїс  гафіайоп ої  писіеі, 
еіесіготарпетіс епіззіоп ої писієїі) - див. 
гама-проміння. 

гама-випромінювання (рос. гамма- 
излучение; англ.  вапата  гафіаййоп, 
рашта(-гау) етіззіоп) - короткохви- 
льове електромагнітне випромінювання 
(довжина хвилі 2, - 2:10"? м), При на- 
стільки коротких хвилях хвильові власти- 
вості гама-випромінювання виявляються 
слабко. Г.-в. є потоком гама-квантів, що 
характеризуються, як і інші фотони, 
енергією 

Е, з йо (ф 2 2пс/2), імпульсом р - йК 
(к з 2р/2) і спіном І (в одиницях П). Те- 
рмін "г.-в." вживається для позначення 
жорсткого електромагнітного випроміню - 
вання (П 9 2 10 кеВ), що виникає при ан- 
нігіляції частинки та античастинки, у 
ядерних реакціях, при гальмуванні швид- 
ких заряджених частинок у середовищі, 
при розпадах мезонів, у космічному ви- 
промінюванні та ін. 

ІЧ випромінювання (рос. ИК излу- 
чение.; англ. ТК гадіабіоп, ТВ Перо) - те 
саме, що випромінювання інфрачерво- 
не. 

УФ випромінювання. (рос. УФ излу- 
чение; англ.  иійгаміоїєї | (гадіайоп), 
шігауіоїеєї Цєбі, шігаміоїєі гау5) - те 
саме, що випромінювання ультрафіоле- 
тове. 


ВИПРОМІНЮВАЧ, -а (рос. излуча- 
тель; англ. гкафіаїог, іггадіатог, гадіапі; 
(джерело) (кап5тіцег, ептійег). 

в. гідродинамічний (рос. излучатель 
гидродинамический; англ. 
Нпудгодупатіс «гап5тійег) - пристрій, 
що перетворює частину енергії турбуле- 
нтного затопленого струменя рідини в 
енергію акустичних хвиль. Робота в. г. 
базується на генеруванні збурень у рід- 
кому середовищі при взаємодії струменя, 
що витікає із сопла, з перешкодою певної 
форми і розмірів або при примусовому 
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періодичному перериванні струменя. Ці 
збурення виявляють зворотну дію на 
основу струменя біля сопла, сприяючи 
встановленню самоколивального режиму. 
Механізм випромінювання звуку може 
бути різним залежно від конструкції 
гідродинамічного випромінювача, що 
принципово відрізняється | від  кон- 
струкцій газоструменевих випромінюва- 
чів, тому що, по-перше, витікання рідини 
з сопла ї з  надзвуковою швидкістю 
здійснити неможливо, а по-друге, ви- 
користання резонаторного об'єму для в. г. 
є не-ефективним через відносно неви- 
сокий коефіцієнт відбивання звуку на 
межі рідина - метал. 

в. масовий (рос. излучатель мас- 
совьій; англ. птаз55 (гап5тійег) - джерело 
дуже коротких загасних електромагніт- 
них хвиль, побудований у 1922 
А.А. Глаголєвою-Аркадьєвою;  складає- 
ться з безлічі металевих ошурків, що є ру- 
хомими маленькими вібраторами Герца, 
змуленими у  в'язкому діелектрику. 
Спектр випромінювання в. м. є суцільним 
у діапазоні від декількох см до 0,08 мм. 

в-чі газоструменеві (рос. излучатели 
газоструйньге; англ. ПиїЧіс ігап5тіцег5) -- 
генератори акустичних коливань, дже- 
релом енергії яких слугує високошвидкі- 
сний газовий струмінь. Дія цих ви- 
промінювачів засновується на створенні в 
струмені пульсувань течії; періодичні 
стиснення та розрідження газу, які вини- 
кають при цьому, випромінюються в про- 
стір у вигляді акустичних хвиль. В. г. 
поділяються на перетворювачі низького 
тиску  - шсвистки (у т. ч. свисток 
Гальтона), що працюють при дозвукових 
швидкостях витікання газу, і перетворю- 
вачі високого тиску, для роботи яких 
необхідна наявність у струмені газу над- 
звукових ділянок (генератор Гартмана). 

в-чі звуку(рос. излучатели звука; 
англ. асоцзіїс «ап5тіітегз, зопіс 
ігапбтішегя) - пристрої, призначені для 
збудження звукових хвиль у газоподі- 
бних, рідких і твердих середовищах. В. 3. 
перетворюють в енергію звукового поля 
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енергію якого-небудь іншого виду. У 
техніці найбільше поширення як в. 3. 
одержали електроакустичні перетворю- 
вачі, напр. гучномовці електродинамі- 
чного або електростатичного типу, п'єзо- 
електричні перетворювачі та 
магнітострикційні перетворювачі для 
УЗ-техніки Й  акустоелектроніки. У 
переважній більшості в. з. цього типу 
електрична енергія перетворюється в 
енергію коливань якого-небудь твердого 
тіла | (випромінювальної пластинки, 
стержня, мембрани і т. п.). 

в-чі та приймачі звуку параметри- 
чні (рос. излучатели и прибмники звука 
параметрические; англ. рагатеїгіс 50піс 
«ап5тіцегя апі гесеїуег5) - пристрої, що 
базуються | на використанні ефекту 
генерації комбінаційних тонів при взає- 
модії звукових хвиль, у яких роль ви- 
промінювальної (приймальної) антени ві- 
діграє область середовища, де відбуває- 
ться нелінійна взаємодія хвиль. Переваги 
параметричного випромінювача - висока 
спрямованість, відсутність бокових пелю- 
сток діаграми напрямленості та ши- 
рокосмужність; незначна зміна частоти 
нагніту призводить до істотної відносної 
зміни частоти випромінювання; недолік - 
невисока ефективність. В. та п. з. п. за- 
стосовуються | в калібрувальних  ла- 
бораторних установках, у гідроакустиці й 
атмосферній акустиці. 

в-чі та приймачі ультразвукові (рос. 
излучатели и  приємники  ультра- 
звуковьте; англ. шігазоцпай ігапотіцег5 
апд гесеїуег5) - пристрої для перетворен- 
ня в енергію ультразвукових коливань 
енергії будь-якого іншого виду (ультра- 
звукові випромінювачі), для виявлення 


ультразвукового з поля і вимірювання 
величин, які Його характеризують 
(ультразвукові приймачі). Див. також 
перетворювачі магнітострикційні, 


перетворювачі п'єзоелектричні, при- 
ймачі звуку, перетворювачі електро - 
акустичні,  радібметр, візуалізація 
звукових полів. 


ВИРО 


ВИРО 








ВИПРЯМЛЯЧ, -а (рос. вьшрями- 
тель; англ. гесіібег (ипії), гесійуїпо 
деуісе, АС/ОС сопуегіег) - пристрій для 
перетворення змінного струму (напруги) 
в сталий. Основним елементом в. є нелі- 
нійний елемент (керований вентиль -- ти- 
ристор; некерований вентиль - діод). 
Залежно від характеру навантаження, ви- 
значають вихідні параметри в.: значення 
випрямленої напруги або струму, амплі- 
туду та частоту 1-ї гармоніки вихідного 
струму, коефіцієнт пульсацій, вихідний 
опір, навантажувальну характеристику. 
Випрямлячі класифікують за такими 
ознаками: кількістю фаз первинної та 
вторинної обмоток трансформатора; 
схемою з'єднання вентилів і формою 
випрямленої напруги (струму). 

в. ртутний (рос. ртутньй; англ. 
тегсигу(-агс) гесіїйег, пегсигу-уаро(п)г 
гесіїйег, уаро(п)г гесіїйег, птегсигу-агс 
сопуегіег) - те саме, що ігнітрбн. 


ВИРОБЛЕННЯ (рос. вьгработка; 
англ. ргодисбїоп) - див. виробництво. 


ВИРОБНИЦТВО (вироблення! (рос. 
производство, вьтработка; англ. 
ргодистіоп). 

в. ентропії Гвироблення ентропії | 
(рос. производство знтропимй, вьграбо- 
тка знтропии; англ. епігору ргодисіїоп) 
- приріст ентропії у фізичній системі за 
одиницю часу в результаті нерівноваж- 
них процесів, які відбуваються в ній; 
одне з основних понять термодинаміки 
нерівноважних процесів. 


ВИРОДЖЕННЯ в квантовій 
теорії (рос. вьтрождение в 
квантовой теории; англ. 
дерепегасу Гдегепегайопі| іп диапігит 
гБеогу) - існування різних станів 
квантової системи, у яких певна фізична 
величина А набуває однакових значень. 
Відповідний такій величині оператор 
має сукупність К лінійно незалежних 
власних функцій. Число К називають 
кратністю виродження власних значень, 
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воно | може бути  скінченним або 
нескінченним. Якщо симетрія фізичної 
величини А порушується додатковою 
взаємодією, то в. знімається цілком або 
частково. 

в. вакууму (рос. вьтрождение вакуу- 
ма; англ. уасиит деяепегасу) - виродже- 
ння основного (з найменшою густиною 
енергії) стану квантовомеханічної си- 
стеми з нескінченною кількістю ступенів 
вільності; виникає при спонтанному 
порушенні симетрії, коли вакуумний стан 
системи, що має деяку симетрію (непере- 
рвну або дискретну), виявляється 
неінваріантним щодо цієї симетрії: пере- 
творення симетрії переводять / один 
вакуум в інший з тим же значенням гу- 
стини енергії. Різні вакууми визначають 
різні простори станів системи. Прикла- 
дом в. в. в теорії твердого тіла може слу- 
гувати основний стан ізотропного феро- 
магнетика, у якому вектор намагніченості 
М довільно орієнтований у просторі. Ко- 


жному напрямку М відповідає свій 
"вакуум" (основний стан). 
ВИРОЩУВАННЯ (рос. вьтращи- 


вание; англ. ргоміпр, ром; (культи- 
вування) сийкигіпе, сиійиге). 

в. епітаксійне (рос. вьтращивание 
зпитаксиальног; англ. еріїаху ргомій 
ркосе55, ерікахіа| єгом'іїЮї ргосе55) - те 
саме, що епітаксія. 

в. монокристалів (рос. вьтращиваниє 


монокристаллов; англ. з8іпріе сгубіаї 
ргом/іпе, 5іпРіе-сгузіаї ргомій, 
топосгузіаї ргом'іпя, топосгузіаї 


ргом'їН) - здійснюють із газового, рідко- 
го та твердого середовищ (див. також 
кристалізація). Великі досконалі кри- 
стали одержують, застосовуючи 
"затравку" і створюючи оптимальне 
перенасичення (переохолодження) б на 
поверхні кристалізації. Найбільші (до 1 
м) кристали одержують із розплаву або 
розчину. При в. м. з полікристалічного 
зразка останній витримують при ви- 
сокій температурі для перекристалізації 


ВИТІ 


ВИТІ 


В 








дрібних кристалічних зерен у великі 
(рекристалізація). 


ВИСИЛАННЯ (рос. 
англ. етія5іоп). 

в. вимушене (рос. испускание вьтну- 
жденноєе; англ. 5кітиіаїед етіззіоп) - те 
саме, що випромінювання вимушене. 

в. індукбване (рос. испускание инду- 
цированноєе; англ. іпдисей ептіззіоп) - те 
саме, що випромінювання вимушене. 


испусканиєе; 


ВИСОТА (рос. вьсота; англ. БеївНі, 
аПікшаєе, еіеуабйоп; (тону) ріїсі). 

в. динамічна (рос. вьтсота динамиче- 
ская; англ. дупатіс Беієбо) - геопотенці- 
ал точки, виражений в динамічних метрах 
або геопотенціальних метрах. 

в. звука (рос. вьїота звука; англ. 
зоцпа ріїср) - суб'єктивна якість слу- 
хового відчуття, що дозволяє розташо- 
вувати всі звуки за шкалою від низьких 
до високих. Для чистого тону вона зале- 
жить головним чином від частоти. Висота 
звука зі складним спектральним складом 
залежить від розподілу енергії за шкалою 
частот. В. з. вимірюють у мелах. 

Тону з частотою 1 кГц і звуковим ти- 
ском 2.109 Па приписують 1000 мел; у 
діапазоні від 20 Гц до 9000 Гц вкладає- 
ться близько 3000 мел. 

в. метацентрична (рос. вьісота мета- 
центрическая; англ. теїасепігіс Пеієбі) 
- див. метацентр. 


ВИТІКАННЯ (рос. истечение; англ. 
оцшіПом/, ебизіоп, ебНих, Пихіоп). 

в. рідини з бтвору (рос. истечениє 
жидкости шиз отверстия; англ. Ноіе 
оціЙом/ ої а Пашід, Боіе еНизіоп ої а 
пашій, Боіе ебПих ої а Пашід, Боіе Пихіоп 
ої а Ппашій, орепіпє опійом/ ої а Пашідй, 
орепіпє ейш5віоп ої а ШПашід, орепіпе 
еїбНих ої а паші, орепіпє Нихіоп ої а 
Ппашій, огійїсе оційом/ ої а Пашідй, огійсе 
еНизіоп ої а Паші, огібісе еїНих об а 
Пашій, огіїісе Пихіоп ої а Пашід, раге 
оціЙом ої а Паші, баїе еНизіоп ої а 
Пашій, раге ейПих ої а Падиід, ваїе Пихіоп 
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ої а Пашід). Може відбуватися у газове 
або рідке середовище або у вакуум. Якщо 
витікання відбувається з отвору в стінці 
посудини в атмосферу (т. зв. незатоплене, 
або вільне витікання), то струмінь не- 
стисливої рідини, що виходить під сталим 
напором Н з отвору площею 0), стискає- 
ться, утворюючи стиснутий переріз пло- 
щею й; - є (є - коефіцієнт стиснення 
струменя). Швидкість витікання визначає- 


29Н , де Ф- 
коефіцієнт швидкості, який залежить від 
гідравлічних опорів, що виникають при 
витіканні, 9 - прискорення вільного падін- 
ня (див. також фбрмула Торрічеллі). 


ться за формулою у - Ф 


Витрата рідини 0 «- пом /24Н , ден - фе- 


коефіцієнт витрати отвору; Ф, Ц, Є зале- 
жать від виду отвору, числа Рейнольдса та 
числа Фруда. Якщо струмінь витікає під 
рівень рідини (т. зв. затоплене витікання), 
то у формулі витрати замість напору Н 
для однакових рідин слід приймати різни- 
цю рівнів рідини Н - Н; - Н» в посудині 
(Ні) і поза посудиною (Н»), які від- 
раховуються від рівня отвору. 

в. факельне (рос. истечение факе- 
льноге; англ. Паге оціНом/, Паге еНизіоп) 
- див. розряд факельний. 


ВИТРАТА рідини, 
расход жидкости, газа; англ. гаїе 
Пргоцебриє кгаїе, з5ирріу кгаїе, Пом/ 
(гате), піодиішя ої ом, Них| ої а 
йиід) - кількість рідини (газу), що 
проходить за одиницю часу через попере- 
чний переріз потоку. 


газу (рос. 


ВИТРАТОМІР, -а (рос. расходомер; 
англ. Пом'тпеїег, Шиуіотеїег, Фізспагре 
ра(ц)єе, ом ва(ц)єе, Пом-теазигіпе 
аррагаїшя, соп5ипіріїоп іпдісаїог, Пом/ 
іпдісагог, каїе-ої-Пом  іпдісаїог, Пом/ 
(гаке) піеїег, Яцід петег, уеіосітеїег) - 
прилад для вимірювання витрати ре- 
човини. Найпоширенішими є витратомі- 
ри, які базуються на вимірюванні пере- 
паду тиску у звужувальному пристрої 


1537240. 


вихо 


В 








(діафрагмі, соплі, трубці Вентурі) або 
іншому приймальному перетворювачі, 
встановленому в трубопроводі, по якому 
проходять газ, рідина або пара. 

в. Вентурі (рос. расходомер Вентури 
англо Мепіииі  (Ном)тюейег,  Мепішгі 
теасзигіпд фемісв - те саме, що трубка 
Вентурі. 


ВИХІД, -оду квантовий (рос. вьі- 
ход квантовьй; англ. ейісіепсу, 
уіе! д). 

в. квантовий прилада (рос. вьшход 
квантовьй прибора; англ. диапішт 
ебїсіепсу  Г|дцапішт  уігі|Ч| ої ап 
іп5ітитепі) - кількісна характеристи- 
ка прилада, що реєструє дискретне число 
частинок (квантів, електронів та ін.), яка 
виражається відношенням числа стати- 
стично незалежних частинок М, що їх 
реєструє прилад, до числа статистично 
незалежних частинок М», які падають на 
приймач прилада: У - Му/М», Звичайно У « 
1, для ідеального прилада У - 1. 

в. люмінесценції (рос. вьход люми- 
несценции; англ. Птіпезсепсе еНісіепсу) 


- о відношення енергії люмінесценції 
квантової системи до поглиненої нею 
енергії | збудження. | Для | фотолю- 


мінесценції вводиться поняття квантового 
виходу - відношення числа квантів лю- 
мінесценції до числа поглинених квантів 
збуджуючого світла. В. л. визначається 
співвідношенням імовірностей ви- 
промінювальних і безвипроміню-вальних 
квантових переходів у люмінесцентній 
молекулі і залежить як від її параметрів, 
так і від її взаємодії з навколишніми моле- 
кулами. При малій імовірності безви- 
промінювальних переходів в. л. близький 
до одиниці, а час загасання люмінесценції 
близький до радіаційного. 


ВИХОР, -а 1 (рос. вихрь; англ. еау, 
уокіех, сигі, коїаїіоп, ш5мїгі, м/Бігі, 
мПігійпе, їм/і5їег). 

в. приєднаний (рос. вихрь присоеди- 
ненньгй; англ. аїтаспед едду) - умовний 
вихор, нерухомо зв'язаний з тілом (кри- 





71 


лом), яке обтікається безвихровим по- 
током ідеальної нестисливої рідини. 

в-ри квантбвані в гелії (рос. вихри 
квантованнье в гелий; англ. Пих- 
дмапіігед уоїште5 ШМих-диаптит 
уоїштез5| іп Беїіитп) - лінійні особли- 
вості параметра порядку у надплинному 
«Не 
і у надплинних фазах ЗНе. В. к. в "Не - ви- 
хрові лінії в рідині, на яких порушена над- 
плинність; циркуляція швидкості у; над- 
плинної фази по контуру, що охоплює лі- 


нію вихора, є квантованою: | У, Ки, 


де п - ціле число, к - р/т; - 0,997:103 см// 
с - квант циркуляції, п - стала Планка, т; 
-- маса атома "Не. 


ВИХОР,  -а 2 (ротор У 
векторному аналізі (рос вихрь 
Г|ротор в векторном анализе англ 
сипгі, гокайоп від лат. гоїо - обертаю)- 
одна з операцій векторного аналізу, що 
ставитьу відповідність векторному полю 
а(г) інше векторне поле гоїа (викори 
стовуються також позначення ГУа!, сигі 
а). Якщо точка г задана своїми 
декартовими координатами, г с 
СОахохз), а вектор а  - своїми 
компонентами, а с (а.,а» азу, то гоОїа має 
компонентигоїа - ((даз/дх») - (даз/дхз), 


(даг/дхз) о (даз/дхі), (да»/дхі) бі (дац/дх»)). 


ВИШИКУВАННЯ (рос. вьшстраи- 
вание; англ. аггапРетепі) - один із видів 
упорядкованості в розподілі проєкцій 
магнітного моменту парамагнітних ча- 
стинок, що відповідає наведенню в 
ансамблі | частинок | макроскопічного 
квадрупольного електричного моменту і 
описується тензором другого рангу (т. зв. 
другим поляризаційним моментом). В. 
утворюється при всіляких анізотропних 
взаємодіях між частинками одна з одною 
та з  електромаг-нітними полями. В. 
виявляється насамперед за наявністю лі- 
нійного поліхроїзму в поглинанні або ви- 
силанні світла системою вишикуваних 


ВІБР 


ВІДБ 


В 








частинок. В. частково руйнується магніт- 
ним полем, яке не збігається з віссю ви- 
шикування (ефект Ханле), що дозволяє 
вимірювати величини малих магнітних 
полів. 

ВІБРАТОР, -а (рос. вибратор; англ. 
уібгаїог, уїбгаїоп я?епегаїог, уібгайоп 
ехсіїег, о5сійатог, ііярег, 5раКег). 

в. Герца (рос. вибратор Герца; англ. 
Негі? мібгатог, Негі» мібгайоп 
репегаїог, Негі7 оз5сійаїог) - металева 
антена, що має форму шпиня з потовщен- 
нями на кінцях і розривом посередині для 
підключення джерела (у режимі ви- 
промінювання) або навантаження (у ре- 
жимі прийому). В.Г. запропонований 
Г.Р. Герцом у 1888, який з його допомо- 
гою продемонстрував існування електро- 
магнітних хвиль, що послугувало першим 
і найвагомішим доказом на користь 
максвеллівської теорії електромагнети- 
зму. 


в. магнітострикційний (рос. ви- 
братор  магнитострикционньй; англ. 
таєпеїозігісійує мібгабог, 


таєпеїозігісійує уібгайоп я?епегаїог) - 
осердя з магнітострикційного матеріалу 
(здебільшого у формі стержня чи кільця 
трубки), що здійснює механічні коливан- 
ня під дією змінного магнітного поля, 
створюваного електричним струмом, 
який протікає по обмотці осердя. 

в. пасивний Гдиполь пасивний, дире- 
ктор| (рос. вибратор пассивньгй, ди- 
поль пассивньшй, директор; англ. 5іауе 
Чіроїіе, зіауе дошііеє, раз5іуе іроїе, 
раз5іуе | Чдошііеї,  5есопдагу  діроїе, 
зесопдагу доцбіеї, Фігесіог) - складовий 
елемент багатьох передавальних і при- 
ймальних шантенних пристроїв. Являє 
собою провідний стержень, що розташо- 
вується неподалік від основного ви- 
промінювача (активного вібратора або 
диполя). 

в. півхвильовий |диполь півхви- 
льовий!| (рос. вибратор полуволновьій, 
диполь полуволновьтгюй; англ. Праї-мауе 
(Іеспеї) апіеппа, ПБаїв-угауе діроїіе) - 
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найпростіша приймальна і передавальна 
антена, головним чином в області коро- 
тких і ультракоротких хвиль. Являє 
собою провідний стержень, довжина яко- 
го близька до половини довжини хвилі 
коливань, що випромінюються чи при- 
ймаються. 


ВІДБИВАННЯ (рос.  отражениєе; 
англ.  кейесіїоп,  гекшгп; (відкидання) 
геуеспіоп; (радіохвиль) риї!-опі; (полум'я) 
ітріпгетепі). 

в. андрЄєвське (рос.  отражениє 
андреевскоє; англ. Апігееу геПесііоп) - 
відбивання носіїв заряду (електронів і ді- 
рок) у металі, який перебуває в 
нормальному стані (М), від межі з над- 
провідником (5); при цьому відбувається 
зміна знаків маси і заряду носіїв: пере- 
творення електрона в дірку або дірки в 
електрон. Через збереження енергії носіїв 
і практично точне збереження імпульсу р 
при цьому відбиванні відбувається зміна 
напрямку вектора швидкості на протиле- 
жний. Замість класичного закону дзе- 
ркального відбивання "кут падіння дорі- 
внює куту відбивання" при в. а. відбитий 
носій заряду рухається точно назад (А. Ф. 
Андрєєв, 1964). В. а. зумовлене 
наявністю щілини в енергетичному 
спектрі електронів надпровідника. 

в. бреггівське (рос. отражение брзг- 
говское; англ. Вгаєє геПесіїоп) - схема 
дифракції рентгенівського проміння, при 
якій надхідний і дифрагований промені 
лежать по один бік від поверхні кристала. 
У тому випадку, коли надхідний і ди- 
фрагований промені перебувають по різні 
сторони кристалічної пластини, має місце 
проходження Лаує (п. Л.). В. б. і п. Л. є 
найпростішими фундаментальними зада- 
чами динамічної дифракції рентгені- 
вського проміння, що цілком виявляють 
її основні особливості. Розглядати в. б. і 
п.Л. має сенс тільки для двопроменевої 
динамічної дифракції. Для електронів мо- 
жливість реалізації умов в. б. і п. Л. зале- 
жить від енергії частинок. 


ВІДБ 


ВІДБ 


В 








в. внутрішнє повне (рос. отражение 
внутреннее полноге; англ. ока! (іпіегпаї) 
геПестіоп) - відбивання електромагнітно- 
го випромінювання (зокрема, світла) при 
його падінні на межу двох прозорих 
середовищ із показниками заламу пі і п» із 
середовища з більшим показником заламу 
(пі 2? п.) під кутом Фо 2 Фор Для якОГО 
5іпФкр - По/піІ2 По. Найменший кут падіння 
Фкр» при якому відбувається в. в. п., нази- 
вається граничним (критичним), або ку- 
том повного відбивання. 

в. внутрішнє пбвне порушене (рос. 
отражениє внутреннее полное нару- 
шенноєе; англ. ікгериіаг Тоїаї (іпіегпаї) 
геПесііоп,  Ташікед  тїоса| | (іпіегпаї) 
геПесцоп) - явище, яке полягає в проник- 
ненні світлової хвилі з оптично більш гу- 
стого середовища в менш густе середовище 
на глибину порядку довжини світлової 
хвилі в умовах повного внутрішнього від- 
бивання (ПВВ), тобто при падінні світла 
під кутом, більшим за критичний. Поруше- 
ння ПВВ полягає в тому, що коефіцієнт 
відбивання стає меншим за одиницю 
внаслідок поглинання світла в шарі, в який 
проникає хвиля, що надходить у середови- 
ще. 

в. дзеркальне (рос. отражение зе- 
ркальное; 0 англ.  тіггогіпо,  тіггог 
геПесііоп,  дігесі  геесіїоп,  гериіаг 
геПесіїоп, 5ресиіаг кгеНесіїоп, 5ресшіаг 
гегшгп) - напрямлене (або регулярне) від- 
бивання світлового | променя від 
гладенької поверхні, при якому виконую- 
ться основні закони відбивання світла. В. 
дз. відбувається, якщо висота П мікроне- 
рівностей відбивальної поверхні набагато 
менша довжини світлової хвилі 2. 
Практично все світло (понад 9990) відби- 
вається дзеркально, якщо П « 0,012. 


в. дифузне (РОС отражение диффу- 
5сайегесі 


зное; англ аїи5бе геНесНоп, 


геНесійоп - розсіяння світла у найрі- 
зноманітніших напрямках при його 
падінні на речовину. Існує у двох 


основних формах: розсіяння на мікроне- 





73 


рівностях поверхні і розсіяння в об'ємі 
тіла, що пов'язано | з | присутністю 
дрібнодисперсних частинок. 

в. звуку (рос. отражение звука; англ. 
зоцпад геНесіїоп) - явище, яке виникає 
при падінні звукової хвилі на межу роз- 
ділу двох пружних середовищ і яке поля- 
гає в утворі хвиль, що поширюються від 
межі розділу в те ж саме середовище, з 
якого прийшла надхідна хвиля. В. 3. від- 
бувається від перешкод довільної форми, 
якщо розміри перешкоди значно більші за 
довжину звукової хвилі. Тип поляризації 
відбитої хвилі може бути таким же, як і в 
надхідної хвилі. Характер відбивання на 
межі розділу визначається типом хвиль 
(плоскі, сферичні та  ін.), типом 
середовищ, що межують (рідина, тверде 
тіло), властивостями (ізотропні, 
анізотропні) та розміром шару цих 
середовищ. 

в. ковзне (рос. отражение скользя- 
щее; англ. ?їїде геНеспоп, 5Їїде геПесііоп) 
- складна операція симетрії нескінченних 
фігур, що складається з трансляції вздовж 
прямої | і відбивання | в | площині, 
паралельній цій прямій. У загальному ви- 
падку зазначена площина в. к. не є пло- 
щиною симетрії фігури. 

в. ннадбар'єрне (рос.  отражениє 
надбарьерное; англ. абоуе-Баттіег 
геПесіоп) квантовомеханічний ефект 
відбивання частинки від потенціального 
бар'єру у випадку, коли її енергія більша 
за висоту бар" єру. Див. також наближен- 
ня квазікласичне. 

в.  нейтрбнів (рос.  отражениє 
нейтронов; англ. пешігоп кеесііоп) 
див. бптика нейтробнна. 


в. радіохвиль (рос.  отражениє 
радиоволн; англ. ЮПор) - відбивання 
хвиль електромагнітної природи в 


діапазоні від наддовгих хвиль аж до 
межі світлового діапазону (див. також 
радіохвилі). В. р. зумовлено різкою (у 
межах довжини хвилі) зміною макро- 
скопічних параметрів середовища, які 


ВІДБ 


ВІДБ 


В 








характеризують поширення радіохвиль: 
діелектричної та магнітної  проник- 
ностей. Для в. р. справедливі всі загальні 
закономірності відбивання хвиль. В. р. 
дуже залежить від геометричних ха- 
рактеристик і резонансних властивостей 
об'єкта, що відбиває (див. також поши- 
рення радіохвиль хвилевідне). Послі- 
довне багаторазове в.р. від поверхні 
Землі | та | йоносфери | є основою 
заобрійної радіолокації та радіозв'язку 
(див. також поширення радіохвиль 
заббрійне). 

в. рентгенівського проміння (рос. 
отражение рентгеновских лучей; англ. 
Х-гау геНесіїоп). Розрізняють: 1) відбива- 
ння від атомних площин кристала (див. 
також дифракція рентгенівського 
проміння), що описується умовою Брег- 
га-Вульфа і виявляє структуру кристалі- 
чних решіток і 2) повне відбивання від 
поверхні кристала, зумовлене показником 
заламу рентгенівського проміння (див. 
також залам рентгенівського промін- 
ня). 

в. світла (рос. отражение света; англ. 
Пере гейесіїоп) - виникнення вторинних 
світлових хвиль, які поширюються від 
межі розділу двох середовищ "назад" у 
перше середовище, з якого спочатку 
падало світло. При цьому перше 
середовище повинне бути прозорим для 
надхідного та відбитого випромінювань. 
Несамосвітні тіла ї стають видимими 
внаслідок в. с. від їхніх поверхонь. 
Просторовий розподіл інтенсивності від- 
битого світла залежить від співвідношен- 
ня між розмірами нерівностей П поверхні 
(межі розділу) та довжиною хвилі 2, над- 
хідного випромінювання. Якщо П «х 2, 
то в. с. є напрямленим, або дзеркальним, 
якщо НП » 2 або перевищують її (шереху- 
ваті, матові поверхні) і розташування не- 
рівностей стохастичне, то в.с.- дифу- 
зійне. Можливе також змішане в. с. При 
великих потужностях світлових (лазе- 
рних) полів на в. с. може позначатися 
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нелінійність середовища. В. с. викори- 
стовується для визначення оптичних ха- 
рактеристик речовини. 

в. хвиль (рос. отражение волн; англ. 
ууауе кеПесіїоп) - перевипромінювання 
хвиль перешкодами зі зміною напрямку 
поширення (аж до зміни на 
протилежний). За відбивальні об'єкти мо- 
жуть правити неоднорідності середовища 
(як різкі в масштабі довжини хвилі 2, так 
і плавні), місця з'єднання хвилевідних си- 
стем і зміни їхньої геометрії, непрозорі 
тіла, в яких хвилі даної природи поширю- 
ватися не можуть. Зазвичай на межі роз- 
ділу середовищ одночасно з в. х. відбу- 
вається залам хвиль. В. х. лежить в основі 
багатьох природних явищ (луна, міражі, 
підводні звукові канали в океані, радіока- 
нали в іоносфері), технічних пристроїв і 
систем (хвилеводи, резонатори, гідроло- 
кація, радіолокація). До в. х., як правило, 
відносять тільки той клас явищ, у яких 
відновлюється зображення джерела. 


ВІДБИВАЧ, -а (рос. отражатель; 
англ. кеПесіог, Баййе, деНесіог, тіггог, 
сигіаїп, дфеесіог ріаїе, герейег; (рлк) 
геНестог, 5сайегег). 

в. куткбвий (рос. отражатель уго- 
лковьгй; англ. апееї, Кіїе, геїгогеПесіог, 
апяїе(д) геПесіог) - штучна радіолока- 
ційна ціль (див. також радіолокація) з 
великою величиною ефективної площі 
розсіяння, яка слабко залежить від кута 
падіння електромагнітних хвиль. В. к. 
оптичного діапазону - кольорове скло з 


багатьма | заглибинами  тетраедричної 
форми. 

в. реактора (рос.  отражатель 
реактора; англ.  геасіог  кебесіїоп, 
гатрег) - шар речовини, що оточує 


активну зону ядерного реактора і при- 
значений для повернення нейтронів, що 
виходять із цієї зони, назад (зменшення 
витоку нейтронів з реактора). 


ВІДГАЛУЖУВАЧ, -а (рос. ответви- 


тель; англ. сопріег). 


ВІДІ 


ВІДЛ 


В 








в. дифракційний (рос ответвитель 
дифракционньшй; англ  аїбНнтасбіоп 
сопріег) -  дифракційна решітка з 
певним профілем штриха, яка викори- 
стовується для відбору від потужного 
лазерного пучка відносно малих частин 
енергії випромінювання. Вибором 
профілю  дифракц. штриха | можна 
сконцентрувати енергію дифрагованого 
випромінювання в один із порядків ди- 
фракції (звичайно нульовий) на рівень 
0,9 0,95 від світлового пучка, який 
падає на відгалужувач - а решта йде в 
інші порядки дифракції. Саме це осла- 
блене випромінювання використовує- 
ться для вимірювання характеристик 
пучка. 

в. напрямлений (рос. ответвитель 
направленньій; англ. Фігесійопаї сопріег, 
ипідігесіїопа! сопріег) система двох 
зв'язаних ліній передачі (хвилевід, дво- 
провідна лінія або коаксіальна лінія), що 
слугує для відгалуження в одну з цих лі- 
ній (вторинну) частини енергії хвилі, що 
поширюється основною лінією. 


ВІДДАЧА (4щ(рос. 
ебісіепсу). 

в. світлова (рос. световая отдача; 
англ. йРрі ебісіепсу, Шштіпоц5 ебісіепсу) 
- світловий потік, отриманий на одиницю 
витраченої потужності; вимірюється за- 
звичай у люм/Ватт. 


отдача; англ. 


ВІДІКОН, -а (рос. видикон; англ. 
уіфісоп) - передавальна телевізійна 
трубка, у якій для перетворення опти- 
чного зображення в послідовність 
електричних сигналів використовується 
внутрішній фотоефект (див. також фо- 
топровідність). В. - основний вид 
передавальних трубок у системах 
трансляційного і промислового телеба- 
чення. В., у якого мішень зроблена з 
аморфного 5е, чутливий до рентгені- 
вського випромінювання і  викори- 
стовується для рентгенотелевізійної де- 
фектоскопії. 
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ВІДЛУННИК, -а (рос. зхолот; англ. 
еспотеїег, ріпбег,  (Ферії) зоцпдег, 
(асопзгіс) дерів біпдег, еспо дері) пдег, 
5опіс дерії Нпадег, еспо 5о0цпдіпе єеаг, 
еспо-50цпадїпе, іп5їгитепі, еспо 50цпдег, 
ТаШотетїег,  еспо5опде, з5опіс  ерір- 
Ббпдіпе іп5ітитепі) - див. лунолот. 


ВІДЛУННЯ рос. зхо(-сигнал); англ. 
еспо) - див. луна. 


ВІДМІНА речовини (рос фаза 
вещества; англ ріпазеед - див. фіза 
речовини. 


ВІДНОШЕННЯ (рос. отношение; 
англ. гайо, геіайоп, гаїе, геіайопярір, 
диогіепі). 

в. гіромагнітне (рос. отношение ги- 
ромагнитное; англ. вуготавпетіс гай); - 
те саме, що віднбшення магнітомехані - 
чне. 

в. магнітомеханічне Гвідношення гі- 
ромагнітне! (рос. отношение магнито- 
механическое, отношение гиромагнит- 
ное; англ. штарпеготесрапіса!  гагіо, 
руготаєпетіс гаїйїо) - відношення магніт- 
ного моменту И частинки (електрона, про- 
тона, атома, атомного ядра і т.д.) до її меха- 
нічного моменту К. Для атомів ц - - 9ЦьК, 
де д - множник Ланде (фактор Ланде, або 
9-фактор), Ив - магнетон Бора. Залежно від 
моментів (орбітального, спінового), роз- 
різняють орбітальний і спіновий фактори 
Ланде. Для багатоелектронних атомів роз- 
рахунок д-фактора являє собою трудо- 
містку задачу. Для електрона орбітальний 
магнітний момент і - -41Цьі (І - його орбі- 
тальний момент) і 41 - 1; спіновий магніт- 
ний момент 
Из - -9.йь5 (5 - спін електрона), експери- 
ментальне значення 9; 2,0023293044. 
Аномалія магнітного моменту а - (45 - 2)/2 
пов'язана з ефектами квантової електроди- 
наміки. Магнітні моменти атомних ядер 
виражають у ядерних магнетонах (див. та- 
кож магнетбн). Для протона і нейтрона 
множники Ланде 9; дорівнюють відповідно 
1 і 0, а експериментальні дані д.-фактора 


ВІДП 








ВІДП В 
становлять  5,58569227 (протон) і - англ. теїаї гесгеаїіоп, піеїа! геїитп) - 
3,82608368 (нейтрон). відновлення фізичних і механічних 


в. суміші (рос. отношение смеси; 
англ. тіх гайїо) - кількість водяної пари в 
г на 1 кг сухого повітря. 


ВІДОБРАЖЕННЯ в математиці 
(рос. отображение в математике; 
англ. тар, тарріпе). 


в. конформне (рос. отображениєе 
конформное; англ. сопіогтаї тар, 
сопіогта! тарріпо) - взаємно одно- 


значне відображення областей п-вимірно- 
го евклідового простору, що зберігає кути 
між кривими. В. к. у кожній точці має 
властивість сталості розтягів у різних 
напрямках. 


відпал, -у металів (рос. отжиг 
металлов; англ. | аппеайпе; ої 
тегїаїз) - операція термічної обробки, 
що полягає в нагріванні матеріалу до 
певної температури, витримуванні при 
цій температурі і наступному охолоджен- 
ні. 

в. лазерний (рос. отжиг лазернькй; 
англ. Іа5ег аппеайпе) - у вузькому 
первісному значенні відновлення під 
дією лазерного випромінювання  кри- 
сталічної | структури  приповерхневих 
шарів напівпровідників, порушеної йон- 
ною імплантацією; відкритий у 1975 у 
СРСР. Під в. л. у широкому значенні ро- 
зуміють структурні зміни, що виникають 
на поверхні напівпровідників, металів і 
діелектриків під впливом як імпульсного, 
так і неперервного лазерного випроміню- 
вання. 


ВІДПЛИВ, - у (рос. отлив; англ. ебб, 
геоу/, геПих, Їом/ мгатег). 

в-ви та припливи (рос. отливьт и 
приливьг,; англ. ебБ5 ап Пом/5) - див. 
припливи та відпливи. 


ВІДПОЧИНОК, -нку (рос. отдькх; 
англ. гесгеайоп). 

в. металів | повернення металів! (рос. 
отдьх  металлов, возврат металлов; 
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властивостей металів, змінених пласти- 
чною деформацією, швидким охолоджен- 
ням від високих температур, опромінен- 
ням частинками з високою енергією і 
деякими іншими впливами; відбувається 
при більш низьких температурах, ніж 
рекристалізація; супроводжується виділе- 
нням тепла. 


ВІДПУСК, -у сталі (рос. отпуск 
стали; англ. детрегіпє ої 5зїееі1) - 
одержання більш рівноважних структур 
при нагріванні попередньо загартованої 
сталі до температури нижче 7009?С, ви- 
тримуванні при цій температурі та на- 
ступному охолодженні; при цьому відбу- 
вається зменшення внутрішніх напру- 
жень, розпад метастабільного мартенси- 
ту, що утворився в результаті загартуван- 


ня, і | перетворення залишкового 
аустеніту. Мета в. сталі - підвищити 
в'язкість і пластичність, знизити 
твердість. 

ВІДСІЧКА щ(рос. отсечка; англ. 


соб). 

в. струму (рос. отсечка тока; англ. 
сигтепі сиїобб) - припинення протікання 
змінного струму протягом деякої частини 
його періоду; має місце, наприклад, в 
анодному струмі електронної лампи. 


ВІДСТАНЬ, -і (рос. расстояниє; англ. 
дізгапсе, 5расе, 5расіпе, ІепеїН, іпіегуаї, 
зерагагіоп). 

в. прицільна |параметр приціь 
льний, параметр удару (рос рас- 
стояние прицельное, параметр при- 
цельньтй, параметрудара англ їагдеї 
ді5капсе, гагдеї рагатеїег, ітрасі 
рагатеїеі) - у класичній теорії розсіян- 
ня частинок відстань між розсію- 
вальним центром і первинним напря 
мкомруху розсіюванихчастинок. 

в. фокусна (рос. расстояние фоку- 
сное; англ. Їоса| дізгапсе, Роса! Іепєт, 
Їоси5) - відстань від головної точки опти- 


ВІДХ 


ВІДХ 


В 








чної системи до відповідного їй фокуса. 
Існують передня та задня в. ф. Фокусні 
відстані оптичної системи відносяться як 
показники заламу відповідних просторів 
- простору предметів (для передньої 
фокусної відстані) і простору образів (для 
задньої фокусної відстані). Див. також 
точки оптичної системи кардинальні, 
тбчки фбкусні. 


відхил, -у (рос. отклонение; англ. 
деуіайоп, десіїпайоп, десіїпе, дегіуаїіоп; 
(зміна) | уакіаїоп; (повільна | зміна) 
мапдег; (параметра) гипамау; (відхід 
від заданих параметрів | чи умов) 
Фдерагішге, Писішайоп; (від курсу) Бепд; 
(променя, пучка) Бепаіпеє,  ФеНескіоп; 
(зміщення) БЬіаз5; (нахил) ші, шііпе; (пру- 
жний) дфеНесйоп; (вигин) Нехиге; (від 
точного розміру)  Фізсгерапсу; (регу- 
льованої величини) дізріасетепі; (зміщен- 
ня, відхід) оНі5еї, ойїбешіпе; (від курсу) 
Фіуегзіоп; (якоря реле) дФгор; (від верти- 
калі) Іеап; (запиту) кеіесійоп; (різьби) 
гипоиї; (від режиму) 5ПпінС). 

в. квадратичний |відхил квадрато- 
вий, відхил стандартний | (рос. откло- 
нение квадратичноє, отклонение 
стандартное; англ. зашаге  деміайіоп, 
згапдага деуміаїїоп) величин х., хХ», ..., Хи 
від значення а - квадратний корінь з ви- 

п 2 
разу п" |х-а). У 
іі 
ймовірностей в. к. с(х) випадкової вели- 
чини х від її математичного очікування 
називається корінь квадратний з дис- 
персії, с(х) - П(Х1?. Див. також аналіз 
даних, метод найменших квадратів. 

в. квадратбвий (рос. отклонениє 
квадратичноєе; англ. 5дцаге деміайіоп) - 
те саме, що відхил квадратичний. 

в. середній(рос отклонение среднее 
англ  амегаде дФеміаноп, АД, теап 
деміабіоп, МО, ауегадєсіїабабіог) - одна 
з мір, що характеризує розсіяння випад 
ковихвеличин. В. с. випадкової величини 
Х визначається формулою: 9 - МХ - 
МХІ, деМ - знакматематичногосподіва 


теорії 
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ння. Вибірковийв. с.: 45 | Х, - «Х» |/п, 
де 
Х; - спостережені значення випадкової 
величинихХ, «Х» - їх середнєарифмети 
чне, п - кількістьспостереженихзначень. 
в. стандартний (рос. отклонениє 
стандартноєе; англ. 5їапдага Чеміайіоп) - 
те саме, що відхил квадратичний. 


ВІДХОДИ, -ів, мн. (рос. отходьк; 
англ. мабіе5). 

в. радіоактивні (рос. отходьг; радио- 
активнь6"е; англ. гайу/азіе5, гадіоасіїуе 
муазіе) - відходи, що утворюються при 
переробці радіоактивних матеріалів і 
містять у собі радіоактивні речовини. 


ВІЗУАЛІЗАЦІЯ (рос. визуализация; 
англ. мізцайтаноп, гепдегіпе, ітаріпе). 

в. звукових полів (рос. визуализация 
звуковьмх полей; англ. уізцайтайоп ої 
зоппад Беїдя, уізпаїйтатоп ої асоцягіс 
Пед5, 5оцпаа Неід5 гепаегіпо, асошзіїс 
Пеїд5 гепдегіпр, 50ипд Неїд5 ітаєіпе, 
асоицзіїс Не! 45 ітаєіпеє) - методи отрима- 
ння видимої картини розподілу величин, 
що характеризують звукове поле. В. 3. п. 
застосовується | для вивчення полів 
складної форми, для цілей дефектоскопії 
та медичної діагностики, а також для 
візуалізації акустичних зображень 
предметів, які юдержуються або за 
допомогою акустичних  фокусувальних 
систем, або методами акустичної голо- 
графії. Методи в. з. п. підрозділяються на 
три групи: 1) методи, в яких викори- 
стовуються основні параметри звукового 
поля - звуковий тиск, коливальний зсув 
частинок, змінна густина середовища; 2) 
методи, що базуються на квадратичних 
ефектах у звуковому полі - деформація 
поверхні води під дією пондеромоторних 
сил звукового поля, на акустичних течі- 
ях, ефекті диска Релея; 3) методи, які ви- 
користовують вторинні ефекти, що су- 
проводжують інтенсивні звукові хвилі в 
рідині - теплові ефекти, прискорення 
процесів дифузії, дегазація рідини, 
акустична кавітація, ефекти гасіння та 


ВІКН 


ВІЛЬ 


ВІСЬ 








збудження люмінесценції, зміна кольору 
барвників, безпосередній вплив УЗ на фо- 
тошар. 

в. зображень (рос. визуализация 
изображений; англ. ітаре кгепдегіпе, 
іта?е уізцаїйгатоп) - методи перетворе- 
ння просторового розподілу деякого 
параметра фізичного поля, головним чи- 
ном електромагнітного випромінювання, 
невидимого для людського ока (ІЧ, УФ, 
УЗ, рентгенівське випромінювання та 
ін), що висилається або відбивається 
(розсіюється) об'єктом, у видиме (чорно- 
біле або кольорове) зображення. При цьо- 
му яскравість чи колір елемента видимо- 
го зображення повинні відповідати певній 
величині параметра поля, яке візуалізує- 
ться, спрямованості енергетичної освітле- 
ності або розподілу за спектром ІЧ або 
УФ випромінювання, тиску УЗ поля, гу- 
стини потоку нейтронів та ін. У ряді ви- 
падків можлива візуалізація розподілу 
фази або стану поляризації випромінюван- 
ня. Для в. з. слугують, наприклад, тепло- 
візори, радіовізори, піровідікони, метод 
томографії та ін. 


ВІКНО 1 (рос. окно; англ. уіпдом/). 

в. відкрите в акустиці 
приміщень (рос. окно открьтое в 
акустике помещений; англ. ореп 
уміпдом іп гоот асойшзгііс5) - 
одиниця звукопоглинання поверхні, що 
відгороджує приміщення. Число м? 
відкритого вікна для даного 
звукопоглинача виражає площу 
еквівалентної йому поверхні, що цілком 
поглинає звукову енергію, яка падає на неї. 
Аналогічна | одиниця (у кв.  футах) 
називається себін. 


ВІКНО 2 в оптиці (рос. окно в 
оптике; англ. рогі) - те саме, що люк. 

ВІЛЬНІСТЬ, -ості |свобода (рос 
свободаангл їгеедот). 

в. асимптотична | своб да асимпто 
тична в квантовій теорії поля 
(рос свобода асимптотическая в 
квантовой теориий поля; англ 
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а5утіріоїіс(аї) фїгеедопт) - вЛаСТИВІСТЬ 
деяких моделей взаємодії частинок, яка 
полягає в тому, що інтенсивність взає 
модії двох частинок, яка характеризує 
ться ефективним зарядом (ефективною 
константою взаємодії), прямує до нуля зі 
збільшенням передачі імпульсу, тобто 
(відповідно до принципу невизначе 
ностей) з наближеннямчастинок одна до 
одної. Це означає, що при |С/| - с, де? 
- квадрат переданого 4-імпульсу, части 
нки поводять себе майже як вільні 
(невзаємодіючі). В. а. притаманна теорі 
ям, які мають неабелеву калібрувальну 
інваріантність (наприклад, квантова хро- 


модинаміка велике об'єднання 
взаємодій). 

ВІНЬЄТУВАННЯ (рос. виньети- 
рование; англ. уівєпешіпе) - часткове 
затемнення пучка променів, що 
проходить через оптичну систему, 


зумовлене його обмеженням діафрагмами 
системи. В. відіграє істотну роль у фото- 
графічних об'єктивах, особливо в ши- 
рококутних, у результаті чого фотоплівка 
на краях виявляється недоекспонованою. 
В. варто враховувати в спектральному 
аналізі, наприклад, у випадку, КОЛИ 
повинна бути забезпечена рівномірна за 
висотою освітленість зображення щілини 
спектрографа. 


ВІСКОЗИМЕТРІЯ (рос. вискози- 
метрия; англ. уізсо5ітеїгу; від лат. мі- 
5со5иц5 - клейкий, в'язкий і грец. рєтро - 
вимірюю) - сукупність методів вимірюва- 
ння в'язкості рідин та газів. Прилади, які 
використовуються у в. називаються 
віскозиметрами. Методи в.: капілярна в., 
ротаційна в., метод падіння кульки, 
метод зміщення паралельних пластин, ві- 
браційні методи та ін. 

ВІСМУТ, -у (рос. 
Бізтин), Ві - див. бісмут. 


висмут; англ. 


ВІСЬ, род. осі (рос. ось; англ. (мат.) 
ахіз; (у кристалах) ахіз8; (нейтральна) 
пе; (техн.) ахіе, ахі5, ріп Пріпре, сепіег 


ВІСЬ 


В 








ріп, сепіге ріп, ріпіе, септіег 5рпайїі, сепіге 
5пай, зріпаїе; (шарніра) ріп). 


в. антиферомагнетизму (рос. ось 
антиферромагнетизма; англ. 
апій'егготаєпейст  ахі5) - виділений 
напрямок в антиферомагнетику, колі- 


неарно якому напрямлені намагніченості 
магнітних підрешіток в основному стані. 
Напрямок осі антиферомагнетизму у кри- 
сталі визначається енергією магнітної 
анізотропії. У кристалах високої симетрії 
може існувати декілька осей антиферо- 
магнетизму (див. також  антиферо- 
магнетизм). 

в. легкого намагнічення |напрямок 
легкбго намагнічення| (рос. ось лігкого 
намагничивания, направление легкого 
намагничивания; англ. еа5у Фігесіїоп) - 
напрямок у кристалі, в якому  оріє- 
нтований вектор намагніченості М 
магнітного домена при термодинамічній 
рівновазі за відсутності зовнішнього 
магнітного поля Н. В. л. н. визначають з 


умови мінімуму енергії магнітної 
анізотропії (МА). Напрямок, у якому 
енергія МА максимальна, називається 


віссю важкого намагнічення. В. л. н. є 
двосторонньою (вектор М може бути орі- 
єнтований уздовж осі як у додатньому, 
так і від'ємному напрямку). У кристалах 
досить високої симетрії може бути декі- 
лька еквівалентних осей л. н. (можуть 
бути і нееквівалентні осі л. н.). Існування 
осі л. н. може бути зумовлене диполь-ди- 
польною взаємодією або анізотропією 
електричного поля кристала, що орієнтує 
орбітальні моменти електронів відносно 
кристалографічних осей. У деяких 
магнетиках, які мають складну магнітну 
атомну структуру, напрямок осі л. н. 
може змінюватися з температурою. 

в. обертання миттєва твердого 
тіла, що рухається навколо 
нерухомої точки (рос. ось враще- 
ния мгновенная твердого тела, 
движущегося около неподви- 
жной точки; англ. іпзіапіапеоця ахіз 
ої геуоїшііоп ої а 501іі4д тоуіпе 
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агоцпд а Гіхед роїпі, 
іп5іапіапеоц5 ахі5 ої гоїайоп ої а 
50114 тоуміпеє агоцппда а Тіхед 
роіпгс) - пряма, усі точки якої мають у 
даний момент часу швидкості, що дорі- 
внюють нулю. 

в. нейтральна (рос. ось нейтральная; 
англ. тего Шпе) - геометричне місце точок 
поперечного перерізу бруса, нормальні 
згинальні напруги в яких у цьому перері- 
зі дорівнюють нулю. 

в. оптична кристала (рос. ось 
оптическая кристалла; англ. оріїсаї 
ахіз ої а сгу5га!) - напрямок у кри- 
сталі, уздовж якого швидкості поширення 
незвичайного та звичайного променів рі- 
вні, тобто в цьому напрямку не спо- 
стерігається подвійний  променезалам. 
Розрізняють оптичні осі 1-го роду (бі- 
радіалі), уздовж яких променеві швид- 
кості є однаковими, та оптичні осі 2-го 
роду (бінормалі), уздовж яких однакови- 
ми є нормальні швидкості. Див. також 
кристалобптика. 

в. оптична лінзи (увігнутого 
або опуклого дзеркала) (рос. ось 
оптическая | линзьі (вогнутого 
или вьипуклого зеркала); англ. 
оріїса! ахі5ої а Іеп5е |сопсауєе ог 
сопуех тіггог|)- пряма лінія, яка є 
віссю симетрії заламлювальних 
поверхонь лінзи (чи поверхонь дзеркала); 
проходить через центри цих поверхонь 
перпендикулярно | до | них. Оптичні 
поверхні, що мають в. 0., називаються 
осесиметричними (див. також дзеркало 
оптичне, лінза). В. о. оптичної системи -- 
загальна вісь усіх лінз і дзеркал, які 
входять у систему. 

в. симетрії |вісь співпоміру | (рос. ось 
симметрий; англ. ахі5 ої з5упітеїгу) - 
елемент симетрії геометричних фігур, 
зокрема кристалів. Розрізняють просту, 
дзеркальну, інверсійну та гвинтову вісь си- 
метрії. 

в. співпбміру (рос. ось симметрии; 
англ. ахіз ої зупітеїгу) - те саме, що вісь 
симетрії. 


ВЛАС 


ВЛАС 


ВОДА 








ВІТЕР, -тру (рос. ветер; англ. млпа). 

в. акустичний (рос. ветер акустиче- 
ский; англ. асоц5іїїс муіпа) - те саме, що 
течії акустичні. 

в. звуковий (рос ветер звуковой 
англ з5оцпа уїпа) - те саме, що течії 
акустичні. 

в. збряний (рос. ветер звіздньій; англ. 
зїеЙаг мллад) - витікання речовини із зір зі 
швидкостями порядку сотень або тисяч 
км/с. В. з. спостерігається у зірок пізніх 
спектральних класів із поверхневою 
температурою порядку та менше сонячної 
(Т « 6000 К), а також у дуже гарячих О- і 
В-зір. 

в. сбнячний (рос. ветер солнечнькй; 
англ. 50Їаг уліпад) - постійне радіальне ви- 
тікання плазми сонячної корони в між- 
планетне середовище. 


ВІЦІНАЛЬ, «і (рос. вициналь; англ. 
місіпаї; від лат. уісіпи5 - сусідній, 
близький, подібний) - положистий пі- 
рамідальний горбок або ямка на грані 
кристала. В. виникає на грані в точці ви- 
ходу гвинтової дислокації. Різним граням 
кристала властиві віціналі різної форми, 
що дозволяє визначати симетрію кри- 
стала. 


ВІЧКО (рос. обьектив; англ. обіесіїуе 
(епз), Іеп5) - див. об'єктив. 


ВЛАСТИВОСТІ, -стей, мн. (рос. 
свойства; англ. адшайкіе5, Бебаміо(п)г, 
ргорегтівез). 

в. механічні матеріалу (рос. 


свойства механические материала; 
англ. тесрапіса! ргорегіїе5 ої таїегі- 
а!) - реакція матеріалу на прикладені ме- 
ханічні навантаження. Основними  ха- 
рактеристиками в. м. є напруження та де- 
формації. В. м. класифікуються за фізи- 
чною природою одержуваних характери- 
стик: пружність, міцність, пластичність, 
жаротривкість, втома, твердість. 
в. полімерів діелектричні (рос. 
свойства полимеров дизлектрическиє; 
англ. Фіеіесігіс ашайке5 ої роїутегз, 
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Фіесіесігіс Берауміо(ц)г ої роіїутег5) - 
властивості, до яких належать іонна 
електропровідність, яка зростає  екс- 
поненційно з підвищенням температури, 
комплексний характер діелектричної 
проникності та пробій діелектрика, що 
настає при прикладенні до нього електри- 
чного поля певної напруженості. 


ВЛОВЛЮВАЧ, -а (уловлювач (рос 
уловитель англ ікар; (пристосування 
саїсПеї. 

в. вакуумний (рос  уловитель 
вакуумньшй англ уасишт їгар, 8исіїоп 
шар) - пристрій, що слугує для вловлю: 
вання пари робочої рідини, яка мігрує з 
високовакуумного насоса, а також для 
зменшення парціального тиску пари у 
відгнічуваномуоб'ємі 


ВМОРОЖЕНІСТЬ, | -ості 
вмороженность; англ. їтгеегіпе-іп). 

в. магнітного пбля (рос. вморожен- 
ность магнитного поля; англ. ттарпеїіс 
Пеїд фгеегіпо-іп) - один з ефектів, ха- 
рактерний для рідких і газоподібних 
середовищ, що мають високу (в ідеалі - 
нескінченну) провідність С і які рухаю- 
ться поперек магнітного поля Н (напри- 
клад, для рідких металів і плазми). У цих 
умовах магнітні силові лінії та частинки 
середовища жорстко зв'язані одне з 
одним; можна сказати, що магнітні силові 
лінії неначе вморожені в середовище, 
переміщуючись разом із ним. В. м. п. ха- 
рактерна для середовищ із високим 
магнітним числом Рейнольдса (напри- 
клад, для плазми сонячного вітру). В. м. 
п. дозволяє (не виконуючи громіздких 
обчислень) одержати якісну картину те- 
чій середовища і деформації магнітного 
поля (див. також гідродинаміка магніт- 
на). ; 

ВОДА (рос. вода; англ. угатег) - най- 
простіша стійка хімічна сполука водню та 
кисню - Н.О, за нормальних умов без- 
барвна прозора рідина без запаху. Моле- 
кули в. зареєстровані в міжзоряному 
просторі, кометах, великих планетах 


(рос. 


ВОДЕ 


В 








Сонячної системи та їхніх супутниках. 
Існує велика кількість ізотопних різнови- 
дів молекул в. Властивості т. зв. важкої в. 
ОО (Р - дейтерій, "Н) дуже відрізняю- 
ться від властивостей природної в. Моле- 
кула в. являє собою рівнобокий трикут- 
ник із ядрами О і Н у вершинах, вона 
полярна; рідка в. та лід є діелектриками. 
В. діамагнітна. Молекулярна маса - 
18,01, дипольний момент 1,855 БЮ, 
енергія  йонізації 12,6 еВ. В. може 
існувати у твердому (відомо 10 модифі- 
кацій льоду, існує також аморфний лід), 
у рідкому та газоподібному станах. Фізи- 
чні властивості в. своєрідні (при атмо- 
сферному тиску плавлення льоду води 
супроводжується зменшенням об'єму на 9 
96; коефіцієнт термічного розширення 
льоду в інтервалі 0 - 63 К і рідкої води до 
3,98"С, від'ємний). Теплоємність рідкої в. 
майже удвічі вища, ніж твердої та га- 
зоподібної. Атоми Н молекули в. можуть 
утворювати водневі зв'язки з атомами ки- 
сню, азоту та ін. При реакції в. з найбільш 
активними металами виділяється водень і 
утворюється відповідний гідроокис. При 
реакції в. з багатьма окисами утворюю- 
ться кислоти або основи. В. гідролізує 
гідриди і карбіди лужних |і луж- 
ноземельних металів та інші речовини. За 
сучасними уявленнями, рідка в. - триви- 
мірна тетраедрична сітка зі зв'язаних одна 
з одною молекул (Дж.Д. Бернал 
І.О. Вегпаї, Р.Г. Фаулер ГЇВ.С. Комлегі, 
1933), що узгоджується з результатами 
вивчення в. теоретичними методами. 

в. важка (рос. вода тяжблая; англ. 
НБеауу угаїег) - ізотопний різновид води 
НОО та БО, в якому атом звичайного 
водню Н замінено його важким ізотопом 
- дейтерієм Р. В. в. міститься у при- 
родних водах і в атмосферних опадах, за 
фізичними властивостями суттєво від- 
різняється від звичайної води - має під- 
вищену на 10,77 96 густину, підвищену на 
23,296 в'язкість тощо. За хімічними 
властивостями в. в. близька до звичайної 
води, але швидкість перебігу реакцій у 
ній сповільнена. В. в. застосовується як 
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уповільнювач у ядерних реакторах, як 
джерело дейтронів для ядерних реакцій 
тощо. 


ВОДЕНЬ, -"дню (рос. водород; англ. 
НудгоРеп; лат. Нудгобепійт, від грец. 
ббор - вода і уємуф - народжую), Н-- 
перший елемент періодичної системи 
елементів, атом. номер 1, атомна маса 
1,00794. У природі зустрічаються три 
ізотопи: стабільні протій ЇН (99,98595) і 
дейтерій Др, або "Н (0,01596), і В -радіо- 
активний тритій Т, або ЗН (у незначних 
кількостях, Ті» - 12,43 року). У земній 
корі на частку водню припадає 1 90 за 
масою. В. - найпоширеніший елемент у 
Всесвіті. Конфігурація електронної обо- 
лонки атома водню 1 5, енергія йонізації 
13,98 еВ. Молекула в. двоатомна (Н.). 
Залежно від взаємної орієнтації ядерних 
спінів існують 2 стани молекулярного 
водню - орто-водень (паралельні спіни) і 
параводень (антипаралельні спіни). За 
звичайних умов в. - безбарвний газ, іш - 
-259,197С, йип - -252,77"С; хімічно мало- 
активний, при нагріванні здатний реагу- 
вати з багатьма речовинами. 

в. металічний (рос. водород метал- 
лический; англ. теаййс НПудгобеп) - 
сукупність фаз високого тиску водню, що 
мають металічні властивості (Ю. Вігнер і 
Х.Б. Хантінгтон, 1935). Передбачається, 
що температура переходу в. м. у над- 
провідний стан буде вищою за 200 К. 


ВОЛЬТ, -а, В (рос. Вольт, В; англ. 
Мої, У) - одиниця СІ електричної 
напруги, електричного потенціалу, рі- 
зниці електричних потенціалів і ЕРС. 
Названа на честь А. Вольта (А. МоПа). 1 
В - сталий струм силою в 1 А при 
затрачуваній потужності 1 Вт. 1 В та- 
кож дорівнює потенціалу електричного 
поля в точці, перебуваючи в якій заряд 
у 1 Кл має потенціальну енергію 1 Дж. 
1В « 108/с я. 1/300 од. СГСЕ. 

в-ампер реактивний (рос. вольт- 
ампер реактивньгй; англ. уоії-атреге 
геасіїує) - див. вар. 


воло 


воло 


ВТРА 








ВОЛЬТМЕТР, -а (рос. вольтметр; 
англ. уоїйтеїег, уоаре птетег) - прилад 
для вимірювання електричної напруги. 

в. електростатичний абсолютний 
(рос. вольтметр  злектростатический 
абсолютньтй; англ. еіесігозіаїіс абзоїшіе 


уоїштеїег) - прилад електростатичної 
вимірювальної системи для абсолютних 
вимірювань електричної напруги; 
складається з двох плоских 


конденсаторів, ємність яких точно обчи- 
слена за їх геометричними розмірами. 
При підведенні вимірюваної напруги до 
електродів конденсаторів сила електро- 
статичної взаємодії викликає переміщен- 
ня рухомих електродів. 


ВОЛЬФРАМ, -у (рос. вольфрам; 
англ. тшпозіеп, моїтат), У/ - хімічний 
елемент МІ групи періодичної системи 
елементів, атомний номер 74, атомна 
маса 183,85. Природний в. містить 5 
стабільних ізотопів ІЗ9уу, І82му, 83му, І84уу, 
їів6уу. Конфігурація зовнішніх електрон- 
них оболонок 55"р'а"65". Енергія йонізації 
1,98 еВ. Вільний в. - світло-сірий метал з 
кубічною об'ємноцентрованою решіткою. 
Густина 19,35 кг/дм3, іл - 34209С, іп - 
56809С. Хімічно малоактивний, викори- 
стовується для одержання тугоплавких і 
твердих сплавів. Із чистого в. виготовля- 
ють нитки розжарення. 


ВОЛОГІСТЬ, -ості (рос. влажность; 
англ. рштідїу, тоізішге, датр, 
тоізіпез5). 

в. абсолютна (рос. влажность абсо- 
лютная; англ. | аб5оїіе | Питідіу, 
тоізгшге сопіепі) - кількість ВОДЯНОЇ 
пари в одиниці об'єму повітря. На 
практиці виражається в г/м?. 

в. віднбсна (рос. влажность относи- 
тельная; англ. геіайує Ппитідігу) - див. 
вологість повітря. 

в. питома повітря (рос. влажность 
удельная  воздуха; англ.  зресіїіс 
бритійфїу ої аїг, Битідіу габйо ої 
аіг) - відношення маси водяної пари, яка 
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міститься в повітрі, до маси всього воло- 
гого повітря в тому ж об'ємі. Див. також 
вологість повітря. 

в. повітря (рос. влажность воздуха; 
англ. аїг пдізїшге) - вміст у повітрі водя- 
ної пари. Його головні джерела -- ви- 
паровування з поверхні океанів, морів, 
водойм, вологого грунту та рослин. В. п. 
вимірюється гігрометрами та психро- 
метрами. Для кількісної оцінки в. п. ви- 
користовуються: пружність (парціальний 
тиск) водяної пари, відносна вологість 
повітря, дефіцит вологості, масова частка 
вологи, абсолютна вологість (кількість 
водяної пари вг в 1 м?) та ін. В атмосфері 
в середньому міститься 1,24:10!9 кг водя- 
ної пари (скондесувавшись, вона могла б 
утворити "шар води опадів" 2,4 см. 
Оскільки водяна пара має в ІЧ частині 
спектра кілька смуг поглинання, В. П. 
дуже впливає на тепловий баланс атмо- 


сфери. 


ВСЕСВІТ, -у (рос. Вселенная; англ. 
Фпіуег5е) - уся частина матеріального 
світу, яка нас оточує, що доступна спо- 
стереженню. Оскільки В. не обов'язково 
вичерпує собою весь об'єктивно існую- 
чий матеріальний світ, є припустимою 
гіпотеза про існування інших Всесвітів. 
Розділ фізики й астрономії, що займає- 
ться вивченням В. як цілого, називається 
космологією. Найважливішим  постула- 
том при вивченні В. є принцип, що фу- 
ндаментальні закони природи, встановле- 
ні та перевірені в лабораторних експери- 
ментах на Землі, залишаються правильни- 
ми і для всього В. 

В. інфляційний (рос. Вселенная инф- 
ляционная; англ. іпНаїогу  Опіуегее, 
іпбаїїоп Опіуег5е) - див. Всесвіт роз- 
дувний. 

В. роздувний |Всесвіт інфляційний | 
(рос. Вселенная раздувающаяся, 
Вселенная инфляционная); англ. 
іпбаїогу Опіуег5е, іпЧбабіоп Опіуегзе) - 
назва теорії початкової стадії розвитку 
Всесвіту, запропонованої на початку 80-х 
рр. 20 ст. з метою виправити ряд недолі- 


ВТРА 


В 








ків стандартного варіанту теорії гарячого 
Всесвіту (див. також космологія). 


ВТОМА металу (рос. усталость 
металла; англ. Іайетиє ої тета!) - 
зміна стану металу в результаті бага- 
торазового повторного циклічного де- 
формування, яке призводить до його про- 
гресивного руйнування. В. розвивається 
внаслідок виникнення незворотних про- 
цесів у металі, які проявляються в по- 
глинанні енергії, у виділенні тепла та 
накопиченні | локальних | залишкових 
напружень і врешті призводять до появи і 
розвитку тріщин. 


ВТРАТИ, род. відм. втрат мн. (рос. 
потери; англ. І055(е5), мазкате, мате). 

в. джбулеві (РОС потери джоулевьг; 
англ )оців'я Іо55, ОНтіс Іо55, гезі5іапсе 
Іо55, ІВ І059 - втрати енергії ел.-магн. 
поля, зумовлені її перетворенням в 
енергію теплового руху середовища. У 
випадку сталих струмів в. дж. визначаю- 
ться законом Джоуля-Ленца і дорівню- 
ють роботі, виконуваній електричним 
полем над носіями заряду 4 - /Е, де4- 
потужність 
в. дж. Е - напруженість електричного 
поля, ) - густина струму. 

в. діелектричні (рос. потери дизле- 
ктрические; англ. діеіесігіс (аб5огріїоп) 
1055, Фієїесігіс аб5зогріїоп) - частина енергії 
змінного електричного поля, яка пере- 
ходить у діелектрику в тепло. В. д. 
складаються зі втрат провідності, що від- 
повідають сталій напрузі, і з втрат, 
зумовлених активною складовою струму 
зміщення в діелектрику. 

в. іонізаційні (втрати йонізаційні) 
(рос. потери  ионизационньте; англ. 
іопігайоп Іо55) - втрати енергії заря- 
дженою частинкою при проходженні 
через речовину, пов'язані зі збуренням і 
йонізацією її атомів. Питомі в. й. визнача- 
ють як середню енергію, втрачену части- 
нкою на одиниці довжини шляху, і нази- 
вають гальмівною спроможністю  ре- 
човини. В. й. є частиною загальних 
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електромагнітних втрат енергії, що вклю- 
чають також втрати радіаційні, ви- 
промінювання ШЧеренкова та перехідні 
процеси. В. й. складаються з дискретних 
порцій передачі енергії атомам середови- 
ща в окремих зіткненнях. 

в. магнітні (рос. потери магнитнькге; 
англ. таєпеїїс Іо55, 5есопдагу Іо55) - 
електромагнітна енергія, що перетворює- 
ться в тепло у зразку магнітновпоряд- 
кованої речовини при її перемагніченні 
змінним магнітним полем. 

в. радіаційні (рос. потери радиаци- 
оннье; англ. гадіайоп 1055) - енергія, що 
втрачається зарядженою частинкою, яка 
рухається в речовині, за рахунок електро- 
магнітного випромінювання. Випроміню- 
вання фотонів зумовлено розсіянням ча- 
стинок у кулонівському полі ядер. 


ВУГЛЕЦЬ, -ю (рос. углерод; англ. 
сагроп), С - хімічний елемент ГУ групи 
періодичної системи елементів. Ат. вага 
12,01115, п. н. 6. У природі поширений у 
вигляді 2 стабільних ізотопів: С? (98,892 96) 
і СЗ (1,10896). Електронна конфігурація 
25'2р?. Відомо дві кристалічні модифіка- 
ції в. - алмаз і графіт. У сполуках в. голо- 
вним чином 4-валентний, рідше 2- і 3- 
валентний. 


ВУЗОЛ, -зла (рос. узел; англ. Кпої) - 
позасистемна одиниця швидкості. 1в. - 1 
милі/годину, 1,852 км/год. 


ВУХО (рос. ухо; англ. еаг) - орган 
слуху та рівноваги людини і хребетних 
тварин. Сприйняття зовнішніх коливань 
звукової частоти відбувається у зовні- 
шньому в. - тиск надхідної звукової хви- 
лі викликає вібрацію барабанної перети- 
нки і передається у внутрішнє в. Пере- 
творення механічних коливань у фізико- 
хімічні процеси, які закінчуються виник- 
ненням нервового імпульсу, відбувається 
за рахунок обміну речовин у спеціальних 
клітинах. Подальший аналіз і розпізнаван- 
ня звуків відбувається у центральній не- 
рвовій системі (див. також слух). 


В'ЯЗК 


в'яЗК 


віг 


ГАДО 








В'ЯЗКІСТЬ, -ості (рос. вязкость; 
англ. уізсовіїу) - явища перенесення, що 
визначають дисипацію енергії при де- 
формації середовища. В. при деформаціях 
зсуву називається в. зсуву, при деформації 
всебічного стиснення - в. об'ємною, при 
одновісьовому розтягненні -  поздовж- 
ньою. Кількісною характеристикою в. є Її 
коефіцієнт. | В. рідин | при сталій 
температурі зазвичай збільшується зі зро- 
станням тиску. 

в. динамічна (рос. вязкость динами- 
ческая; англ. дупатіс уізсо5ігу) - те 
саме, що в'язкість (на відміну від кі- 
нематичної в'язкості). 

в. друга (рос. вязкость вторая; англ. 
зесопа уізсозігу) - те саме, що в'язкість 
об'ємна. 

в. кінематична  |коефіцієнт  кі- 
нематичної в'язкості| (рос. вязкость 
кинематическая,  козффициент  ки- 
нематической вязкости; англ. Кіпетатіс 
мізсозігу, | соебіісіепі | ої  Кіпетабіс 
мізсозіїу, мі5со5ієу/ депзієу гаїіо) - відно- 
шення коефіцієнта динамічної в'язкості 
до густини речовини. 

в. компонентів плазми (рос. вя- 
зкость  компонентов  плазмьш; англ. 
уізсозіїу ої ріа5та сопропепіз), як і 
в'язкість газів, характеризує незворотне 
перенесення імпульсу за рахунок внутрі- 
шньокомпонентних зіткнень. Для існува- 
ння цієї в'язкості необхідно, щоб роз- 
поділ частинок даного сорту за швид- 
костями відрізнявся - від локального 
максвеллового розподілу. В'язкість вини- 
кає за наявності градієнта середньої шви- 
дкості відповідної компоненти (електрон- 
ної, йонної). 

в. магнітна (|післядія магнітна! (рос. 


вязкость  магнитная,  последействие 
магнитное; англ.  сгеер,  сгеераре, 
сгееріпє, шпіаєпеїїс уіязсо5іїу, штарпеїіс 


абегебесі, птаєпеііс агійі) - відставання 
за часом зміни намагніченості феро- 
магнетика від зміни напруженості магніт- 
ного поля. У найпростіших випадках зале- 
жність зміни намагніченості ДМ від часу І 





84 


описується формулою АМ(С) - |М(0) - М.Ї 
з (М. - МОЙ - е"7. Тут М. і М. - від- 
повідно значення намагніченості без- 
посередньо після зміни магнітного поля і 
після встановлення нового рівноважного 
стану; 7 - константа, що характеризує 
швидкість процесу і називається часом 
релаксації. 

в. об'ємна (рос. вязкость обьбмная; 
англ. риїк уізсобігу, уоЇште уізсобіїу, 
Фагакйопа! уізсовіїу) - феноменологічна 
характеристика процесу дисипації енергії 
при об'ємних деформаціях середовища. 
Коефіцієнт в. о. 6 іноді називають також 
другим коефіцієнтом в'язкості, або 
другою в'язкістю, щоб підкреслити його 
відмінність | від | звичайної  стоксової 
в'язкості 7, яку називають також зсувною 
в'язкістю. В. о. характеризує квазірівнова- 
жний обмін 


ГАЗ 


Г 








енергією між поступальним рухом ча- 
стинок у звуковій хвилі та внутрішніми 
ступенями вільності в речовині (див. та- 
кож релаксація акустична). 

в. структурна (рос.  вязкость 
структурная; англ. 5ігисіигаї уізсобіїу, 
аррагепі уі5созігу) - в'язкість, яка по- 
в'язана з виникненням структури в рідині 
та залежить від градієнта швидкості її те- 
чії. В. с. характерна для дисперсних си- 
стем і розчинів полімерів. 


В'ЯЗКОПРУЖНІСТЬ, -ості (рос. вя- 
зкоупругость; англ. уізсоеїазтісіту, 
мізсоцз еіазтісігу ) - властивість матеріалів 
твердих тіл (полімерів, пластмас та ін.) 


ГАДОЛІНІЙ, -ю (рос. гадолиний; 
англ. радоїйпійт), СА - хімічний елемент 
ПІ групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 64, атомна маса 157,25; 
належить до сімейства лантаноїдів. При- 
родний г. складається з 6 стабільних 
ізотопів із масовими числами 154-158 та 
160 і слабкорадіоактивного -С4 (Ту» 
близько  1,1:10" років). Конфігурація 
зовнішніх електронних оболонок 
дз'рзд'Р'оз?р'д'6з?, Енергія йонізації дорі- 
внює 5,98 еВ. У вільному стані - срібля- 
сто-білий метал,  єс-модифікація має 
гексагональну решітку, при температурі 
12622:С переходить у 
В-модифікацію. Густина 7,886 кг/дм», 
їз З 131279С, шип - 3233'С. Сплави гадолі- 
нію з Ее, МІ, Со і ін. мають високу магніт- 
ну індукцію та магнітострикцію. Деякі 
солі (сульфат, хлорид та ін.) дуже 
парамагнітні, їх використовують для 
одержання наднизьких температур - 
0,001 К (див. також охолодження 
магнітне). 
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поєднувати властивості пружності та 
в'язкості. У даному випадку напруження 
та деформації залежать від історії перебі- 
гу процесу навантаження (деформації) у 
часі і характеризуються поглинанням 
енергії на замкнутому циклі деформації 
(навантаження) з поступовим зникненням 
деформації при повному знятті навантаже- 
ння. При цьому чітко вираженими є явища 
повзучості матеріалу та релаксації напру- 
жень. Властивість в. пов'язана з наявністю 
далеких взаємодій, що типово для матері- 
алів з довгими полімерними ланцюжками. 
Характеристики в. істотно залежать від 
температури. 


ГАЗ, -у (рос. газ; англ. раз; від грец. 
хбос - хаос) - агрегатний стан речовини, 
у якому атоми та молекули, що входять 
до його складу, майже вільно і хаотично 
рухаються в проміжках між зіткненнями, 
під час яких відбувається різка зміна ха- 
рактеру їхнього руху. Час зіткнення мо- 
лекул у г. значно менший за середній час 
їхнього пробігу. Гази не утворюють 
вільної поверхні і рівномірно заповнюють 
весь доступний їм об'єм. Термін "г." був 
введений у 17 ст. Я.Б.ван Гельмонтом 
І).В. уап Неїтоши). При певних тисках і 
температурах у результаті фазового пере- 
ходу г. перетворюється на рідину або 
тверде тіло. Найповніше вивчені власти- 
вості розріджених газів, у яких відстань 
між молекулами (за нормальних умов - 
10 нм) значно більша за радіус дії сил 
міжмолекулярної взаємодії (« 0,5 - 1 нм). 
У цьому випадку молекули можна роз- 
глядати як невзаємодійні матеріальні точ- 
ки, а модель г. що складається з них, 


ГАЗ 


ГАЗ 


Г 








називають ідеальним г. При підви- 
щенні густини г. процеси зіткнення віді- 
грають усе більшу роль, і розмірами мо- 
лекул та їхньою взаємодією вже не мож- 
на знехтувати. Такий г. називають 
реальним (неідеальним). 

Бозе-газ (рос. Бозе-газ; англ. Возе-раз) 
- газ із частинок, що підкоряються 
квантовій статистиці Бозе - Ейнштейна. 
Б-г. є, наприклад, "Не, атоми якого 
містять парне число нуклонів, і гази фо- 
тонів (квантів електромагнітного поля) і 
деяких квазічастинок, наприклад фононів 
(елементарні збудження кристалічної ре- 
шітки). Якщо можна знехтувати взає- 
модією між частинками, Б.-г. називається 
ідеальним. В  ідезальному Б.г. при 
температурах нижче температури ви- 
родження настає конденсація  Бозе- 
Ейнштейна. 

г. вироджений (рос. газ вьтрожден- 
ньшй; англ. деРепегате(4) баз) - газ, що 
має істотно квантові властивості в 
умовах, коли середня відстань між його 
частинками такого ж порядку (чи менша) 
середньої довжини хвилі де Бройля (див. 
також газ квантовий). Виродження на- 
стає, коли температура газу стає нижчою 
за температуру виродження. Залежно від 
спіну, існують вироджені Фермі-гази та 
вироджені Бозе-гази. Г. в. - стан ре- 


човини, широко розповсюджений у 
космосі. 

г. електровід'ємний (рос. газ зле- 
ктроотрицательньй; англ. 


еі|есігоперайує раз) - газ, атоми якого ле- 
гко приєднують до себе електрони 
внаслідок великої  електровід'ємності. 
Найбільш електровід'ємні Е, О, СІ. 

г. електрбнний (рос. газ злектрон- 
ньтй; англ. е|есігоп(іс) 8а5) - сукупність 
вільних електронів (електронів провід- 
ності) у кристалі, тобто електронів, здат- 
них брати участь у перенесенні струму. 

г. електрбнний двовимірний (рос 
газ злектроннь6й двумерньй; англ їм/о- 
дітепзіопаї еіесігоп(іс) раз) - система 
електронів, енергетичні стани яких від- 
повідають вільному руху лише вдовж 
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певної площини. Така система реалізує- 
ться в 

неоднорідних напівпровідниках (МДН- 
структури, р-п переходи, гетеропере- 
ходи, інверсійні шари, надтонкі плівки та 
ін.). 

г. ідеальний (рос. газ идеальньій; 
англ. ідеаї раз, регіесі Раз) - теоретична 
модель газу, в якій нехтують розмірами і 
взаємодією частинок газу і враховують 
лише їхні пружні зіткнення. Це первісне 
представлення було розширене: у ширшо- 
му розумінні г. і. складається з частинок, 
що являють собою пружні сфери або елі- 
псоїди, у юних проявляється атомна 
структура. | У розширеній моделі 
враховується не тільки поступальний, але 
й обертальний і коливальний рухи його 
частинок. 

г. іонізбваний (г. йонізбваний) (рос. 
газ ионизированнькй; англ. іопі7ей ваз) - 
газ, у якому атоми (всі або значна части- 
на) втратили по одному або по кілька 
електронів, які їм належать, і перетвори- 
лися на додатні йони. В особливих 
умовах можуть утворюватися і від'ємні 
йони. Див. також плазма. 

г. квантовий (рос. газ квантовьій; 
англ. диапішт 8а5) - розріджений газ, що 
складається з частинок, дебройлівська 
довжина хвилі ЛА яких набагато переви- 
щує їхній радіус взаємодії. Умова розрі- 
дженості газу МІ а?| «« 1 (М - число ча- 
стинок в одиниці об'єму, а - довжина 
розсіяння частинок, яка характеризує 
їхній радіус взаємодії) означає, що г. к. є 
майже ідеальним газом з розподілом ча- 
стинок за енергіями, близьким до роз- 
поділу, що дається статистикою Бозе- 
Ейнштейна або статистикою Фермі-Ді- 
рака - залежно від спіну частинок. Умова 
Ло »» |а| веде до такого обмеження на 
температуру Т г. к.: КТ «« БУ/(та?) з КТЯ 
(т - маса частинки). Властивості г. к. 
залежать від ступеня його виродження; 
вироджена температура Т, залежить від 
густини газу, Ть » БУ/М'/(тк) з Та? МУ, 
При Т»» Т, газ є невиродженим, і роз- 
поділ частинок за енергіями (швидкостя- 


ГАЗ 


ГАЗ 


Г 








ми) описується розподілом Больцмана 
(розподілом Максвелла). 

г. міжгалактичний (рос. газ межга- 
лактический; англ. іпіегРаїасіїс баз5) - 
газовий | компонент речовини, що 
заповнює Всесвіт і не входить у галакти- 
ки (за оцінками - до 80 96). Спостерігає- 
ться в околицях (коронах) галактик, ску- 
пченнях, надскупченнях, ланцюжках га- 
лактик і великих областей, що не мають 
галактик, розташованих між елементами 
великомасштабної структури Всесвіту - 
надскупченнями і ланцюжками галактик. 
Г. м. сильно йонізований. 

г. міжзбряний (рос. газ межзві- 
здньтй; англ. іпіег5іеЙаг раз) - основний 
компонент міжзоряного середовища, що 
складає близько 9995 його маси. Г. м. ха- 
рактеризується великою розмаїтістю 
структур, які виникають у ньому, фізи- 
чних умов і процесів, що відбуваються. 
Температура г. м. від 4 - 6 К до 10" К, 
концентрація частинок від 107 до 101072 
см". Умовами в г. м. визначається ха- 
рактер утворення зір(ок) (еволюції гала- 
ктик). 

г. міжпланетний (рос. газ межпланет- 
ньшй; англ. іпіегріапегагу раз) - газова 
складова міжпланетної речовини. 
Найбільш вивчений компонент г. м. - по- 
токи частинок, що висилаються Сонцем. 
На відстані 7 - 10 радіусів від Сонця гу- 
стина цього газу складає - 107-10? части- 
нок у см). 

г. Фермі (рос. газ Ферми; англ. Еегті 
Раз) - газ, частинки якого підкоряються 
статистиці Фермі-Дірака. Для фізичних за- 
стосувань найцікавішим є випадок части- 
нок зі спіном 1/2, які можуть складати г. 
Ф. 

гази | благорбдні (рос. | газьї 
благородньте; англ. побіе ба5е5) - те 
саме, що гази інертні. 

гази інертні |гази шляхетні, гази 
благорбдні, гази рідкісні| (рос. газьї 
инертньге, газьт благородньтге, газьт ред- 
кие; англ. іпегі ра5ез5, побіе ра5е5, гаге 
разез, геасійопіе55 ба5е5) - елементи голо- 
вної підгрупи МІ групи періодичної си- 
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стеми елементів: гелій (Не), неон (Ме), 
аргон (Аг), криптон (Кг), ксенон (Хе) і 
радіоактивний радон (Вп). 

гази рідкісні (рос. газьт редкие; англ. 
гаге разез) - те саме, що гази інертні. 

гази розріджені (рос. газьг разре- 
женньте; англ. Фіїшіей ваз5е5) - гази при 
тисках нижче атмосферного. Власти- 
вості г. р. залежать від співвідношення 
довжини вільного пробігу І і характе- 
рних розмірів посудини А, в якій пере- 
буває газ. При І » А, що відповідає ти- 
скові р - 103 мм рт. ст., властивості 
розрідженого газу визначаються не 
міжмолекулярними зіткненнями, а зі- 
ткненнями молекул зі стінками посу- 
дини, що наближає його до ідеального 


газу. 
гази шляхетні (рос. газьт 
благородньте; англ. побіе ба5е5) - те 


саме, що гази інертні. 


ГАЗЕР, -а (рос. газер; англ. бавег; 
абревіатура від англійської | фрази 
"Сатта Кау Апріїйсайоп Бу 5йтиіатед 
Етіззіоп ої Вадіацоп" - "підсилення у-ви- 
промінювання за допомогою вимушеного 
випромінювання") - те саме, що гама-ла- 
зер. 


ГАЗОПРОНИКНІСТЬ, | -ості (рос. 
газопроницаємость; англ. Ра5 
регтеабійгу) - здатність конденсованих 
тіл пропускати газові потоки в процесі 
газопроникнення. Газопроникнення нале- 
жить до перенесення явищ і викликається 
градієнтом хімічних потенціалів. Процес 
газопроникнення складається з декількох 
стадій: поглинання частинок газу поверх- 


нею конденсованого середовища, 
проходження газу через нього, виділення 
газу на протилежній поверхні 


конденсованого тіла і десорбція частинок 
газу з поверхні. Кожна з цих стадій може 
супроводжуватися дисоціацією молекул 
газу, газ може йонізуватися або вступати 
з молекулами (атомами) конденсованого 
середовища в хімічні реакції. На заклю- 
чній стадії газопроникнення частинки 


ГАЛА 


ГАЛА 


Г 








можуть асоціювати. Існує кілька типів г.: 
ламінарна, молекулярна, ефузійна (або 
кнудсенівська), дифузійна. 


ГАЛ, -а (рос. Гал; англ. баї) - 
найменування одиниці прискорення в си- 
стемі одиниць СГС, вживається часто в 
геофізиці. Названа на честь Г. Галілея 
(С. Саїеї). 1 Гал - 1 см/с?, застосовують 
також частинну одиницю - мілігал (1 мГал 
2109? м/с?). 


ГАЛАКТИКА |шлях Чумацький, 
шлях Молочний | (рос. Галактика, путь 
Млечньюшй; англ. Саіаху, Мербиіа, Уіа 
Гастеа; від грец. усЛактікос - молочний) 
-- велика зоряна система (містить 710" зі- 
рок), до якої належить Сонце і разом з 
іншими членами Сонячної системи 
Земля. Г. включає зорі різноманітних ти- 
пів і міжзоряне середовище, у тому числі 
магнітні поля, частинки високих енергій 


(космічне проміння). За своєю 
структурою Г. належить до спіральних 
галактик. Маса Г., 


яка оцінюється за рухом зірок у загаль- 
ному гравітаційному полі Г., складає 

-10" мас Сонця. Можливо, Г. має при- 
ховану масу. Значна сплюснутість диска 
Г. вказує на її швидке обертання навколо 
осі (див. також обертання галактик). 
Період обертання Г. в околицях Сонця 
складає 240-250 млн. років, це - т. зв. га- 
лактичний рік. Г. не є незмінною, у Її 
диску й зараз відбувається процес утворе- 


ння зірок. 
г-ки (рос. галактики; англ. раіахіе5) - 
чітко обмежені, кгравітаційно зв'язані 


зоряні системи, розташовані поза нашою 
Галактикою. Г. містять від декількох 
мільйонів до багатьох тисяч мільярдів зі- 
рок. Сучасній астрономії доступно для 
вивчення більше мільярда г., але практи- 
чно вивчено лише кілька тисяч найбільш 
яскравих. Г. - основний структурний 
елемент більш великих об'єднань - скуп- 
чень і надскупчень г. що визначають 
великомасштабну структуру Всесвіту. За 
морфологічними ознаками г. поділяють 
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на 3 основні типи: еліптичні (Е), спі- 
ральні (5), неправильні (Іг); кожний з ти- 
пів містить кілька підтипів. Г. мають 
помітну світність у радіодіапазоні. 

г-ки сейфертівські (рос. галактики 
сейфертовские; англ. 5еуїегі ваіахіез) - 
спіральні галактики (5УС) 3 активними 
ядрами (К. Сейферт ІС. Зеуїегії, 1942). За 
виглядом спектрів 5УС поділяються на 
три типи: 5у1 (широкі дозволені та вузькі 
заборонені лінії), 5у2 (і ті й інші лінії 
вузькі), 5у3 ("лайнери" - лінії вузькі, від- 
носно велика інтенсивність ліній низької 
йонізації). За цими ознаками і квазари мо- 
жна віднести до типу 5У1. Галактики 5уС 
відрізняються спектрами в  рентгені- 
вській, інфрачервоній області, в області 
радіовипромінювання. 5УС - або фаза в 
еволюції будь-якої спіральної галактики, 
або особливий клас об'єктів, що відрізня- 
ються від "нормальних" спіральних гала- 
ктик. Інтенсивні дослідження свідчать 
скоріше на користь другої гіпотези. 

г-ки спіральні (рос. галактики спи- 
ральньге; англ. зрігаї раіахіез) - галакти- 
ки, у будові яких помітні гілки спі- 
ральної форми. 


ГАЛІЙ, -ю (рос. галлий; англ. 
раШит), Са - хімічний елемент ПІ групи 
періодичної системи елементів, атомний 
номер 31, атомна маса 69,723. Природний 
Са складається з двох стабільних ізотопів 
Са (60,19) і "Са (39,9 96). Конфігурація 
зовнішніх оболонок 45" р'. Енергія йоніза- 
ції дорівнює 5,998 еВ. У вільному стані 
г. - сріблясто-білий метал, кристалічна 
решітка о-Са ромбічна, у вузлах якої 
перебувають двоатомні молекули г. Гу- 
стина твердого г. 5,9037 кг/дм? (29,623), 
їл 7 29,76'С, їшип 7 2205"?С. За хімічними 
властивостями - близький аналог алю- 
мінію. Г. застосовують для виготовлення 
високотемпературних термометрів, 
манометрів, у дифузійних насосах, у ви- 
робництві дзеркал із високою  відби- 
вальною спроможністю, сплави г. ви- 
користовують у протипожежних при- 
строях. Са, СаАз, ба5Ь та ін. є напів- 


ГАЛЬ 


ГАМА 


Г 








провідниками і застосовуються у високо- 
температурних  випрямлячах,  транзи- 
сторах, сонячних батареях, як приймачі 
ІЧ випромінювання. 


ГАЛОГЕНИ, -ів, мн. (рос. галогеньг; 
англ. раїорРеп5; від грец. «Ас - сіль, род. 
відм. дМос і уємєст - народження; виник- 
нення) - хімічні елементи головної групи 
МІ! групи періодичної системи елементів 
(Е, СІ, Вг, І, Аб. Усі (крім Аг) мають 
стабільні ізотопи. Конфігурація зовні- 
шніх електронних оболонок атомів гало- 
генів 5р'. Усі г. - типові неметали, у 
вільному стані складаються з двоатомних 
молекул, які порівняно легко дисоціюють 
на атоми. За звичайних умов Е ІСІ - гази, 
Вг - рідина, І та, мабуть, Аї (отриманий 
тільки в мікрокількостях) - тверді ре- 
човини. Хімічна активність г. велика, при 
взаємодії з металами утворюються солі 
(галогеніди, наприклад МасСІ). 


ГАЛЬВАНОМЕТР,  -а (рос. га- 
льванометр; англ. ваїмапотеїег) - чу- 
тливий прилад для вимірювання напруги. 

г. магнітоелектричний (рос. га- 
льванометр магнитозлектрический; 
англ. тарпеїоєіесігіс ваіуапотеїег) - при- 
лад високої чутливості до струму або 
напруги, у якому переміщення рухливої 
частини зумовлено взаємодією між магніт- 
ним потоком постійного магніта і провід- 
ником зі струмом. Магнітні гальванометри 
застосовуються як нульові прилади при ну- 
льових методах вимірювання і для вимірю- 
вання малих сталих струмів, напруг і кі- 
лькостей електрики одиничних імпульсів 
струму. , 

г.  строборезонансний (рос.  га- 
льванометр строборезонансньшй; англ. 
5ігобогезопапсе  раїуапотеїег) - ви- 
сокочутливий гальванометр  магніто- 
електричної системи для електричних 
схем порівняння типу вимірювальних 
мостів, які реєструють змінні напруги 
схеми порівнювання методом резонансу, 
коли власна частота коливань рухомої ча- 
стини гальванометра дорівнює різниці ча- 
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стот комутатора та вимірюваного струму. 
Г. с. дозволяє виявляти змінні струми до 
10 А з частотами до кількох кілогерців. 
Див. також прилади нульові. 

г. струнний (рос. гальванометр 
струнньтй; англ. 5ігіпр Раїумапотеїег) - 
електровимірювальний прилад магніто- 
електричної системи, рухомою частиною 
якого є провідник (струна), натягнутий 
між полюсами магнітної системи. 
Провідник здатен відхилятися внаслідок 
взаємодії струму, що протікає через ньо- 
го, з магнітним полем, причому величина 
відхилення прямо пропорційна вимірю- 
ваній силі струму. Г. с. має високу чутли- 
вість і стійкість до механічних завад. 


ГАМА (рос. гамма; англ. ратіта), У - 
1) одиниця напруженості магнітного 
поля, що дорівнює одній стотисячній 
ерстеда: 
1Уу2107Е з 7,95775:10 7"А/м; 2) частинна 
одиниця маси, яка рідко застосовується: 
1у-109кго109г. 


ГАМІЛЬТОНІАН, -а Гоператор Га- 
мільтона, набла-оператор| (рос. гами- 


льтониан, оператор Гамильтона, 
набла-оператор; англ.  Патійопіап, 
Натійоп  орегаїог,  пабіа,  епегру 


орегаїог) - квантовомеханічний оператор, 
який відповідає функції Гамільтона в кла- 
сичній механіці і визначає еволюцію 
квантової | системи. У представленні 
Шредінгера ця еволюція описується зале- 
жністю від часу вектора стану | ф) си- 
стеми, що задовольняє Шредінгера рівнян- 


ня і ПЕ | мф- 1 |уФ де Н- гамільтоніан. 


Якщо класична функція Гамільтона не 
залежить явно від часу, то вона є інте- 
гралом руху і значення її збігається з 
енергією системи. Відповідно г. системи в 
цьому випадку є оператором енергії. Якщо 
г. укладу має деяку симетрію, то оператор, 
який здійснює перетворення симетрії, 
комутує з г. Г. системи отримують із кла- 
сичної  гамільтонової функції полів 


ГАУС 


ГАУС 


Г 








заміною класичних величин відповідними 

операторами. Наприклад, для частинки 

маси т у зовнішньому потенціальному полі 

М, у, 7) г. має вигляд: 
році А2 яд 

уз уверсзме зле о а з чУСХ, у, 2). 

2т 

г. спіновий (рос. кгамильтониан 
спиновьшй; англ. 5ріп НатіПопіап) - 
оператор енергії спінової підсистеми ато- 
мів, іонів, молекул і твердих тіл, що вира- 
жається через оператори спіну електронів 
і нуклонів фізичних об'єктів. Складається 
з двох частин - квазікласичної та обмін- 
ної. Р 

ГАРМАТА електронна (рос. пу- 
шка м злектронная; англ. іпіесіог, 
рип). 

г. електронна (рос. пушка злектрон- 
ная; англ. еіесігоп іпіесіог, еіесігоп рип, 
вип) - емісійна з система, в якій 
електрони, що вилетіли з катода, при- 
скорюються і формуються у вигляді 
тонкого електронного пучка. Е. г. 
входить як основна частина в електрон- 
нопроменеву трубку. 

г. плазмова (рос. пушка плазменная; 
англ. ріавта іпіесгог) - те саме, що інже- 
ктор плазмовий. 


ГАРМОНІКИ, род. -нік, мн. (рос. га- 
рмоники; англ. рагтюопісз). 

г. оптичні (рос. гармоники оптиче- 
ские; англ. орійса! пагтопіс5) - оптичне 
випромінювання з частотою й), кратною 
основній частоті випромінювання (0): 
Фог по (п - 1, 2, 3, ...). Можливість 
генерації г. о. пов'язана з нелінійною 
залежністю поляризації середовища від 
напруженості електричного поля світло- 
вої хвилі, що поширюється в ньому (див. 
також поляризація нелінійна). 


ГАСІННЯ (рос. тушение; англ. 
дмепсріпе). 

г. люмінесценції (рос. тушение лю- 
минесценции; англ. Іштіпез5сепсе 


амепсріпе) - явище зменшення світлового 
виходу люмінесценції, яке спостерігається 
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в кристалах та розчинах. Причиною г. л. є 
підвищення за певних умов ролі безви- 
промінювальних переходів зі збуджених 
станів у нормальні в самій молекулі, а та- 
кож передача енергії збудженої молекули 
молекулам сторонньої речовини-гасильни- 
ка. 


ГАУСС, -а, Гс (рос. Гаусс, Гс; англ. 
Сацшз5, С5) - одиниця магнітної індукції 
системи одиниць СГС (симетричної, або 
гауссової) і системи одиниць СГСМ. На- 
звана на честь К.Ф. Гаусса (К.Е. Сац55). 
1 Ге з- 10--Тл (див. також Тесла). 


ГАУССМЕТР, -а (рос. гауссметр; 
англ. рацязтетег) - те саме, що магнітб- 
метр. 


ГАФНІЙ, -ю (рос. гафний; англ. 
Найпішт), НЕ - хімічний елемент ІМ 
групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 72, атомна маса 178,49. 
Природний г. складається з 6 стабільних 
ізотопів з масовими числами 174, 176- 
180. Конфігурація зовнішніх оболонок 
55/р'4265?, Енергія йонізації дорівнює 7,5 
еВ. У вільному стані - сріблясто-сірий 
метал, існує в двох модифікаціях. Чистий 
г. пластичний, піддається прокатці, куван- 
ню, штампуванню. За хімічними власти- 
востями  - повний аналог цирконію. 
Знаходить застосування в ядерній 
енергетиці, тому що має високий переріз 
захоплення теплових нейтронів. 


ГВИНТ, -а (рос. винт; англ. 8сгем/). 

г. динамічний Гдинама| (рос. винт 
динамический, динама; англ. дупатіс 
5сгем/) - сукупність діючих на тверде 
тіло сили та пари сил, що лежить у пло- 
щині, перпендикулярній до сили. 

г. кінематичний (рос. винт ки- 
нематический; англ. Кіпетаїїс 5сгем/) - 
сукупність вектора кутової швидкості та 
паралельної | йому швидкості  по- 
ступального руху твердого тіла. При 
гвинтовому русі його кутова та по- 
ступальна швидкості утворюють г. к. 


ГЕЛІ 


ГЕЛІ 


Г 








ГЕКТО..., г (рос. гекто..., г; англ. 
Несто..., Б; від грец. Екатом - сто) - основа 
для утворення кратної одиниці, у 100 
разів більшої за початкову. Наприклад: 1 
гВт - 100 Вт. 


ГЕКТОПАСКАЛЬ, я (рос. 
гектопаскаль; англ. НПесіоразсаї; від 
гекто...і паскаль) - одиниця тиску та ме- 
ханічного напруження СІ, позначається 
гПа. 1 гПа - 100 Па - 1000 дин/см? - 10,2 
кгс/м? з 
103 бар - 0,75 ммрт. ст. 

ГЕЛІЙ, -ю (рос. гелий; англ. пейит; 
від грец. пос - сонце; лат. Нейит), Не - 
хімічний елемент МП групи періодичної 
системи елементів, інертний газ, атомний 
номер 2, атомна маса 4,002602. Електрон- 
на конфігурація г. 1 57, Енергія йонізації 
24,5887 еВ  - найвища серед усіх 
елементів. Радіус атома г. за шкалою 
Бокія - Бєлова 0,122 нм. Природний г. 
складається з двох стабільних ізотопів "Не 
(99,999862 96) і "Не. Г. - легкий без- 
барвний одноатомний газ, густина при 
температурі 09?С і тиску  1,013:10Па 
становить 0,178467 кг/м?, у воді розчиня- 
ється погано. Температура кипіння - 4,22 К 
- найнижча серед усіх рідин. Г. - єдиний 
елемент, що не твердне при нормальному 
тиску (2,5 МПа; див. також гелій 
твердий). Хімічно пасивний, стійкі 
сполуки г. невідомі. Використовується 
для охолодження атомних реакторів. 

г. рідкий (рос. гелий жидкий; англ. 
Шамід Беїйшт). Рідкі ЗНе і "Не (та їхні роз- 
чини) - єдині в природі рідини, які не 
тверднуть при абсолютному нулі 
температури (при атмосферному тиску). 
Завдяки малій масі атомів гелію і ха- 
рактерному для атомів інертних газів сла- 
бкому притяганню між ними при знижен- 
ні температури квантові ефекти в рідкому 
гелії ("нульові коливання" атомів при Т - 
0) перешкоджають його кристалізації. Не 
і "Не - квантові рідини. Рідкий Не - Фе- 
рмі-рідина, підкоряється статистиці Фе- 
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рмі- Дірака; рідкий "Не - Бозе-рідина, під- 
коряється статистиці Бозе-Ейнштейна. 
Рідкий "Не при Т - Т) (т. зв. 2. - точка) 
має фазовий перехід 2-го роду, нову фазу 
називають Не П (має аномально високу 
теплопровідність і надплинність 
(П.Л. Капіца, 1938; Л.Д. Ландау, 1941). 

г. твердий (рос. гелий твердь(тй; англ. 
50ї4 Бейит) - гелій у кристалічному 
стані, існує тільки при досить високих 
тисках. Відомі три стійкі кристалічні 
модифікації "Не:  гексагональна | щі- 
льноупакована при тисках вище 25 атм 
(0,5 МПа); кубічна об'ємноцентрована у 
вузькій області діаграми стану "Не, по- 
в'язаною з кривою плавлення в інтервалі 
температур 1,46 - 1,77 К; кубічна гране- 
центрована при температурах Т» 149КІі 
тисках 2 105 МПа (1050 атм). Для гелію 
характерна низька густина (до 0,19 г/см), 
висока стисливість і пластичність. Кри- 
сталічні модифікації ЗНе такі ж, як у "Не, 
але існують при інших тисках |і 
температурах. 


ГЕЛІКОН, -а (рос. геликон; англ. 
Неїсоп; від грец. пЛіб - кільце, спіраль, 
род. відм. пЛікос) -  слабкозагасна 
електромагнітна хвиля, що збуджується в 
газовій плазмі або плазмі твердих тіл, яка 
перебуває в сталому магнітному полі Н. 
Електричне поле г. Е еліптично поляри- 
зоване в площині, перпендикулярній до 
Н. Ступінь еліптичності дорівнює со58, 
де 0- кут між Н і напрямком поширення 
хвилі (хвильовим вектором К). При цьому 
вектор Е обертається в той же бік, у який 
обертаються надлишкові носії заряду в 
полі Н. Магнітне поле хвилі має колову 
поляризацію в площині, перпендикуля- 
рній до К. Г. виникає за рахунок недиси- 
пативного холлівського дрейфу  заря- 
джених частинок у сильному магнітному 
й електромагнітному полях (див. також 
ефект Холла). В іоносферній плазмі гелі- 
кони відомі під назвою атмосферики-сви- 
стівки (чи вістлери). 


ГЕНЕ 


ГЕНЕ 


Г 








ГЕНЕРАТОР, -а (рос. генератор; 
англ.  репегаїог,  ептійег,  епегеігег, 
ргодисег; (коливань) репегаїог, о5сійабог, 
дгіуег; (групи)  репегаїог; (схема) 
о5сійачіпє  сігсиії,  о5сійаїіоп  сігсиії, 
о5сіЙатогу сігсиії; від лат. бепегаїог - ви- 
робник, витворювачу). 

блбкінг-генератор (рос. блокинг- 
генератор; англ. Біоскіпр  репегабог, 
ЬосКіпє озсійаог, 5игое єепегаїог) - те 
саме, що генератор блокувальний. 

г. ВС (рос. генератор КС; англ. ВЕС 
репегаїог) - автогенератор синусоїдних 
коливань, у якому вибірне (селективне) 
коло, що визначає частоту автоколивань, 
містить лише ємності С та активні опори 
ЕК. Робочий діапазон від декількох Гц до 
сотень кГц. У генераторах КС викори- 
стовують однокаскадні та двокаскадні 
підсилювачі | з | додатним зворотним 
зв'язком.  ШПерестроєння здійснюють, 
змінюючи ємності конденсаторів. 

г. блокувальний  |блбкінг-генера- 
тор| (рос. блокинг-генератор; англ. 
ЬосКіпеє єепегаїог, БіосКіпе о5сійаєог, 
зигое репегатог; від англ. БіосКіпе, букв. - 
затримування) - релаксаційний генератор 
імпульсів, який виготовлено у вигляді 
однокаскадного підсилювача з транс- 
форматорним зворотним зв'язком. Може 
працювати в автоколивальному режимі, 
генеруючи короткочасні імпульси з ви- 
сокою прогальністю (шпаруватістю), і в 
очікувальному режимі, створюючи 
поодинокі імпульси при подачі сигналу 
запуску в базове або колекторне коло. 
Електронний прилад у г.б. (лампа, 
транзистор) споживає енергію тільки під 
час генерації. Г. б. добре синхронізується 
зовнішнім періодичним сигналом, і його 
можна використовувати для ділення ча- 
стоти. 

г. ван-де-Граафа (рос. генератор 
ван-де-Граафа; англ. уап Че Стааїї 
Репегаїог) - електростатичний генератор 
високої сталої напруги, у якому для пере- 
несення електричних зарядів викори- 
стовується діелектричний транспортер у 
вигляді гнучкої стрічки. Запропонований 
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у 1931 Р. ван-де-Граафом (В.уап де 
Стаай)). Див. також генератор електро- 
статичний. 

г.  вбдневий (рос. генератор 
водородньгй; англ. рудгорРеп Репегаїог) 
- квантовий генератор високостабільних 
електромагнітних коливань, робота яко- 
го засновується на вимушеному виси- 
ланні фононів атомами водню. Г. в. слу- 
гує частотним  репером активних 
квантових стандартів частоти. У цьому 
генераторі використовується квантовий 
перехід у слабкому магнітному полі Н 
між магнітними підрівнями надтонкої 
структури основного стану (Е - 1, т - 0) 
-3 (Е - 0, т - 0) (див. також атом, спе- 
ктри атомні, ефект Зеємана); частота 
цього переходу У» - (1420405751,786 - 
428,1:103Н? з 0,0046) Гц. 

г. Гартмана (рос. генератор Га- 
ртмана; англ. Нагітапп бепегаїог) - га- 
зоструменевий випромінювач звуку, 
робота якого грунтується на виникненні 
коливного режиму течії надзвукового 
недорозширеного струменя при його га- 
льмуванні порожнистим резонатором (Ю. 
Гартман |). Нагітаппі). Г. г. являє собою 
слабкозвужуване кругле сопло, перед 
яким співвісно розташований циліндри- 
чний резонатор, своїм відкритим кінцем 
напрямлений назустріч газовому 
струменю. Використовується для 
інтенсифікації процесів тепло- та масооб- 
міну в УЗ полі, для коагуляції аерозолей, 
піногасіння, розпилення рідин. 

г. групи |оператор інфінітезима- 
льний| (рос. генератор группьв, инфи- 
нитезимальньшй оператор; англ. ргопр 
репегаїог, іпйпіїезіта! орегаїог) - точні- 
ше, генератор представлення Т, - Т(Ф), 
..» Ф") групи Лі С, параметризованої в 
околі її одиничного елемента е каноні- 
чними параметрами  Ф", - оператор 


їш з ОТ/ПФ|,. ,. Генератори групи І, 
породжують алгебру Лі представлення Т, 
і задовольняють співвідношення (|, 15| - 
Созіь де Саив - структурні константи 


ГЕНЕ 


ГЕНЕ 


Г 








алгебри. У класичній механіці, де алгебру 
Лі породжують дужки Пуассона, 
генератори групи реалізуються як функ- 
ції канонічних змінних. Важливим при- 
кладом є група калібрувальних пере- 
творень, для якої генератори групи - 
зв'язки першого роду (див. також 
формалізм гамільтонів). 

г. динатрбнний (рос. генератор ди- 
натронньтй; англ. Фупаїгоп о5сіШаїог) - 
генератор незагасних електричних коли- 
вань, у якому коливання підтримуються 
за рахунок від'ємного опору ділянки 
катод-анод чотириелектродної електрон- 
ної лампи, що працює в умовах динатрон- 
ного ефекту анода і називається ди- 


натроном. 
г. електромагнітних коливань (рос. 
генератор  злектромагнитньх  коле- 


баний; англ. еїесіготарпеіїс о5сіЙатог) - 
пристрій для отримання електромагнітних 
коливань потрібного виду (певних частот, 
амплітуд і фаз для гармонічних коливань, 
форми в часі для імпульсних коливань і т. 
д.. У г. е. к. здійснюється перетворення 
електричної енергії з джерел сталої 
напруги та струму або енергії первинних 


електромагнітних коливань чи інших 
форм енергії в енергію генерованих 
електромагнітних коливань. Принципи 


побудови і конструкція г. е. к. залежать 
від діапазону генерованих частот. Роз- 
різняють генератори низьких частот і 
радіочастот, НВЧ генератори, оптичні 
квантові генератори (лазери), генератори 
випадкових сигналів. 

г. електростатичний (рос. генератор 
злектростатический; англ. еіесігозіаіс 
репегаїог) - пристрій для розділення 
електричних зарядів, принцип дії якого 
полягає у переміщенні електричних заря- 
дів проти сил електричного поля, причо- 
му робота, яка витрачається на переміще- 
ння зарядів, перетворюється в електричну 
енергію. Застосовується або як генератор 
високих напруг, або в електростатичних 
прискорювачах заряджених частинок. 

г. електрохімічний (рос. генератор 
злектрохимический; англ. 
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еіесігоспетісаї репегаїог) - див. джерела 
струму хімічні. 

г. заряджених торобідів адіабатичний 
(рос. генератор заряженньжх тороидов 
адиабатический; англ. адіаратіс 
репегатог ої спагеедй їогоїдз) - див. адге- 
затор. 

г. імпульсний (рос. генератор импу- 
льсньй; англ. ітриїзе рРепегаїог, риїізе 


репегаїог, з5игре репегаїог, іптриїізег, 
ітриїзе  о5сійагог, риізе(4) озсійаєог, 
риїзег) - електронний пристрій для 


створення послідовності імпульсів або 
поокремлених відеоімпульсів. Найбільш 
простим за будовою г. і. є блокувальний 
генератор. Зазвичай г. і. складається із 
задавального джерела коливань і форму- 
вальника, що створює імпульси необхі- 
дної (як правило, близької до прямокут- 
ної) форми, тривалості й амплітуди (по- 
тужності). Джерелом може слугувати 
генератор синусоїдних або релаксаційних 
коливань (генератор пилкоподібної 
напруги, мультивібратор і т.д.). 

г. каскадний, КГ (рос. генератор 
каскаднькй, КГ; англ. сазсаде репегаїог) 
- пристрій для перетворення низької 
змінної напруги у високу сталу напругу. 
Низька напруга випрямляється в окремих 
каскадах, а потім отримані сталі напруги 
вмикаються послідовно та підсумовую- 
ться. 

г. квантовий (рос. генератор 
квантовьшй; англ. диапішт репегаїог) - 
пристрій, що генерує електромагнітне ви- 
промінювання за рахунок вимушеного 
висилання фотонів ансамблем мікроча- 
стинок. При термодинамічній рівновазі 
системи мікрочастинок, яка взаємодіє з 
електромагнітним полем, вимушене ви- 
силання фотонів значно менше від по- 
глинання їх частинками. Г. к. був за- 
пропонований і реалізований у 1954 
незалежно двома групами радіофізиків 
(Н.Г, Басов і А.М. Прохоров та Ч. Таунс 
зі співробітниками), що працювали в 
області радіоспектроскопії. Вони 
показали, що для створення г. к. необхі- 
дно об'єднати ансамбль мікрочастинок 


ГЕНЕ 
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Г 








(робочу речовину) з елементом додатного 
зворотного зв'язку та забезпечити 
інверсію заселеностей робочих енергети- 
чних рівнів ансамблю мікрочастинок. 
Вони створили такий генератор, у якому 
робочою речовиною слугував пучок мо- 
лекул МН»з, елементом зворотного зв'язку 
- об'ємний резонатор, а інверсія 
населеностей досягалася сортуванням мо- 
лекул за енергіями (молекулярний 
генератор). У 1960 були створені г. к. 
оптичного діапазону - лазери. Див. та- 
кож лазер твердотільний, лазери га- 
зорозрядні, бптика нелінійна. 

г. квантовий | оптичний (рос. 
генератор квантовьгй оптический; англ. 
оріїсаї диапіит репегаїог) - див. лазер. 

г. кварцовий (рос. генератор 
кварцевьїшй; англ.  сгузіаї-сопігойей 
о5сіЙатог, ріегоеїесігіс оз5сійатог, диагі?- 
сгузгаї 
(сопігойей) озсіНатог) автогенератор 
електромагнітних коливань із коливною 


системою, до складу якої входить 
кварцовий резонатор; призначений для 
одержання коливань з високою 


стабільністю частоти. Принцип побудови 
електричної схеми г. к. і його дія такі ж, 
як і у звичайних генераторів електро- 
магнітних коливань. 

г. магнітогідродинамічний ЇМГД- 
генератор) (рос. генератор магнитоги- 
дродинамический, МГД-генератор; 
англ. тарпеїопудгодупатіс репегабог, 
МНО репегаїог) - пристрій, у якому за 
рахунок явища електромагнітної індукції 
в каналі з накладеним магнітним полем 
внутрішня теплова або кінетична та по- 
тенціальна енергія потоку електропровід- 
ного середовища перетворюється в 
електричну енергію. Робочим тілом г. м. 
може бути низькотемпературна плазма 
або провідна рідина (рідкі метали, 
електроліти). Г. м. складається з канала, в 
якому формується потік, індуктора, що 
створює стаціонарне або змінне (рухоме) 
магнітне поле, системи знімання енергії 
за допомогою електродів (кондукційні г. 
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м. або індуктивного зв'язку потоку з ко- 
лом навантаження (індукційні г. м.). 

г. молекулярний (рос. генератор мо- 
лекулярньгїшй; англ. плоїесиціаг бепегаїог, 
тоїіесиіаг о5сіЙаїог) - перший квантовий 
генератор, у якому електромагнітні коли- 
вання НВЧ кгенерувалися за рахунок 
вимушених квантових переходів молекул 
МН» (див. також електроніка квантова). 
Молекули МНз, що мають електричний 
дипольний момент, пролітаючи через 
неоднорідне електричне поле, відхиляю- 
ться по-різному - залежно від їхньої вну- 
трішньої енергії (див. також ефект Шта- 
рка). Молекули, що перебувають у верх- 
ньому енергетичному стані, відхиляю- 
ться до осі конденсатора і попадають 
усередину об'ємного резонатора, де вони 
висилають фотони під впливом електро- 
магнітного поля резонатора. Створені г. 
м. і на інших дипольних молекулах у 
діапазоні сантиметрових і міліметрових 
хвиль. Вони використовуються як радіо- 
спектроскопи високої роздільності. 

г.  нейтрбнний (рос. генератор 
нейтронньтй; англ. пецігоп бепегаїог) - 
установка для отримання нейтронних пу- 
чків високої інтенсивності, що складає- 
ться з великострумового прискорювача 
заряджених частинок (протонів, 
дейтронів, електронів) і мішені - 
конвертора. Інтенсивні імпульсні потоки 
нейтронів одержують за допомогою про- 
тонних прискорювачів - т. зв. мезонних 
фабрик, де нейтрони безпосередньо виби- 
ваються протонами з ядер. 

г. оптичний (рос. генератор оптиче- 
ский; англ. оріїса! репегаїог) - див. ла- 
зер. 

г. параметричний (рос. генератор 
параметрический; англ.  рагатеїгіс 
о5сійатог) - генератор електромагнітних 
коливань - система, у якій коливання 
збуджуються та підтримуються періоди- 
чною зміною її реактивного параметра 
(ємності С або індуктивності І). Див. та- 
кож генерація параметрична та підси- 
лення електромагнітних коливань. 
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г. світла параметричний (рос. 
генератор света параметрический; англ. 
рагатеїгіс ПеПі репегаїог) - джерело ко- 
герентного оптичного випромінювання, у 
якому потужна світлова хвиля однієї ча- 
стоти (частоти подачі), проходячи через 
нелінійний кристал, перетворюється у сві- 
тлові хвилі інших, менших частот. Часто- 
ти параметрично збуджуваних хвиль ви- 
значаються дисперсією світла в кристалі і 
при її зміні можуть плавно  перебу- 
довуватися при фіксованій частоті подачі. 
С.А. Ахманов, Р.В. Хохлов, 1962 (перед- 
бачені); Дж. Джордмейн (|). Сіогатаїпеї, 
Р. Міллер | ГВ.МіШег|, С.А. Ахманов, 
Р.В. Хохлов зі співробітниками, 1965 
(створені). Для збільшення потужності г. 
с. п. кристал розміщують усередині від- 
критого резонатора. Окремі г. с. п. забез- 
печують перебудову частоти в межах 
10 90 від частоти подачі. 

г.  пилкоподібної 0 напруги (рос. 
генератор пилообразного напряжения; 
англ. зам'іосїй репегаїог, гатр репегатог) 
- генератор напруги (струму), які змінюю- 
ться лінійно, електронний пристрій, що 
формує періодичні коливання напруги 
(струму) пилкоподібної форми. Основне 
призначення г. п. н.- керування часовою 
розгорткою променя в пристроях, де ви- 
користовуються електроннопроменеві 
трубки. Г. п. н. застосовують також у 
пристроях для порівняння напруги, ча- 
сової затримки та розширення імпульсів. 
Для одержання пилкоподібної напруги 
використовують процес зарядки (розряд- 
ки) конденсатора в колі з великою сталою 
часу. 

г. плазмовий (рос. генератор пла- 
зменньтй; англ. ріазта репегаїог) - 1) 
генератор низькотемпературної плазми, 
те саме, що плазмотрбн. 2) Плазмовий 
генератор НВЧ випромінювання - дже- 
рело електромагнітного випромінювання, 
що виникає при взаємодії релятивістсько- 
го пучка електронів з плазмою. 

г. релаксаційний |генератор рела- 
ксаційних коливань| (рос. генератор 
релаксационнь(й, генератор релаксаци- 
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онньх  колебаний; англ.  геіахакіоп 
репегаїог,  геіахаїїоп о5сійатог)  - 
генератор електромагнітних коливань, У 
якому ні пасивні кола, ні активний нелі- 
нійний елемент не мають резонансних 
властивостей. 

г. релаксаційних коливань (рос. 
генератор релаксационньїх колебаний; 
англ. кеіахайоп  Репегаїог, геіахаїоп 
озсійатог) - те саме, що генератор рела- 
ксаційний. 


г. транзисторний (рос. генератор 
транзисторньй; англ. шгапзізїог 
репегаїог) -  ламповий генератор (із 


пентодом, який має коливний контур, 
увімкнений між катодом і екранною сі- 
ткою. 

г-ри плазми (рос. генераторьт пла- 
змьг; англ. ріазта єРепегаїог5) - пристрої, 
що створюють з нейтральних речовин по- 
токи низькотемпературної плазми, тобто 
плазми з кінетичною енергією частинок 
меншою або того ж порядку величини, 
що і їхня енергія йонізації. Іноді термін 
"г. п." застосовують і до інших джерел 
плазмових потоків, наприклад плазмові 
прискорювачі. До г. п. природно прими- 
кають іонні та електронні джерела, з яких 
електричним полем витягуються потоки 
йонів і електронів відповідно (Про отри- 
мання високотемпературної плазми див. 
також реактор термоядерний). Функ- 
ціональну основу г. п., як правило, 
складає газовий розряд (дуговий, же- 
врійний, високочастотний, лазерний та 
ін). Основні характеристики якості г.п.: 
ступінь іонізації плазми, середня енергія 
частинок, енергетична ціна йона. 

г-ри шумові (рос. генераторьт шу- 
мовьге; англ. поіз5е 50игсе5) - прилади, які 
генерують електричні сигнали з рівномі- 
рною спектральною густиною у широкій 
смузі частот. Застосовуються як вимірю- 
вальні пристрої для вимірювання шум-фа- 
ктора приймачів і підсилювачів, граничної 
далекості | виявлення | радіолокаційних 
станцій, в електроакустиці - для визначен- 
ня частотних характеристик мікрофонів, 


ГЕНЕ 








ГЕНЕ Г 
динаміків, коефіцієнта звукопоглинання кож рекомбінація носіїв заряду). У ви- 
тощо. падку оптичної генерації носіїв заряду 
НнВч генератори (рос. СВч концентрація нерівноважних носіїв може 


генераторь(г; англ. тісгоуауе репегатог5я) 
- надвисокочастотні генератори електри- 
чних коливань, частота яких більша 3:10 


Гу (2410 см). До НВЧ г. належать: ла- 
мпові генератори, НВЧ електронні прила- 
ди, (параметричні генератори,  напів- 
провідниковий генератор, квантові 
генератори діапазону НВЧ (молекуля- 
рний генератор). 

свіп-генератор  (рос.свип-генератор; 
англ. 5меер Репегаїог) - генератор си- 
гналів, у якому частота-носій змінюється 
за | пилкоподібним | або трикутним 
законом; використовується в радіотехніці 
разом з осцилографом для одержання 
амплітудно-частотних характеристик рі- 
зноманітних електричних кіл. 


ГЕНЕРАТРИСА (рос генератриса 


англ депегайнх, депегаїої) - тесаме,що 
функціятвірна 


ГЕНЕРАЦІЯ (рос. генерация; англ. 
вепегайоп) - букв. породження, витворе- 
ння. 

г. гармбнік (рос. генерация га- 
рмоник; англ. Ппагтопіс репегайоп) - 
див. взаємодія світлових хвиль. 

г. носіїв заряду в напівпровідниках 


(рос. генерация носителей заряда в 
полупроводниках; англ. саггіег 
репегайоп іп 5етісопдисіог5) поява 


електронів у зоні провідності та дірок у 
валентній зоні. Генерація носіїв заряду 
відбувається під дією теплового руху 
атомів кристалічних решіток (теплова 
генерація), а також зовнішніх фа- 
кторів - освітлення (оптична 
генерація), опромінення потоками ча- 
стинок, сильних електричних полів та 
інші. Мірою генерації носіїв заряду є 
швидкість генерації - кількість носіїв, що 
виникають в одиниці об'єму за одиницю 
часу. Теплова генерація носіїв заряду в 
рівноважному напівпровіднику зрівнова- 
жується їхньою рекомбінацією (див. та- 
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перевищувати рівноважне значення на 
багато порядків, швидкість такої генера- 
ції звичайно є лінійною при малих 
інтенсивностях світла (див. також про- 
цеси багатофотонні, лазер напівпровід- 
никовий). 

г.  параметрична та підсилення 
електромагнітних | коливань (рос. 
генерация параметрическая и усиление 
злектромагнитньжх  колебаний; англ. 
рагатеїгіс сепегаїйоп апа апрійісачіоп 
ої еіесіготаєпетіс о5сійаїіоп5) - генера- 
ція та підсилення електромагнітних ко- 
ливань за рахунок роботи, яка виконує- 
ться зовнішніми джерелами при періоди- 
чній зміні в часі реактивних параметрів 
коливної системи (ємності С, індукти- 
вності І). Г. п. та п. е. к. базуються на 
явищі параметричного резонансу. При- 
клад параметричного генератора  - 
параметрон (використовується як 
елемент обчислювального пристрою або 
як подільник частоти). 

г. звуку теплова (рос. генерация звука 
тепловая; англ. Фегтаї зоцпаі вепегагіоп) 
- те саме, що генерація звуку термічна. 

г. звуку термічна |генерація звуку 
теплова | (рос. генерация звука терми- 
ческая, генерация звука тепловая; англ. 
Фегтаї 5оппа єРепегайоп) - випроміню- 
вання звуку межею теплового джерела 
при зміні її температури. Причиною г. 3. 
т. є розширення і стиснення навколи- 
шнього середовища або автоколивання в 
тепловій системі, в якій зворотний зв'язок 
забезпечується виниклою звуковою хви- 
лею, що виявляє вплив на процеси горін- 
ня. Г. з. т. існує, наприклад, у турбулент- 
ному струмені повітря при горінні (див. 
також випромінювач акустичний), у 
турбулентному полум'ї (аеродинамічна 
генерація звуку), у твердому тілі при бо- 
мбардуванні його поверхні електронами, 
у | потоці в'язкого  теплопровідного 
стисливого газу (співуче полум'я). 


ГЕОФ 


ГЕПТ 


Г 








ГЕНРІ, Гн (рос. Генри, Гн; англ. 
Непгу, Н) - одиниця СІ індуктивності та 
взаємної індуктивності, що дорівнює 
індуктивності електричного контура, 
який збуджує магнітний потік у 1 Вб при 
силі струму в ньому 1 А. Названа на 
честь Дж. Генрі |). Непгу|. 1 Гн дорівнює 
також індуктивності електричного кола, 
у якому виникає ерс самоіндукції в 1В 
при рівномірній зміні струму в ній зі 
швидкістю 1 А/с 1ІГн-1В-/А - 1 ВБ/А 
2 10? см (одиниця СГСМ) - 1,11:10-? оди- 
ниць СГСЕ. 

Г. на метр, Гн/м (рос. Генри на метр, 
Гн/м; англ. Непгу рег теїег, Н/т) - оди- 
ниця СІ абсолютної магнітної проник- 
ності. 1 Гн/м дорівнює абсолютній магніт- 
ній проникності середовища, у якому при 
напруженості магнітного поля 1 А/м 
створюється магнітна індукція 1 Тл; 1 Гн/ 
ма 1Тлм/А з 1 ВБ/(А/м) з 107/4 одиниці 
СГСМ. 


ГЕОАКУСТИКА (рос. геоакустика; 
англ. реоасоизтїся; від грец. Гл - Земля й 
акустика) - розділ акустики, у якому ви- 
вчаються закономірності розподілу пруж- 
них хвиль з частотами від 10" до 108 Гцу 
земній корі. Сюди належить також дослі- 
дження акустичних характеристик гі- 
рських порід (швидкості розподілу та 
загасання пружних хвиль у них). У г., 
поряд із поздовжніми, вивчаються й інші 
типи пружних хвиль (поперечні, хвилі 
Лява, Стоунлі, Лемба). Експериментально 
встановлено, що швидкості та коефіціє- 
нти загасання поздовжніх пружних хвиль 
у гірських породах змінюються в межах 
300 -- 8:103м/с і 10 3-10"! дБ/м відповідно. 


ГЕОМАГНЕТИЗМ, -у (рос. гео- 
магнетизм; англ. реотарпейїїзпі) - те 
саме, що магнетизм земний. 


ГЕОМЕТРІЯ (рос. геометрия; англ. 
реотеїгу). 

г. ріманова (рос. геометрия ри- 
манова; англ. Віетаппіап яеотеїгу) - 
геометрія ріманового простору. Основні 
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поняття г. р. є узагальненням понять 
евклідової геометрії на простори з 
довільним метричним тензором ду. 


ГЕОФОН, -а (рос. геофон; англ. 
реорПопе; від грец. Гл - Земля та фомі - 
голос) - електроакустичний перетворю- 
вач, призначений для прийому пружних 
хвиль, що поширюються в земній корі; за- 
стосовується в гесакустиці. Для реєстрації 
пружних хвиль на великих відстанях ви- 
користовуються низькочастотні  інфра- 
звукові та звукові г. - сейсмографи, 
сейсмоприймачі, сейсмометри; г. є при- 
ймачами коливальних зсувів, коливальної 
швидкості або прискорення в хвилі від- 
носно "нерухомої" землі. 


ГЕПТОД, -а Іпентагрид| (рос ге- 


птод,  пентагрид | англ  НПеріоце, 
репіаднд - семиелектродна електронна 
лампа. 


ГЕРМАНІЙ, -ю (рос. германий; англ. 
регтапішт), Се - хімічний елемент ТМ 
групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 72, атомна маса 72,59. 
Природний г. складається з 5 стабільних 
ізотопів із масовими числами 70, 72, 73, 


74, 76. Як радіоактивний індикатор 
найчастіше використовують "Се 
(електронне захоплення, Тз - 11,2 доби). 
Конфігурація зовнішніх електронних 


оболонок 45"р?. Енергія йонізації дорі- 
внює 7,899 еВ. У вільному стані - метал із 
кольором поверхні від сріблястого до 
чорного; існує в одній аморфній і декі- 
лькох кристалічних модифікаціях. Г. ви- 
користовують як  напівпровідниковий 
матеріал. Оксид г. застосовують для 
одержання скла з високим показником 
заламу. Сплави г. з ніобієм, ванадієм, оло- 
вом мають порівняно високу температуру 
переходу у надпровідний стан. 


ГЕРПОЛОДІЯ (рос. герполодия; 
англ. пегроіоду) - крива, поняття про яку 
пов'язане з геометричною інтерпретацією 
руху твердого тіла навколо нерухомої 


ГЕТЕ 


ГЕТЕ 


Г 








точки О у випадку, коли сума моментів 
усіх сил відносно цієї точки дорівнює 
нулю (випадок Ейлера). У цьому випадку 
вектор Ко головного моменту кількостей 
руху тіла відносно центра О сталий і 
полюс Р (точка перетину миттєвої осі 
обертання з поверхнею еліпсоїда інерції, 
побудованого в центрі О) має ту власти- 
вість, що площина, дотична до еліпсоїда в 
полюсі Р, перпендикулярна до вектора Ко 
і зберігає незмінний напрямок у просторі 
(в  інерційній системі відліку). Тоді 
картину руху можна одержати, якщо ко- 
тити без ковзання еліпсоїд інерції по пло- 
щині, перпендикулярній К, а криву, що 
при цьому описує полюс на цій площині, 
називають герполодією. 


ГЕРЦ, -а, Гц (рос. Герц, Гц; англ. 
Негі?, Но) - одиниця частоти СІ та си- 
стеми одиниць СГС, що дорівнює частоті 
періодичного процесу, при якій за 1 с від- 
бувається один цикл процесу. Названа на 
честь Г. Р. Герца ЇН. В. Негі7). Широко 
застосовуються кратні одиниці - кілогерц 
(1 кГц - 103 Гц), мегагерц (1 МГц - 109 
Гц) та інші. 


ГЕРЦМЕТР, -а (рос герцметр англ 
їйеацепсу соппіег, бгеацепсу іпаїсабог, 
їедцепо/-іпаїсанид тлеїеї - те саме, 


щочастотомір 


ГЕТЕРОДИНУВАННЯ (рос. гете- 
родинирование; англ.  Пекегодупіпеє, 
Пеїегодупе тіхіпр). 

г. світла (рос. гетеродинированиє 
света; англ. Шррі НПеїегодупіпе, Шебі 
реїегодупе тіхіпе) - див. детектування 
світла. 


ГЕТЕРОЛАЗЕР, -а (рос. гетерола- 


зер; англ. Петегоіазег, 
(зіпеіе-)пегегошпсійоп  Іа5ег,  (зіпріе-) 
Нетего5ігисішге Іа5ег) - напівпровідни- 


ковий лазер на основі гетероструктур. 
Найпоширенішими є інжекційні гетеро- 
лазери, у яких активним середовищем 
слугує вузькозонний | шар  гетеро- 
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структури. Це напівпровідник (головним 
чином А"ВУ) з високим квантовим ви- 
ходом  випромінювальної рекомбінації. 
Спек-тральний діапазон випромінювання 
гетеролазера визначається Е, вузькозонно- 
го напівпровідника. В інжекційних лазе- 
рах з р-п-переходом у прозорому напів- 
провіднику світлове поле генерації прони- 
кає далеко за межі активного шару в 
області з високим для нього коефіцієнтом 
поглинання. У гетеролазерах можна ке- 
рувати областю локалізації світлового 
поля і нерівноважної електронно-діркової 
плазми. Гетеролазери | перекривають 
діапазон від жовто-зеленої області до декі- 
лькох десятків мкм (1980). 


ГЕТЕРОПЕРЕХІД -оду, ГП (рос. 
гетеропереход, ГИ; англ. 
ретегоїгапзійоп, НПетегоіипсіїоп, 
Пеїегорепеоп5 ішпсіїоп) - контакт двох 
різних за хімічним складом напівпровід- 
ників. Г. може бути утворений між двома 
монокристалічними | або  аморфними 
напівпровідниками, однак найбільше 
практичне значення мають гетеропере- 
ходи, утворені монокристалами. На межі 
г. відбувається зміна властивостей напів- 
провідникового матеріалу: структури 
енергетичних зон, ширини забороненої 
зони Е,, ефективних мас носіїв заряду, 
їхньої рухливості і т.д. 


ГЕТЕРОСТРУКТУРА (рос. гетеро- 
структура; анел. Пеїегозігисіите, 
Неїегоуипсіїоп 5ігисішге) - напівпровід- 
никова структура з декількома гете- 
ропереходами (ГП). Можливість зміню- 
вати на межах ГП ширину забороненої 
зони Е, і діелектричну проникність є до- 
зволяє ефективно керувати в г. рухом 
носіїв заряду та їхньою рекомбінацією, а 
також світловими потоками усередині 
гетероструктури. Найважливіше за- 
стосування гетероструктур - т. зв. опто- 
електронні прилади (гетеролазери, гете- 
росвітлодіоди). 


ГІГР 


ГІДР 


Г 








ГІБРИДИЗАЦІЯ (рос. 
ция; англ. пубгідігайіоп). 

г. атомних орбіталей (рос. гибриди- 
зация  атомньжх  орбиталей; англ. 
Нубгідігайоп ої аїотіс огБіїаі5) - вирі- 
внювання довжин хімічних зв'язків і 
валентних кутів при утворенні хімічних 
зв'язків валентними 5-, р-, 4- і т. д. 
електронами (атомними орбіталями) одно- 
го атома. Г. а. о. описує збуджені стани 
атома в хімічній сполуці і є енергетично 
вигідною. За допомогою методів рент- 
генівського структурного аналізу, 
спектральних вимірювань тощо 
встановлено, що хімічні зв'язки, утворені 
електронами атома, які перебувають в рі- 
зних квантових станах, еквівалентні - що 
суперечить, здавалося б, очевидному при- 
пущенню про їхню відмінність (так, на- 
приклад, р-електрони повинні були б 
створювати більш міцний зв'язок, ніж 5- 
електрони). Гібридні функції, що від- 
повідають новим орбіталям, є лінійними 
комбінаціями 5-, р-, 4- і т.д. атомних 
одноелектронних функцій (орбіталей) (Л. 
Полінг П.. Рацшіпє), 1928). 


гибридиза- 


ГІГА... Г (рос. гига..., Г; англ. 
віза... С; від грец. утуйутєїос - гіга- 
нтський)  - о основа для утворення 
найменування кратної одиниці, що дорі- 


внює 109 початкових одиниць. Напри- 
клад, 1 ГГц - 109Гц. 


ГІГАНТ, -а (рос. гигант; англ. ріапі, 
грец. уїудутас) - велетень. 

г-нти червбні та надгіганти (рос. ги- 
ганть красньгюе и сверхгигантьі; англ. 
гей ріапі5 ап зирегріапіз) - див. надгі- 
ганти. 


ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ, | -ості (рос. 
гигроскопичность; англ. НПуєго8соріс 
ргорегіу; від грец. оурбс - вогкий, воло- 
гий і сколос - мета) - властивість матері- 
алів поглинати (сорбувати) вологу з пові- 
тря. Г. мають матеріали  капілярно- 
поруватої структури, які змочуються 
водою (наприклад, деревина), у тонких 
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капілярах яких відбувається конденсація 
вологи (див. також гідрофільність і 
гідрофббність, конденсація капілярна), 
а також добре розчинні у воді речовини 
(кухонна сіль, цукор, концентрована сі- 
рчана кислота), особливо хімічні сполу- 
ки, що утворюють з водою кристало- 
гідрати. Кількість поглинутої речовиною 
вологи (гігроскопічна вологість) зростає 
зі збільшенням вмісту вологи в повітрі і 
досягає максимуму при відносній воло- 
гості 10096. 


ГІДРАВЛІКА (рос. гидравлика; 
англ. Нудгаціїся; грец. обраюдікт, від 
обор вода й аоЛос - трубка) - за- 
стосовна (прикладна) наука про закони 
руху та рівноваги рідин і способи за- 
стосування цих законів до вирішення 
задач інженерної практики. Як розділ 
гідромеханіки, гідравліка встановлює 
наближені залежності, обмежуючись у 
багатьох випадках розглядом одновимі- 
рного руху і широко використовуючи 
при цьому експеримент як у  ла- 
бораторних, так і в натурних умовах. 


ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА (механіка 
рідин і газів| (рос. гидроазромеханика, 
механика жидкостей и газов; англ. Яиї 
тесрапіс5, піесрапіс5 ої Пиїд5) - розділ 
механіки, присвячений вивченню  рі- 
вноваги і руху рідких та газоподібних 
середовищ і їхньої взаємодії між собою і 
з твердими тілами (див. також аероди- 
наміка, динаміка газова, гідравліка, 
гідродинаміка, динаміка, розріджених 
газів, гідродинаміка магнітна та ін.). Г. 
- частина більш загальної галузі механіки 
- механіки суцільного середовища. 


ГІДРОАКУСТИКА |4(рос. гидро- 
акустика; англ. Ппудгоасоц5іїся, 
зибтагіпе асойзтіся, ипдегуаїег 


асоизіїс5) - розділ акустики, у якому ви- 
вчаються характеристики звукових полів 
у реальному водному середовищі для ці- 
лей підводної локації, зв'язку та ін. Вели- 
ке значення г. пов'язане з тим, що звукові 


ГІДР 


ГІДР 


Г 








хвилі в океанах і морях є єдиним видом 
випромінювання, здатним поширюватися 
на значні відстані; часто г. називають 
акустикою океану. 

ГІДРОДИНАМІКА (рос. гидроди- 
намика; англ. НПудфгодупатіс5,  Пом/ 
дупатісз, Пиїд дупатісз, Пом 
тесрапіс5,  Пуфдгокіпеїісз)  - розділ 
гідромеханіки, у якому вивчається рух 
нестисливих рідин і їхня взаємодія з 
твердими тілами або поверхнями розділу 
з іншою рідиною (газом). Основними 
фізичними властивостями рідин, що ле- 
жать в основі побудови теоретичних 
моделей, є неперервність, або плинність, 
і в'язкість. Більшість краплинних рідин 
чинить значний опір стисненню і вважає- 
ться практично нестисливими. Методи г. 
дозволяють розраховувати швидкість, 
тиск та ін. параметри рідини в будь-якій 
точці зайнятого рідиною простору в 
будь-який момент часу. 

г. магнітна (рос. 
магнитная; 
таєпеїопудгодупатіся, 
тавпеїойцідтесрапіс5, рпудготаєпетісз, 
тавпеїойцідй дупатіся) - див. магніто- 
гідродинаміка. 

г. плазми дворідинна (рос гидроди- 
намика плазмьт двухжидкостная; англ 
бмочїиій ріа5та Пуфгодупатіся) - 
математична модель, у якій повністю 
йонізована плазма подається у вигляді 
суміші двох газів заряджених частинок - 
електронів і йонів, зв'язаних один З 
одним силою тертя та електромагнітними 
полями. Система рівнянь, які описують 
модель, дає зміну в часі концентрації, 
середньої швидкості частинок, 
температури тощо. 


гидродинамика 
англ. 


ГІДРОЛОКАТОР, -а (рос. гидроло- 
катор; англ. 50паг, еспо-гапеіпе 50паг, 
ріпяег, а5дфіс) - гідроакустичний при- 
стрій, що здійснює випромінювання, при- 
йом та обробку акустичних сигналів З 
метою виявлення, визначення місця роз- 
ташування і параметрів руху підводного 
об'єкта, що відбиває або розсіює акусти- 
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чні хвилі (див. також гідролокація). 
Відстань до об'єкта, як правило, визначає- 
ться за часом проходження луни від мо- 
менту випромінювання імпульсного си- 
гналу (див. також імпульс акустичний ) 
до його прийому. Напрямок на об'єкт ви- 
значається за напрямком приходу луни- 
визнаку з урахуванням рефракції в 
даному районі. Швидкість об'єкта за оди- 
ничною посилкою розраховується за ефе- 
ктом Допплера; одночасно допплерівське 
зміщення частоти дозволяє відстроювати- 
ся від ревербераційних завад (див. також 
реверберація), викликаних  розсіянням 
посланого сигналу на неоднорідностях 
середовища. 


ГІДРОЛОКАЦІЯ (рос. гидролока- 
ция; англ. еспо-гапеіпе, 5опаг) - визначе- 
ння місця перебування підводного об'- 
єкта або за звуковими сигналами, що ви- 
силаються | самим об'єктом (пасивна 
гідролокація), або за відбиванням чи роз- 
сіянням від об'єкта спеціально висланого 
звукового сигналу (активна гідролокація). 
Об'єктами | можуть бути  надводний 
корабель, підводний човен, табун риб, 
скеля на дні та інше. 


ГІДРОМЕХАНІКА (рос. гидромеха- 
ника; 0 англ.  Ппудфготесрапіс5,  Ниій 
тесрапіс5, Ном"  тесрапіс5) - розділ 
гідроаєромеханіки, в якому вивчаються 
рух і рівновага нестисливих рідин і їхня 
взаємодія з твердими тілами. Г. - 
найдавніший і дуже розвинений розділ 
механіки рідин і газів; вона підрозділяє- 
ться на гідростатику та гідродинаміку. 


ГІДРОСТАТИКА (рос. гидростати- 
ка; англ. пудгозіагісзя) - частина гідроме- 
ханіки, в якій вивчають рівновагу не- 
стисливих (краплинних) рідин. 


ГІДРОФІЗИКА (рос. гидрофизика; 
англ. пудгорПузіс5) - наука про фізичні 
властивості водної оболонки Землі - 
гідросфери - та процеси, що відбуваю- 
ться в ній. Г. вивчає молекулярну 


ГІДР 


ГІЛЬ 


Г 








структуру води в трьох її агрегатних 
станах, переходи між цими станами, ме- 
ханічні Й теплові властивості води та 
льоду, їхні акустичні, оптичні, електри- 
чні характеристики, різноманітні рухи 
водного середовища. Г. як розділ геофізи- 
ки підрозділяють на фізику вод суші 
(гідрологія суші) та фізику моря. 


ГІДРОФІЛЬНІСТЬ, -ості (рос. ги- 
дрофильность; англ.  Прудгорбіїсіїу, 
Нпудгорбійс ргорегіу, Нпудгоррійс 
Ьерауіо(и)г; від грец. обор - вода і фіміа - 
дружба, любові). 

г. і гідрофббність (рос. гидрофи- 


льность | и  гидрофобность; англ. 
Нбудгоррійсіу апа  Пудгорробісіїу, 
Нудгоррійс апа пудгоррпобіс ргорегтієез, 
Нпудгоррійс ап пудгорПпобіс 


Ьерауіо(ц)г) - характеристики взаємодії 
поверхонь речовин (твердих тіл) з моле- 
кулами води. Г. і г. - окремий випадок лі- 
офільності та ліофобності - характери- 
стик взаємодії речовин з молекулами рі- 
дин різної полярності, які визначають 
ступінь їхньої змочуваності цими ріди- 
нами. Поняття г. та г. застосовують і до 
окремих молекул та йонів. 


ГІДРОФОБНІСТЬ, -ості (рос. гидро- 
фобность; англ. пудгорробісігу, 
Нудгорпобіс  ргорегіу,  НПудгорНобіс 
Берауіо(и)г; від грец. обор - вода і фофос 
-- острах, страх, боязнь). 

г. і гідрофільність (рос. гидро- 
фобность и  гидрофильность; англ. 
Нбудгоррійсіу апа  Пудгорробісіїу, 
Нудгоррійс апа Ппудгоррпобіс ргорегтієез, 
Нпудгорбрійс ап пудгорПпобіс 
Ьерпауїо(и)г) - див. гідрофільність. 


ГІДРОФОН, -а (рос. гидрофон; англ. 
ПудгорПопе, 5зпбадиеоця тісгорПопе; від 
грец. обор - вода і фомп - голос) - під- 
водний електроакустичний перетворювач 
для прийому акустичних сигналів і шу- 
мів. Г. може бути конструктивно та фу- 
нкційно об'єднаний із найпростішими 
електронними пристроями - попередніми 
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підсилювачами, модуляторами |і т. д. За 
чутливий елемент г. править  п'єзо- 
електричний перетворювач (інколи 
магнітострикційний перетворювач), що 
може мати різну форму. 


ГІЛЬБЕРТ, -а, Гб (рос. Гильберт, Гб; 
англ. Сіїбегі, СЬ)- одиниця магнітору- 
шійної сили та різниці магнітних по- 
тенціалів у системах одиниць СГС (си- 
метричної, або системи Гаусса) і СГСМ. 
Названо на честь В. Гільберта 
(М. СіБегі). 


ГІПЕРЗАРЯД, -у (рос. гиперзаряд; 
англ. бурегсрагее), У - одна з характери- 
стик адронів, що належать заданому 
ізотопічному мультиплету, яка визначає 
відхил величини електричного заряду (0) 
кожного адрона мультиплету від значення 
третьої проєкції ізотопічного спіну (Із). Ця 
властивість г. знаходить висвітлення у 
формулі Гелл-Манна - Нішіджіми: 0 - Б 
- У/2. 


ГІПЕРЗВУК, -у (рос. гиперзвук; англ. 
НПурег5оцпа) - пружні хвилі з частотами 
від 109 до 102-103 Гц. За фізичною при- 
родою г. нічим не відрізняється від 
звукових і УЗ хвиль. Завдяки високим ча- 
стотам (малим довжинам хвиль), більш 
істотними стають взаємодії г. з части- 
нками в середовищі - електронами провід- 
ності, тепловими фононами, магнонами та 
ін. Існує г. теплового походження і збу- 
джуваний штучно. 


ГІПЕРОНИ, «ів, мн. (рос. гипероньг; 
англ. Пурегоп5; від грец. йлєр - над, 
понад, вище) - баріони з відмінним від 
нуля значенням дивності, що розпадаю- 
ться завдяки слабкій (чи електромагніт- 
ній) взаємодії і мають внаслідок цього 
час життя, який на багато порядків пере- 
вищує характерний час сильної взаємодії 
(ядерний час 
103 с. Як усі баріони, г. є адронами, 
мають напівцілий спін, їх відносять до 


Го 


ГО 


Г 








квазістабільних частинок. Перші г. відкриті 
в космічному промінні (Г.Д. Рочестер 


ІС.Д. Косрезіег| і Г.Батлер ІС. Вийег), 
1947). , 

ГІПЕР'ЯДРА, -дер, мн. (рос. ги- 
перьядра; англ. Пурегписієі) - 


ядерноподібні системи, що складаються з 
нуклонів (протонів і нейтронів) і одного 
або кількох гіперонів. Г. позначаються 
А : - 
символом 2, де А - баріонний заряд 
(сумарне число нуклонів і гіперонів), 2 - 
символ елементу, що відповідає заряду 
гіперона, У - символ гіперона. Напри- 


3; : . 
клад, ДН - Л-г. з баріонним зарядом 3 і 
електричним зарядом - 1, воно складає- 
ться з протона, нейтрона і Л-гіперона. 


Структура г. визначається сильною взає- 
модією нуклонів і гіперонів. 


ГІПОТЕЗА (рос. гипотеза; 
ПуроіНезіз) - букв. припущення. 

г.  адіабатична (рос.  гипотеза 
адиабатическая; англ. айфіабатіс 
Нуроіезі5) - припущення, що лежить в 
основі уявлення про механізм розсіяння 
в квантовій теорії поля: у початковому 
стані частинки перебувають далеко одна 
від одної і взаємодія між ними відсутня; 
у міру зближення частинок взаємодія 
поступово "вмикається", досягає макси- 
муму при максимальному зближенні і по- 
ступово "вимикається", коли частинки 
розлітаються після взаємодії. У поча- 
тковому (ї - -со) та кінцевому (ї - то) 
стані частинки описуються вільним ла- 
гранжіаном. 

г. Ампера (рос. гипотеза Ампера; 
англ. Атреге'я5 руроїЮез5із) - гіпотеза мо- 
лекулярних струмів, запропонована в 1820 р. 
А. Ампером (А. Атпреге) для пояснення 
магнітних властивостей речовини. За 
г. А., джерелом магнітного поля магнітів 
(постійних та індукційних) є кільцеві 
електричні струми, які циркулюють у ме- 
жах окремих атомів (молекул) речовини. 

г. ергодична (рос. гипотеза зргоди- 
ческая; англ. егеодіс ПпуроїРез5із) - гіпо- 
теза у статистичній фізиці, яка стосується 


ангсл. 
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проблем заміни часових середніх фазових 
функцій, взятих вздовж траєкторії си- 
стеми, фазовими середніми. 

г. Онсагера (г. Онзагера) (рос. гипо- 
теза Онсагера (гипотеза Онзагера); англ. 
Опза?ег ПуроїНезі5) - полягає в тому, що 
часова еволюція флуктуації даної фізичної 
величини в рівноважній термодинамічній 
системі відбувається в середньому за тим 
же законом, що й макроскопічна зміна від- 
повідної змінної. Л. Онсагер (Л. Онзагер) 
П. Опзарег|, 1931. Висновок теореми 
Онсагера про симетрію кінетичних коефіці- 
єнтів спирається на цю гіпотезу і симетрію 
рівнянь руху частинок відносно обернення 


часу. 
г. статистистична (рос. гипотеза 
статистическая; англ. згакйізкісаї 


ПуроіПезі5) - припущення про закон роз- 
поділу досліджуваних випадкових вели- 
чин або подій; зустрічається в задачі 
аналізу даних при статистичній перевірці 
гіпотез. 


ГІПОЦЕНТР, -у (рос. гипоцентр; 
англ. пуросепіге, Пуросептег). 

г. землетрусу (рос. гипоцентр земле- 
трясения; англ. еагірдцаке Пуросепіте, 
еагійдцаке руросепіег) - те саме, що 
осередок землетрусу. 


ГІРОСКОП, -а (рос. гироскоп; англ. 
ругозсоре; від грец. уорісо - кружляюся, 
обертаюся і скопебо - мічу, цілюся) - си- 
метричне тверде тіло, яке швидко оберта- 
ється, вісь обертання (вісь симетрії) якого 
може змінювати свій напрямок у 
просторі. Властивості г. мають небесні 
тіла, що обертаються, артилерійські 
снаряди, ротори турбін, які встановлюю- 
ться на суднах, пропелери літаків та т. п. 
Г. - основний елемент усіляких гіро- 
скопічних пристроїв та приладів, що ши- 
роко застосовуються для автоматичного 
керування рухом літаків, суден і т.д. Для 
того, щоб вісь г. могла вільно повертати- 
ся в просторі, його, як правило, закріплю- 
ють у кільцях так званого карданового 
підвісу, у якому осі внутрішнього і зовні- 


ГІРО 


ГІРО 


Г 








шнього кілець і вісь г. перетинаються в 
одній точці, яка називається центром під- 
вісу. Закріплений у такому підвісі г. має 
3 ступені вільності і може робити будь- 
який поворот навколо центра підвісу. 
Якщо центр ваги г. збігається з центром 
підвісу, гіроскоп називають зрівноваже- 
ним, або астатичним. Розрізняють також 
г. напрямку (гіроазимут) та поплавковий 
(інтегрувальний) г. 

г. волокбнно-оптичний (рос. гиро- 
скоп  волоконно-оптический; англ. 
ПЬег-оріїс  Рєугозсоре) - швидкісний 
квантовий гіроскоп, що засновується на 
ефекті Саньяка - зсуві інтерференційних 
смуг у кільцевому інтерферометрі, який 
обертається (див. також дбслід Санья- 
ка). Цей зсув виникає внаслідок залеж- 
ності часу обходу світлом контура оберта- 
ння від швидкості обертання і напрямку 
обходу. Чутливим елементом г. в.о. є 
багатовиткова котушка зі спеціальним 
волоконним світловодом, що забезпечує 
стабільність поляризацій і різниці фаз 
інтерферовних хвиль. Гранична чутливість 
г. в.о. -10"" град/годину. 

г. квантовий (рос.  гироскоп 
квантовьгй; англ. диапішт єугозсоре) - 
збірний термін для приладів квантової 
електроніки, які слугують для виявлення 
і визначення величини та знака кутової 
швидкості обертання або кута повороту 
відносно інерційної системи відліку. В 
основу дії г. к. покладено гіроскопічні 
властивості частинок або хвиль - ато- 
мних ядер, електронів, фотонів, фононів і 
т.д. 

г. лазерний (гіроскоп фотбнний| 
(рос. гироскоп лазерньгй, гироскоп фо- 
тонньй; англ. Іа5ег ругозсоре, ррооп 
ругозсоре) - квантовий генератор, чутли- 
вим елементом якого є кільцевий лазер, 
що генерує дві зустрічні хвилі. Дія цього 
гіроскопа заснована на залежності різниці 
власних частот кільцевого оптичного ре- 
зонатора для зустрічних хвиль від швид- 
кості його обертання відносно інерційної 
системи відліку. На відміну від волокон- 
но-оптичного гіроскопа, який реєструє 
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кутову швидкість обертання, г. л. до- 
зволяє визначати зміну кута повороту. 

г. фотбнний (рос. гироскоп фотон- 
ньй; англ. рроїоп ругозбсоре) - те саме, 
що гіроскбп лазерний. 


ГІРОТРОН, -а (рос. гиротрон; англ. 
ругоїгоп) - генератор електромагнітних 
коливань НВЧ діапазону, робота якого 
базується на вимушеному випромінюван- 
ні електронів, що обертаються в однорі- 
дному сталому магнітному полі. Г. - рі- 
зновид мазера на циклотронному ре- 
зонансі, у якому електрони взаємодіють 
із електромагнітним полем резонатора в 
умовах, коли фазова швидкість хвилі 
більша за швидкість світла. 


ГІРОТРОПІЯ оптична (рос. гиро- 
тропия оптическая; англ. ругоїгору; 
від грец. уорісо - кружляюся, обертаюся і 
тролос - спосіб, чин, характер, манера) - 
сукупність оптичних властивостей 
середовища, що має принаймні один 
напрямок, не еквівалентний зворотному, 
пов'язаних із проявом ефектів 
просторової дисперсії першого порядку; 
найважливіші з них - еліптичний по- 
двійний променезалам і еліптичний полі- 
хроїзм (окремий випадок - обертання пло- 
щини поляризації, звідки й назва). Явище 
г. було виявлено Д.Ф. Араго ГР.Е. Агабої, 
1811, в експериментах із кристалічними 
пластинами кварцу, вирізаними перпенди- 
кулярно до оптичної осі. 


ГІСТЕРЕЗА (рос. гистерезис; англ. 
Нузіегезі5 (ебНесі), ФіНегепіїа| бар; від 
грец. остєрєстіс - відставання, запізнюва- 
ння) - те саме, що гістерезис. 


ГІСТЕРЕЗИС -у |гістерева (рос. ги- 
стерезис; | англ.  Нубіеге5і5 | (ебесі), 
фібегепіїа! рар; від грец. остєрбстс - від- 
ставання, запізнювання) - явище, яке 
полягає в тому, що фізична величина, яка 
характеризує стан тіла (наприклад, 
намагніченість), неоднозначно залежить 
від фізичної величини, що характеризує 


ГІСТ 


ГІСТ 


Г 








зовнішні умови (наприклад, магнітні 
поля). Г. має місце в тих випадках, коли 
стан тіла в даний момент часу визначає- 
ться зовнішніми умовами не тільки в той 
же, але й у попередні моменти часу. 
Неоднозначна залежність величин спо- 
стерігається в будь-яких процесах, тому 
що для зміни стану тіла завжди потрібен 
певний час (час релаксації) і реакція тіла 
відстає від причин, які її викликали. Таке 
відставання тим менше, чим повільніше 
змінюються зовнішні умови. Однак для 
деяких процесів відставання при 
уповільненні зміни зовнішніх умов не 
зменшується. У цих випадках неодно- 
значну залежність величин називають 
гістерезисною, а саме явище гістерезисом. 
Г. спостерігається у різних речовинах і 
при різних фізичних процесах. 
Найбільший інтерес викликають магніт- 
ний г., сегнетоелектричний г. і пружний г. 

г. діелектричний (у сегнетоді- 
електриках) (рос. гистерезис дизле- 
ктрический в сегнетодизлектри- 
ках); англ. афіеіесігіс Нузіегезі5 іп 
Геггоеіесігіс  патегіаї) - нелі- 
нійна залежність вектора поляризації від 
напруженості електричного поля, яка має 
вигляд петлі. 

г. магнітний (рос. гистерезис магни- 
тньй; англ. тарпетіс Пузіеге5і5, птарпетіс 
Іає, Їає? іп тає?пебігакіоп) - неоднозначна 
(незворотлива) залежність намагніченості 
М  магнітновпорядкованої | речовини 
(магнетика, наприклад феро- чи фери- 
магнетика) від зовнішнього магнітного 
поля Н при його циклічних змінах 
(збільшенні і зменшенні). Загальною при- 
чиною існування г. м. є наявність у 
певному інтервалі зміни Н серед станів 
магнетика, що відповідають мінімуму те- 
рмодинамічного потенціалу, мета- 
стабільних станів (поряд зі стабільними) і 
незворотливих переходів між ними. Г. м. 
можна також розглядати як прояв магніт- 
них орієнтованих - фазових переходів 
першого роду, для яких прямий і зворот- 
ний переходи між фазами в залежності 
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від Н відбуваються при різних значеннях 
Н. 

г. пружний (рос. гистерезис упругий; 
англ. еіазіїс Пузіегезіз, 5ігаїп Пузіегезія) -- 
відставання деформації пружного тіла від 
напруження за фазою, у зв'язку з чим у ко- 
жний момент часу величина деформації 
тіла є результатом його передісторії. При 
циклічному застосуванні навантаження діа- 
грама, що зображає залежність деформації 
від напружень, дає петлю пружного 
гістерезису. Площа петлі ДІ пропорційна 
частці енергії пружності, що перейшла в 
тепло. Для оцінки величини г. п. викори- 
стовують відношення Щ - АП/У, де С - 
енергія пружної деформації. фу - одна з мір 
внутрішнього тертя у твердих тілах, що 
вказує на безпосередній зв'язок г. п. з вну- 
трішнім тертям. 

г. сегнетоелектричний (рос. гистере- 
зис сегнетозлектрический; англ. 
Їеггоеіесігіс Пузіеге5і5) - неоднозначна 
петлеподібна залежність поляризації Р 
сегнетоелектриків від зовнішнього 
електричного поля Е при його циклічній 
зміні. Сегнетоелектричні кристали мають 
у опевному температурному інтервалі 
спонтанну (самовільну, тобто за відсут- 
ності зовнішнього електричного поля) 
електричну поляризацію Р... Напрямок 
поляризації може бути змінений електри- 
чним полем. При цьому залежність Р(Е) у 
полярній фазі неоднозначна, значення Р 
при даному Е залежить від передісторії 
(від того, яким було електричне поле в 
попередні моменти часу). 

г. магнітний температурний (рос. ги- 
стерезис магнитньй  температурньгй; 
англ. Фіетрегаїшге таєпекгіс Пузіеге5із, 
тетрегаїшге таєпегіс Іа?) - незворотлива 
зміна намагніченості  ферромагнітного 
зразка в слабкому магнітному полі при 
циклічній зміні температури. Г. м. т. ви- 
кликається незворотливими змінами до- 
менної або кристалічної структури. 


ГІСТОГРАМА (рос. гистограмма; 
англ. Баг срагі, Біоск адіа?гат, Баг 
ргарб, Їгедцепсу Чіаєгат, Бізіоргат; від 


ГЛИБ 


ГЛЮБ 


Г 








грец. іотос - стовп і урбєррас - літера, 
запис) - представлення для густини роз- 
поділу ймовірності випадкової величини 
у овигляді східчастої функції. Метод 
гістограм 5 одним із методів 
непараметричного оцінювання густини 
розподілу ймовірності, він застосовується 
при обробці фізичної інформації, для ви- 
ділення сигналів із шуму, в автомати- 
чному розпізнаванні образів, для скороче- 
ння обсягу даних, для представлення 


отримуваних результатів | у | вигляді 
спектрів. 
ГЛИБИНА 4(рос. глубина; англ. 


дер). 

г. зображуваного простору (рос. 
глубина изображаемого пространства; 
англ. деріб ої Бе!4, Феріб ої Госиз, дерії. 
гезоїшіїоп) - те саме, що глибина рі- 
зкості. 


г. проникнення магнітного 
поля в надпровідник (рос. глуби- 
на  проникновения  магнитного 


поля в сверхпроводник; англ. 5Кіп 
дерів) - характерна товщина (6) поверх- 
невого шару надпровідника, у якому від- 
бувається спад до нуля зовнішнього 
магнітного поля (у глибині масивного 
надпровідника магнітне поле дорівнює 
нулю, що пов'язано з існуванням поверх- 
невих надпровідних струмів, що цілком 
екранують зовнішнє магнітне поле; див. 
також ефект Мейснера). Г. п. залежить 
від концентрації домішок у надпровідни- 
ку, від характеру відбивання електронів 
від поверхні надпровідника і частоти 


поля. 
г. різкості глибина зображуваного 
простору! (рос. кглубина  резкости, 


глубина изображаемого пространства; 
англ. деріб ої Бе!4, ФеріН ої Госицз, дерів 
гезоїшііоп)  - відстань | у | просторі 
предметів (об'єктів) у напрямку оптичної 
осі системи між площинами, що обмежу- 
ють ту область, точки якої зображуються 
в площині фокусування досить різко 
(кружками з діаметром, що не перевищує 
заданого допустимого). Г. р. є однією з 
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характеристик оптичних систем, що бу- 
дують зображення (об'єктива, лупи, мі- 
кроскопа). 


ГЛЮБОЛ, -а Іглюбній| (рос. глю- 
бол, глюоний; англ. вішеба!ї, вішопішт) 
- гіпотетичний мезон, побудований із 
глюонів, подібно до того, як 7- або р-ме- 
зони побудовані з кварка та антикварка. 
Оскільки в квантовій  хромодинаміці 
векторні частинки - глюони - присутні 
нарівні з кварками, можна припустити, 
що глюбол існує і його спектр не бідні- 
ший за спектр звичайних кварк-анти- 
кваркових мезонів (кварконіїв). Глюони 
характеризуються спіном і кольором і не 
мають інших квантових чисел. Відповід- 
но до звичайних уявлень про невилітання 
кольору (див. також утримання коб- 
льору), всі адрони можна вважати си- 
нглетами відносно колірної групи (без- 
барвними), тому різні глюболи можуть 
відрізнятися тільки спіном і масою. Ви- 
вчення властивостей глюбола може слу- 
гувати критичною перевіркою різних 
моделей адронів. 


ГЛЮЇНО (рос. глюино; англ. рішіпо) 
-  гіпотетична частинка з нульовим 
електричним зарядом і спіном 1/2, що 
виникає як ферміонний партнер глюона в 
суперсиметричних розширеннях 
квантової хромодинаміки (див. також 
суперсиметрія). Подібно до глюонів, г. 
утворюють колірний октет. При пору- 
шенні суперсиметрії г. набуває скінчен- 
ної маси. Досліди з детектування г. важ- 
ливі для перевірки гіпотези про суперси- 
метрію. 


ГЛЮОНИ, -ів, мн. (рос. глюоньк; 
англ. рішоп5; від англ. Ре - клей) - 
нейтральні частинки зі спіном 1 і ну- 
льовою масою, що мають специфічний 
колірний заряд (колір); є переносниками 
сильної взаємодії між кварками і "склею- 
ють" їх в адрони. У сучасній теорії си- 
льної взаємодії - квантовій хромодинамі- 
ці (КХД) - г. виступають як кванти 


годо 


Голд 


Г 








векторного поля, які забезпечують калі- 
брувальну симетрію теорії відносно колі- 
рної групи 50(3), подібно до фотона в 
квантовій електродинаміці. Однак у КХД 
калібрувальна симетрія вимагає існування 
восьми кглюонних полів (і відповідно 
вісьмох г.), що відрізняються колірними 
індексами і перетворюються одне в інше 
при поворотах у "колірному просторі". При 
висиланні та поглинанні глюона колір 
кварка змінюється, а інші квантові числа 
(електричний заряд,  баріонне число, 
аромат) залишаються незмінними. 
Наявність у г. колірного заряду призводить 
до їх самовпливу, тобто до можливості по- 
глинання та висилання глюонів глюонами. 


ГЛЮСОНІЙ, -ю (рос. глюоний; англ. 
єїшопішт) -- те саме, що глюббл. 


ГНІТИЛЬНИК, -а (рос. насос; англ. 
ршпр) - див. насбс. 


ГОДИНА (рос. час; англ. Поиг). 

люмен-година (рос. люмен-час; англ. 
штеп-Поиг) - одиниця світлової енергії, 
що дорівнює 3600 люмен-секунд. По- 
значається 1 лм-год, 1 тр. 


ГОДИННИК, -а (рос. часьг; англ. 
сіосК, тег). 

г. молекулярний (рос. часьт молеку- 
лярньте; англ. піоїесціаг сіосік) - при- 
стрій для точного вимірювання часу; хід 
молекулярних годинників визначається 
періодом електромагнітних коливань, що 
збуджуються в молекулярному генераторі. 
Відносна похибка визначення періоду 10 
1; період може зберігати своє значення 
протягом тривалих проміжків часу з 
похибкою, що не перевищує 10.3. 


ГОДОГРАФ, -а |шляхбписі) умеха- 
ніці (рос. годограф в механике; 
англ. подоРєгарр Посия (Гипсіїоп), Їосиця 
ФЧаєгат, цпе(-дізїапсе) ріої, гіте-оНбеї 
ріої,  кіте-дізгапсе  кгеіаїоп5пір| іп 
тесрапіс5з; від грец. обос - шлях і 
урафо - пишу) - крива, що є геометри- 
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чним місцем кінців змінного вектора 
(вектор-функції), значення якого при рі- 
зних значеннях аргумента відкладені від 
деякого загального початку О. 


ГОЛДСТИНО (рос голдстино англ 
доісдізнид - те саме, що фермідйн го- 
лдстоунівський 


ГОЛІВКА (рос. головка; англ. Пеай, 
сар,  сарріпє, р;  (звукознімальна) 
сагігідре; (штифта) Кпоб; (графопобу- 
дувача) кшгтепі; (гирі) меієні Кпоб; (печі, 
пальника) рогі; (зразка) ргір рогіїоп; 
(екструдера) фіе; (хитуна) епд; (голки) 
Ьеага; (бура) Бір. 

г. пружинна вимірювальна (рос. 
головка  пружинная  измерительная; 
англ. їм/іягед-5ргіпр тісготеїег) - те 
саме, що мікрокатор. 

г. пружинно-оптична вимірювальна 
(рос. головка  пружинно-оптическая 
измерительная; англ. оріїсаї ва(и)ре) - 
те саме, що оптикатор. 


ГОЛОГРАМА ((рос. голограмма; 
англ. НПоіовгат, НПоіоргарбіс райегп, 
поіоєгарбіс іпа?е, роіоєбгарбіс гесогаі; 
від грец. бЛос - весь, повний і урбєрра - 
літера, запис) - запис хвильового поля на 
чутливому матеріалі у вигляді інтерфе- 
ренційної картини, утвореної змішуван- 
ням цього хвильового поля з опорною 
хвилею (див. також голографія). Голо- 
грами одержують або реєстрацією на сві- 
тлочутливому шарі  інтерференційної 
картини від двох когерентних полів, або 
шляхом розрахунку структури голограми 
на ЕОМ, виходячи з заданих рівнянь 
хвиль, і наступним відображенням цієї 
структури на твердій основі (синтезовані 
голограми). Г. відображає практично всі 
характеристики хвильових полів - амплі- 
туду, фазу, спектральний склад, стан 
поляризації, зміну хвильових полів у часі, 
а також властивості хвильових полів і 
середовищ, із якими ці поля взаємодіють. 
Зображення всього об'єкта має й кожний 
із фрагментів г. 


голо 


голо 


Г 








ГОЛОГРАФІЯ (рос. голография; 
англ. роїоєгарПу; від грец. бЛос - весь, 
повний і урйфо - пишу) - фотографічний 
метод точного запису, відтворення і пере- 
творення хвильових полів. Був  за- 
пропонований | у 1948  Д.Габором 
ГО. Сабог). Ним був уведений термін го- 
лограма. Використовуючи методи г., мо- 
жна записувати і відтворювати хвильові 
поля різної фізичної природи, у т. ч. 
електромагнітні, (видимого, ІЧ, радіо- та 
ін. діапазонів), акустичні, електронні та 
ін. Г. можна розглядати і як спосіб повно- 
го всебічного запису інформації про об'- 
єкти, Хвиля, відбита об'єктом, змішується 
з т. зв. опорною хвилею, висланою точ- 
ковим джерелом. Опорна хвиля повинна 
мати просту форму (сферичний або пло- 
ский хвильовий фронт) і бути когерент- 
ною відносно об'єктної хвилі. У результа- 
ті накладання хвиль виникає просторова 
інтерференційна картина (стійна хвиля). 
Залежно від геометричної конфігурації 
світлочутливого середовища, у якому 
зареєстрована інтерференційна картина, 
розрізняють двовимірні та тривимірні го- 
лограми. Залежно від взаємного розташу- 
вання фотопластинки, об'єкта й опорного 
джерела розрізняють такі схеми запису 
голограм: схему в зустрічних пучках, 
схему в супутних пучках (осьова та 
позаосьова схеми), схему голограми Фу- 
р'є. Залежно від довжини хвилі ви- 
промінювання, що надходить на голо- 
граму, і природи цього випромінювання, 
розрізняють оптичну г. та різні види 
неоптичної (радіоголографію, ренттені- 
вську г. ІЧ г. УФ г., сейсмічну г., 
акустичну г.). 

г. акустична (рос.  голография 
акустическая; англ. 50піс ПоіоєгарНу, 
5оцп-уауе | Поіоєгарру,  асошякіс(аї) 
роіоєгарпу) - інтерференційний метод 
запису, відтворення і перетворення 
звукових полів. Методи г. а. викори- 
стовуються в звукобаченні - одержанні 
зображення об'єктів | за | допомогою 
акустичних хвиль, для одержання амплі- 
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тудно-фазової структури відбитих і розсі- 
яних полів, вимірювання характеристик 
напрямленості акустичних антен, 
просторово-часової обробки акустичних 
сигналів. Основний принцип г. а. анало- 
гічний оптичній голографії. Спочатку 
реєструється  інтерференційна картина 
двох хвиль (полів), опорної та розсіяної 
предметом, а потім за отриманим записом 
(акустичною голограмою) здійснюється 
відновлення або зображення предмета, 
або зображення розсіяного цим 
предметом поля на деякій відстані від 
нього. 

г. динамічна (ДОС голография ди- 
намическая; англ гип-іїте НоіоргарбНу) 
- область голографії, в якій розглядаю- 
ться перетворення когерентних хвиль 
(пучків), що відбуваються в процесі їх 
запису. У статичній голографії процес 
запису призводить до виникнення в реє- 
струвальному середовищі прихованого 
зображення, яке не впливає на запи- 
сувальні | пучки. Після проявлення 
середовище набуває властивостей голо- 
грами, яка змінює параметри  зчи- 
тувального пучка, що проходить через 
неї. У г. д. як реєструвальні середовища 
використовуються речовини, в яких запис 
зображення відбувається під дією запи- 
сувального пучка без проявлення, тому ці 
пучки зазнають змін, викликаних створю- 
ваною ними ж голограмою (зворотний 
зв'язок). Процеси запису та зчитування 
відбуваються одночасно і  взаємопо- 
в'язано. 

г. імпульсна (рос. голография им-пу- 
льсная; англ. риїзе(4) Ноіоргарбу) - 
запис голограм інтенсивними лазерними 
імпульсами, має перевагу в порівнянні З 
записом випромінювання лазерів, які пра- 
цюють у неперервному режимі. Внаслі- 
док  короткочасності процесів запису 
(десятки нс) виключається вплив не- 
стабільності елементів / установки на 
якість голограм і відпадає необхідність у 
використанні громіздких систем стабілі- 
зації. Крім того, можливий запис голо- 


ГОЛьЬ 


гомо 








грам об'єктів, що рухаються, і швид- 
коплинних процесів. 

г. мультиплексна (рос. голография 
мультиплексная; англ. типріех 
Нроіоєгарбу; від лат. тиіріех - бага- 
торазовий, різноманітний) - метод реє- 
страції об'ємних зображень, що включає 
фотографічну зйомку різних ракурсів об'- 
єкта (РО) з наступним записом голограм 
цих ракурсів на одному носії; дає можли- 
вість реєстрації і відтворення об'ємних 
об'єктів, пряме голографування якого або 
ускладнене, або його неможливо здійсни- 
ти в зв'язку з великими розмірами або не- 
стабільністю об'єктів. 

г. поляризаційна (рос. голография 
поляризационная; англ. роіагігайоп 
Ноіоєгарбу, роїіагігіпе Ноіоєгарбу) - 
метод запису, відтворення і перетворення 
стану і ступеня поляризації поля коге- 
рентних електромагнітних хвиль. 
Засновується на відображенні поляризації 
сумарного поля опорного Й об'єктного 
джерел випромінювання поляризаційно 
чутливими реєструвальними середовища- 
ми. 


ГОЛЬМІЙ, -ю (рос. гольмий; англ. 
боїтішт), Но - хімічний елемент ПІ 
групи періодичної системи елементів, ато- 
мний номер 67, атомна маса 164,9304, 
входить у родину лантаноїдів. Існує один 
стабільний нуклід  "ЗНо. Конфігурація 
трьох зовнішніх електронних оболонок 
дред'ор'55"р'65? (можлива також конфігу- 
рація Аз'ред'ор 'О55"р'а!65?). Енергія йоніза- 
ції дорівнює 6,02 еВ. У вільному стані - 
сріблясто-білий метал. Відомі низько- 
температурна (0) і високотемпературна 
(В) | модифікації г. а-Но 
гексагональну решітку; 
іш З 147093, ши 1 272093, густина 8,78 
кг/дм?. Г. - компонент магнітних сплавів 
із Ее, Со, Мі (мають високу індукцію і 
магнітострикцію); входить до складу 
деяких люмінофорів. Як радіоактивний 
індикатор використовують В-радіо- 
активний "Но (Тур - 26,8 ч). 


має 
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ГОМОПЕРЕХІД -бду (рос. 
гомопереход; англ. Ппотоійпсіїоп, 
Ппоторепеоц5 уипсіоп) - на відміну від 
гетеропереходу, контакт двох областей із 
різними типами провідності (чи 
концентраціями легувальної домішки) в 
одному й тому ж кристалі напівпровідни- 
ка. Розрізняють р- і п-переходи, у яких 
одна з двох контактовних областей ле- 
гована донорами, інша - акцепторами, п'- 
п-переходи (обидві області леговані 
донорною домішкою, але в різній мірі: 
знак " означає великий ступінь легування) 
і р'- р-переходи (обидві області леговані 
акцепторною домішкою). 


ГОНІОМЕТР, -а (рос. гониометр; 
англ. вопіотетег; від грец. усміа - куті 
уєтро - вимірюю) - прилад для вимірю- 
вання кутів між гранями кристалів. До 
відкриття рентгеноструктурного аналізу 
гоніометричний метод був основним для 
опису й ідентифікації кристалів. У відби- 
вальному оптичному г. кристал обертає- 
ться навколо осі та освітлюється, і відбиті 
від різних граней промені по черзі спо- 
стерігаються в зорову трубу. У більш 
досконалих двокільних (Федорова, Го- 
льдшмідта,  Чапського) кристал або 
зорову трубу можна обертати навколо 
двох взаємно перпендикулярних осей. 

г. рентгенівський (рос. гониометр 
рентгеновский; англ. Х-гау Ропіотетег) 
- прилад для одночасної реєстрації ди- 
фрагованого на досліджуваному зразку 
рентгенівського випромінювання і поло- 
ження зразка в момент виникнення ди- 


фракції. 


ГОНІОФОТОМЕТР, -а (рос. гонио- 
фотометр; англ. ропіорроїотеїег) - фо- 
тометр для вимірювання залежності фо- 
тометричної величини від напрямку. Г., 
який використовується у фотометрії для 
вимірювання кутових енергетичних ха- 
рактеристик джерел світла (ламп) і світло- 
вих приладів розміром до 2 м, як правило, 
є унікальною спорудою розміром до 10 м, 


ГОРІ 


ГОСТ 


Г 








у центрі якої розміщується досліджуване 
джерело. Фотоприймальний пристрій г., 
який вимірює силу світла, часто Є си- 
стемою телецентричного типу розміром 
до 2 м і виготовляється з використанням 
параболічних дзеркал і лінзових об'єктивів 
або стосу пластин із безліччю отворів. В 
інших випадках освітленість вимірюють 
люксметром. Зазвичай у горизонтальній 
площині обертається досліджуване дже- 
рело, а у вертикальній - фотоприймальний 
пристрій г. Точність відліку кутів на гоніо- 
метрі - до 0,592. Однак гоніофотометри, 
призначені для вимірювання у межах 
малих кутів (одиниці градусів; наприклад, 
лазерного випромінювання), мають високу 
кутову роздільну спроможність (7107). На 
підставі знятих на г. індикатрис коефіціє- 
нтів відбивання, пропускання, яскравості 
вивчаються параметри і характеристики ре- 
човин, середовищ, тіл, зокрема оптичних 
матеріалів, аерозолей та ін. 


ГОРИЗОНТ, -у (рос. горизонт; англ. 
рогігоп) -- див. ббрій. 


ГОРІННЯ (рос. горение; англ. 
Ьига(іпе), сопабизііоп, бгіпе) - перебіг 
хімічної реакції в умовах прогресивного 
самоприскорення, пов'язаного | з  на- 
громадженням у системі тепла або каталі- 
зувальних продуктів реакції. При г. мо- 
жуть досягатися високі (до кількох тисяч 
градусів) температури, причому часто 
виникає область, яка випромінює світло - 
полум'я. Швидкість хімічної реакції різко 
зростає зі збільшенням температури, і те- 
пло, що виділяється в реакції, все більше 
її прискорює. Самоприскорення можливе 
і внаслідок лавиноподібного зростання (в 
процесі розгалужено-ланцюгової реакції) 
концентрації активних частинок - атомів 
або радикалів, які стимулюють хімічні 
перетворення (див. також вибух). Тому 
розрізняють теплове та  ланцюгове г. 
Основна і найважливіша особливість про- 
цесу г. - здатність поширюватися в 
просторі. Швидкість г. невелика: - 1073-10 
м/с - і зумовлена порівняно повільними 
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процесами перенесення (дифузії та тепло- 
провідності). Залежно від агрегатного 
стану початкової речовини і продуктів г., 
розрізняють три основні типи г.: гомоген- 
не г., г. вибухових речовин і пороху, гете- 
рогенне г. 


ГОСТРОТА (рос. 
5пагрпез5,  асшіїу; 
Ппепе5з5). 

г. збру (рос. острота зрения; англ. 
мізіоп асшігу) - спроможність помічати 
дрібні деталі або розрізняти їхню форму. 


острота; англ. 
(інтерферометра) 


ГРАВІМЕТР, -а (рос. гравиметр; 
англ. рхамітеїег, ргауїу теїег) - прилад 
для вимірювання сили тяжіння та від- 
повідного прискорення вільного падіння 
9. Розрізняють два способи вимірювання 
сили тяжіння: абсолютний і відносний. В 
останньому вимірюють приріст 49 від- 
носно значення д у деякому вихідному 
пункті. Відносна похибка визначення 9 
гравіметром - 107 - 107. Залежно від 
методу вимірювання, г-три поділяють на 
статичні та динамічні. Статичні г-три 
базуються на принципі зрівноважування 
сили тяжіння (чи моменту сили тяжіння) 
пружною силою (чи пружним моментом) 
чутливого елемента і використовуються 
тільки для відносних визначень 294. До 
динамічних г-трів належать струн- 
ні (для відносних вимірювань 9) та 
балістичні (для абсолютних вимірю- 
вань 9). 


ГРАВІМЕТРІЯ (рос. гравиметрия; 
англ. ргамітеїту; від лат. ргаміз - важкий 
і грец. ретро - вимірюю) - у вузькому ро- 
зумінні наука про методи вимірювання 
сили тяжіння. Частіше вживається в ши- 
ршому розумінні, як наука про силу тяжі- 
ння в околі Землі або планет Сонячної 
системи в рамках ньютонової механіки. 
Виміряно силу тяжіння безпосередньо на 
поверхні Місяця та поблизу Марса і 
Венери. ШПочато дослідження  гравіта- 
ційних полів Юпітера та Сатурна. 


ГРАД 


ГРАД 


ГРАН 








ГРАВІТАЦІЯ (рос. гравитация; англ. 
рхауїайоп; від лат. бгаміїаз - тяжіння) - 
те саме, що тяжіння. 


ГРАВІТІНО (рос. гравитино; англ. 
ргауійпо) -  гіпотетична електрично 
нейтральна частинка з нульовою масою 
спокою, квант поля зі спіном 3/2, ферміон- 
ний партнер гравітона в теоріях супер- 
гравітації - суперсиметричних розширен- 
нях теорії тяжіння (див. також суперси- 
метрія). При порушенні суперсиметрії г. 
набуває маси. Величина цієї маси є важли- 
вим  феноменологічним параметром у 
багатьох суперсиметричних моделях вели- 
кого об'єднання. 


ГРАВІТОН, -а (рос. гравитон; англ. 
ргауіїоп) -  гіпотетична електрично 
нейтральна частинка з нульовою масою 
спокою, квант гравітаційного поля в 
квантовій теорії гравітації. Г. описується 
симетричним тензорним полем - відхи- 
лом метрики простору-часу від плоскої. 
Вільний г. (див. також хвилі гравітаці- 
йні) поширюється у вакуумі зі швидкістю 
світла, є поперечним і має спіральність З 2. 
Вірту-альний г. має шість ступенів 
вільності і переносить спіни 2 і 0. У нью- 
тонове притягання між статичними об'єкта- 
ми вносять вклад віртуальні гравітони зі 
спіральністю 0. 


ГРАДАН, -а Ігрін| (рос. градан, 
грин; англ. Ргадап, ргіп) - оптичний 
елемент із прозорого матеріалу (скла, 
пластмаси, кристала) 4 3 | визначеним 
законом розподілу показника заламу п. 
Залежно від напрямку зміни п в опти- 
чному елементі, градани поділяються на 
радіальні, аксіальні та сферичні (п зміню- 
ється відповідно з радіусом, уздовж осі і 
за об'ємом). Градани застосовуються при 
побудові об'єктивів, у лініях далекого 
оптичного зв'язку, в елементах ендо- 
скопів (див. також бптика неоднорі- 
дних середовищ). 
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ГРАДІЄНТ, -а (рос. градиент; англ. 
ргадіепі) - одна з основних операцій 
векторного аналізу, яка зіставляє скаля- 
рному полю Ф(г) - Ф (х., х», хз) векторне 
поле ргад Ф (використовують також по- 
значення аФф/аг, УФ), компоненти якого 
гад о. 19 - іс 49 49ф 
аг хх, ах, 


Вектор бгад Ф у кожній точці вказує 





дорівнюють 


напрямок, у якому поле Ф зростає 
найшвидше, тобто напрямок,  орто- 
гональний поверхні рівня 


Ф - соп5і, що проходить через дану точку. 
Довжина вектора 5гад Ф дорівнює швид- 
кості зростання Ф у цьому напрямку. 

г. (електричного) потенціалу (рос. 
градиент (злектрического) потенциала; 
англ. уопаре ргадіепі, рогепіа! ргадйіепі) 
- те саме, що напруженість електрично - 
го поля. 


ГРАДУС, -а температурний 
(рос. градус температурньтй; англ. 


дергее ої гетрегагиге) - загальна 
назва різноманітних одиниць 
температури, що відповідають різним 


температурним шкалам. Основна одини- 
ця СІ - Кельвін (К). Розрізняють г. 
Цельсія ("С), Реомюра ("В), Фаренгейта 
(ЕК), Ранкіна (Ва) 1К -19С- 0898 - 
1,89 Е - 1,8? Ва. 


ГРАДУС, -а кутовий (рос. градус 
угловой; англ. Фертее, апеціаг), ...? 
- одиниця плоского кута (чи дуги кола), 
що дорівнює 1/360 повного кута (повного 
кола). 1? 60" 360" т/180 рад - 
1,745329.10 рад, де " - позначення ку- 
тової мінути, " - позначення кутової секу- 
нди. й 

ГРАДУЮВАННЯ (рос.  градуи- 
ровка; англ.  ргадіпе,  Ргадиайіоп, 
ра(ц)віпе, (езіїпє, з5іапдагдігаїіоп) - 
метрологічна операція встановлення зале- 
жності між значеннями величин на вході 
та виході засобу вимірювання, зокрема 








ГРАН 








надання поділкам шкали вимірювального 
прилада значень, що відповідають вимі- 
рюваній величині в прийнятих одиницях 
і з необхідною точністю. Якщо г. зробле- 
но в результаті сукупних вимірювань (на- 
приклад, визначення мас набору гир з 
абсолютного зважування всіх гир разом і 
однієї відносно іншої), то воно називає- 
тьсякалібруванням. 


ГРАЗЕР, -а |газері (рос. гразер, га- 
зер; англ. ргабег, вазег; абревіатура від 
англійської фрази "Сапіта Вау Апттріїб- 
сайоп Бу 5 тиіатед Еппіззіоп ої Вадіайоп" 
- "підсилення 0 у-випромінювання за 
допомогою вимушеного випромінюван- 
ня") - те саме, що гама-лазер. 


ГРАМ, -а, г (рос. грамм, г; англ. ргапі) 
- одиниця маси в СГС системі одиниць і 
частинна одиниця маси СІ кілограм: 1г а 
0,001 кг. 


ГРАНИЦЯ (рос. предел; англ. Штії, 
Штігайоп, Шйт, Вге5поїд, Боипаагу, 
Ьоцпай, їеїбег, еп, шіітаїе; (міра) 
теазиге; (найвища точка) ПеїрПі; (край) 
ехігете; (робочого режиму) тагевіп). 

г. витривалості матеріалів (рос. 


предел  вьюшносливости материалов; 
англ.  епфигапсе  ШШйтії ої  тагегіаї, 
епдигапсе 5ігепрій ої паїегіаї) - те 


саме, що границя втбми матеріалів. 

г. втбми матеріалів |границя ви- 
тривалості матеріалів| (рос. предел 
усталости материалов, предел вь- 
носливости материалов; англ. Каірие 
Штії ої пагтегіа! Г|епдигапсе Штіг, бакідце 
роіпі,  Гакідце  5ігепеї,  епадаигапсе 
5ігепеії | ої піагегіаї) - при циклічному 
прикладанні навантаження (тобто при 
періодичній зміні від максимуму до 
мінімуму) найбільше напруження (що 
відповідає верхній межі циклу наванта- 
ження), яке може виникати в зразку неви- 
значено велике число разів без його 
руйнування. 

г. міцності матеріалу |тимчасбвий 
бпір матеріалу | (рос. предел прочности 
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ГРУП 
материала, временное сопротивление 
материала; англ. цшійтаїе 5іге55 (Штії) 


ої таїтегіаї, піітаїе 5їгепеїЮ ої таїегіаі, 
шітате гебізїгапсе ої пзаїегіаї) - напру- 
ження в матеріалі при різних видах де- 
формації, що відповідає максимальному 
(до руйнування зразка) значенню наванта- 
ження (міра міцності твердих тіл). 

г. пливності в опорі матері- 
алів (рос. предел текучести в со- 
противлениий материалов; англ. 
уіеід роїпі Гуїеід 5ігепеіН, уїеїй зіге55| іп 
тагтегіаї ге5і5гапсе) - те саме, що 
границя плинності. 

г. плинності (границя пливності| в 
опорі матеріалів (рос. предел 
текучести в сопротивлений 
материалов; англ. уіеі4 роїпі |уїіеід 
5ікепоїї, уіеїф 5іге55) іп  тагегіа! 
ге5і5гапсе) - напруження, при якому 
починає розвиватися пластична деформа- 
ція. 

г. пропорційності матеріалу (рос. 
предел пропорциональности  матери- 
ала; англ. ргорогіїопа! Штії ої піаїегіаі, 
Штії ої ргорогіїопайту ої таїегіаї) - 
найбільше напруження при різних видах 
деформації матеріалів, при якій деформа- 
ція ще залишається пропорційною напру- 
женню. 

г. пружності матеріалу (рос. предел 
упругости материала; англ. еіазійс Штії 
ої пзаїегіа!, йтіє ої еіазіісієу ої паїегіаї) 
- найбільше напруження при різних ви- 
дах деформації матеріалів, при якому ще 
не виявляється їх залишкова (пластична) 
деформація. 

г. Рбша (рос. предел Роша; англ. 
Восре тії) - відстань від планети (зі- 
рки) до її супутника, ближче від якої 
супутник руйнується припливними сила- 
ми. При русі супутника по орбіті навколо 
планети (зірки) сила її тяжіння, що діє на 
елемент супутника, компенсується від- 
центровою силою лише в його центрі 
мас. В усіх інших точках супутника такої 
рівності немає, що й зумовлює припли- 
вну силу. 


ГРУП 


ГРУП 








ГРАТКА (рос. решетка; англ. ргаїе 
(єга55), сгайіпо, агтау, єгід, ІашісемоткК, 
гасК,  5сгееп,  ігеїз, м/»еб, мгеббіпо, 
ргіймогі;  (крист.)  Іайісе, (Іакікиде, 
таїгіх, райегп) - див. решітка. 


ГРАФ, -а (рос. граф; англ. ргарін). 

графи  Фейнмана (рос.  графьг 
Фейнмана; англ. Ееуптапп рРгарб5) - те 
саме, що діаграми Фейнмана. 


ГРЕЙ, -я, Гр (рос. Грей, Гр; англ. 
Сгау, Су) - одиниця СІ поглинутої дози 
йонізувального випромінювання, а також 
і керми. Названа на честь Л. Грея П.. 
Стау). 1 Гр. дорівнює такій дозі ви- 
промінювання, при поглинанні якої ре- 
човині масою 1 кг передається енергія 1 


Дж. 1Гр.- 1 Дж/кг - 10" ерг/м - 10? рад. 


ГРІН, -а (в оптиці) (рос. грин (в 
оптике); англ. ргіп |іп оргіс5|; від 
англ. ргадіепі-іпдех) - те саме, що градан. 


ГРУПА (рос. группа; англ. ргоир) - 
множина, на якій визначена операція, 
що називається множенням і задовольняє 
спеціальні умови (групові аксіоми): у г. 
існує одиничний елемент; для кожного 
елемента групи існує обернений; опера- 
ція множення асоціативна. Поняття "г." 
виникло як узагальнення при розгляді 
конкретних перетворень (взаємноодно- 
значних відображень множин на себе). 
Значна частина застосувань теорії груп 
пов'язана з тим, що в термінах груп при- 
родно виражається властивість симетрії 
тієї чи іншої фізичної системи або її 
математичної моделі. Група перетворень, 
що залишають властивості системи 
інваріантними, називається групою си- 
метрії. 3 погляду групової структури, 
природа елементів г. не є істотною. Г. є 
заданою, якщо будь-яким способом опи- 
сані всі її елементи і визначена групова 
операція над ними. Розрізняють топологі- 
чні, алгебричні типи г., групи ЛІ. 

г. абелева Їгрупа комутативна| (рос. 
группа абелева, группа коммутати- 
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вная; англ. АБбейап єгопр, абейапігей 
ргопр, сопітиїаїуе ргопр) - група, 
множення в якій є комутативним (пере- 
становним). 

г. де Сіттера (рос группа де Ситте- 
ра; англ де5ійегугойр - група перемі- 
щень (перетворень, що зберігають метри- 
ку) простору-часу сталої кривизни, т. зв. 
простору де Сіттера (див. також прб- 
стір-час де Сіттера). 

г. комутативна (рос. группа комму- 
тативная; англ. сопітиіайуєе єгопр) - те 
саме, що група абелева. 

г. Лбренца (рос. группа Лоренца; 
англ. Тогепі? ргопр, Шгее-дітепзіопаї 
госайіоп єгомр) - група дійсних лінійних 
однорідних перетворень 4-векторів х - х" 
з Їх, х!, х, х?, простору Мінковського 
Ма, що зберігають (індефінітний) скаля- 


рний добуток ху - худ - х'у! - ху - худа 





дм» ХУ з ху, де 9 - ду - метричний 
тензор у Ма (мається на увазі під- 
сумовування за повторюваними 
індексами). Названа за іменем Х.А. Ло- 
ренца. 

г. Лоренца неоднорідна (рос. группа 
Лоренца неоднородная; англ. 
попипіїогт І огепі? єгоир) - те саме, що 
група Пуанкаре. 

г. обертань (рос. группа вращений; 
англ. гоїайоп єягопр) - неперервна група 
перетворень простору з фіксованою неру- 
хомою точкою (центром обертань), що 
залишають незмінною відстань між двома 
довільними векторами. Для г. о. прийняте 
позначення О(п), де п - розмірність 
простору. У групу обертання тривимірно- 
го простору О(3) виділяють власну групу 
обертань 50(3), яка, крім зазначених 
вище властивостей, зберігає орієнтацію 
простору (координатних осей). Повна г. 
о. розкладається на прямий добуток 
власної г. о. і групи відображень (із двох 
елементів). Група О(4) виявилася кори- 
сною при класифікації станів атома 
водню. При спробах побудови єдиної 
квантової теорії поля використовують г. 
о. аж до О(32). 


ГРУП 


ГУСТ 








г. перестанбвок ступеня п (рос. 
группа перестановок степени п; 
англ. регтіитайоп ягопр ої Феєгее п) 
- о омножина  5(п) перестановок п 
"предметів". Г. п. також називається си - 
метричною групою. Нехай дані 
предмети розміщені на п занумерованих 
місцях, символ 


із не 
"а 5, і би йо 


позначає перестановку, що полягає в 
переміщенні предмета з місця ік на місце 
)х (переміщення вниз). Г. п. є скінченною 
групою порядку п!. 

г. Пуанкаре  Ігрупа  Лбренца 
неоднорідна! (рос. группа Пуанкаре, 
группа Лоренца неоднородная; англ. 
Роіпсаге ргопр, попипіїогпі І огепі? 
ргоир) - група всіх дійсних перетворень 
4-вимірних векторів х - х" - (х?, хі, х, х)) 
простору  Мінковського | М; вигляду 
хРеЛох'за", де ЛА - перетворення з 


, п) 


групи Лоренца, а а" - 4-вимірний вектор 
зміщення (трансляції). 

г. ренормалізаційна Гренормгрупа!| 
в теоретичній фізиці (рос. груп- 
па ренормализационная, ренормгруппа 
в теоретической физике; англ. 


гепогтаїйгайоп ргопр іп іПеогегі- 
са! рбу5іс5,  кепогтегопр іп 
гБеогетісаї! ррубіс5) - 


однопараметрична група перетворень, що 
полягають у зміні масштабу (чи операції 
зсуву) однієї з фізичних величин 
(аргумента) і в одночасній зміні функ- 
ційної залежності від неї інших фізичних 
величин. Г. р. виникає, коли математи- 
чний опис фізичної задачі містить вибір 
частинного розв'язку, що задовольняє 
граничну умову при певному значенні 
аргумента (в деякій точці нормування), а 
інваріантність щодо перетворень г. р. від- 
ображає незалежність фізичного змісту 
від вибору точки нормування. 

г. симплектична (рос. группа си- 
мплектическая; англ. 5упаріесііс ргопр; 
від лат. 5ігпріех - простий) - група лі- 
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нійних перетворень скінченовимірного 
векторного простору (дійсного або 
комплексного), які зберігають 
кососкалярний добуток, тобто 
невироджену кососиметричну білінійну 
форму. Простір, у якому є кососкалярний 
добуток, називають симплектичним. 
Роль г. с. в симплектичному просторі 
аналогічна ролі ортогональної групи в 
евклідовому просторі. 

грУпи 0 просторбві (рос. кгруппьі 
пространственньтге; англ. зрасе ргопр5) - 
групи симетрії, що містять як підгрупу 
тривимірну групу скінченних перенесень 
(див. також решітка Браве). Г. п. опи- 
сують симетрію кристалічних структур. 

групи точкові симетрії кристалів 
Їклас кристалів| (рос. группью точе- 
чньге симметрии кристаллов, класс 
кристаллов; англ. роіпі  5упітеїгу 
ргопр5 ої сгузіаїз8, сгузіаї сіаз5) - 
сукупність операцій симетрії, які суміща- 
ють кристал із самим собою, при яких 
принаймні одна точка кристала залишає- 
ться нерухомою. Г. т. с. описують зовні- 
шню форму (огранку) кристалів. Існує 32 
іон ко 


ГРУПУВАННЯ частинок у 
прискорювачах (рос. | группи- 
рование частиц в ускорителях; 
англ. бипсбіпо) - див. банчування. 


ГРУПУВАЧ, -а (рос. группирователь; 
англ. бипсрег) - див. банчер. 


ГУМА (рос. резина; англ. кибБег, 
сотроипаєед гиббег, упісапігате) - мате- 
ріал, здатний до великих (до 800-1000 95) 
зворотливих високоеластичних деформа- 
цій. Г. - просторовий полімер, який 
одержують у результаті вулканізації кау- 
чуку (зшиванням його макромолекул 
поперечними хімічними зв'язками) і який 
містить наповнювачі, пластифікатори та 
хімічно активні речовини специфічної 


дії. 


ГУСТ 


ГУСТ 








ГУСТИНА (рос. плотность; англ. 
деп5зігу). 

г. еквівалентно сіра (рос. плотность 
зквивалентно серая; англ. едиімаїепі 
(пешігаї) деп5іїу) - у випадку багато- 
шарових кольорових фотографічних 
матеріалів нею є оптична густина такого 
сірого поля, яке утвориться, якщо до 
елементарного шару з даним барвником 
додати барвники решти двох шарів у 
необхідних і єдино можливих для створе- 
ння даного поля кількостях. 

г. електричного заряду (в класи- 
чній електродинаміці) (рос. 
плотность злектрического заряда (в 
классической злектродинами- 
ке); англ. еїесігіс(аї) спагеєе депзіїу Гіп 
сіа55ісаї! еіесігодупатіс5і). 
Для електричного заряду, неперервно 
розподіленого в деякій області простору, 
об'ємна густина електричного заряду р в 
точці з координатами (Х, у, 2) дорівнює 

.. Де дае 

р(х, у, 2) з то --о оце, 

ду оду 4аМ 
де Де - величина заряду, що міститься в 
об'ємі ДУ в околі точки (х, у, 7) в момент 
часу і. Якщо електричний заряд знаходи- 
ться в шарі, товщиною якого можна зне- 
хтувати порівняно з характерною відстан- 
ню, на якій розглядається поле, то ви- 
значають поверхневу густину електри- 


; б Де де 
чного заряду б: С(Х, у,2)- літ, о 
де Де - заряд елемента поверхні Д5. 

г. електричного струму (рос. плот- 
ность  злектрического штока; англ. 
еїесігіс сиггепі Чеп5ігу, сигтепі еїесігісіїу 
Фепз5ігу, дФупатіс еіесігісіїу деп5іїу) - 
величина, яка визначає кількість електри- 
чного заряду 4, що протікає за одиницю 
часу крізь довільно орієнтований елемент 
поверхні 45: 4Г - )45.Г.е.с.і -ру,р- 
об'ємна густина зарядів, у - швидкість 
руху зарядів. 

г. заряду поверхнева (рос. плотность 
заряда  поверхностная; англ. з5игіасе 
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срагре депзіїу) - див. густина електри- 
чного заряду. 

г. оптична (товщина оптична) (рос. 
плотность оптическая, толщина опти 
ческая англ. оріїса| йеп5іїу, іптабе 
депзігу, деп5іїу, аб5огбапсе, аб5огБепсу, 
соуегаре, Оріїса| Шіскпез, ГП - міране- 
прозорості шару речовини товщиною І 
для світлового проміння; характеризує 
ослаблення оптичного випромінювання в 
шарахрізних речовин (барвниках, світло- 
фільтрах, розчинах, газах і т.п.) за раху- 
нок поглинання та розсіяння. Г. о. може 
бути визначена як логарифм величини, 
оберненої коефіцієнту пропусканняшару 
речовини. Г. о. суміші речовин, які не 
реагуть між собою, дорівнює сумі г. о. 
окремих компонентів. Той самий шарре- 
човини може бути оптично товстим для 
одного виду випромінювання й оптично 
тонким для іншого. Г. о. безхмарної 
атмосфери(для? «с 0,55 мкм) дорівнює - 
0,3, хмарнад сушею - 30, надокеаном -- 
20. 

г. розпбділу ймовірності (випад- 
кової величини Х) (рос. плот- 
ность распределения вероятности 
(случайной величинь Х); англ. 
ргобабійгу дЧепзігу (Гипсііоп), їгедпепсу 
Пппсіїоп Г|ої а гапдФот диапіїту 


Х 1) - функція р(х) така, що 
р() 0, р(хуах 1 


-0 
і при будь-яких а « Ь імовірність події 
а«Х «дорівнює 

Ь 


Прбдах й 


а 

г. спектральна інтенсивність 
спектральна! у статистичній 
фізиці (рос. плотность спектральная 
в статистической физике, 
интенсивность спектральная в 
статистической  физике; англ. 
зресігаї деп5ігу |бресігит, Коигіе(п)г 
депзігу, зресіга| іпіеп5ігу| іп 5і1агбі- 
5:ісаї! рбубзбіс5) - коефіцієнти роз- 


ГУСТ 


ГІД 


ДАЛЕ 








винення часових кореляційних функцій в 
інтеграл Фур'є. 

г. спектральна стаціонарної ви- 
падкової функції (рос. плотность 
спектральная стационарной слу- 
чайной функции; англ. зресігаї 
деп5ігу, зресігит, Еоигіег деп5іїу) - дис- 
персія випадкової амплітуди тієї чи іншої 
гармоніки, що входить у спектральний 
(гармонічний) розклад. 

г. спектральна оптичної вели- 
чини Х, що характеризує ви- 
промінювання (рос.  плотность 
спектральная оптической  вели- 
чин Х, характеризующей 
излучениєе; англ. зресігаї Фепб5іїу, 
зресігит, зресігаї сопсепігайоп) - відно- 
шення величини 4аХ, взятої у нескінченно 
малому спектральному інтервалі 42, який 
містить дану довжину хвилі 2, до ширини 


цього інтервалу Х, - аХ/4.. Г. С. може 
бути утворена також у шкалі частот, хви- 
льових чисел, їх логарифмів. 


ГУСТИНА речовини (рос. плот- 
ность вещества; англ. депзіїу), р - 
величина, що визначається для однорі- 
дної речовини її масою в одиниці об'єму. 

г. Всесвіту критична (рос. плот- 
ность Вселенной критическая англ 
сгііса! Деп5ібуої їпе Упімег5е - значе 
ння густини речовини у Всесвіті що 
визначається виразом ре - ЗН"/(8лС), де 
Н - стала Хаббла (див. також закон 
Хаббла, с - сталатяжінняНьютона В 
однорідних ізотропних моделях Всесві 
ту з рівною нулю космологічною 
сталою величинар- Є критичним значе 
нням густини, що відокремлює модель 
замкнутого Всесвіту (р » ре Дер - 
реальна середня густина всіх видів 
матерії) від моделі відкритого Всесвіту 
(р «ро. 


ГУСТИНОМІР, -а Іденсиметрі (рос. 
плотномер, денсиметр; англ. Феп5і(10)- 
теїег, деп5ігу пеїег, д4еп5іїу ба(и)єе, 
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соп-50Пйотетег) - прилад для вимірюва- 
ння густини речовин. 


ГУСТОТА (рос. плотность, густота; 
англ. Феп5ігу, Феп5епез5). 

г. станів (рос. плотность состояний; 
англ. Феп5іку ої 5їатез, деп5епе55 ої 5їаїе5) - 
те саме, що щільність станів. 


ГУЧНІСТЬ, -ості (рос. громкость; 
англ. Їоцдпез5, уоїште, пзаєпіїшадєе, Іеуеї). 

г. звуку (рос. громкость звука; англ. 
зоппд Іоцдпез5, зоцпаа уоїште, 5оцпа 
тарпішае, 5оппа Іеуеї) - суб'єктивна 
якість слухового відчуття, що дозволяє 
розташовувати всі звуки за шкалою від 
тихих до гучних. Г. 3. залежить головним 
чином від інтенсивності звуку, але також 
і 


ДАЛЕ 


Д 








від розподілу енергії за шкалою ча- 
стот. Одиницю г. з. 1 сон визначають як 
гучність тону з частотою 1 кГц і рівнем 
звукового тиску 40 дБ (відносно 2:10" Па). 
У практичних задачах г. з. прийнято ха- 
рактеризувати рівнем г. з., вимірюваним у 
фонах. Рівень г. з. тону 1 кГц у фонах чи- 
сельно дорівнює рівню звукового тиску в 
1дБ. Криві однакової гучності викори- 
стовуються при побудові шумомірів, при- 
значених для вимірювання рівня гучності 
шумів. 


ДАЛАМБЕРТІАН, -а (рос даламбе- 
ртиан; англ д'Аіетіегійаг - те саме, що 
оператор Даламбера. 


ДАЛЕКІСТЬ, -ості |дальність! (рос. 
дальность; англ. гапре, Фі5іапсе). 

д. видимості |дальність видимості 
(рос.  дальность | видимости; англ. 
уізібійту гапре, 5і?Пійпо Фі5гапсе, оргіїсаї 
гапее) - гранична відстань видимості, на 
якій зникають останні ознаки  спо- 
стережуваного об'єкта. Див. також види- 
мість. , 

ДАЛЕКОЗОРІСТЬ, -ості (рос. 
дальнозоркость; англ. Іаг-5ієріпе55) - 
дефект зору, який полягає в тому, що 
образ нескінченно віддаленого предмета 
розташовується за сітківкою ока і ніяким 
зоровим напруженням його не можна 
побачити чітко. Див. також бптика бка. 


ДАЛЕ(КО)ММІР, -а Гдальномір | (рос. 
дальномер; англ. гапрейпаег, гапеег, 
гапое  Ппадег, Фізгапсе штеїег, кгапое 
5еп5ог, їеЇезсоре; (ел. опт.) реодітетїег). 





ГУЧНОМОВЕЦЬ, -вця (рос. 
громкоговоритель; англ. ІоцівреакКег, 
зреаКег, ргоіесіог) - електроакустичний 
перетворювач (випромінювач) для гу- 
чного відтворення мовлення, музики і т. 
п., який перетворює електричні сигнали 
звукової частоти в акустичні. 
Найдосконаліші зразки відтворюють 
діапазон частот 20 - 20 000 Гц із нері- 
вномірністю  амплітудно-частотної ха- 
рактеристики не більше 2 - 4 дБ і нелі- 
нійними спотвореннями, які не переви- 
щують 1 - 2 96. За акустичним оформлен- 
ням розрізняють гучномовці прямого ви- 
промінювання та рупорні. 


Д 
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д.  електрооптичний  Ідальномір 
електрооптичний| (рос.  дальномер 
злектрооптический; англ. реодітетег) - 
те саме, що світлодале(ко)мір. 

д. оптичний |дальномір оптичний! 
(рос.  дальномер  оптический; англ. 
оріїса! гапребпдег) - прилад для вимі- 
рювання відстаней, принцип дії якого 
полягає ї у вимірюванні з | високою 
точністю різниці кутів на ціль по відно- 
шенню до реперної відстані - бази. 


ДАЛЬНІСТЬ, -ості (рос. дальность; 
англ. гапре, дізіапсе) - див. далекість. 


ДАЛЬНОМІР, -а (рос. дальномер; 
англ. капреїйпдег, гап?ег, гапбе Гпдег, 
дізгапсе теїег, гапее 5еп5ог, іеЇезсоре) - 
див. дале(ко)мір. 


ДАЛЬТОНІДИ,  -ів, (мн. (рос. 
дальтонидьв; англ. ФдаНопіде5) - хімічні 
сполуки сталого складу (на відміну від 
бертолідів - сполук змінного складу). 


дДвиг 


Двиг 


Д 








ДАЛЬТОНІЗМ, -у (рос. дальтонизм; 
англ. Файопізт) - дефект кольорового 
зору, який полягає у нечутливості до ко- 
льору або спотворенні передачі кольорів 
органами зору. Див. також дихромазія. 


ДАТНИК, -а (рос. датчик; англ. 
5еп5ог, Ра(ц)єе, ріскир, 5еп5іпє еіетепі, 
5епзійуе еЇїептепі, 5еп5іпр ипії, 5еп5іпр 
деуісе, з5еп5іпє  іп5ігитепі,  Чекесііпе 
еїетепі,  дегесіог  еЇетепі,  ргітагу 
е|етепі, ргітагу деїесіог, єепегаїог, епі 
іпбігштепі, Чеїесіїпє теап5, Ігап5дисег, 
теазигіпе ігап5дисег, ігап5тіцег). 

д магнітомодуляційний (рос 
датчик магнитомодуляционньїй англ 
Них даїе, Йих-даїетеїеі) - те саме, що 
ферозоїд 


д-ки в системі автоматично- 


го контролю і регулювання 
(рос. датчики в системе авто- 
матического контроля и ре- 


гулирования; англ. 5еп5ог8 |5еп5іпе 
еіетепіє, зепз5іїує  еЇеппепі5,  йеїесііпо 
еЇетепіз, деїесіог еіетепіз, Іееіег5| іп а 
5еїї-їте5ї 5уз5геті) - перетворювачі 
контрольованої або регульованої величи- 
ни у вихідний сигнал, зручний для ди- 
станційної передачі і подальшої обробки. 
Вихідні визнаки можуть бути електри- 
чними, пневматичними, гідравлічними. 
За характером модуляції потоку енергії 
можуть бути амплітудними (напруга, 
струм, тиск у потоці тощо), фазовими, ча- 
стотними, час-імпульсними і дискретни- 
ми (цифровими). До найпростіших д. 
належать термопара, термометри опору, 
тензодатник та ін. Див. також перетвб- 
рювачі. 

д-ки магнітострикційні (рос. датчи- 
ки магнитострикционнье; англ. 
таєпеїозігісіїує 5еп50г5) - сприймальні 
елементи в електричних схемах вимірю- 
вання неелектричних величин, а також у 
системах автоматичного контролю і регу- 
лювання, робота яких заснована на явищі 
магнітострикції. Д. м. здійснюють функ- 
ціональне перетворення змін механічних 
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величин у зміни електричних величин 
або допоміжне зворотне перетворення. 


ДВИГУН, -а Імотор | (рос. двигатель, 
мотор; англ. епеіпе, пиоїог; (вічний) 
тасріпе; (авто) пий). 

д. вічний (рос. двигатель вечнь(ій; 
англ. | регреїша| | тоїоп  тасріпе, 
сопіїпиоц5 орегаїйпеє тасріпе; від лат. 
регретиит тлобіїєе) - уявна машина, що 
може виконувати роботу необмежений 
час, не запозичаючи енергії ззовні (д. в. 1- 
го роду). Марні спроби побудувати д. в. 
1-го роду, що здійснювалися з 13 століт- 
тя, призвели до переконання в його немо- 
жливості, і з 1775 Паризька Академія 
наук відмовилася розглядати подібні 
проєкти. Д. в. 1-го роду суперечить 
закону збереження і перетворення 
енергії, тобто першій засаді термодинамі- 
ки. Д. в. 2-го роду - уявна періодично 
діюча машина, що зменшує енергію те- 
плового резервуара і цілком перетворює 
її в роботу без яких-небудь інших змін у 
навколишньому середовищі. Робота д. в. 
2-го роду призводила б до зменшення 
ентропії ізольованої системи, що супере- 
чить другій засаді термодинаміки. 

д. реактивний (рос. двигатель ре- 
активнь(й.; англ. іеї, |еї епбіпе) - двигун, 
у якому підведена енергія перетворює- 
ться в кінетичну енергію струменя 
робочого тіла, що витікає з двигуна, а 
одержувана за рахунок цього сила реакції 
безпосередньо є рушійною силою (силою 
тяги). Сила тяги д. р. - рівнодійна всіх 
сил, що діють на поверхню двигуна. 

д-ни електрореактивні (рос. двига- 
тели злектрореактивньге; англ. еіесігісаї 
ісі5, еЇесігіса| |еє епоіпе5) - клас ре- 
активних рушіїв, у яких робочим тілом 
слугує йонізований газ (плазма), що при- 
скорюється переважно електромагнітни- 
ми полями. Д. е. призначені для викори- 
стання на супутниках і міжпланетних 
кораблях. 

д-ни плазмові (рос. двигатели пла- 
зменньте; англ. ріазта іеї5, ріазта іеї 
епріпе5) - космічні реактивні (ракетні) 


ДЕБА 


ДЕБА 


Д 








двигуни з робочою речовиною в пла- 
змовій фазі, в яких для створення та при- 
скорення потоку плазми використовує- 
ться електрична енергія. 


ДВІЙНИК, -а (рос. двойник; англ. 
їмлп). 

д-ки кристалів (рос. двойники кри- 
сталлов; англ. їм'їп5, їм/іп(пеа) сгузіаїз) - 
кристалічні утвори з двох або кількох 
однакових за складом і будовою, але у 
загальному випадку не однакових за 
формою і величиною частин, закономірно 
розташованих одна відносно одної. 


ДВІЙНИКУВАННЯ (рос двойни- 
кование; англ іііппіпд, бміп боптабіог) 
- утворення у монокристалі областей із 
подрібненою орієнтацією кристалічної 
структури - дзеркальним відбиванням 
структури материнського кристала у 
певній площині, поворотом навколо кри- 
сталографічної осі на певний кут або 
іншими перетвореннями симетрії. 

д механнне (рос двойникованиє 
механическог англ тесіапісаї 
бміппіод - див.двійникикристалів 


ДВОПОЛЮСНИК, -а (рос. двух- 
полюсник; англ. їм/о-їегтіпаї (сігсиії), 
туго-іегтіпа! деуїісе, іу/о-їектіпаї еїетепі, 
опе-рогі пеїмогК, імо-роїе пеїм/огі, їм/о- 
тегтіпа) пеїм'огік, опе-рогі демісе) - зага- 
льна назва будь-якого електричного кола, 
приєднаного до інших кіл у двох точках 
(полюсах). 


ДВОПРОМЕНЕЗАЛАМ, -у 
Гпроменезалам подвійний; (рос. двулу- 
чепреломлениєе, лучепреломлениєе 
двойное; англ. Бігеїтіпрепсе,  Фошбіе 
геїтасіїоп)  - роздвоєння світлових 
променів | при | проходженні через 
анізотропне середовище, що відбувається 
внаслідок залежності показника заламу 
від напрямку електричного вектора сві- 
тлової хвилі та напрямку поширення сві- 
тлової хвилі. Див. також кристалодбпти- 
ка, анізотропія оптична. 
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д. у потоці Іпроменезаламподвиний 
у потбці, ефЕктіМаксвелла (рос. двулу- 
чепреломлениє в потоке, лучепрело- 
млениє двойное в потоке, зфефект 
Максвелла англ. Бігеїгіпдепсе іп а Пом/, 
доцііе кебгасіїоп іп а Дом, Махм/еїї 
еНесг) - один із видів двопроменезаламу, 
який виникає в результаті орієнтації моле- 
кул рідини або розчиненої речовини в ріди- 
ні, що тече під дією гідродинамічних сил. 


ДЕБАЄГРАМА 4((рос. дебаеграмма; 
англ. ромудег райегп) - рентгенограма 
полікристала, знята за методом Дебая- 
Шеррера. 


ДЕБАЙ, -я (рос. Дебай; англ. Рребуе) 
- одиниця вимірювання дипольних мо- 
ментів молекул. 

ДЕБАНЧЕР, -а (рос дебанчер; англ 
дФерипсеї - пристрій у прискорювачах, 
який застосовується для вирівнювання 
енергії частинок у згрупованих згустках 
(банчах) Використовується головним чи- 
ном для узгодження поздовжніх фазових 
об'ємів при передачі частинок з одного 
прискорювачав інший (наприклад, із лі- 
нійного прискорювача в поздовжній си- 
нхротрон). 


ДЕВІАТОР, -а (у теорії пруж- 
ності) (рос. девиатор (в теорий 
упругости); англ. Феміаїог Ціп (Пре 
їБеогу ої еіабзгісігу |) - термін, 
який застосовується в механіці суцільних 
середовищ для позначення тензора напру- 
жень (або деформацій) із рівним нулю 
першим  інваріантом. Див. також де- 
формація, напруження механічні. 


ДЕВІАЦІЯ (рос. девиация; англ. 
деуіацоп) - 1) у механіці - величина, 
яка характеризує відхилення  матері- 
альної точки від прямолінійного рі- 
вномірного руху, викликане дією на неї 
сили; 2) у навігації - відхилення 
стрілки магнітного компаса від напря- 
мку магнітного меридіана, викликане 


ДЕКА 


ДЕКА 


Д 








впливом магнітних мас корпуса, а та- 
кож електричними установками. 


ДЕГІДРАТАЦІЯ (рос. дегидратация; 
англ. депудгаїайоп) - реакція відщеплен- 
ня води. 


ДЕГІДРОГЕНІЗАЦІЯ Гдегідро- 
генізування, зневоднення, дегідруван- 
ня| (рос. дегидрогенизация, дегидро- 
генизирование, дегидрированиєе; англ. 
депудгоєепайоп) - реакція відщеплення 
водню. 


ДЕГІДРОГЕНІЗУВАННЯ (рос. деги- 
дрогенизированиєе; англ. 
дерпудгоєепайоп) - те саме, що дегідро- 
генізація. - 

ДЕГІДРУВАННЯ |4(рос.  дегидри- 
рование; англ. депудгорепайоп) - те 
саме, що дегідрогенізація. 


ДЕЗАКОМОДАЦІЯ |(рос. дезак- 
комодация; англ. дезассоттодагніоп). 
д. магнітна (рос. дезаккомодация 


магнитная; англ. тарпеїіс 
дезассоттодацоп) - див. акомодація 
магнітна. 


ДЕЗАКТИВАЦІЯ (рос. дезактива- 


ция; англ. еасіїуаїїоп,  деехсіїайіоп; 
(радіоактивних речовин) 
десопіатіпагіоп). 


д. молекули в хімічній кі- 
нетиці (рос. дезактивация молекуль 
в химической кинетике; англ. 
поіесше деасііуаїоп Ппоіесиіе 
деехсікайоп| іп сретіса! Кіпегі- 
с5) - процес втрати молекулою частини 
внутрішньої енергії, перехід зі стану, в 
якому вона була здатна на хімічне пере- 
творення, у стан, у якому вона без 
попередньої активації не може зазнати 
хімічного перетворення. 


ДЕЙОНІЗАЦІЯ (рос. деионизация; 
англ. деіопігаїіоп) - зникнення в об'ємі, 
що його займає газ, додатніх і від'ємних 





119 


іонів і електронів після припинення 
електричного розряду. 


ДЕЙТЕРІЙ, -ю (рос. дейтерий; англ. 
дешегішт), Д або Н? - стабільний ізотоп 
водню з масовим числом 2; міститься у 
природних сполуках водню у співвідно- 


шенні Д/Н' с 1:6800. Атомна вага 
2,014741. Широко використовується в 
атомній енергетиці як  сповільнювач 
нейтронів. 


ДЕЙТРОН, -а (рос. дейтрон; англ. 
деці(е)гоп) - ядро атома  дейтерію; 
містить протон і нейтрон і є найпрості- 
шим із атомних ядер. 


ДЕКА... (рос дека...; англ Феса..; від 
грец. бека - десять) - основа для утворен- 
ня найменування кратних одиниць, у 10 
разів більших від початкової. 


ДЕКАТРОН, -а (рос. декатрон; англ. 
дФесайої) | -  багатоелектродна  га- 
зонаповнена | лампа | з | холодними 
катодами, яка застосовується для лічби 
числа електричних імпульсів у деся- 
тковій системі числення. 


ДЕКОРУВАННЯ (рос  декори- 
рование; англ шесогайой - метод 
виявлення в кристалі точкових дефектів, 
дислокацій, сходинок росту та інших 
порушень ідеальної структури, який 
полягає в осадженні на поверхні кристала 
із газової або рідинної фази або введенні 
в кристал хімічним шляхом речовин, що 
осідають на дефектах і тим самим їх 
виявляють. 


ДЕКРЕМЕНТ, -а (рос. декремент; 
англ. (від'ємний приріст)  Фесгетепі; 
(коефіцієнт загасання) апепиаїіоп 
(соебїсіепі), Фаштріпе соебісіепі, Фесау 


соебісіепі, ашепиабіоп сопзіапі, 
датріпє  соп5іапі,  Чесау  соп5іапі, 
десгетепі (ої датріпє), айепиакіоп 


Гасіог, датріпє Гаског, айепиайоп гагіо, 
датріпє гагіо). 


ДЕПЛ 


ДЕСО 


Д 








д. бальмерівський (рос. декремент 
бальмеровский; англ. Вайтег дФесгетепі) 
- відношення інтенсивностей І водневих 
емісійних | спектральних ліній серії 
Бальмера в спектрах газових туманностей 
та інших астрофізичних об'єктів. Зазвичай 
інтенсивність лінії Нь приймають за оди- 
ницю і порівнюють інтенсивності інших 
ліній із нею. Порівняння теоретичного д. 
б. зі спостережуваним використовують 
для вимірювання міжзоряного поглинання 
світла. 

д. | загасання (логарифмічний) 
Ідекремент | логарифмічний| (рос. 
Декремент затухания  (логарифмиче- 
ский), декремент  логарифмический; 
англ. Іорагійртіс десгетепі) - кількісна 
характеристика загасання коливань у лі- 
нійній системі, яка дорівнює 
натуральному  логарифму відношення 
двох послідовних максимальних відхи- 
лень коливної величини в один і той же 
бік. 

д. логарифмічний (рос. декремент 
логарифмический; англ.  Іорагіїртіс 
десгетепі) - те саме, що декремент зага- 
сання (логарифмічний). 


ДЕЛЬТАМАКС, -у (рос. дельтамакс; 
англ. денатах) - кристалографічно текс- 
турований залізно-нікелевий сплав з 50 96 
Мі, який має прямокутну петлю гістерези- 


су. 


ДЕМОДУЛЯЦІЯ (рос. демодуляция; 
англ.  Феподиіаїйоп) - перетворення 
модульованих коливань високої частоти в 
коливання з частотою модуляції. Див. 
також модуляція. 


ДЕНАТУРАЦІЯ (рос. денатурация; 
англ. депакигайоп, птеіп?). 

д. білків (рос. денатурация белков; 
англ.  ргоїеіп  Чепаїигаїоп,  ргоїеіп 
теНніпо) - зміна природніх властивостей 
білкових речовин при зміні фізичних і 
хімічних умов середовища, при дії рент- 
генівських та ультрафіолетового промін- 
ня тощо. 
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ДЕНСИМЕТР, -а (рос. денсиметр; 
англ.  феп5і(їо)теїег,  деп5іїу  ва(и)ре, 
депзігу теїег) - див. густиномір. 


ДЕНСИТОМЕТР, -а (рос. денсито- 
метр; англ. деп5ійотеїег) - прилад для 
вимірювання оптичних густин почорнінь і 
кольорових полів на проявлених чорно- 
білих і кольорових фотографічних матері- 
алах. 


ДЕНСИТОМЕТРІЯ (рос. денсито- 
метрия; англ. Феп5іїотеїгу) - розділ фо- 
тографічної сенситометрії, присвячений 
вимірюванню поглинання та розсіяння 
світла | проявленими  фотографічними 
шарами. 


ДЕПЛАНАЦІЯ (в теорії 
тонкостінних стержнів) (рос. де- 
планация (в теориий тонкостен- 
ньх стержней); англ. деріапайоп іп 
гБіп-маїіед Баг їБеогу) - 
зменшення світлочутливості фотографі- 
чного матеріалу під впливом речовин, 
адсорбованих на кгалоїдосрібних єму- 
льсійних кристалах. 


ДЕСОРБЦІЯ (рос. десорбция; англ. 
де5огріїоп) - явище, обернене адсорбції, 
тобто відрив молекул, що заповнюють 
пори або покривають поверхню 
адсорбента, і перехід їх в об'ємну фазу 
(газ, розчин). 

д. | електричним з пблем (рос 
десорбция злектрическим полем; англ 
Нед дезогріїоп ) - те саме, що десорбція 
пблем. 

д. пблем Їдесбрбція електричним по- 
лем, десборбція польова | (РОС десорбция 
полем, десорбция полевая; англ Неїй 
дезогріїоп) - видалення адсорбованих на 
поверхні провідника атомів або молекул 
сильним електричним полем (із напруже- 
ністю - 107 - 109 В/см.). 

д. польова (Рос десорбция полевая; 
англ Нед дезогріїоп) - те саме, що десб- 
рбція пблем. 


ДЕТЕ 


ДЕТЕ 


Д 








ДЕСТИЛЯЦІЯ (рос. дистилляция; 
англ. біз Накіоп) - те саме, що дистиля- 
ція. 


ДЕСТРУКЦІЯ (рос. деструкция; 
англ. де5ігисіоп) - руйнування. 

д. полімерів (рос. деструкция поли- 
меров; англ. роїупіег  йе5зігисіїоп) - 
руйнування макромолекул полімерів, яке 
супроводжується зниженням їх молеку- 
лярної ваги і призводить до зміни їх 
складу, а також фізико-хімічних, механі- 
чних, електричних та ін. властивостей. 


ДЕТАНДЕР. -а (рос. детандер; англ. 
ехрапд4ег, ехрапз5іоп епєїпе, сгуорепіс 
раз ехрапзіоп, ехрапзіоп геїті?егатог) - 
машина, яка слугує для створення холоду 
за рахунок розширення газу з віддачею 
зовнішньої роботи, тобто для практичного 
здійснення ізоентропійного розширення 
газу. 


ДЕТЕКТОР, -а 1 (рос. детектор; англ. 
детестог, 5еп5ог) - прилад для виявлення 
тих чи інших частинок або випроміню- 
вань (напр. детектори | упроміння, 
детектори нейтронні та ін.). 

д. діелектричний заряджених 
частинок (рос детектор дизлектри- 
ческий заряженньх частиц; англ 
Фіеіесігіс детесіог ої сбагоед рагії- 
сіе5) - пристрій для реєстрації важких 
іонів, заснований на їх здатності створю- 
вати при гальмуванні в твердих ді- 
електриках і напівпровідниках стабільні у 
часі зони дефектів у вузькому каналі 
вдовж треку, які можна спостерігати з 
допомогою електронного мікроскопа або 
оптичними методами. Як реєструвальні 
матеріали застосовують природні та си- 
нтетичні кристали, стекла, високополіме- 
рні органічні сполуки. 

д. із поверхневою йонізацією (рос. 
детектор с поверхностной ионизацией; 
англ. 5икгіасе іопігаїіоп  Чекесіог) - 
детектор атомних і молекулярних пучків, 
заснований на йонізації деяких атомів 
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при їх дотику до розжареного вольфраму. 
Утворений іонний струм вимірюється за 
допомогою електрометричних схем. 

д. напівпровідникбвий (рос. 
детектор  полупроводниковьшй; англ. 
зетісопдисіог Чеїесіог, сгузїа! деїесіог) 
- детектор частинок, основним 
елементом якого є р-п-перехід. Д. н. 
складається з шару напівпровідника з 
нанесеними на нього по обидва боки 
металевими електродами, на які подається 
напруга. При влученні частинки або У- 
кванта в напівпровідник у ньому внаслідок 
йонізації утворюються нерівноважні носії 
заряду - електрони та дірки, які під дією 
електричного поля переміщуються до 
електродів. У результаті в електричному 
колі, з'єднаному з напівпровідниковим 
детектором, виникає імпульс струму. 

д. перехіднбго випромінювання (рос. 
детектор переходного излучения; англ. 
їгап5іепі епіззіоп еїесіог) - детектор 
швидких заряджених частинок, що реє- 
струє перехідне випромінювання, яке ви- 
силається при перетині частинкою межі 
розділу середовищ з різною діелектри- 
чною проникністю. Використовується 
для визначення маси або заряду частинок 
високих енергій, коли застосування 
інших методів ускладнене. Д. п. в. 
входять до складу ряду комбінованих 
систем детекторів, які використовую- 
ться в експериментах на великих при- 
скорювачах. Вони дозволяють виділяти 
електрони на тлі великого числа адронів 
у багаточастинкових взаємодіях або роз- 
діляти адрони з різною масою в зовні- 
шніх пучках прискорювачів, а також при 
дослідженні космічного випромінюван- 
ня. 

д. | повільних нейтронів (рос. 
детектор медленньїжх нейтронов; англ. 
зЇїом-пешігоп йегесіог) - див. детектори 
нейтронні. 

д. сцинтиляційний (рос. детектор 
сцинтилляционньгй; англ. 58сіпііНатіоп 
детестог) - детектор частинок, дія якого 
заснована на реєстрації світлових спала- 
хів у видимій або ультрафіолетовій 
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області, які викликаються зарядженими 
частинками при пролітанні через сцинти- 
лятор. 

д. сцинтиляційний на волокнах (рос. 
детектор сцинтилляционньй на волок- 
нах; англ. ББег 5сіпійНатіоп деїесіог) - рі- 
зновид | сцинтиляційного детектора, 
утворений регулярною системою волок- 
нин, виготовлених зі сцинтилятора. Ча- 
стина світла від зарядженої частинки 
захоплюється волокном за рахунок 
повного внутрішнього відбивання на його 
межах і поширюється по волокнині. На 
вихідній площині детектора утворюється 
світлове зображення трека. 

д. швидких нейтронів (рос. детектор 
бьшстрьх нейтронов; англ. Тазі-пецігоп 
дегесіог) - див. детектори нейтронні. 

д-ри | бета-випромінювань (рос. 
детекторью бета-излучений; англ. Беїа 
деїестог5) - прилади для виявлення В-ча- 
стинок і вимірювання їх потоку. Найча- 
стіше застосовуються лічильники Гейге- 
ра-Мюллера (Гайгера-Мюллера), камери 
йонізаційні, лічильники  сцинтиляційні, 
товстошарові фотоемульсії. 

д-ри гама-проміння (рос. детекторьт 
гамма-лучей; англ. рапата-гау феіесіог5) 
- прилади для виявлення у-проміння та 
вимірювання його інтенсивності; найча- 
стіше використовуються лічильники 
Гейгера-Мюллера (Гайгера-Мюллера), лі- 
чильники пропорційні, камери  йоніза- 
ційні, лічильники сцинтиляційні та фо- 
топлівки (див. також метод фотоему- 


льсії). 

д-ри координатні Гдетектори позиці- 
йно чутливі| (рос. детекторьт 
координатнье, детекторь позиционно 
чувствительнье; англ. соогдїпаїе 
детестог5я, розійопа! 5еп5ійує детесіогя) - 
детектори елементарних частинок, 


ядерних фрагментів, важких іонів, здатні 
з високою точністю локалізувати окремі 
точки їхніх траєкторій. Дія д. к. 
заснована на локальному перетворенні 
малих порцій енергії, витрачених части- 
нкою на йонізацію та збудження атомів 
речовини, у макроскопічний сигнал, що 
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містить інформацію про місце проходже- 
ння частинки. 

д-ри нейтробнні (рос. детекторьт 
нейтронньте; англ. пешігоп декесіог5) - 
прилади для реєстрації і визначення 
енергетичного спектру нейтронів. Д. н. 
завжди містить певну речовину - 
радіатор (конвертер), ядра якого при 
взаємодії з нейтронами породжують 
заряджені частинки або у-кванти. 


д-ри | позиційно | чутливі (рос. 
детекторьт позиционно чувстви- 
тельнье; англ.  розійопа)  5еп5ііуе 
Феїесіог5) - те саме, що детектори 
координатні. 

д-ри | частинок трекові (рос. 
детекторью  частиц  трековьте; англ. 


гасКіпє Чеїесіог5) - загальна назва групи 
приладів ядерної фізики, які дають змогу 
спостерігати траєкторії (треки) заря- 
джених мікрочастинок. За принципом 
утворення треків д. ч. т. поділяються на 
кілька типів: 1) товстошарові фотоему- 
льсії (див. також метод фотоемульсії); 
2) камери Віл(ь)сона, дифузійні камери, 
бульбашкові камери; 3) люмінесцентні 
камери; 4) іскрові камери; 5) системи, 
побудовані на використанні телескопа лі- 
чильникіІВ. 

ПЗ33-детектор (рос. ПЗС-детектор; 
англ. срагее сопріед фФеїесіог, срагре 
гкап5їег  деїестог)  -  координатний 
детектор частинок, основою якого є при- 
лад із зарядним зв'язком (П33). Матриця 
ПЗЗ являє собою підкладину з напів- 
провідникового матеріалу, на яку нанося- 
ться шар діелектрика | і система 
електродів. При подачі на електроди 
напруги під ними утворюються потенці- 
альні ями (під електродами вони роз- 
ділені потенціальними бар'єрами) для 
неосновних носіїв. При подачі на 
електроди послідовності тактових імпу- 
льсів напруги відбувається кероване 
переміщення зарядів, що нагромадилися 
в потенціальних ямах, уздовж напів- 
провідникової підкладини у вихідний 
регістр і далі у вихідний пристрій. ПЗ33 - 
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багатоканальна система з аналоговим 
записом інформації. 


ДЕТЕКТОР, -а2 у радіотехніці 
(рос. детектор в радиотехнике; 
англ. детофиіабїог, детесіог) - прилад для 
перетворення модульованих високочасто- 
тних коливань у коливання із частотою 
модуляції (див. також детектування). 

д. фазовий (рос. детектор фазовькгй; 
англ. рраз5е Фетодціатог, рба5е Четестог) 
- радіотехнічний пристрій для виділення 
із високочастотних коливань з фазовою 
модуляцією або з частотною модуляцією 
низькочастотного  модулювального си- 
гналу. Принцип д. ф. заснований на за- 
стосуванні елементів (наприклад, 
електронної лампи пентода), дія на які 
двома коливаннями з різними фазами дає 
вислідний ефект, що залежить від зсуву 
фаз. 

д. частбтний (рос. детектор частот- 
ньшй; англ.  їедицепсу  дЧепіойніаїог, 
їедцепсу діНегепсе деїесіог) - пристрій, 
що виділяє із частотномодульованих ко- 
ливань  модулювальний сигнал. Най- 
простішим д. ч. є коливний контур, роз- 
строєний відносно частоти-носія частот- 
но модульованих сигналів і підключений 
до амплітудного детектора. Див. також 
модуляція частотна, модуляція амплі- 
тудна, детектування. 


ДЕТЕКТУВАННЯ 1 (рос. детекти- 
рование; англ. деїесіїоп) - виявлення ча- 
стинок або випромінювання. 

д. нейтронів (рос. детектированиє 
нейтронов; англ. пешігоп декесіїоп) - 
методи детектування нейтронів, які 
базуються або на реєстрації У-квантів, 
заряджених частинок або осколків ділен- 
ня ядер, що виникають при захопленні 
нейтронів ядрами речовини, або на реє- 
страції ядер віддачі, що утворюються у 
результаті пружних зіткнень швидких 
нейтронів з ядрами речовини детектора, 
або на вимірюванні радіоактивності, яка 
наводиться при захопленні нейтронів. 
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ДЕТЕКТУВАННЯ 2 (рос. детекти- 
рование; англ. дептойціайоп, декесіїоп, 
гесіййсайоп) - перетворення високоча- 
стотних модульованих (напр., за ампліту- 
дою) коливань для виділення низькоча- 
стотного сигналу; є процесом, зворотним 
до модуляції коливань, і складовою ча- 
стиною радіоприйому. 

д. одіодне (рос.  детектирование 
диодное; англ. діоде кесіїбсайоп) - 
детектування, яке здійснюється внаслідок 
несиметрії характеристики струму діода 
(вакуумного або кристалічного). 

д. світла (РОС детектирование света; 
англ Ше: детодиіайоп) - нелінійне 
перетворення оптичного випромінювання 
видимого та ІЧ діапазонів частот в 
електричний сигнал у вигляді послі- 
довності одноелектронних імпульсів або 


коливань струму радіочастотного 
діапазону, що несе інформацію про 
параметри оптичного випромінювання 
(інтенсивність, частоту, фазу). / За- 
стосовується | в з системах | оптичного 
зв'язку, оптичній локації, оптичній 
обробці інформації, спектроскопії, 


інтерферометрії, голографії та ін. 

д. синхрбнне (рос. детектирование 
синхронноє; англ. зупсігопоп5 
детодиіайоп,  5упспгопоця  адеїесіїоп, 
зупспгопоця гесіййсацйоп, Потодйупе) - 
детектування амплітудно модульованих 
сигналів за рахунок синхронної (співча- 
сно з коливаннями носійної частоти) 
зміни провідності в колі детектувального 
пристрою. 


ДЕТЕРМІНАНТ, -а квадратної 
матриці А - |іаі| порядку п (рос. 
детерминант квадратной матри- 
ць А Цаа| порядку п; англ. 
детегтіпапі ої а 5дцаге тагкгіх А 
-|(аі|ої огдег п), дес А - те саме, що 
визначник. 


ДЕТЕРМІНІЗМ, -у (рос. детерми- 
низм; англ. деїектіпізт) - див. причин- 
ність. 
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ДЕТОНАЦІЯ (рос. детонация; англ. 
дегопайоп, кпосК, КкпосКіпе, ріпКіпе) - 
поширення хімічного перетворення, яке 
супроводжується виділенням тепла, зі 
сталою швидкістю, що перевищує швид- 
кіть звуку у даній речовині. 


ДЕФЕКТ, -у (рос. дефект; англ. 


деїесо). 
д. квантовий (рос. дефект 
квантовьшй; англ. дшапішт  йеїесі) - 


величина, що характеризує відмінність 
енергії електрона в атомі від енергії 
електрона з тим же квантовим числом п у 
воднеподібному атомі. Введений Ю.Р. Рі- 
дбергом для опису спектральних серій 
атомів лужних металів простими уні- 


версальними формулами, аналогічними 
формулам спектральних серій атома 
водню. Д. к. іноді називають поправкою 
Рідберга. 


д. мас (рос. дефект масс; англ. ттаз5 
деїесі) - різниця між масою даного 
ізотопа, вираженою в одиницях атомної 
маси, і його масовим числом. За одиницю 
атомної маси приймають 1/16 маси ки- 
сню 05, а під масовим числом розуміють 
число нуклонів у ядрі. 

д. о упровадження точковий  (д. 
впровадження точкбвий) (рос. дефект 
внедрения точечньій; англ. іпіег5ййцаї 
аїопі) - те саме, що атом упровадження. 

д-кти в кристалах (рос. дефектьт в 
кристаллах; англ. сгузіаї деїесіз) - пору- 
шення досконалої решітки ідеального 
кристала. Існують точкові дефекти 
(фонони, вакансії, міжвузельні атоми, до- 
мішкові атоми тощо), лінійні 
(дислокації), двовимірні (двійники кри- 
сталів, ряди дислокацій тощо). Взаємодія 
дефектів означених типів призводить до 
утворення спеціальних дефектів  - 
центрів забарвлення. 

д-кти радіаційні (рос. дефектьт радиа- 
ционнье; англ. гадіайоп(-іпдисеа) Чеїесіє, 
гадіайоп дФата?е5) - дефекти кристалі- 
чної структури, що утворюються при її 
опроміненні потоками частинок або 
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квантів електромагнітного випромінюва- 
ння. 

д-кти структурні в металах ії 
сплавах (рос. дефектьт структурньте 
в металлах и сплавах; англ. 
зіиспигаї Феїесі5 Гзікистигаї 
ітрегТіесіїоп | іп тетаїз апд 
айоуз) - те саме, що неоднорідності 
структурні. 

д-кти упакування (рос дефектьт 
упаковки; англ  з5баскіпд Тацій, 
Чізіосайогі - похибки в порядку чергу- 
вання щільноупакованих площин кри- 
стала. Розрізняють д. у. вилучення, 
коли з періодичної структури видалена 
одна з площин, та д. у. впровадження, 
коли в послідовність площин вставляє- 
ться зайва площина. 

ДЕФЕКТОН, -а (рос дефектон; англ 
деїестоп) - квазічастинка, що описує 
поведінку точкових дефектів у квантовому 
кристалі, їх переміщення по кристалу 
шляхом  підбар'єрних тунельних  пере- 
ходів. 


ДЕФЕКТОСКОПІЯ (рос. дефекто- 
скопия; англ. Пам  Феїесіїоп, Пам 
іп5ресіїоп, сгасік Феїесііоп) - сукупність 
фізичних методів контролю наявності 
тріщин, раковин, зон розпушеності тощо 
в матеріалах і виробах. Найпоширеніши- 
ми є рентгенівський, ультразвуковий, 
магнітний, люмінесцентний, капілярний, 
гама-променевий методи. 

д. електромагнітна (рос. дефекто- 
скопия злектромагнитная; англ. 
е|есіготарпетіс Пам деїесбіоп, 
е|есіготаєпетіс (тезііпо) іп5ресйїоп) - те 
саме, що дефектоскопія магнітна. 

д. люмінесцентна (рос. дефекто- 
скопия люминесцентная; англ. 
Пштіпез5сепсе Яам/ Феїесіїоп, штіпезсепсе 
іп5ресіїоп) - метод визначення поверх- 
невих дефектів і наскрізних дефектів у 
деталях із кольорових металів і сплавів, 
пластмас, кераміки й інших матеріалів за 
спостереженням люмінесценції нанесеної 
на поверхню деталі флуоресцентної ріди- 
ни. 


ДЖЕР 


ДЖЕР 


Д 








д. магнітна Гдефектоскопія електро- 
магнітна| (рос. дефектоскопия магнит- 
ная, дефектоскопия злектромагнитная; 
англ. тавпеїїс Пам/ Чеїесіїоп, птаєпегіс 
іпзрестіоп, еіесіготарпетіс Пам 
детестіоп, е|есіготарпетіс (пезкіпе) 
іп5ресіїоп) - сукупність електромагніт- 
них методів (включаючи "суто" електри- 
чні та магнітні) контролю якості матері- 
алів і виробів. 

д. ультразвукова (рос. дефекто- 
скопия ультразвуковая; англ. шігаз5опіс 


Пам  Феїесііоп, шігазопіс іпбресіїоп, 
зирегзопіс  іп5ресіїоп)  - комплекс 
методів неруйнівного контролю, 


заснований на застосуванні пружних ко- 
ливань головним чином ультразвукового 
діапазону.  Д. у. дозволяє виявляти 
поверхневі та внутрішні неоднорідності в 
металічних і неметалічних матеріалах, ви- 
значати розмір зерен у металі, вимірювати 
товщину перерізу деталей тощо. Відомо 
п'ять методів д. у.: тіньовий, резонансний, 
імпедансний, метод вільних коливань та 
луна-метод (ехо-метод). 


ДЕФІЦИТ, -у (рос. дефицит; англ. 
дебісіс). 

д. вологості (рос. дефицит влаж- 
ности; англ. Пишідіїу  дебсії, Фатр 
дейсії, тоізїшге дебісії, птоі5 пе55 дебісії ) 
- різниця між максимально можливою |і 
фактичною пружністю водяної пари при 
даній температурі і тиску. Див. також 
вологість повітря. 


ДЕФЛАГРАЦІЯ (рос. дефлаграция; 
англ. деПаєбгайоп) - режим поширення 
полум'я, при якому займання відбуває- 
ться в результаті нагрівання свіжої сумі- 
ші шляхом перенесення тепла тепло- 
провідністю від продуктів горіння, а саме 
поширення характеризується невеликими 
швидкостями -- до кількох метрів за секу- 


нду. 


ДЕФОРМАЦІЯ (рос. деформация; 
англ. деїогтагйїоп, дізгогіїоп, 


дізріасетепі, 5ігаїп, мулагр, м агра?е, 
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уагріпє; (пружна) деесіїоп) - зміна 
положення точок тіла, при якому зміню- 
ються взаємні відстані між ними. Такі 
зміни можуть бути наслідком теплового 
розширення, дії магнітного і електрично- 
го полів, а також зовнішніх механічних 
сил. 


ДЕЦИ.. (рос деци...; англ Фесі...; від 
лат. десепі - десять) - основа для утворе- 
ння найменування частинної одиниці, що 
дорівнює 1/10 початкової. 


ДЕЦИБЕЛ, -а, дБ (рос. децибел, дБ; 
англ. десіреї, дВ) - 1/10 Бела. 


ДЖЕРЕЛО, ми. 


источник; англ. 50игсе). 
дж-ла електричної енергії плазмові 
(рос. источники злектрической знергий 


джерела 


(рос. 


плазменньте; англ. ріазта 50шгсе5 ої 
еїесігіс(аї) епегєу) - перетворювачі те- 
плової енергії плазми в електричну 
енергію. 


дж-ла нейтронні (рос. источники 
нейтронньте; англ. пешігоп 50шгсе5) - 
пристрої для отримання нейтронних пуч- 
ків. Дія всіх типів таких джерел заснована 
на використанні ядерних реакцій, які су- 
проводжуються вильотом нейтронів. Дж. 
н. характеризуються інтенсивністю (кі- 
лькістю нейтронів за 1 с), енергетичним і 
кутовим розподілами, ступенем поляри- 
зації нейтронів (див. також нейтрбни 
поляризовані) і режимом випромінюван- 
ня (неперервним або імпульсним). 

дж-ла оптичного випромінювання 
Ідж-ла світла! (рос. источники оптиче- 
ского излучения, источники света; англ. 
оргісаї 5оигсез, іНитіпапі8, йЄНІ 5оигсе5) 
- прилади та пристрої, а також природні 
та космічні об'єкти, у яких різноманітні 
види енергії перетворюються на енергію 
оптичного випромінювання в діапазоні 
довжин хвиль 2 є 10 нм-1 мм. Космічні 
та природні випромінювачі - Сонце, зі- 
рки, атмосферні розряди та ін. є 
натуральними дж. о. в. Штучні дж. 0. в. 
розділяються на когерентні (див. також 


ДЖЕР 


ДЖОУ 


Д 








когерентність) та некогерентні. Коге- 
рентні дж. о. в. (лазери) генерують ви- 
промінювання з надзвичайно великою 
спектральною інтенсивністю та високим 
ступенем напрямленості і монохромати- 
чності. Випромінювання більшості дж. о. 
в. шнекогерентне і є  суперпозицією 
електромагнітних хвиль, що спонтанно 
висилаються сукупністю елементарних 
випромінювачів. 

дж-ла світла (рос. источниким света; 
англ. ЇШитіпапі5, йеНі 5опгсе5) - те саме, 
що джерела оптичного випромінюван- 
ня. 

дж-ла світла газорозрядні (рос. 
источники света газоразрядньте; англ. 
25-дізсрагєе ШеБі 5ошгсе5) - прилади, у 
яких електрична енергія перетворюється 
на | оптичне | випромінювання при 
проходженні електричного струму через 
гази або пари металів (див. також у ст. 
джерела оптичного випромінювання). 

дж-ла струму хімічні (рос. источни- 
кий тока химические; англ. сретісаї 
сигтепі 5о0иксе5, сретісаї сеї|з, 
е|есігоспетіса! сеїі5, еїЇесігоїуїіс  сеїїз, 
еіесігіс(аї) сеїіз, уоПаїс сеїіз, раїуапіс 
сеїі5, еіесігіса| едетепія, сопріе5, уоїаїс 
сопрієз, еіесігоїуіс сопріез) - пристрої, в 
яких енергія хімічних реакцій, що в них 
відбуваються, безпосередньо виділяється у 
вигляді електричної енергії. В основу 
будь-якого дж. с. х. покладено певну хімі- 
чну струмоутворювальну реакцію, яка 
протікає між сукупністю речовин - 
електрохімічною системою. Залежно від 
електрохімічної системи, розрізняють рі- 
зні типи дж. с. х. - гальванічні елементи, 
акумулятори, електрохімічні генератори. 
Див. також елемент  Ле-кланше, 
елемент магнієвий, елемент мідно-бки- 
сний, елемент бкисно-ртутний. 

дж. ібнне (дж. йобнне) (рос. источник 
ионньй; англ. іоп 50игсе) - пристрій для 
одержання у вакуумі йонного пучка - 
просторово сформованого потоку йонів, 
швидкість  напрямленого | руху яких 
набагато більша їхніх теплових швид- 
костей. Їонне джерело - невід'ємна части- 
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на прискорювачів, інжекторів швидких 
атомів для термоядерних систем, мас- 
спектрометрів та ін. У найпростішому ви- 
гляді дж. й. складається з емітера та при- 
скорювального електрода - екстрактора, з 
отвором для виходу йонного пучка; для 
додаткового фокусування прискореного 
жмутка використовуються електростати- 
чні та магнітні лінзи. Йонні джерела бу- 
дуються за єдиним принципом, і голо- 
вним фактором, який визначає тип дж. й., 
є механізм створення емітера йонів. Зале- 
жно від фізичної природи емітерів, роз- 
різняють: 1) дж. й. з поверхневою йоніза- 
цією, де емітером іонів слугує поверхня 
розжареного матеріалу з роботою виходу, 
що перевищує потенціал іонізації надхі- 
дних атомів; 2) плазмові, в яких іони від- 
бираються з поверхні плазми, утвореної 
за допомогою газового розряду; 3) 
"польові", в яких іони утворюються під 
дією сильного електричного поля (21012 
В/м). 


ДЖОУЛЬ  -я, Дж (рос. Джоуль, Дж; 
англ. оціе, ), М/аїі-5есопа) - одиниця 
вимірювання роботи і енергії в системі 
МКСА та Міжнародній системі одиниць. 1 
Дж дорівнює роботі, що виконується си- 
лою в 
1 Ньютон при переміщенні точки її при- 
кладання на 1 метр у напрямку цієї сили. 


ДЗЕРКАЛО, мн. дзеркала (рос. зе- 
ркало; англ. тігтог). 

дз. акустичне (рос. зеркало акустиче- 
ское; англ. асошяіїс піггог) - гладенька 
поверхня, лінійні розміри якої великі у 
порівнянні з довжиною хвилі 2, надхідного 
звуку і від якої відбувається регулярне 
відбивання звукових хвиль. Поверхня дз. 
а. вважається досить гладенькою, якщо 
шорсткості її не перевищують величини 2/ 
20. 

дз. електронне (рос. зеркало зле- 
ктронное; англ. єЇесігоп  тіггог) - 
електроннооптична система, яка створює 
електричне поле певної конфігурації, при 
якій електрони, що влітають в область 


димо 


ДИНА 


Д 








поля, відбиваються назад. Дз. е. за- 
стосовується в дзеркальному електрон- 
ному мікроскопі. 

дз-ла магнітні (рос. зеркала магнит- 
нь; англ. тарпеїїс тіггог5) - області 
підвищеної напруженості магнітного поля, 
в яких відбувається відбивання частинки 
(зміна напрямку руху на зворотний) 
внаслідок адіабатичної інваріантності (її 
магнітного моменту. Див. також пастки 
магнітні. 


ДЗЕРКАЛО оптичне (рефлектор) 
(рос. зеркало оптическое, рефле- 
ктор; англ. тіггог, геПесіог, зресшит) - 
оптична деталь (виконана зі скла, металу, 
ситалу або пластмаси), одна з поверхонь 
якої має правильну форму, вкрита відби- 
вальним шаром і має шорсткість, не 
більшу сотих часток довжини хвилі сві- 
тла. Дз. оптичне утворює оптичні зобра- 
ження предметів (у т. ч. джерел світла), 
положення яких може бути отримане з 
загальних законів геометричної оптики. 

дз-ла Френеля Ібідзеркала Френеля! 
(рос. (би)зеркала Френеля; англ. Егезпеї 
тіггог5) - оптичний пристрій, який 
складається з двох плоских дзеркал, роз- 
ташованих під малим кутом (кілька ку- 
тових мінут) один до одного. Застосовує- 
ться для одержання когерентних хвиль і 
спостереження інтерференції світла. 


ДИВЕРГЕНЦІЯ (рос. дивергенция; 
англ. діуегрепсе, Фіуегрепсу) - розходжен- 
ня векторного поля; виражається через 
компоненти ах, ау, а, вектора поля а згідно 
з формулою дїма - дау/дх - дау/ду - да/д2. 


ДИВНІСТЬ, -ості (рос. странность; 
англ. 8їгапрепез5), 5 - адитивне квантове 
число, яке характеризує властивість 
елементарних частинок щодо сильних та 
електромагнітних взаємодій. Елементарні 
частинки поділяються на звичайні, що 
мають 5 - 0, і дивні з деяким ненульовим 
значенням 5. Д. може набувати певних 
додатних і від'ємних цілих значень. 
Сумарне значення 5 не змінюєтья в про- 
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цесах сильної Й електромагнітної взає- 
модії, але порушується в процесах слаб- 
кої взаємодії. 


ДИЛАТОМЕТРІЯ |(рос. дилато- 
метрия; англ. дійїаїотеєту, Фйаїотеїгіс 
апа!узі5) - сукупність методів вимірюва- 
ння та вивчення температурної залеж- 
ності й анізотропії теплового розширення 
тіл і різних його аномалій. 


ДИМ, -у (рос. дьгм; англ. 5токКе, те) 
- див. аерозблі. 


ДИМОРФІЗМ, -у (рос. диморфизм; 
англ. Фітогррізт, дітогріу) - власти- 
вість однієї й тієї ж речовини існувати у 
двох кристалічних модифікаціях, що від- 
різняються одна від одної різним розта- 
шуванням атомів у кристалічній гратці; 
частинний випадок поліморфізму. 


ДИНА (рос. дина; англ. дупе) - оди- 
ниця сили у системі СГС, що дорівнює 
силі, яка масі в 1 г надає прискорення 
1 см/сек?, 


ДИНАМА |4((рос. динама; англ. 
дупатіс 5сгем/) - те саме, що гвинт ди- 
намічний. 


ДИНАМІКА (рос. динамика; англ. 
дупатіс5) - розділ механіки, присвяче- 
ний вивченню руху матеріальних тіл під 
дією прикладених до них сил. Класична 
д. базується на трьох основних законах 
механіки Ньютона. 

д. | адсорбції | (рос.  динамика 
адсобции; англ. ад5огріїоп дупатісз) - 
процес поглинання пари, газів і розчи- 
нених речовин із потоку поверхневим 
шаром твердого адсорбента, що складає- 
ться із зерен, поміщених в оболонку 
(фільтр-поглинач, коробка протигаза 
тощо). 

д. газова (рос. динамика газовая; 
англ. 8а5 Фупатіс5) - розділ гідроаеро- 
механіки, у якому вивчаються рухи лег- 
корухомих середовищ (газоподібних та 


ДИНА 


ДИНА 


Д 








рідких, а також твердих - при швидкій 
дії на них дуже високих тисків) з ураху- 
ванням їхньої стисливості. До д. г. в ши- 
рокому розумінні слід віднести акусти- 
ку, динамічну метеорологію, електро- і 
магнітогазодинаміку, динаміку  розрі- 
джених газів, динаміку плазми. 

д. доменної стінки (РОС динамика 


доменной стенки; англ дотаїп 
Ббойпіагу  дупатіс5, «отаїп  ммаїї 
ЧФупатіс5, маї  Фупатіс3  - по- 


ступальний або коливальний рух домен- 
ної стінки (ДС) в магнітновпорядкованій 
речовині | з магнітною |  доменною 
структурою |у феромагнетиках (ФМ), фе- 
римагнетиках (ФРМ) і слабких феро- 
магнетиках (СФМ)|, який виникає під 
дією прикладеного сталого, імпульсного 
або змінного за знаком магн. поля. Часто 
розглядають поле, паралельне намагніче- 
ності в одному з суміжних доменів. При- 
чиною руху ДС є порушення рівноваги 
магн. доменної структури, яке виникає 
при ввімкненні та зміні в часі зовн. магн. 
поля. Домени, магн. моменти в яких 
виявляються | енергетично | в більш 
вигідному положенні, прагнуть збільшити 
свій об'єм за рахунок доменів, магн. мо- 
менти в яких мають менш вигідний напря- 
мок у магн. полі. Зміщення ДС відбуває- 
ться шляхом обертання магн. моментів у 
стінці. Д. д. с. визначає один із механізмів 
перемагнічення | магнітновпорядкованих 
речовин, а також частотну залежність 
магнітної сприйнятливості. 

Швидкість поступального руху ДС 
визначається балансом - зміни енергії 
магн. моментів у зовн. магн. полі та 
енергії дисипації, пов'язаної з процесами 
релаксації магн. моментів (спінів) у рухо- 
мій ДС, а також із вихровими струмами, 
індукованими рухом ДС у провідному 
магнетику. Релаксація магн. моментів 
здійснюється шляхом взаємодії магн. мо- 
ментів, які змінюють орієнтацію, між 
собою (магнон-магнонне розсіяння) та з 
коливаннями кристалічної решітки 
(магнон-фононне розсіяння), а також 
завдяки розсіянню спінових хвиль на де- 
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фектах, домішках та ін. вадах структури 
магн. кристала. На відміну від релаксації 
однорідної спінової підсистеми, ДС має 
ще один канал дисипації енергії, по- 
в'язаний із наявністю  додатк. гілки 
спінових хвиль - згинових коливань ДС. 
В результаті прямих і багатоступеневих 
процесів спінової релаксації при русі ДС 
енергія, що виділяється завдяки пере- 
магніченню зразка, передається в кі- 
нцевому підсумку в фононну підсистему 
кристала, тобто перетворюється на тепло. 

д. збряна (рос. динамика звіздная; 
англ.  5іеПаг  Фупатіс5) - область 
астрономії, яка вивчає будову, стійкість і 
еволюцію зоряних систем. Основними 
об'єктами вивчення д. 3. є кульові та роз- 
сіяні зоряні скупчення усередині гала- 
ктик, галактики в цілому, а також скупче- 
ння галактик. У  д. з3. вивчаються 
усереднені характеристики зоряних си- 
стем, які визначаються функцією роз- 
поділу зірок Йіг,у), де ту) - кількість 
зірок, що перебувають у момент І в оди- 
ничному елементі об'єму фазового 
простору в околі точки (гу). 

д. кристалічної решітки (РОС ди- 
намика  кристаллической 0 решетки; 
англ Тайнсе фупатіс5, сгузіаї| Гаїйисев 
дупатісз, рафет йЧупатіс5, таййх 
Чупатісз - розділ фізики твердого тіла, 
присвячений вивченню рухів атомів у 
кристалі з урахуванням дискретності 
його структури. Включає класичну та 
квантову механіку колективних рухів 
атомів в ідеальному кристалі, динаміку 
дефектів кристалічної гратки, теорію 
взаємодії кристала з проникальним ви- 
промінюванням, опис фізичних меха- 
нізмів пластичності та міцності кристалі- 
чних тіл. 

д. плазми (рос. динамика плазмьі; 
англ. ріазтайупатісз - див. гідродина- 
міка. 

д. ракет Гракетодинаміка | (рос. ди- 
намика ракет, ракетодинамика; англ. 
госкеї дупатіс5) - наука про рух літа- 
льних апаратів, що мають реактивні 
двигуни (ракети, літаки, міжпланетні 


ДИНА 


ДИНА 


Д 








кораблі). Основною задачею д. р. є ви- 
значення кінематичних і динамічних ха- 
рактеристик рухів ракет як на ділянках 
траєкторії при  ввімкненому двигуні 
(активні ділянки), так і на ділянках при 
вимкненому двигуні (пасивні ділянки). 

д. розріджених газів (РОС динамика 
разреженньх газов; англ фупатіс5 ої 
айибесі даз5е5 - розділ механіки газів, у 
якому вивчаються явища, що потребують 
врахування молекулярної структури, 
залучення уявлень і методів кінетичної 
теорії газів. Класична газова динаміка 
справедлива при значеннях числа Кну- 
дсена Кп «41, коли на довжині пробігу 
параметри газу змінюються мало. 

д. руслових потбків (рос. динамика 
русловьїх потоков; англ.  5а4кеат 
Фупатіс5 - розділ фізики вод Землі, в 
якому вивчається течія вод у природних 
потоках (руслових потоках) - кінемати- 
чна структура потоку (розподіл швид- 
костей і тисків, їх пульсації, турбулент- 
ність тощо), механізм змулення та пере- 
несення намулів, взаємодія потоку та 
русла. 

д. твердого тіла (рос. динамика тві- 
рдого тела; англ. 50 (Боду) Фупатіс5 
гірід роду Фупатібсз - розділ механіки, в 
якому вивчається рух твердого тіла під 
дією прикладених до | нього сил. 
Основним завданням д. т. т. є: знаючи 
діючі на тіло сили, характер накладених 
зв'язків і початкові умови, визначити рух 
тіла відносно даної (інерційної) системи 
відліку, а також тиски, які тіло чинить на 
зв'язки. 


ДИНАМО (щ(рос. 


динамо; англ. 
дупато). 

д. гідромагнітне (рос. динамо ги- 
дромагнитное; англ. | НПудгоптарпекіс 


дупато - механізм підсилення або під- 
тримування стаціонарного, зокрема коли- 
вного, стану магнітного поля гідроди- 
намічними рухами провідного середови- 
ща (плазми). Ідею про те, що рухи плазми 
можуть призводити до підсилення 
магнітного поля, висунув Дж. Лармор 
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О. Дагтог) у 1919 в зв'язку з поясненням 
природи магнетизму Землі та Сонця. 
Походження і спостережувані зміни 
космічних магнітних полів у більшості 
випадків пов'язують із дією д. г. Робля- 
ться спроби лабораторного конструюван- 
ня д. г. і врахування цього ефекту в 
енергетичних установках із рухомим рі- 
диннометалевим теплоносієм. Теорія д. г. 
є розділом магнітної гідродинаміки. 


ДИНАМОМАШИНА (рос. динамо- 
машина; англ. дупато) - застаріла назва 
електромашинного генератора сталого 
струму. Див. також машини електри- 
чні. 


ДИНАМОМЕТР, -а (рос. динамо- 
метр; англ. дупатотетег, Їогсе ва(п)єе; 
(крутильний) тог5іотетег, гог5іоп піекег) 
- прилад для вимірювання величини 
сили. 

д. крутильний (рос. динамометр 
крутильньій; англ. гог5іотеїег, гог5і0п 
теїег) - те саме, що торсібметр. 


дДиноОд -а (рос. динод; англ. дупофе) 
- те саме, що емітер. 


диполь, -я (рос. диполь; англ. 
Чіроїе, дошбіеї). 

д. акустичний (рос. диполь акустиче- 
ский; англ. асоцябс  йіроіе, асоизіїс 
доцбіег) - див. випромінювач акусти- 
чний. 

д. електричний (рос. диполь зле- 
ктрический; англ. еіесігіс діроіе, еіесігіс 
дошбіег) - сукупність двох різнойменних 
зарядів, розташованих на деякій відстані 
один від одного. 

д. магнітний (рос. диполь магнит- 
ньй; англ. тарпеїіс діроїе, парпегіс 
доцбіег) - електричний струм як джерело 
електромагнітного поля, що протікає по 
нескінченно малому замкнутому колу. 

д. пасивний (рос. диполь пассивньій; 
англ. 8їаме Фіроїе, 5іауе дошбіеї, раз5іуе 
Чіроїіе, раз5іуе Фдоцііеї, зесопдагу Чіроїе, 


ДИСК 


ДИСК 


Д 








зесопдагу дошбіег) - те саме, що вібра- 
тор пасивний. 

д. півхвильовий (рос. диполь полу- 
волновьій; англ. пай-м/ауе Чіроіе) - те 
саме, що вібратор півхвильовий. 

д. торбідний (рос. диполь торои- 
дньшй; англ. богоїда! діроїіе) - те саме, 
що анапбль. 


ДИРЕКТОР. -а (рос. директор; англ. 
дігесіог) - див. вібратор пасивний. 


ДИСИПАЦІЯ (рос  диссипация; 
англ дїз5ірабоп; відлат. дїззіраїо - роз- 
сіяння). 

д. енергії (РОС диссипация знергии; 
англ епегууаїззірабогі - перехід части- 
ни енергії упорядкованих процесів (кі- 
нетичної енергії руху тіла, енергії 
електричного струму тощо) в енергію не- 
впорядкованих процесів - тепло. 


ДИСК, -а (рос. 
мПееї). 

д. Корбіно (рос. диск Корбино; англ. 
Согбіпо дізсгітіпайоп) - металевий або 
напівпровідниковий диск із отвором у 
центрі та з контактами, один із яких роз- 
ташований на внутрішній стороні отвору, 
інший - на периферії диска. Слугує для 
дослідження гальваномагнітних явищ. 

д. Релея (рос. диск Рзлея; англ. 
Вауїеігп дї5к) - прилад для абсолютно- 
го вимірювання коливальної швидкості 
частинок в акустичних хвилях, які 
поширюються в газах і рідинах. Являє 
собою 
тонку круглу пластинку 3 легкого 
металу або слюди, підвішену на довгій 
тонкій (як правило,  кварцевій або 
металевій) нитці і споряджений  дзе- 
ркальцем для вимірювання його поворо- 
ту навколо вертикальної осі. Поворот д. 
Р. викликається обертальним моментом 
М, зумовленим дією середніх за часом 
гідродинамічних сил при обтіканні його 
потоком (див. також рівняння Бернул- 
лі). Оскільки величина повороту зале- 
жить від швидкості потоку, д. Р. чутли- 


диск; англ. ФіЗК, 
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вий як до сталих потоків, так і до знако- 
змінного поля швидкостей в акустичній 
хвилі. Дія моменту М зрівноважується 
пружністю нитки відносно закручуван- 
ня. 


ДИСКЛІНАЦІЇ (рос. дисклинации; 
англ. Фізсійпайопя; від грец. бос- - пре- 
фікс, який означає розділення, і кЛімо - 
нахиляю) - протяжні дефекти в середови- 
щах, які мають вигляд деякого аксіально- 
го вектора; вектора-дивектора - в рідких 
кристалах, вектора антиферомагнетизму 
- в антиферомагнетиках та ін. 


ДИСКРИМІНАТОР, -а (рос. дис- 
криминатор; англ.  дізсгітіпаїог) -- 


електронний пристрій, який слугує для 
відбору електричних імпульсів із задани- 
ми параметрами або для одержання 
інформації | про відхилення певних 
параметрів електричних періодичних си- 
гналів від заданої величини. 

д. амплітудний (рос. дискриминатор 
амплитудньй; англ. атрійшде 
дізсгітіпатог, Кіск-5о0гіег) - електронний 
пристрій для аналізу сигналів за ампліту- 
дою А, зокрема імпульсів від детектора 
частинок. Розрізняють інтегральні амплі- 
тудні дискримінатори, що реєструють 
імпульси, амплітуда яких більша за певну 
величину | Ап, названу порогом  дис- 
кримінації, та диференційні (різничні) 
амплітудні  дискримінатори, що реє- 
струють імпульси при виконанні умови 
Ан 5 А 4 Ав» Д Ан, Аль - НИЖНІЙ і верх- 
ній пороги дискримінації, А - амплітуда 
досліджуваного сигналу. 


ДИСЛОКАЦІЇ |в 
(рос. дислокаций в кристаллах; 
англ. Фдізіосайоп5 іп сгуз5іаї58) - лі- 
нійні дефекти кристалічної решітки, які 
порушують правильне чергування ато- 
мних площин. 


кристалах 


ДИСОНАНС, 


англ. діз5опапсе) 


-у (рос. диссонанс; 
одночасне звучання 


диСп 


ДисСп 


Д 








двох або більше тонів, неприємне на слух 
при тривалому сприйнятті. 


ДИСОЦІАЦІЯ (рос. диссоциация. ; 
англ. Фіз5осіайіоп, зрійшіпе) - розпад мо- 
лекули, радикала, йона або молекулярної 
сполуки на 2 або кілька частин, який 
здійснюється під дією тепла (термічна 
дисоціація), світла (фотохімічна дисоціа- 
ція), струму (електрохімічна дисоціація). 

д. багатофотбнна інфрачервдна мо - 
лекул (рос. диссоциация многофотон- 
ная инфракрасная молекул; англ. 
іпігагед тіиПіррогоп  діз5осіаїоп ої 
тоїесціез)- розпад молекул під дією 
резонансного лазерного ІЧ випромінюва- 
ння. Енергія одного кванта ІЧ  ви- 
промінювання (напр., для випромінюван- 
ня СО»-лазера 7103 см", що відповідає 23 
ккал/моль), істотно менша від енергії 
хімічного зв'язку (250 - 100 ккал/моль). 
Тому в процесі д. б. і. молекула поглинає 
послідовно десятки квантів ІЧ ви- 
промінювання. Детальна теорія д. б. і., як 
і ін. багатофотонних процесів, не роз- 
роблена, кількісний опис процесу ви- 


конується з за (допомогою чисельного 
моделювання. 

д. дифракційна (рос диссоциация 
дифракционная; англ  аїНтасноп 


діззосіайіоп) - процес непружного спів- 
удару адронів і атомних ядер, у результа- 
ті якого збуджується один із адронів без 
зміни 

внутрішнього стану іншого або збуджую- 
ться обидва партнери співудару (подвійна 
д. д.). Найпростіші приклади - процес 
розвалу швидкого дейтрона д-зрчп, і 
перетворення л-зЗл при розсіянні ді я на 
атомних ядрах із малими передачами 
імпульсу. Феноменологічно до д. д. від- 
носять також і множинні процеси за уча- 
стю адронів, які характеризуються певни- 
ми властивостями. 

д. електролітична (рос. диссоциация 
злектролитическая; англ.  еЇесігоЇугіс 
діз5осіайіоп, еіесігоЇугіс іопігайіоп) - роз- 
пад молекул розчинених речовин на йони 
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в результаті взаємодії з розчинником. 
Ступінь д. е. залежить від природи розчи- 
неної речовини і розчинника та від кон- 
центрації розчину. 

д. термічна (рос. диссоциация те- 
рмическая; англ. бегтаї діз5осіаїоп) - 
розпад молекул під дією тепла. Див. та- 
кож дисоціація. 

д. фотохімічна (рос. диссоциация фо- 
тохимическая; англ.  ріоіїосретісаї 
діззосіаціоп) - тесаме,що фоторопад, 


ДИСПЕРГУВАННЯ (рос. дисперги- 
рование; англ. Фізрегзіоп, єгіпдіпе) - 
тонке подрібнення твердих або рідких 
тіл, унаслідок чого збільшується поверх- 
ня розділу і утворюються дисперсні си- 
стеми. 


ДИСПЕРСІЯ (рос. дисперсия; англ. 
дізрегзіоп, уагіапсе) - міра розсіяння ви- 
падкових величин, їх  відхил від 
середнього. У статистичному розумінні 


роком 
д. 92- (х -х) (є середнім ари- 
ізі 


фметичним квадратів відхилів окремих 
величин х; від їх середнього арифмети- 


чного х. 


д. аномальна (рос. дисперсия ано- 
мальная; англ. абпогтаї д4і5регзіоп) - 
див. дисперсія світла. 

д. від'ємна (рос. дисперсия отрица- 
тельная; англ. певайує дізрегзіоп) - див. 
дисперсія світла. 

д. звуку (рос. дисперсия звука; англ. 
зоцпа дізрегзіоп, асош5іїс ді5регзіоп) - 
залежність фазової швидкості гармоні- 
чних звукових коливань від частоти. 

д. магнітної проникності (рос. дис- 
персия магнитной проницаємости; англ. 


тарпеїіс регтеабійу дізрегзіоп, 
таєпеїйс  сарасіїу дізрег5іоп, ти 
дізрегзіоп, тарпегіс сопдисбіуну, 


тарпеїс іпдисіїуну дібрегзіоп) - залеж- 
ність магнітної проникності від частоти 
змінного магнітного поля. 

д. обертальна (рос. дисперсия вра- 
щательная; англ. гогайіопа! дізрегзіоп) -- 


диСп 


Дисп 


Д 








те саме, що дисперсія оптичного оберта- 
ння. 

д. оптичних бсей (рос. дисперсия 
оптических осей; англ. оріїса| ахе5 
дізрегзіоп) - залежність кута між опти- 
чними осями двовісного кристала від 
довжини хвилі застосованого світла. 

д. оптичного обертання (Рос дис- 
персия оптического вращения; англ 
оріїса! гоїайоп ді5регзіоп) - залежність 
кута повороту площини поляризації світла 
у речовині від частоти (довжини хвилі). 
Термін стосується природньо індукованої 
оптичної активності, магнітного обертан- 
ня площини поляризації (ефект Фарадея) 
та обертання, яке виникає внаслідок ди- 
фракційних ефектів на макроструктурі рі- 
дкого кристала. 

д.  просторбва (рос.  дисперсия 
пространственная; анел. 5расе 
дізрег5іоп, 5зрабіаї аїзрег5іоїй) - залеж- 
ність компонент тензора діелектричної 
проникності середовища від хвильового 
вектора. Проявляється в ряді фізичних 
явищ: природній оптичній активності, 
оптичній анізотропії кубічних кристалів. 
Відображає нелокальність зв'язку між 
вектором індукції Р і вектором напруже- 
ності Е електричного поля: індукція 
виявляється залежною не тільки від 
значення напруженості в цій точці, але й 
від значення поля в деякому її околі, 
размір якого визначається харак-терними 
довжинами взаємодії. 

д. світла (рос. дисперсия света; англ. 
соіо(и)г Фізрегзіоп) - розкладання світла у 
спектр на монохроматичні складові, яке 
відбувається при заламі, дифракції або 
інтерференції світла. У вузькому значенні 
д. с. називають іще залежність показника 
заламу речовини від частоти (довжини 
хвилі). 

д. спектрального прилада (рос. дис- 
персия спектрального прибора; англ. 
зресітаї деуісе дізрегзіоп) - спроможність 
спектрального прилада просторово роз- 
діляти пучки променів різних довжин 
хвиль. Лінійна д. с. п. - відношення лі- 
нійної відстані між спектральними лінія- 
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ми в площині спектрограми до різниці 
довжин хвиль цих ліній; кутова д. с. п. - 
відношення кутової відстані між напря- 
мками поширення світлових пучків різних 
довжин хвиль до різниці довжин хвиль 
цих випромінювань. 

д. хвиль (рос. дисперсия волн; англ. 
у/ауе фі5зрег5зіоп) - залежність фазової 
швидкості гармонічної хвилі від частоти 
(довжини хвилі). Спостерігається при 
поширенні хвиль у середовищі, власти- 
вості якого залежать від довжини хвилі. 


ДИСПЕРСНІСТЬ, -ості (рос. дис- 
персность; англ. Фізрек5епе55) - питома 
по-верхня частинок дисперсної фази у 
дисперсних системах, тобто загальна пло- 
ща частинок, віднесена до одиниці об'є- 


му. 


ДИСПРОЗІЙ, -ю (рос. диспрозий; 
англ. Фузргозішт), Ду  -  рідкі- 
сноземельний елемент ПІ групи періоди- 
чної системи елементів, пор. номер 66, 
ат. вага 162,46, належить до лантаноїдів. 
Конфігурація зовнішніх електронів атома 
4Р96е?, Д. - метал, у сполуках 3-валент- 
ний. 


ДИССЕКТОР, -а (рос. диссектор; 
англ. діз5естог (тире), ітаре айіз5есіог, 
ітая?е-діз5есітог  шшЬе) - передавальна 
телевізійна трубка без накопичення заря- 


дів. 


ДИСТЕН, -у (рос. дистен; англ. 
дфізреп(е), Біше їаїс) - те саме, що кіаніт. 


ДИСТИЛЯЦІЯ Гдестиляція, перегі- 
нка, перекрап, перепуст| (рос. дистил- 
ляция, перегонка; англ. Фі5іїйайоп) - 
процес часткового розділення бінарних і 
багатокомпонентних рідких сумішей на 
окремі фракції. 


ДИСТОРСІЯ (рос. дисторсия; англ. 
дізгогтіоп) - один із видів аберацій опти- 
чних систем, який полягає у залежності 
величини лінійного збільшення від поло- 


ДИФР 


ДИФР 


Д 








ження точки зображення відносно опти- 
чної осі. Д. призводить до спотворення 
форми предмета. 


ДИСТОРСІЯ механічна (рос 
дисторсия  механическая; англ 
дізгогіїоп, тесПпапісаї) - зміна взає- 
много розташування матеріальних точок 
середовища (тіла), викликана зовнішньою 
дією або внутрішніми силами і яка вклю- 
чає деформацію. 


ДИСТРИБУТИВНІСТЬ, -ості (рос. 
дистрибутивность; англ. дізігіБитіуіту ) -- 
те саме, що розподільність. 

ДИФРАКТОМЕТР, -а (рос. 
фрактометр; англ. дійтасіотетег). 

д. рентгенівський (рос. дифракто- 
метр  рентгеновский; англ.  Х-тау 
фіНбтасіотетег) - прилад для вимірюван- 
ня інтенсивності та напрямку рентгені- 
вських пучків, що дифрагували на дослі- 
джуваному зразку (див. також дифрак- 
ція рентгенівського проміння). За- 
стосовується для вирішення різноманіт- 
них задач рентгенівського структурного 
аналізу, рентгенографії матеріалів, дослі- 
дження реальної структури монокри- 
сталів. 


ди- 


ДИФРАКЦІЯ (рос. дифракция; англ. 
дійтасіоп). 

д. акустооптична (рос. дифракция 
акустооптическая; англ. оріоасошя(іс 
дібтасіоп, ріоїоасоцзбіс діНгасіоп) - 
явища дифракції світла на періодичних 
неоднорідностях середовища, утворю- 
ваних звуковою хвилею, що проходить 
через середовище. 

д. атомів і молекул (рос. дифракция 
атомов и молекул; англ. аєотіс ап 
тоїіесціаг  4іНтасіїоп) - виникнення 
максимумів і мінімумів інтенсивності, що 
чергуються один з одним, при розсіянні 
атомних або молекулярних пучків кри- 
сталами. 

д. електрбнів (рос. дифракция зле- 
ктронов; англ. еіесігоп дійгасіїоп) - 
явище розсіяння пучка електронів ізо- 
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льованими атомами, молекулами, а та- 
кож суцільною речовиною, з утворенням 
максимумів розсіяння під певними кута- 
ми до початкового пучка. 

д. звуку (рос дифракция звука; англ 
зоцпа д4іНгасіїоп) - відхил поширення 
звуку від законів геометричної акустики, 
зумовлений його хвильовою природою і 
результатом якого є розбігання УЗ пучків 
при віддаленні від випромінювача або 
після проходження через отвір в екрані, 
загинання звукової хвилі в область тіні 
позаду перепон, малих порівняно з 
довжиною звукової хвилі. 

д. о нейтрбнів | (рос.  дифракция 
нейтронов; англ. пешігоп дійгасіїоп) - 
розсіяння нейтронів кристалами, ріди- 
нами, газами, при якому з початкового 
пучка нейтронів утворюються додаткові 
відхилені пучки. 

д. радіохвиль (рос.  дифракция 
радиоволн; англ. гадіо уауе ФіНтасіоп) 
- огинання радіохвилями перепон, розсі- 
яння радіохвиль на перепонах, відбиван- 
ня хвиль від них, а також випромінюван- 
ня радіохвиль за допомогою спряму- 
вальних пристроїв (див. також дія анте- 
ни напрямлювальна). 

д. рентгенівського проміння (рос. 
дифракция рентгеновских лучей; англ. 
Х-гау дійтасіїоп) - наслідок інтерфе- 
ренції вторинних хвиль, які з'являються 
при  розсіянні | рентгенівського  ви- 
промінювання без зміни довжини хвилі 
електронами речовини. 

д. світла (рос. дифракция света; англ. 
цер: аїНбтасіїїоп, оріїса| 4іНтасіїоп) - 
явища, які спостерігаються при поширен- 
ні світла біля різких країв непрозорих або 
прозорих тіл, крізь вузькі отвори і взагалі 
у середовищі з різкими неоднорідностями 
і пов'язані з відхиленнями від законів гео- 
метричної оптики. 

д. світла на ультразвуці (рос. ди- 
фракция света на ультразвуке; англ. 
оріоасоцзіїс іНгасіїоп, ріоіїоасошзгіс 
дібтасйоп) - те саме, що дифракція 
акустооптична. 


ДИФУ 


ДИФУ 


Д 








д. хвиль (рос. дифракция волн; англ. 
угауе Фійгасйїоп) - у широкому значенні - 
будь-які відхили поширення хвильових 
рухів від законів променевої оптики, Д. х. 
у вузькому значенні - такі відносно 
невеликі відхили в розповсюдженні хвиль 
від законів променевої оптики, коли хви- 
льове поле має достатню схожість із ло- 
кально плоским полем, тобто таким, що в 
малих ділянках підкоряється закономі- 
рностям плоскої хвилі в однорідному 
середовищі, яка поширюється у певному 
променевому напрямку. 

д. частинок (рос. дифракция частиц; 
англ. рагіїсіе фійтасйоп) - пружне розсія- 
ння мікрочастинок - нейтронів, 
електронів, атомів тощо - кристалами або 
молекулами рідин і газів з утворенням із 
основного пучка додаткових відхилених 
пучків. 

д. часткбво когерентних полів (Рос 
дифракция  частично  когерентньх 
полей; англ афіййасіїоп ої рагпіаїу 
сопегепі Неїісі9 - спец. випадок ди- 
фракції в оптиці, радіофизиці, акустиці, 
коли надхідна хвиля є частково когерент- 
ною (див. також когерентність). Флу- 
ктуації надхідної хвилі призводять до 
аналогічних флуктуацій  дифрагованої 
хвилі і впливають на її статистичні ха- 
рактеристики: розподіл середньої 
інтенсивності, середню діаграму напря- 
мленості, середні розміри дифракційних 
плям у фокусах лінз та ін. 


ДИФУЗІЯ (рос. диффузия; англ. 
ФфіНизіоп, дібизіоп ргосез5) - самочинне 
вирівнювання концентрацій у системі, про- 
цес установлення всередині фаз рівноважно- 
го розподілу концентрацій, що виникає в ре- 
зультаті безладних блукань елементів си- 
стеми. 

д. амбіполярна (рос. диффузия амби- 
полярная; англ. атііроїаг діНизіоп) - 
спільне дифузійне перенесення електронів 
і йонів у напрямку зменшення їхньої 
концентрації, при якому в кожній точці об'- 
єму плазми електронний і йонний потоки 
Ге і Г; однакові або можуть відрізнятися на 
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ту саму сталу величину: Г. - Г; я Го (Го - 
соп5і, т. зв. наскрізний потік). Має місце в 
електролітах, напівпровідниках. Д. а. - 
один із процесів, які зумовлюють 
енергетичні втрати в жеврійному розряді. 
Коефіцієнт д. а. визначається коефіціє- 
нтом дифузії повільнішого компонента. 

д. атмосферна (рос. диффузия атмо- 
сферная; англ. аїтозрбегіс фіНизіоп) - 
поширення домішок (димів, газів, пилу, 
вологи, бактерій, вірусів тощо) в атмо- 
сфері завдяки їх перенесенню повітряни- 
ми течіями і дії турбулентного перемішу- 
вання. 

д. Ббма (рос. диффузия Бома; англ. 
Вопп іНи5іоп) - аномально швидке 
турбулентне перенесення  замагніченої 
плазми поперек магнітного поля напру- 
женості Н зі швидкістю, що істотно пере- 
вищує класичну швидкість дифузії. 
Коефіцієнт д. Б. Дь - сКТ/16 е Н (Т-- 
температура плазми, 
е - заряд електрона) встановлений Д. Бо- 
мом (Р. Ворт) у 1949 на основі аналізу 
експериментальних результатів. 

д.вгазах (методи вимірюван- 
ня) (рос. диффузия в газах (методь 
измерения); англ. фійи5іоп іп ба5е5 
Гтеа5игетепі теїрБод5|)- сукуп- 
ність методів експериментального вимі- 
рювання коефіцієнта дифузії, термодифу- 
зійної сталої та розділення (див. також 
термодифузія). Методи засновані на 
аналізі складу суміші, залежності показни- 
ка заламу від густини, на вимірюванні рі- 
зниці температур, яка виникає при дифу- 
зії, і т. п. 

д. в рідинах (методи вимірю- 
вання) (рос. диффузия в жидкостях 
(методь измерения); англ. 
дібизіоп іп ШПашід5; (|теазигетепі 
те:родй5|) - сукупність методів вимі- 
рювання коефіцієнта дифузії в рідинах. 
Методи засновані на дифузії через 
поруваті перетинки, на дослідженні зміни 
концентрації розчину з висотою шару або 
у капілярі та ін. методи. 

д. випромінювання (рос. диффузия 
излучения; англ. гафіайоп діНизіоп) - 


ДИФУ 


ДИФУ 
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поширення випромінювання у середовищі, 
в якому відбуваються багатократні про- 
цеси поглинання і наступного випроміню- 
вання фотонів атомами або молекулами. 

д. домішок у напівпровідниках (рос. 
диффузия примесей в полупроводниках; 
англ. ітригігу фіНизіоп іп 
зетісопдисіог5) - переміщення  домі- 
шкових частинок по вакансіях або між- 
вузлів'ях кристалічної решітки  напів- 
провідника або по межах окремих кри- 
сталів (у полікристалах). 

д. | квантова | (рос. | диффузия 
квантовая; англ. диапішцт ФіНизіоп) - 
дифузія частинок або точкових дефектів 
(вакансій, домішкових і міжвузельних 
атомів) у твердих тілах, зумовлена під- 
бар'єрними  когерентними  тунельними 
переходами. Д. к. спостерігається в 
квантових кристалах (див. також ефект 
тунельний). 

д. | нейтрбнів | (рос.  диффузия 
нейтронов; англ. пешігоп адійи5іоп) - 
розповсюдження нейтронів у речовині, 
яке супроводжується багаторазовим роз- 
сіюванням. 

д. носіїв струму в напівпровідниках 
(рос. диффузия носителей заряда в 
полупроводниках; англ. срагєе саггіег 
фіНиз5іоп іп 5етісопадисіог5) - переміще- 
ння носіїв заряду (електронів, дірок) у 
напівпровідниках, зумовлене  неоднорі- 
дностями концентрацій. 

д. поверхнева (рос.  диффузия 
поверхностная; англ. 5игіасе Фійизіоп) - 
процес, пов'язаний (як і у випадку об'є- 
мної дифузії) з переміщенням частинок - 
як правило, за рахунок випадкових тепло- 
вих блукань (зазвичай атомів або моле- 
кул), що відбуваються на поверхні 
конденсованого тіла в межах першого 
поверхневого шару атомів (молекул) або 
поверх нього. 

д. спінова (рос. диффузия спиновая; 
англ. зріп діНизіоп) - процес поширення 
спінового збудження, при якому вирівню- 
ється неоднорідна спінова поляризація у 
системі локалізованих магнітних  мо- 
ментів. 
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д. теплова (рос. диффузия тепловая; 
англ. Ірегта! дійш5іоп) - те саме, що 
термодифузія. 

д. | термічна | (рос. | диффузия 
термическая; англ. Шрегта діНизіоп) - 
те саме, що термодифузія. 

д. стурбулентна (рос.  диффузия 
турбулентная; англ. тшгЬціепі ФіНи5зіоп) 
- розповсюдження домішок в рідині або 
газі шляхом їх перенесення турбулентни- 
ми рухами середовища. Див. також 
турбулентність. 


д. у твердих тілах (методи 
вимірювання) (рос. диффузия в 
твЄЕрдьх  телах  (методь  изме- 
рения); англ. іНизіоп іп  50Їід5 


Гтеа5игетепі теїрод5|) - суку- 
пність експериментальних методів вимі- 
рювання коефіцієнта дифузії. Методи 
полягають у виготовленні дифузійного 
зразка, його високотемпературному від- 
палі та аналізі розподілу концентрації у 
зразку. 

д. частинок у плазмі (РОС диффу- 
зия частиц в плазме; англ рагіїсіе 
адїНибіоп іп а ріазта - самочинний 
напрямлений рух компонентів плазми, 
який прагне вирівняти просторовий роз- 
поділ концентрацій  (напр., дифузія 
електронів і йонів у газі нейтральних 


частинок,  проникненя частинок в 
навколишнє поле і поля 
у плазму). 


ДИФУЗОР, -а 1 в акустиці (рос. 
диффузор в акустике; англ. ФіНибег, 
сопе) - те саме, що діафрагма. 


ДИФУЗОР, -а 2 (рос. диффузор; англ. 
діНзег, споке ше, сопе) - ділянка 
трубопровода (канала), призначена для 
гальмування потоку рідини або газу. 


ДИХРОЇЗМ, -у (рос. дихроизм; англ. 
дісьгоізт) - різне поглинання світла ре- 
човиною залежно від орієнтації електри- 
чного вектора світлової хвилі (анізотропія 
поглинання); неточна назва для явища 
поліхроїзму. 


ДІАГ 


ДІАГ 


Д 








д коловий |дихроїзм циркулязний, 
ефект | Коттона) | (рос  дихроизм 
круговой, дихроизм циркулярньій, зф- 
фект Коттона; англ сікгсціаг дісігоізт, 
Сойоп еНесі) - один з ефектів оптичної 
анізотропії, який проявляється у відмін- 
ності коефіцієнтів поглинання світла, 
поляризованого по правому та лівому 
колу. Відкритий Е. Коттоном у 1911. Д. 
к. виявляють оптично активні речовини 
(див. також активність оптична, 
анізотропія яких зумовленаїх молекуля 
рною абокристалічною структурою, а та- 
кожнамагнічені середовища(див. також 
магнітодбптика. 

д коловий магнітний (рос. дихроизм 

круговой магнитньй англ тадпейс 
сігсиіаг дісбгоїзт) - Один з ефектів 
магнітооптики який полягає в різному 
поглинанні світла, поляризованого по 
правому і лівому колу, при його поши 
ренні уздовж напрямку намагніченості 
середовища. 
Д. к. м. як ефект резонансний, що спо- 
стерігається тільки в області поглинан 
ня, має більш високе спектральне роз. 
ділення, ніж ефект Фарадея а як ефект 
нелінійний - значно перевищує за вели: 
чиною квадратичний магнітооптичний 
ефектКоттонаМуттона. 

д циркулярний (рос дихроизм ЦцИ- 
ркулярньшй англ сігсціаг дісьгоїзт) - 
тесаме,що дихроїзмколовиій. 


ДИХРОМАЗІЯ (рос. дихромазия; 
англ. Фіспготазу) - дефект кольорового 
зору, при якому різноманітність кольорів 
є двовимірною замість нормальної триви- 
мірної, що є наслідком наявності в орга- 
нах зору двох типів рецепторів замість 
трьох. 


ДІАГНОСТИКА (рос диагностика; 
англ дФіадпозіс5 Чіаспобіз. 

д плазми (Рос диагностика плазмьі; 
англ ріаз5та фіасдпобіїсз - визначення 
параметрів плазми, які характеризують 
її стан: густини складових компонентів 
і їх статистичного розподілу (за швид- 
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костями, рівнями  збуждення тощо), 
температур компонентів, теплопровід- 
ності, інтенсивності випромінювання, 
коефіцієнта поглинання, частот зіткнень, 
коефіцієнта дифузії і т.д. Розрізняють 
пасивні ме-тоди д. п., засновані на реє- 
страції випромінювань і потоків частинок 
із плазми, 

і активну д. п., засновану на вимірюванні 
характеристик зовнішнього зондувально- 
го випромінювання при його проходжен- 
ні через плазму. 


ДІАГРАМА (рос. диаграмма; англ. 
Фаєгат, срагі, сигуе, ргарір, райіегп, 
ріап, ріої, з5спете, з5спетаіс, 5Пееї; 
(напрямленості) ФЧаєгат, рашегп, 
сПагасіегівііс; (геоф.) тетіріаге; (самопи- 
сця) кесогаі, српагі гесога, гесогадїп?). 

д. адіабатна (рос. диаграмма адиа- 
батная; англ. адіабаїе фФіає?гат) - діа- 
грама з прямокутними осями координат, 
на яких відкладені характеристики стану 
повітря; наприклад, питомий об'єм та 
тиск чи температура та тиск і т.д. 

д. Герцшпрунга-Расселла (рос. диа- 
грамма Герцшпрунга-Расселла; англ. 
Негі75ргипе-Виззеї| діаргапті) - див. 
діаграма спектр-світність. 

д. напрямленості |діаграма спрямб- 
ваності| електромагнітних ви - 
промінювачів і приймачів 
(рос диаграмма Направленности зле- 
ктромагнитньжх излучателей и 
привмников; англ Чігесбїопа! 
Чіадгат Грайет, фігесійопаї райет, 
Чігесіїме райет, аігеснмібу райет, 
гадіайоп рафет, дігеснопаї 
спагасїегізна ої еїіесіготаєпеїіс 
їгапвзтішегз апд гесеіуег5)- ку- 
товий розподіл поля випромінювання або 
випромінюваної 
потужності антени чи еквівалентного їй 
пристрою. 

д. Расселла-Герцшпрунга (рос. диа- 
грамма Расселла-Герцшпрунга; англ. 
Негі75ргипе- -Визееї! Фіаєгапі) - див. та- 
кож діаграма спектр-світність. 


ДІАГ 


ДІАГ 


Д 








д. о рівноваги (рос.  диаграмма 
равновесия; англ. соп5ійНИНОПаїдЧііасгат, 
ріаз5е «Фадгат, 5ітисїига! «іадгат, 
5каїв-єгап5ібіог) фіасдгап) - те саме, що 
діаграма стану. 

д. спектр-світність Ідіаграма Герц - 
прунга-Расселла, діаграма Расселла- 
Герцшпрунга| (рос. диаграмма спектр- 
светимость, диаграмма Герцшпрунга-- 
Расселла, диаграмма Расселла-Герцш- 
прунга; англ. зресігит-Ітіпозіту 
Фаєгат,  5ресігит-ехіїапсе 0 фіає?гат, 
Негі75ргипе-Визееї! Фіаргат) - графічне 
зображення між спектрами зір і їх світ- 
ністю (або абсолютними зоряними вели- 
чинами). Замість спектрального класу як 
координату на графіку можуть викори- 
стовуватися показник кольору або ефе- 
ктивна температура зірки. На діаграмі всі 
відомі зорі групуються вздовж деяких 
послідовностей, що відповідають певним 
характеристикам зірок, наприклад, залеж- 
ності маса - світність, маса - радіус 
тощо. Положення 
зорі на такій діаграмі характеризує спів- 
відношення між її найважливішими спо- 
стережуваними | характеристиками  - 
температурою і світністю. Це співвідно- 
шення залежить від хімічного складу, 
маси і віку зірок. Д. с.-с. є найважливі- 
шим джерелом відомостей про еволюцію 
зір. Е. Герцшпрунг (|Е. Негі75ргипе| у 
1905-07 побудував першу діаграму види- 
ма зоряна величина - показник кольору 
для зірок у скупченнях Плеяди та Гіади; 
Х. Расселл |Н. Киз5еї) у 1914 опубліку- 
вав першу діаграму спектральний клас - 
абсолютна зоряна величина. 


д. спрямованості електро- 
магнітних випромінювачів і 
приймачів (рос диаграмма 


Направленности злектромагнит- 
ньх излучателей и прибмни- 
ков; англ дігесійопа Фіадгат Грайет, 
Чігесбйоцаї) рает, дїгесіїме райет, 
дФігесбмібу райет, гафіаноп райет, 
Чігесбїопаї спагасїегі5д ої 
еЇ|естітотаєпетіс г(тап5тіїтег5 
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апд гесеіуегз5)- те саме, що діагра- 
ма напрямленості. 

д. стану |діаграма фазова, діаграма 
рівноваги| (рос. диаграмма состояния, 
диаграмма фазовая, диаграмма 
равновесия; англ. соп5ійИНОПаїдЧїасгат, 
ріа5е а«адгат, 5іписімгаї аіадгат, 
5іаїв-ігап5іїіог) Фачгап) - геометричне 
зображення рівноважних станів одно- або 
багатокомпонентної речовини при різних 
значеннях параметрів, що визначають ці 
стани, - температури, тиску, об'єму, 
напруженостей  магн. або ел. полів, 
концентрації та ін. Кожна точка д. с. 
подає інформацію про характер фаз і фа- 
зовий склад речовини при заданих значен- 
нях термодинамічних параметрів 
(координат цієї точки). 

д. фазова (рос. диаграмма фазовая; 
англ. ріпазе діадгай) - те саме, що 
діаграма стану. 

д. Фбртра (рос. диаграмма Фортра; 
англ. Еогіге Фіаєгапі) - графічний спосіб 
опису частот ліній обертальної структури 
електронноколивальних смуг молекуля- 
рних спектрів поглинання і випромінюва- 
ння. 

д-ми Маєра в статистичній 
фізиці (рос. диаграммьгю Майера в 
статистической  физике; англ. 
Мауег  Фіабгатя іп  5гагізгіса! 
рбузіс5) - спосіб наочного подання 
розкладу конфігураційного інтеграла для 
класичного неідеального газу за ступенем 
густини. Метод д. М., введений Дж. Має- 
ром (2. Мауег), 1937) - перший діа- 
грамний метод у теоретичній фізиці, на 
якому були досліджені загальні власти- 
вості подібних методів (див. також теб- 
рія збурень термодинамічна, діаграми 


Фейнмана). 
д-ми Фейнмана |графи Фейнмана| 
(рос. диаграммью Фейнмана, графьт 


Фейнмана; англ. Кеуптапп фіаргатз5, 
Ееуптапп оргарі5) - поширений графі- 
чний метод представлення амплітуд роз- 
сіяння частинок (зокрема зі зміною числа 
частинок). Д. Ф. складаються із сукуп- 
ності елементів трьох типів: зовнішніх лі- 


ДІАМ 


ДІАМ 


Д 








ній, які відповідають надхідним і розсія- 
ним частинкам і сходяться в якійсь одній 
вершині, внутрішніх ліній, що відповід- 
ають віртуальним станам частинок і 
з'єднують дві вершини, і вершин, яким 
відповідають елементарні акти взаємодій 
- перетворення частинок. Д. Ф. за- 
стосовуються при побудові інваріантної 
теорії збурень у квантовій електроди- 
наміці та квантовій теорії полів. 


ДІАЗОТИПІЯ (процес діазотипний!| 
(рос. диазотипия, процесс диазотипньий; 
англ. Фіаго ргосез55) - фотографічний про- 
цес, заснований на застосуванні в якості 
світлочутливої речовини  діазосполук 
типу діазонієвих солей 

Аг 
М Му 
де Аг - фенільна група СН». або її гомо- 
логи, Х - аніон. 


ДІАЛІЗ, -у (рос. диализ; англ. діаїузів) 
- метод відділення речовин, які перебу- 
вають у колоїдному стані, від істинно 
розчинених речовин за допомогою мем- 
брани, пори якої є проникними для моле- 


кулярно розчинених речовин, але не 

пропускають колоїдні частинки. 
ДІАМАГНЕТИЗМ, -у (рос. 

диамагнетизм; англ. дфіатарпекізт) - 


виникнення у речовині наманіченості, 
напрямленої назустріч намагнічу- 
вальному полю. 

д. Ландау (рос. диамагнетизм Ла- 
ндау; англ. Цапдаай діатад?пеїїзт) - 
діамагнетизм системи рухомих носіїв 
заряду (наприклад, електронів провід- 
ності в металах). Передбачений Л.Д. Ла- 
ндау у 1930. Являє собою суто квантовий 
ефект, зумовлений квантуванням орбіта- 
льного руху заряджених частинок у 
магнітному полі (квантується енергія 
руху в площині, перпендикулярній полю, 
див. також рівні Ландау). Д. Л. по- 
в'язаний з тим, що при поміщенні заря- 
джених частинок у магнітне поле трає- 
кторії вільного руху частинок викривля- 
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ються і виникає додаткове магнітне поле, 
протилежне зовнішньому полю, тобто в 
системи заряджених частинок з'являється 
додатковий магнітний момент. 

д плазми (РОС диамагнетизм пла- 
змьу; англ ріазта фіатаяпеїізт) - 
властивість, яка характеризує магнітну 
сприйнятливість плазми, її здатність 
зменшувати магн. поле, в якому вона 
перебуває (див. також діамагнетизм). 
Ця властивість є наслідком руху заря- 
джених частинок плазми по гвинтових 
(ларморівських) траєкторіях, що екві- 
валентно коловому струму, який створює 
магнітний момент, протилежний за 
напрямком магнітному полю. 


ДІАМАГНЕТИК,  -а (речовина 
діамагнітна| (рос. диамагнетик, веще- 
ство диамагнитное; англ. діатаєпетіс, 
Фатаєпекіс таїегіаї) - речовина, якій 
притаманне явище діамагнетизму. 


ДІАФРАГМА Ідифузер в 
акустиці (рос. диафрагма Ідиффу- 
зор) в акустике; англ. фіарігарт 


ПппетЬгапе, фібна5ег, сопе) іп 
асоц5ііс5) - конічна частина рухомої 
системи гучномовців і мікрофонів, яка у 
більшості випадків працює як мембрана і 
випромінює або приймає звукові хвилі. 


ДІАФРАГМА «в електронній 
оптиці (рос. диафрагма в  зле- 
ктронной оптике; англ. Фіарігарт 
Гмлпдому, арегішге, 5їгор (Чіарргаєт)) іп 
еїесітгоп оргіс5) - круглий отвір у 
провідній пластинці, що перебуває під 
деяким потенціалом | у зовнішньому 
електричному полі. Слугує для обмежен- 
ня пучка електронів і є найпростішою 
електростатичною лінзою. 


ДІАФРАГМА в оптиці (рос. диа- 


фрагма в оптике; англ. фарргаєт 
Фіарібгаєт  Гарегішге, м/іпдом,  5іор 
(Чіарргаєті), ігі5, зерішт, зеріа| іп 
орігіс5) - непрозора / перепона з 


отвором, яка обмежує світлові пучки в 


ДІЕЛ 


ДІЕЛ 


Д 








оптичних системах. Д. можуть бути 
оправи оптичних деталей, зіниця ока, сам 
об'єкт. 

д.  апертурна (рос.  диафрагма 
апертурная; англ. арегішге дФіарігаєт, 
обіесіїуе арегіиге, арегіиге 5їо0р) - те ж 
саме, що й апертура. 

д. пбля збру Ідіафрагма польова! 
(рос. диафрагма поля зрения, диа- 
фрагма полевая; англ. Беї4 5їор) - така 
діафрагма, що визначає, яка частина 
простору може бути зображена оптичною 
системою. 

д. польова (рос. диафрагма полевая; 
англ. Беї4 8їор) - те саме, що діафрагма 
поля збру. 


ДІЕЛЕКТРИК, -а (рос. дизлектрик; 
англ. Фіеїесігіс, |  іпзшаїог, еіесігіс 
іп5ціатог, діеіесігіс паїегіаї, іп5шаєіпо 
таїтегіаі, попсопд4истог) - середовище, в 
якому може довго існувати електричне 
поле. В д. зовнішнє електростатичне поле 
викликає поляризацію атомів, молекул 
або йонів, зміщуючи внутрішні електри- 
чні заряди. Див. також поляризація 
діелектриків. 

д-ки магнітні (рос. дизлектрики 
магнитньте; англ. ттарпеїіс діеіесігіся) - 
магнітновпорядковані речовини (феро-, 
фери- і антиферомагнетики), що мають 
дуже низьку електропровідність. Пред- 
ставниками їх є деякі  ферити зі 
структурою шпінелі: МеБе-Ощ, МіБео Од та 
інші, що мають при кімнатній температурі 
(Т - 300 К) питому електропровідність бзо 
- 10 Ом'-см'". Монокристали цих фери- 
тів мають менші значення Сбзо. Ще меншу 
провідність мають ферити зі структурою 


граната. | Антиферомагнітні сполуки: 
Мо, МіО, СоО мають с » 1079 - 102 
Ом'см".  Електропровідність | майже 
повністю відсутня у антиферомагнітних 
сполук типу  галогенідів перехідних 
металів. 


д-ки Мотта-Хаббарда (рос. дизле- 
ктрики Мотта-Хаббарда; англ. Мобї- 
Нарббага діеіесігіся) - те саме, що діеле- 
ктрики моттівські. 
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д-ки мобттівські (діелектрики Мот- 
та-Хаббарда| (рос. дизлектрики мот- 
товские,  дизлектрики  Мотта-Хаб- 
барда; англ. Мок(-НабБага) їеіесігісз) 
- кристали з діелектричними  власти- 
востями, походження яких пов'язано не з 
впливом періодичного поля кристалічної 
решітки (як у звичайних діелектриках або 
напівпровідниках), а з сильною між- 
електронною взаємодією. Цей стан реалі- 
зується, якщо характерна енергія між- 
електронної  (кулонівської) взаємодії 
більша за середню кінетичну енергію 
електронів, мірою якої є ширина дозволе- 
ної зони. 

д-ки рідкі (рос. дизлектрики жид- 
кие; англ. ШПашід аіеіесігіся, адіеіесігіс 
Пашій, іп5иіакіпе Паші) - молекулярні 
рідини з електропровідністю є « 10? Ом' 
їм", у яких електрони зв'язані ковалент- 
ними зв'язками в молекулах, а між моле- 
кулами діють ван-дер-ваальсівські сили. 


металаіелетрик-напівпровідник 
(рос металлаизлектрик- 
полупроводник англ тетаї-дїеіесігіс- 
зетісопдисіог) - те саме, що МДН- 


структура 
ДІЛЕННЯ ((рос. 


делениєе; англ. 
Фуізіоп, Фідіпо, 5сі55іоп; (частоти) 
Фуізіоп,  Чіуідіпеє,  5сайпє; (ядерне) 


Пззіоп; (доменів) геріїсайіоп). 

д атомного ядра (рос деление ато 
много ядра англ. аботісписіейц5їіззіоп, 
писіеак Бззіоп) - розпадзбудженогоядра 
на кілька, зазвичай 2, порівнянних за 
масою ядеруламків ділення, який су- 
проводжується | вильотом вторинних 
нейтронів ділення, у-проміння та виділе 
ннямзначної кількості енергії. 

д. частоти (рос. деление частотьг; 
англ. Якедцепсу фФіуізіоп, бгедцепсу 5саїйпе) 
- Отримання коливань, частоти яких у 
ціле число разів менші від частоти коли- 
вань, що діють на систему. Д. ч. здійсню- 
ється в нелінійних системах, найчастіше 
використовуються автоколивні системи, 
зокрема генератори релаксаційних коли- 
вань. 


ДІОД 


ДІОД 


Д 








д. ядра запізнене (рос. деление ядра 
запаздьвающее; англ. дйеіауед писіеаг 
Пззіоп). Для важких ядер, далеких від лі- 
ній В-стабільності, енергія бета-розпаду 
може стати настільки великою, що збу- 
джене дочірнє ядро ділиться. Останнє в 
цьому випадку є ізомером, що спонтанно 
ділиться. Період напіврозпаду д. я. 3. збі- 
гається з періодом В-розпаду. Д. я. 3. 
відкрите в 1965 М.Н. Флеровим зі спів- 
робітниками (Дубна) і назване так за 
аналогією з  висиланням  запізнених 
нейтронів із уламків ділення. 

д. ядер спонтанне (рос. деление ядер 
спонтанное; англ. 5ропіапеоця писіеаг 
Пззіоп) - різновид радіоактивного роз- 
паду важких ядер, який відбувається 
шляхом тунельного переходу. Див. та- 
кож радіоактивність. 


ДІОД -а (рос. диод; англ. діоде). 

ріп-дібд (рос. ріп-диод; англ. ріп-діоде) 
- напівпровідниковий діод, у якому 
центральна (базова) область легована на- 
стільки слабко, що вже при невеликому 
зворотному зсуві вона цілком перекриває- 
ться областю просторового заряду р-п- 
переходу. Малопотужні діоди (потуж- 
ність розсіяння « 1 Вт) мають тривалість 
переключення в наносекундному 
діапазоні, потужні діоди (о 10 кВт) - у 
макросекундному діапазоні. Ці діоди ви- 
користовуються як перемикачі, атенюа- 
тори, обмежувачі та модулятори НВЧ ко- 
ливань, високочутливі швидкодіючі фо- 
топриймачі. Основними матеріалами для 
цих приладів є кремній, германій і 
арсенід галію, технологічні методи виго- 
товлення - дифузія, сплавлення, епітаксія 
та йонна імплантація. 

д. вакуумний (рос. диод вакуумнь(кй; 
англ. уаспит д4іофЧе) - електронна лампа з 
двома електродами - анодом і розжарю- 
ваним катодом. 

д. Ганна (рос. диод Ганна; англ. 
Сипп діоде; за іменем Дж.Б. Ганна |).В. 
Сиппі) - двоелектродний напівпровідни- 
ковий прилад без р-п-переходу, у якому 
для генерації або підсилення електро- 
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магнітних коливань використовується 
ефект Ганна. Найбільшого застосування 
набули генератори Ганна. 

д. лавинно-пролітний (рос. диод ла- 
винно-пролетньй; англ. ауаіапспе 
(шгап5ії-їгйте) діоде, ітрасі (амаїапспе 
їгапзії-ійте)  діоде, Штіїйпеє  уеїосіїу 
діоде) - напівпровідниковийдіод, що має 
негативний диференційний опір у НВЧ 
діапазоні внаслідок розвиненнятак званої 
лавинно-пролітної нестійкості. Остання 
зумовлена ударною  йонізацією та 
дрейфом носіїв заряду в р-п-переході в 
режимі зворотногозміщення (див. також 
р-п-перехі). 

д. напівпровідникбвий (рос. диод 
полупроводниковьй; англ. сгузіа! діоде, 
зетісопдисіог  йіоде, сгузіа| гесіїбег, 
сгузгаї деїесіог) - двоелектродний напів- 
провідниковий | прилад, дія якого 
грунтується на електричних властивостях 
р-п-переходів. 

д. світловипромінювальний (рос. 
диод  светоизлучающий; англ. Шябі- 
етішіпе діоде) - те саме, що світлодібд. 

д. тунельний (рос. диод туннельньїій; 
англ. чиппеї Фіоде, ЕзаКі діоде) - напів- 
провідниковий діод, вольтамперна ха- 
рактеристика якого має спадну ділянку за 
рахунок тунельного ефекту між р- і п-ви- 
родженими напівпровідниками. 

діоди  твердотільні | (ДОС  диодьі 
твердотельньке; англ 50Їнй-5каїе діосціе3 
- широкий клас двополюсних твердоті- 
льних приладів, об'єднальною ознакою 
яких є уніполярність провідності. Дія 
твердотільних діодів заснована на власти- 
востях 
р-п-переходів або переходів метал-напів- 
провідник (див. також бар'єр Шбтткі). 


ДІОПТРИКА (рос. диоптрика; англ. 
Фіорігіс5) - вчення про залам світла при 
проходженні через окремі заламлювальні 
поверхні та їх системи. 


ДІОПТРІЯ (рос. диоптрия; англ. 
Фіоріег) - одиниця оптичної змоги (сили) 
лінзи або системи лінз. Оптична сила, ви- 


ДІЯ 


ДІЯ 


Д 








ражена у діоптріях, дорівнює оберненій 
величині задньої фокусної відстані у 
повітрі, вираженої у метрах. 


ДІРА (рос. дьгра; англ. Боїе). 

д. біла (рос. дьтра белая; англ. м/Юіїе 
Ноіе) - гіпотетичний космічний об'єкт, 
еволюцією якого є обернений у часі 
гравітаційний колапс небесного тіла з 
утворенням чорної діри. Передбачення 
можливості існування білої | діри 
(1.Д. Новіков, 1964) випливає з загальної 
теорії відносності. Речовина, що знаходи- 
лася спочатку всередині білої діри, з ча- 
сом розширюється і виходить з-під граві- 
таційного радіуса д. б. ("вибух" д. б.); 
весь цей процес є видимим для від- 
даленого спостерігача. Білі діри Всесвіту, 
який розширюється, можуть  реалі- 
зовуватися як ядра речовини, що затри- 
малися у загальному космологічному роз- 
ширенні через локальну неоднорідність 
початкових умов. Ті білі діри, що могли б 
існувати у Всесвіті в даний час, за своїми 
властивостями збігаються з чорними ді- 
рами, відрізняючись від них тільки 
історією свого походження та деякими 
деталями внутрішньої будови. 

діри | корональні (рос.  дькрь 
корональнь; англ. согопаї Ноїе5) - 
області сонячної корони зі зниженою 
температурою (»- 0,8:109 К) і аномально 
низькою густиною речовини. Виявляю- 
ться як області зниженої яскравості при 
спостереженні сонячної корони в рент- 
генівському та УФ промінні, у 
радіодіапазоні, а також у розсіяному 
короною оптичному випромінюванні фо- 
тосфери. 


ДІРКА (рос. дьрка; англ. НБоїе, 
уасапсу) - квантовий стан, не зайнятий 
електроном. Поняття широко викори- 
стовується в зонній теорії твердого тіла. 


дія (рос. действие, воздействиє; 
англ. асііоп) - фізична величина, яка має 
роз-мірність добутку енергії на час (або 
кількості руху на переміщення). Величи- 
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на д. може бути визначена двома шляха- 
ми: або у вигляді означеного інтеграла від 
деякої функції, що характеризує рух си- 
стеми (напр., функції Лагранжа), або як 
повний інтеграл деякого диференціально- 
го рівняння, яке описує цей рух (напр., 
рівняння Гамільтона- Якобі). 

д. антен напрямлена Їдія антен 
спрямодвана| (рос. действиє антенн 
направленное; англ. дігесіедй асіїоп ої 
апіеппаз,  Фігесіед асіїоп ої аєгіаїз, 
дігесйопаї! асіїоп ої апіеппаз, дігесіїопаї 
асіїоп ої аегіаї5) - спроможність антен 
концентрувати випромінювану енергію в 
деякому просторовому куті. Напрямлена 
дія антен характеризується діаграмою на- 
прямленості (спрямованості) та коефіціє- 
нтом напрямленої (спрямованої) дії. 

д. світла  пондеромотбрна (рос. 
действиє света пондеромоторное; англ. 
ропадеготобує Небі асйоп) - механічний 
вплив оптичного випромінювання на ре- 
човину, який полягає в переданні Їй сві- 
тлом імпульсу та моменту імпульсу і не 
змінює стану | речовини (густину, 
температуру і т. п.). Окрема форма такого 
впливу - тиск світла. 

д. антен спрямбвана (рос. действие 
антенн направленноге; англ. дігесіей 
асійїоп ої апіеппаз, д4ігесіед асіїоп ої 
аегіаїз, дФігесіїопа| асіїоп ої апіеппа5, 
дігесіїопа! асіїоп ої аегіаїз) - те саме, що 
дія антен напрямлена. 

дії струму хімічні (рос. действия 
тока химические; англ. спетісаї сиггепі 
асіїоп5) - хімічні перетворення, які від- 
буваються при проходженні струму через 
межу розділу фаз, одна з яких має 
електронну, а інша - йонну провідність 
(метал-електроліт, див. також процеси 
електродні, електроліз), перетворення в 
газовому розряді (див. також розряди у 
газах електричні). 


ДОБА (рос. сутки; англ. 4ау) - 
позасистемна одиниця часу, що відповід- 
ає періоду обертання Землі навколо своєї 
осі відносно обраної точки на небі. Роз- 
різняють зіркову д. - проміжок часу між 


ДОБУ 


ДОБУ 


Д 








двома послідовними верхніми кульміна- 
ціями точки весняного рівнодення (23 
год 56 хв 4,09053 сек) та справжню соня- 
чну д. - проміжок часу між двома послі- 
довними нижніми кульмінаціями центра 
Сонця, тобто між двома послідовними 
півночами, тривалість змінюється протя- 
гом року, середня сонячна доба (за рік) - 
24 години. 


ДОБРОТНІСТЬ, -ості коливної 
системи (рос. добротность коле- 
бательной системьі; англ. диайу 
(Касіог) Г|О-диайшу, О-бастог, Гасіог ої 
амаїту, Гасіог ої тегії, Бєйге ої тегії, 
р200дпез5| ої ап о5сійЙатіпе 
5 у 5: ет ) - кількісна характеристика ре- 
зонансних властивостей коливної си- 
стеми, яка показує, у скільки разів амплі- 
туда усталених вимушених коливань при 
резонансі перевищує амплітуду вимуше- 
них коливань віддалік від резонансу. 


ДОБУТОК, -тку (рос. произведениє; 
англ. ргодисі). 

і-добуток операторів у реля- 
тивістській квантовій теорії 
поля (рос. і-произведение 
операторов в релятивистской 
квантовой теории поля; англ. І- 
ргодисі ої орегагог5 іп геіагімі- 
5:іс дицапіцті Гіе!|д їбеогу)- те 
саме, що добуток хронологічний. 

д. інерції | (рос.  произведение 
инерции; англ. сепігібираї| потепі ої 
іпегіїа) - те саме, що момент інерції 
відцентровий. 

д. нормальний операторів у 
квантовій теорії (рос. проий- 
зведение нормальное операторов в 
квантовой теории; англ. погтаї 
ргодисі ої орегаїог5 іп диапійт 
гБеогу) - запис добутку операторів у 
вигляді, коли всі оператори народження 
стоять ліворуч від усіх операторів знище- 
ння. Нормальний добуток виникає в 
методі вторинного квантування, при цьо- 
му вважається, що будь-який оператор 





142 


можна представити у вигляді полінома за 
операторами народження та знищення. 

д. розчинності (рос. произведение 
растворимости; англ. 50Ї1шБійу ргофисі, 
50Їмепсу ргодисі) - константа, яка ха- 
рактеризує  йонну рівновагу  слаб- 
корозчинного електроліту в його насиче- 
ному розчині за даних умов (розчинник, 
температура, тиск). Д. р. виводиться з 
закону діючих мас і являє собою добуток 
активностей іонів електроліту. 

д. хронологічний |упорядкбваний у 
часі добуток, і-добуток| операторів 
у релятивістській квантовій 
теорії поля (рос. произведение 
хронологическое упорядоченное во 
времени произведениєе, І-произведение| 
операторов в релятивистской 
квантовой теориий поля; англ. 
српгопоїоєіса| | ргодисі | іте-огдегей 
ргодисі, (-ргодисі| ої орегаїогз іп 
геЇ|агіуізвтіс диапійцт Гіетд 
гБеогу) - добуток операторів, у якому 
оператори розташовано так, що часові 
компоненти їх аргументів зменшуються 
зліва направо. 

упорядкбваний у часі добуток 
операторів у  релятивістській 
квантовій теорії поля (рос. 
упорядоченное | во з времени  прои- 
зведение операторов в релятиви- 
стской квантовой теорий 
поля; англ. те-огдегедй ргодисі ої 
орегаїог5я іп геїасіміз5сіс 
диапіцйит Йіе!4 сбБеогу)- те саме, що 
добуток хронологічний. 


ДОВЖИНА (рос. длина; англ. Іепрій, 
дізгапсе, раї, кип; (протяжність) 
5ігеїсН). 

д. антени діюча Гдовжина антени чи- 


"нна! (рос. длина антенньт действующая; 


англ. апіеппа еНесіїуе Іепеії) - коефіці- 
єнт пропорційності (з розмірністю довжи- 
ни) між абсолютними величинами ерс на 
клемах приймальної антени та електри- 
чного вектора хвилі, що надходить із 
напрямку головного максимума діаграми 
напрямленості антени, якщо поле, яке ви- 


довж 


довж 


Д 








промінюється антеною у режимі передачі, 
і поле, що падає на неї в режимі прийому, 
мають однакові поляризаційні характери- 
стики. 

д. антени чинна (рос. длина антеннь 
действующая; англ. апіеппа еНесіїує 
Іепріб) - те саме, що довжина антени 
діюча. 

д. вільного пробігу ЇГдовжина ві- 
льного пробігу середня| (рос. длина 
свободного пробега средняя; англ. ее 
Іепрій, йгее ра) - середня довжина шля- 
ху, який проходить частинка між двома 
послідовними співударами з іншими ча- 
стинками. 

д. вільного пробігу середня (рос. 
длина  свободного  пробега  средняя; 
англ. фгее Іепрій, їгее рат) - більш точна, 
але менш уживана назва поняття довжи- 
на вільного пробігу. 

д. дифузійна у напівпровідни- 
ку (рос. длина  диффузионная в 
полупроводнике; англ. фіНизіоп 
Іепроіїї | іп а зетісопадистог, 
фійизіоп  д4ізіапсе іп а  5еті- 
сопдистіог)- середня відстань, на яку 
зміщуються носії струму у напівпровід- 
нику внаслідок дифузії за час їх життя 
(від моменту генерації до моменту 
рекомбінації). 

д. елементарна | Ідовжина  фу- 
ндаментальна| | (рос.  длина  зле- 
ментарная, длина  фундаментальная; 
англ. еЇеппепіагу 4Шепріб, Тпдатепіаї 
Іепеї) - гіпотетична величина, яка за 
припущенням повинна проявитися в екс- 
периментах із взаємодії частинок високих 
енергій і увійти у послідовну теорію 
елементарних частинок. Д. е. визначає 
масштаб тієї області простору-часу або 
відповідно області енергії, де можна очі- 
кувати виникнення нових явищ, що не 
вкладаються в рамки існуючих уявлень. 

д. планківська (рос. длина пла- 
нковская; англ. РіапсК Іепеї) - величина 
з розмірністю довжини, яка виражається 
через фундаментальні фізичні константи - 
швидкість світла с, гравітаційну сталу С і 
сталу Планка й: Їр - (СПс?)/? - 16-10 см. 





143 


д. релаксації (довжина релаксаці- 
йна| (рос. длина релаксации, длина 
релаксационная; англ. геіахайоп 
діїзбапое - параметр, який часто за- 
стосовується для розрахунку ослаблення 
нейтронів і у-квантів пристроями захисту. 
Д. р. характеризує зменшення величини 
потоку, густини енергії, біологічної дози 
та потужності дози. Виражається в см. 

д. релаксаційна (рос. длина релакса- 
ционная; англ. геіахайіоп аї5бапоа - те 
саме, що довжина релаксації. 

д. розсіяння (РОС длина рассеяния; 
англ з5сайенпо Іепдій - величина, що 
характеризує поведінку амплітуди пруж- 
ного розсіяння частинок при малих 
енергіях (імпульсах); зокрема, вона ви- 
значає диференціальний переріз розсіян- 
ня. 

д. фундаментальна (рос. длина фу- 
ндаментальная; англ, Ппіпдатепіаї 
Іепрій) - те саме, що довжина елемента- 
рна. 

д. хвилі (рос. длина волньі; англ. 
угауе ІепРіВ, мауеїепеій) - відстань між 
двома точками хвилі, які перебувають в 
однаковій фазі коливання. 

д. хвилі комптонівська (рос. длина 
волнью комптоновская; англ. Сопріоп 
угауеїепоїї, Сопіріоп м ауе ІепріН), 2 - 
параметр із розмірністю довжини, ха- 
рактерний для релятивістських квантових 
процесів; виражається через масу т ча- 
стинки й універсальні сталі Пі с: Ас - П/ 
(те) (див. також ефект Комптона). 

д. шляху оптична між точками 
А и В прозорого середовища 
(рос. оптическая длина пути между 
точками А и В прозрачной 
средь; англ. оріїса! Іепеїб Бетмееєп 
роіпі5 А апа В ої іїгапзбрагепі 
тедійт,  оріїса| раї Бегуєееп 
роіпі5 А апа В ої ігапзбрагепі 
тедійт) - відстань, на яку світло 
(оптичне випромінювання) поширилося б 
у вакуумі за той же час, за який воно 
проходить від А до В в середовищі. Д. ш. 
о. завжди більше реально пройденої від- 
стані. Геометричне місце точок, для яких 


ДОЗА 


Д 








д. ш. о., яка відлічується від одного дже- 
рела, однакова, називається поверх- 
нею світлової хвилі; світлові ко- 
ливання на цій поверхні перебувають в 
однаковій фазі. 


ДОВЖИНОМІ, -а (рос. длиномер; 
англ. Іепеїб теїег). 

д. оптичний (рос. длиномер оптиче- 
ский; англ. оріїсаї ІепеїЮ тетег) - прилад 
для вимірювання абсолютним контакт- 
ним методом лінійних розмірів виробів. 


ДОДАВАННЯ (рос. сложениє; англ. 
адЧа(ійоп), сотбіпіпє, сотрозійоп). 

д. моментів атома (рос. сложениє 
моментов атома; англ. аїот тотепіа 
аддїйоп) - векторне додавання мо- 
ментів кількості руху електронів в ато- 
мі. Повний електронний момент атома в 
цілому Л- Пп і... Їм Ж 51 б 528... 
5х, де Т і 5 - момент орбітальний і момент 
спіновий окремого електрона, М - число 
електронів. 

д. моментів квантове (рос. сложениє 
моментов  квантовое; англ. фшапішт 
тотепіа аддінйоп) - додавання моментів 
(орбітальних, спінових, повних) незалеж- 
них частинок (або систем - атомів, моле- 
кул і т.д.) за законами квантової механі- 
ки. У випадку двох частинок завдання 
полягає у визначенні спектру можливих 
власних значень оператора квадрата 





А А АДЛ2 
сумарного моменту і" -|1 ч і, і його 
проєкції ), на фіксовану вісь і відповід- 
них власних функцій (), ), - оператори 


моментів 


частинок 1 і 2). Спектр має вигляд 


Й «РО () 41), ), з Пт, де квантове число 


сумарного моменту | може набувати 
значень 

2, лкІ-1, ах! , а його проєкції 
т), ..5 5) 01, ті 1)», т» - квантові чи- 


сла моментів частинок 1 і 2 і їхніх проєк- 
цій). 
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ДОЗА (рос доза; англ добе, дФо5аде, 
атоипі, дпапгіїгу; (енергії) ехрозите). 


д. Н, (рос. доза Н, англ. епегру 
ехрозиге) - те саме, що експозиція 
енергетична. 


д. експозиційна рентгенівсько- 
го і гама-випромінювання 
(рос. доза  зкспозиционная  рент- 
геновского и кгамма-излуче- 
ния; англ. ехрозиге Фозе ої Х-гау 
апд ратта гадіагіоп) - сумарний 
заряд іонів в одиниці маси повітря, який 
викликається йонізаційною дією даного 
випромінювання. У Міжнародній системі 
одиниць вимірюється в Кулонах на кіло- 
грам (Кл/кг), позасистемна одиниця екс- 
позиційної дози - Рентген, що дорівнює 
2,57976-10" Кл/кг. 

д. поглинена (рос. доза поглощін- 
ная; англ. аб5огбед д4о5е) - поглинена 
енергія йонізувального випромінювання, 
розрахована на одиницю маси 
опроміненої речовини. Поглинена доза є 
мірою радіаційної дії та вимірюється в СІ 
в Греях (Гр). 1 Гр до-рівнює енергії в 
1 Дж, поглиненій масою в 1 кг. Викори- 
стовується також позасистемна одиниця д. 
п. - рад, 1 рад - 10" Гр. 

дбзи випромінювання (рос. дозьі 
излучения; англ. кгадіаїїоп  аптошпі, 
дчапіїу ої гайіаїоп) - величини, які є 
мірою дії випромінювання в деякому 
середовищі. Розрізняють 1) поглинену 
дозу - енергію випромінювання, по- 
глинену одиницею маси опромінюваного 
середовища; 2) дозу опромінення - вели- 
чину, яка виражає 
кількість іонів, що з'являються в результа- 
ті дії випромінювання; 3) біологічну дозу 
- величину, яка визначає біологічну дію 
ви-промінювання на організм; 4) інте- 
гральну | дозу | - загальну | дозу 
йонізувального випромінювання,  по- 
глинену в усьому опроміненому об'ємі 
(масі). 


ДОЗИМЕТРІЯ (рос. дозиметрия; 
англ. до5ітеїгу, Фо5е теїегіпе, птетегіпо) -- 
розділ технічної фізики, предметом якої є 


ДОМЕ 


ДОМЕ 


Д 








вимірювання та розрахунки дози в полях 
джерел випромінювання, вимірювання 
активності радіоактивних препаратів. 


ДОМЕНИ, -ів, мн. в кристалах 
(рос доменьх в кристаллах; англ 
дотаїп5 іп сгуз5гіаїз ) - області кри- 
стала з однорідною атомно-кристалічною 
або магнітною структурами, закономі- 
рним чином повернутими або/і зсунути- 
ми одна відносно одної. 

д. акустоелектричні Їдомени звуко- 
електричні! (рос. доменьг акустозле- 
ктрические, домень звукозлектриче- 
ские; англ. асош5іоеїесігіс Фотаїп5) - 
області сильного електричного поля та 
великої інтенсивності низькочастотних 
акустичних фононів (акустичних шумів) 
у напівпровіднику, що виникають при 
підсиленні фононів дрейфом носіїв заря- 
ду (див. також взаємодія акусто- 
електрбнна). Спостерігаються як стати- 
чні, так і рухомі д.а. 

д антиферомагнітні (рос. доменьт 
антиферромагнитнье; англ. 
апійегготаєпегс  йфотаїп5) - області 
антиферомагнітного кристала (домени) 
самочинної антиферомагнітної орієнта- 
ції, у яких вектор антиферомагнетизму Ї, 
або хвильовий вектор структури з 
модульованою  спіновою густиною є 
однорідними (у випад- 
ку антиферомагнетиків (АФМ) із такою 
структурою, див. також структура 
магнітна атомна). В одновісних АФМ з 
анізотропією типу "легка вісь", а також в 
орторомбічних кристалах і кристалах 
більш низької симетрії можуть існувати 
тільки 180?-домени, які відрізняються ті- 
льки знаком вектора І. В одновісних кри- 
сталах типу "легка площина" крім 5-до- 
менів | можуть виникати  Т-домени 
(двійникові), у яких вектори І, повернені 
один відносно одного на 1200, 90? і 600. 
Утворення  маг-нітних  Т-доменів  су- 
проводжується механічним двійникуван- 
ням. Порівняно невелике магнітне поле 
переводить  АФМ зі слабким  феро- 
магнетизмом в однодоменний стан. Спо- 
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стерігають д. а. методами рентгенографі- 
чної і нейтронографічної топографії; Т- 
домени можна спостерігати оптичними 
методами в тонких прозорих пластинах 
(завдяки наявності в АФМ магнітної лі- 
нійної подвійної променезалам-ності та 
відмінності напрямків оптичних осей у 
різних Т-доменах). 

д. Ганна (РОС доменьт Ганна; англ 
Сипп дотаїпз5) - області напівпровідни- 
ка з різним питомим електричним опором 
і різною напруженістю електричного 
поля, що утворюються у первісно однорі- 
дному напівпровіднику з  5-подібною 
вольт-амперною характеристикою у до- 
статньо сильному зовнішньому електри- 
чному полі (див. також ефект Ганна). 

д. звукоелектричні (рос. доменьт 
звукозлектрическиє; англ. 
асоизтоєеїесігіс дотаїп5) - те саме, що до- 
мени акусто-електричні. 

д. магнітні (рос. доменьт магнитнькге; 
англ. тарпеїїс дотаїп5) - див. домени. 

д. пружні (РОС доменьш упругие; 
англ еіазіїс Фотаїп5) - області з різною 
спонтанною або власною деформацією, 
що виникають у твердій фазі при її 
утворенні всередині або на поверхні 
іншої твердої фази. Спостерігаються при 
мартенситному перетворенні, впорядку- 
ванні твердих розчинів, механічному 
двійникуванні. 

д. сегнетоелектричні (рос. доменьі 
сегнетозлектрическиє; англ. 
5ерпеїоєіесігіс  Фоптаїп5) - се- 
гнетоелектрики. 

д. феромагнітні |ббласті Вайса, 6- 
бласті  Вейса,  ббласті  самовільної 
намагніченості,  ббласті  самочинної 
намагніченості| (рос. домень ферро- 
магнитньве, области Вайса, области 
Вейса, области  самопроизвольной 
намагниченности; англ. Іегготарпеїіс 
дотаїп5, М/еі55 дйотаіп5, 5ропіапеоця 
таєпеїігаїіоп іпіегуаї5) - макроскопічні 
ділянки об'єму феромагнітного кристала 
з однорідною самовільною  намагніче- 
ністю, на які розбивається такий кристал 
при температурах нижче точки Кюрі. 


див. 


доно 


досл 


Д 








ДОМІШКА (рос. примесь; англ. 
ітригіїу (еїепепі), сретіса| ітригігу, 
ітригіїу 5ибз5їапсе, дорапі, ехігапеоця 
таїтегіаі, Іогеієп Боду). 


д.  акцепторна 0 Гакцепторі (рос. 
примесь акцепторная, акцептор; англ. 
ассеріог (ітригігу|, р-єуре ітригіїу, 


ассеріог дорапі, р-ігуре Форапі, ассеріог 
птаїтегіаї; від лат. ассеріог - приймач) - 
домішка в напівпровіднику, йонізація 
якої | супроводжується | захопленням 
електронів із валентної зони або з 
донорної домішки. Введення д. а. надає 
напівпровіднику  діркової провідності 
(провідності р-типу). Типовий приклад д. 
а.- атоми елементів ПІ групи (В, АЇ, ба, 
Іп) в елементарних напівпровідниках ТМ 
групи (Се і 51). 

д. дбнорна Їдбнор| (рос примесь 
донорная, донор англ допог |ітригіїу |, 
п-гуре ітригігу, допог д4орапі, п-іуре 
дорапі, богеїгп допог) - домішка в напів- 
провіднику, йонізація якої призводить до 
переходу електрона в зону провідності 
або на рівень акцепторної домішки. 
Введення д. д. зумовлює електронну 
провідність (провідність  п-типу). 
Типовий приклад д. д. - домішки 
елементів У групи (Р, Аз, 5, Ві) в 
елементарних напівпровідниках ГУ групи 
- Сеї 5і. 


ДОМІШІК)ОН, -а (рос. примесон; 
англ. ітригоп) - квазічастинка, що ха- 
рактеризує поведінку домішкового атома в 
квантових кристалах. Внаслідок значної 
величини амплітуди нульових коливань 
атомів у квантових кристалах, будь-які точ- 
кові дефекти решітки, в тому числі домі- 
шкові атоми, при низьких температурах 
делокалізуються і перетворюються на 
квазічастинки, що практично вільно рухаю- 
ться через кристал. 


ДОНОР, -а у хімії (рос. донорв 
химиий; англ фопог іп србетізігу) 
- атом або група атомів, які утворюють 
хімічний зв'язок ї за г рахунок своєї 
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неподіленої пари електронів і заповнення 
вільної орбіти акцептора. 


ДОНОР, -а у напівпровіднику 
(рос. донор в полупроводнике; 
англ допог) - те саме, що домішка до- 
норна. 


ДОСЛІД -у (рос. опьт; англ. 
ехрегітепі, ехрегітепіатіоп, їепіайіує). 

д. Айхенвальда в електроди - 
наміці рухомих середовищ 
(рос. опьшт  Айхенвальда в  зле- 
ктродинамике движущихся 
сред; англ. Еіспепуаїд ехрегітепі іп 
тоуіпеє тедіа еіесігодупаті- 
с5) - те саме, що дбслід Ейхенвальда. 

д. Вінера (рос. опьт Винера; англ. 
М/епег ехрегітепі) - дослід, що екс- 
периментально підтвердив утворення 
стійних (нерухомих) світлових хвиль і 
який показав, що фотографічна дія сві- 
тла зумовлена електричним вектором 
(О. Вінер ГО. М/епегі|, 1890). 

д. Девіссона та Джермера (рос. опьтт 
Дзвиссона и Джермера; англ. Раміз5оп 
апд Сегтег ехрегітепі) - дослід (1927 
р., в якому вперше була досліджена ди- 
фракція електронів при їх відбиванні від 
монокристала нікелю і одержала експери- 
ментальне підтвердження гіпотеза Луї де 
Бройля (1924 р.) про наявність хвильових 
властивостей у матеріальних частинок, 
отже, підтверджено правильність поло- 
жень квантової механіки. 

д.  Ейхенвальда  |дослід 4 Айхе- 
нвальда| в електродинаміці ру- 
хомих середовищ (рос. опьт 
Зихенвальда, опьют  Айхенвальда в 
злектродинамике движущихся 
сред; англ. Еіспепмаїд ехрегітепі іп 
тоуіпо тедіа еіесігодупатіс5) 
- дослід, який показав на основі точних 
вимірювань, що рух наелектризованого 
ді-електрика призводить до виникнення 
магнітного поля, тобто що поляризований 
немагнітний діелектрик при русі стає 
намагніченим (1903 р.). 


досл 


досл 


Д 








д. Лемба-Різерфорда (рос. опьтг Лз- 
мба-Ризерфорда; англ. ГатЬ-Везегіога 
ехрегітепі) - дослід з вивчення тонкої 
структури рівнів (з п - 2) атомів водню та 
дейтерію радіоспектроскопічним методом. 
У цьому досліді було з дуже високою 
точністю  виміряно зсув рівнів, який 
пояснюється квантовою  електродинамі- 
кою як результат так званих радіаційних 
поправок. 

д. Майкельсона (рос. опьт Майке- 
льсона; англ. Місреїзоп ехрегітепі) - 
дослід для перевірки гіпотези нерухомого 
ефіру, поставлений уперше А. Майке- 
льсоном |А. Місреїзоп| у 1881 з метою 
вимірювання впливу руху Землі на швид- 
кість світла. Д. М. проводився за допомо- 
гою  інтерферометра | Майкельсона з 
однаковими плечима. Негативний  ре- 
зультат був одним з основних експери- 
ментальних чинників, які лягли в основу 
теорії відносності. У 1958 у  Колу- 
мбійському університеті було ще раз 
продемонстровано відсутність нерухомо- 
го ефіру. 

д. Рентгена (рос. опьт Рентгена; 
англ. Воепіреп ехрегітепі) - один із кла- 
сичних експериментів з електродинаміки 
рухомих середовищ, який довів, що 
струм зв'язаних зарядів (струм Рентгена), 
який виникає при русі наелектризованого 
діелектрика, за своєю магнітною дією то- 
тожний зі струмом провідності і з конвек- 
ційним струмом вільних зарядів 
(струмом Роуланда; див. також дбслід 
Рбуланда). Схема д. Р. була такою. 
Круглий діелектричний диск (ебонітовий 
або скляний) обертається навколо своєї 
осі між заземленими обкладинками пло- 
ского дископодібного співосного 
конденсатора. Якщо конденсатор заря- 
джений, то в ньому з'являється електри- 
чне поле, яке поляризує діелектрик. На 
поверхнях диска, повернених до обклади- 
нок конденсатора, з'являються зв'язані 
заряди. При обертанні диска навколо його 
осі ці зв'язані заряди створюють струм, 
поява якого проявляється за відхиленням 
чутливої магнітної стрілки, розміщеної 
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поблизу прилада. При зміні знака напруги 
на обкладинках конденсатора (при цьому 
змінюється знак зв'язаного заряду) чи при 
зміні напрямку обертання диска струм 
зв'язаних зарядів, а, отже, й відхилення 
магнітної стрілки змінюються на зворот- 
ні. 

д. Рбуланда (рос. опьшт Роуланда; 
англ. ВомЛапа ехрегітепі) - довів, що 
конвекційний струм вільних зарядів на 
рухомому провіднику за своєю дією то- 
тожний струму провідності в нерухомо- 
му провіднику. Схема д. Р. була такою. 
Діелектричний диск (з ебоніту або скла) з 
позолоченими | боковими поверхнями 
обертався навколо своєї осі між заземле- 
ними  обкладинками конденсатора; на 
бокову поверхню наносилися заряди, і їх 
дія виявлялася за допомогою чутливої 
магнітної стрілки. Дослід показав, що від- 
хилення стрілки пропорційне нанесеному 
заряду та кутовій швидкості обертання; 
при зміні знаку заряду або напрямку 
обертання диска на зворотний відхилення 
магнітної стрілки також змінюється на 
протилежне. 

д. Саньяка (рос. опьтт Саньяка; англ. 
З5аєпас ехрегітепі) - дослід, який довів 
можливість експериментального визначе- 
ння швидкості обертання системи для 
спостерігача, який у ній перебуває. Шви- 
дкість обертання системи визначалася за 
різницею часів, потрібних двом 
променям світла, один із яких рухався в 
напрямку обертання системи, а інший - 
проти нього. 

д. (Трбутона-Нббля (рос. опьгт 
Троутона-Нобля; англ. Тгамтоп-Мобіе 
ехрегітепі) - дослід, який був спробою 
виявити абсолютну швидкість тіла - заря- 
дженого конденсатора, підвішеного на 
тонкій нитці, відносно нерухомого ефіру, 
що є однією з категорій класичної 
електродинаміки. Дослід дав негативний 
результат, що стало одним із під- 
тверджень теорії відносності. 

д. Фізб (рос. опьт Физо; англ. Кігеай 
ехрегітепі) - дослід із визначення швид- 


досл 


досл 


Д 








кості світла у рухомих тілах, який 
показав, що світло частково захоплюється 
рухомим середовищем, причому коефіці- 
єнт захоплення б - 1 - 1/п?, де п - 
показник заламу середовища. Д. Ф. зіграв 
важливу роль при формулюванні та пере- 
вірці основних рівнянь електродинаміки 
рухомих середовищ. 

д. | Франка-Герца 
Франка-Герца; англ. Егапк-Негі» 
ехрегітепі) - дослід, у якому було 
показано існування дискретних рівнів 
енергії атомів. Головним елементом 
експериментальної установки Є 
електронна з лампа  тріод, заповнена 
парами ртуті. Між катодом і сіткою ла- 
мпи прикладається змінювана різниця 
потенціалів, яка прискорює електрони, 
що рухаються до анода. Коли напруга 
на сітці досягає деяких критичних 
значень, при яких швидкість електронів 
достатня для збудження атомів ртуті, 
електрони втрачають практично всю 
енергію і анодний струм різко зменшує- 
ться. Тим самим було показано, що вну- 
трішня енергія атомів може змінювати- 
ся не непе-рервно, а тільки стрибком. 

д. Штерна (рос. опьшт Штерна; англ. 
З1егп ехрегітепі) - дослід із визначення 
швидкостей теплового руху молекул газу. 
Джерелом атомів служила дротина, по 
якій пропускали електричний струм. Ви- 
літаючи, атоми проходили через тонку 
довгу щілину, паралельну 0 дротині, 
осаджувались на екран і утворювали на 
ньому вузьку смужку - образ щілини. 
Якщо обертати весь пристрій відносно осі 
дротини, то внаслідок різниці у швид- 
костях атомів образ буде розмиватися і 
густина осадженого матеріалу у даному 
місці екрану буде пропорційна числу ато- 
мів певної швидкості. Таким чином мож- 
на одержати розподіл частинок за швид- 
костями. 

д. Штерна-Герлаха (рос. опьшт Ште- 
рна-Герлаха; англ. З51егп Сегіаср 
ехрегітепі) - дослід, у якому було 
доведено наявність магнітного моменту 


(рос. ОПЬт 
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атома, який дискретно орієнтується від- 
носно зовнішнього магнітного поля (яви- 
ще просторового квантування). У д. Ш.-Г. 
пучок атомів срібла пропускали через 
неоднорідне магнітне поле, в якому цей 
пучок розділявся на два - відповідно до 
двох можливих орієнтацій магнітного мо- 
менту. 

д-ди електроінерційні (рос. опьттьт 
злектроинерционньге; англ. 
е|есігоіпегіїа! ехрегітепі5) - досліди, в 
яких котушку великого діаметра з намо- 
таною на ній дротиною змушували швид- 
ко обертатись, а потім різко зупиняли. 
При цьому вільні заряди у дротині ще 
продовжували рухатися за інерцією, і в 
колі з'являвся струм. Д. е. показали, що 
електричний струм у металах являє 
собою впорядкований поступальний рух 
електронів. 


ДРАГЛІ, -ів, мн. (рос. студень; англ. 
зу, сеї) - розчин високомолекулярних 
сполук у  низькомолекулярній рідині, 
який має здатність зберігати форму, 
помітні міцність і пружність, відсутність 
плинності відносно малих напружень 
зсуву. Просторову структуру д. утворю- 
ють молекулярні сітки, що складаються з 
ланцюгових макромолекул полімерів, 
зв'язаних | силами  макромолекулярної 
взаємодії, водневими,  Йонними або 
ковалентними зв'язками. Д. часто за- 
стосовують як напівпроникні мембрани 
для проведения електрохімічних  про- 
цесів, очистки розчинів, для виготовлен- 
ня фотографічних емульсій тощо. 


ДРЕЙФ, 


-у (рос. дрейф; англ. 

дгін(їпе), мапдег). 
д. заряджених частинок (рос дрейф 
заряженньх  частиц; англ  спагуей 


рагісіе5 фкіїї) - тривале та відносно 
повільне напрямлене переміщення заря- 
джених частинок під дією різних причин, 
що накладається на їхній основний рух 
(закономірний або безладний) - напри- 
клад, електричний струм у якому-небудь 


ДУАЛ 


ДУАЛ 


Д 








середовищі (метали, гази, напівпровідни- 
ки, електроліти), дифузія, термодифузія. 

д. носіїв заряду у напівпровід- 
никах (рос дрейф носителей заряда в 
полупроводниках; англ саміег 
фкій іп зетісопдисіог58) - спря- 
мований рух носіїв заряду в напівпровід- 
никах під дією зовнішніх полів, що 
накладається на їх безладний (тепловий) 
рух. 
Повний струм провідності у напівпровід- 
никах складається з дрейфового, дифу- 
зійного и термоелектричного струмів. Д. 
н. з. може виникати також в результаті 
захоплення носіїв УЗ хвилею (див. та- 
кож ефект акустоелектричний). 

д. світлоіндукбваний газів і га- 
зоподібних середовищ (рос. дрейф 


светоиндуцированньй газов и га- 
зоподобньжх  сред; англ. Шері- 
іпдисед гій ої ба8е5 апд 
са5еоцйця тедіа) відносний рух 


компонентів газової суміші, який вини- 
кає при резонансній взаємодії ви- 
промінювання з одним із компонентів. 
Зумовлений селективним за швидкостя- 
ми шзбудженням частинок, які ре- 
зонансно поглинають випромінювання, 
та різницею транспортних характери- 
стик збуджених і незбуджених части- 
нок при їх зіткненнях з іншими 
компонентами суміші. 


ДРОСЕЛЮВАННЯ (рос. дроссели- 
рование; англ. «Вгокпо, 5ігапеїпе, 
огійсіпє,  геб5ігісійоп, м/ігейгаміпо) - 
зниження тиску газу чи рідини при 
проходженні їх через місцевий гідроди- 
намічний опір (звужений отвір, вентиль 
тощо) без теплообміну з навколишнім 
середовищем і без виконання роботи. 


ДУАЛІЗМ, 
диаїізп). 

д. корпускулярно-хвильовий (рос. 
дуализм корпускулярно-волновой; 
англ. согризаціагамамеашаїїви) - найваж- 
ливіша універсальна властивість природи, 
яка полягає в тому, що всім мікрооб'єктам 


-у (рос дуализм; англ 
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притаманні одночасно і корпускулярні, 
хвильові характеристики. Як первинний 


принцип, 
д. к.-х. лежить в основі квантової механіки. 
ДУАЛЬНІСТЬ, -ості у теорії 


адронів (рос дуальность в теорий 
адронов; англ Фцаїйу іп Надгоп 
їБеогу ) - властивість амплітуд адрон- 
них процесів у  резонансній області 
енергій, яка полягає в можливості їхнього 
подвійного опису: або за допомогою 
суми резонансів прямого каналу, або за 
допомогою суми полюсів Редже (див. та- 
кож метод полюсів Редже) перехресного 
каналу (див. також симетрія перехре- 
сна). 


ДУАНТ, -а (рос дуант; англ дев - 
порожнистий прискорювальний електрод 
у циклотроні або фазотроні РД-подібної 
форми, що слугує для подачі напруги та 
екранування частинок при фазі поля, не- 
сприятливій для прискорення. 


ДУАПЛАЗМОТРОН, -а (рос дуа- 
плазмотрон; англ Фцаріаз5тойто) -- при- 
стрій для отримання йонних пучків ви- 
сокої густини (див. також джерело ібн- 
не). 


ДУБЛЕТ, 


-у (рос. дублет; англ. 
доибіеї; (обч.) їмо-Бії Буте). 
д-ти | спектральні (рос. дублетьті 


спектральньте; англ. 5ресігаї дошбіеї) - 
подвійні спектральні лінії, які спостеріга- 
ються у спектрах атомів (або йонів) з 
одним зовнішнім електроном і зумовлені 
розщепленням енергетичних рівнів на дві 
компоненти внаслідок взаємодії орбіта- 
льного моменту зі спіном електрона. 


ДУГА (рос. дуга; 
(техн.) аксі, Бому, Баї!). 

д. електрична (рос. дуга злектриче- 
ская; англ. еіесігіс акс, уоПаїс акгс) 
самостійний електричний дуговий розряд 
між вугільними чи металевими 
електродами при тисках порядку атмо- 
сферного і вище, який супроводжується 


англ. (ел.) акс; 


ДЬЮА 


ЕБУЛ 


ЕЙКО 








інтенсивним виділенням тепла та світла. 
Вперше спостерігалася В.В. Петровим у 
1802. 

д. низьковбльтна (рос. дуга ни- 
зковольтная; англ. Іом/-уоПаре агс) - 
несамостійний дуговий розряд із те- 
рмоемісійним катодом, що горить при 
напрузі, меншій не тільки за потенціал 
йонізації, але й най-нижчий потенціал збу- 
дження газу. Д. н. звичайно горить при 
малих тисках і малій міжелектродовій від- 
стані (« 10 тор-см). 

д. співуча (рос. дуга поющая; англ. 
5іпбіпє агс) - електрична дуга, що 
править за  електроакустичний  пере- 
творювач енергії з електричної форми в 
акустичну. Дуга між електродами живи- 
ться від джерела сталого струму, причо- 
му величина струму може бути яким-не- 
будь способом модульована зі звуковою 
частотою. 


ДУЖКА (рос. скобка; англ. БгасКеї; 
(мех.) БбисКіє). 


ЕБУЛІОМЕТРІЯ | (рос.  збулио- 
метрия; англ. ерийотеїгу) - те саме, що 
ебуліоскопія. 


ЕБУЛІОСКОПІЯ Гебуліометрія | 
(рос. збулиоскопия, збулиометрия; англ. 
ериШозсору, ебиїШотеїгу) - визначення 
підвищення температури початку кипін- 
ня розчину порівняно з температурою ки- 
піння чистого розчинника. Е. застосовує- 
ться для визначення молекулярної ваги 
розчиненої речовини, активностей розчи- 
ну і розчинника та ступеня електроліти- 
чної дисоціації слабких електролітів. 


ЕВАПОРОГРАФІЯ (рос. звапоро- 
графия; англ. еуарогоєгарпу) - метод 
одержання зображення об'єктів  ви- 
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дужки Пуассбна (рос. скобки Пуас- 
сона; англ. Роіз5оп('5) БгасКеї5) - важ- 
ливе поняття аналітичної механіки. Ду- 
жками Пуассона двох динамічних вели- 
чин Ї і 9 деякої гамільтонової системи 
називають вираз 


(ра ЛИН ДН | 


кі ФР. Че чо Ру 
де Ка, р, 9 і 9(4, р, 0) - деякі функції так 
званих гамільтонових (канонічних) змін- 
них а, .., ри (по- число ступенів 
вільності системи). 





"ДУХИ", -ів, мн. (рос. "духи"; англ. 
РНро5і5) - несправжні спектральні лінії, 
спостережувані у дифракційних спектрах 
і зумовлені порушенням точної періоди- 
чності в розташуванні штрихів реальної 
дифракційної решітки. 


ДЬЮАР, -а (рос дьюар англ фемаг 
(месзоеї, сіемлаг ЯПаз5К, Ремлаг Бойів - те 
саме,щопосудинаДьюфа 


паровуванням деяких речовин за рахунок 
енергії випромінювання об'єкта, зазвичай 
в інфрачервоній області спектру. Зобра- 
ження об'єкта створюється  інфраче- 
рвоним об'єктивом на тонкій зачорненій 
пластинці, зі зворотньої поверхні якої ви- 
паровується попередньо сконденсований 
шар рідини (метод випаровування) або на 


зворотній поверхні якої може 
конденсуватися пара рідини (метод 
конденсації). 


ЕВТЕКТИКА (рос. звтектика; англ. 
ешіесіїс) - сплав у рідкому стані, який 
являє собою механічну суміш кристалів 


компонентів, перебуває у рівновазі з 
ними і кристалізується з при сталій 
температурі. | Найчастіше евтектичні 


ЕЙНШ 


Е 








сплави утворюють компоненти, які дуже 
відрізняються кристалічною структурою. 


ЕВТЕКТОЇД, -у (рос. звтектоид; 
англ. еціесіоїд) - евтектика, що утворює- 
ться при розпаді твердих розчинів. Порі- 
вняно з евтектичними сплавами, що 
утворюються при розпаданні рідких роз- 
чинів, е. мають, як правило, тонку пла- 
стинчасту або зернисту структуру. 


ЕЖЕКТОР, -а (рос. зжектор; англ. 
еїестог, іеї ритр, е)есіог ришр) - апарат, 
у якому кінетична енергія струменя ріди- 
ни чи газу використовується для підви- 
щення повного тиску потоку іншої ріди- 
ни (газу). Передання енергії відбувається 
у процесі турбулентного змішування по- 
токів - ежектувальний потік, що витікає 
через сопло у  змішувальну камеру, 
захоплює частинки ежектованої рідини 
(газу), в результаті чого статичний тиск у 
певній зоні потоку зростає. Е. за- 
стосовуються в аеродинамічних трубах, 
теплосилових установках, у вакуумній 
техніці та ін. 

вакуум-ежектори (рос. вакуум- зже- 
кторьг; англ. уасиит еїесіог5) - те саме, 
що (вакуум-)насбси ежекторні. 


ЕЙДОФОР, -а (рос. зйдофор; англ. 
еідоррог) - пристрій для  проєкції 
телевізійного зображення на великий 
екран. Телевізійне зображення наноситься 
на поверхню сферичного дзеркала, вкри- 
того | плівкою | прозорого мастила, 
електронним | пучком,  модульованим 
прийнятим телевізійним сигналом. Під 
дією накопиченого електричного заряду, 
нанесеного електронним пучком, плівка 
неоднорідно з деформується і світлові 
промені від неоднорідностей потрапляють 
у проєкційний об'єктив, який і формує ви- 
диме зображення на екрані. 


ЕЙКОНАЛ, -у (рос. зйконал; англ. 
еісопаї) - функція, яка визначає довжину 
оптичного шляху між двома довільно 
обраними точками, одна з яких належить 
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простору предметів, а інша - простору 
образів (див. також довжина шляху 
оптична). 4 Застосування | е. дозволяє 
одержувати поперечні аберації зобра- 
жень. 


ЕЙНШТЕЙН, -а ГАйнштайні! (рос. 
Зинштейн; англ. Еіп5іеіп) - одиниця 
вимірювання кількості квантів світла, за- 
стосовується у фотохімії. 1 Е. дорівнює 
числу квантів світла певної частоти, яке 
викликає у системі, здатній до фотохімі- 
чних реакцій, фотохімічне перетворення 
1 моля речовини, тобто 1 Е - 6,02252:103 
кванта монохроматичного світла. 


ЕЙНШТЕЙНІЙ, -ю Гайнштайній) 
(рос. зинштейний; англ. еіп5іеіпіцт), Е5 
- штучно одержаний радіоактивний хімі- 
чний елемент родини актиноїдів. Поряд- 
ковий номер 99, відомі ізотопи з масови- 
ми числами від 246 до 255. За хімічними 
властивостями | Е.  -  тривалентний 
елемент. 


ЕКВІВАЛЕНТ, -у 1 (рос. зкви- 
валент; англ. едиімаїепі). 

е. електрохімічний (рос. зквивалент 
злектрохимический; англ. 
еіесігоспетісаї едиіуаїепі) - див. закби 
Фарадея, число Фарадея. 

е. світла механічний (рос. зкви- 
валент света з механический; англ. 
тесрапіса! едиіуаїепі ої ері) - відно- 
шення повного потоку випромінювання 
(потужності випромінювання) до світло- 
вого потоку, що міститься в ньому. Поня- 
ття е. с. м. застосовується звичайно для 
монохроматичного випромінювання |і 
залежить від довжини хвилі світла 
(е. с. м. мінімальний для 2. - 555 нм і 
дорівнює 0,00146 Вт/лм). 

е. теплоти механічний (рос. зкви- 
валент  теплоть  механический; англ. 
тесрапіса! едиіуаїепі ої Пеаг) - кількість 
роботи, еквівалентна одиниці кількості те- 
плоти (1 кал чи 1 ккал). Поняття е. т. м. 
виникло зі встановленням еквівалентності 
механічної роботи і теплоти та відкриттям 


ЕКРА 


ЕКРА 


Е 








закону збереження енергії (1 ккал - 426,9 
кгсм). У Міжнародній системі одиниць СІ 
одиниця вимірювання роботи й кількості 
теплоти та сама - Джоуль (1 Дж - 0,239 
кал). 

е Рентена фізичний ІФЕР| (рос 
зквивалент Ренпгенафизический, ФЗР. 
англ Воепідепеаціуаіепі, ріуфісаї, ВЕР) 
- доза корпускулярного йонізувального 
випромінювання, яка утворює в повітрі 
таку їж іонізацію, як | і | доза 
рентгенівського або у-випромінювання в 
1 Рентген. Доза в 
1 ФЕР відповідаєутворенню 2,0810? пар 
іонів на0,001293г повітря. 

е. хімічний (рос. зквивалент химиче- 
ский; англ. спетісаї едшіуаїепі) - чисельно 
дорівнює відношенню атомної ваги 
елемента до його валентності у даній 
сполуці. 


ЕКВІВАЛЕНТ, -а 2 (рос. зкви- 
валент; англ. (мех.) дитту, ейтіпатог). 


ЕКВІДЕНСИТОМЕТРІЯ (рос. зкви- 
Дденситометрия; англ. едишідеп5ікотеїгу) 
- сукупність методів так званої двовимі- 
рної  фотометрії, які слугують для 
знаходження на фотографічному знімку 
геометричного місця точок, що мають у 
межах порівняно вузького допуску за- 
дану оптичну густину почорніння. 


ЕКЗОСФЕРА (сфера розсіяння! (рос. 
зкзосфера, сфера  рассеяния; англ. 
ехозріеге, дфіззіраїіоп зріеге) - зовні- 
шній, найбільш розріджений шар атмо- 
сфери, де довжини вільного пробігу ча- 
стинок настільки великі, що частинки мо- 
жуть дисипувати у міжпланетний про- 
стір. 


ЕКРАН, -а 1 (рос. зкран; англ. 8сгееп, 
5піе|д, м/аї, БайПе(г), Бактієг, 5рафе, 
сшчаїп,  Бійпад, шехсішдег,  плегібгапе, 
ЬабПе ріаєе, Касіпе тетігапе; (ЕПТ) 
Тасе(ріате), Гасе рапеї; (кфт) 8сгееп, еазе; 
(затінювач) робо). 
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е. надпровідний магнітний (рос. 
зкран сверхпроводящий  магнитньй; 
англ. 5ирегсопдисіїпє парпеїїс 5сгееп, 


зирегсопдисіує тарпеїіс 5сгееп, 
зирегсопдисііпе тарпеїіс 5Нріе!д, 
зирегсопдисіїує тарпеїіс 5Піе! 4, 
зирегсопдисііпе іпдисііоп 5сгееп, 
зирегсопдисіїує іпдиспіоп 5сгееп, 
зирегсопдисіїпє  птаєпекїс  іпя5ціабіоп, 


зпрегсопдисійує птаєпегіс іп5шаоп) - за- 
мкнута оболонка з надпровідника, що 
оточує частини експериментальної 
установки при температурах рідкого 
гелію для екранування їх від впливу 
зовнішніх магнітних полів або для 
зменшення впливу магнітних полів у цих 
частинах установки. 


ЕКРАН, -у 2 (рос. зкран; англ. 58біе!4, 
5сгееп). 


ЕКРАНУВАННЯ | (рос. 
рование; англ.  5біеїЧіпе 
5сгеепіпє; (тлв) Бабіпе; 
зпадіпє, 5падом/іпе). 

е. електричне (рос. зкранированиє 
злектрическог; англ. еіесігіс 5ПріеїЧіпе, 
еіесігісаї я5сгеепіпо) - захист об'єкта від 
дії електричного поля. Е. е. здійснюють 
провідною оболонкою, яка оточує об'єкт 
захисту, і або приєднують оболонку до 
певної точки схеми, або на оболонку 
подають певний потенціал. 


зкрани- 
(аспіоп), 
(затінення) 


е. електромагнітне (рос. зкрани- 
рованиєе злектромагнитное; англ. 
е|есіготарпетіс 5Ніеідіпеє, 


еіеспготаєпеїіс 5сгеепіпя) - захист об'- 
єкта від дії електромагнітного поля. 
Електромагнітні екрани виготовляють із 
немагнітних матеріалів, які мають добру 


електропровідність. 
е. заряду ядра (рос. зкранирование 
заряда з ядра; англ. писіец5  сфагре 


5Ніеідіпр, писіец5 срагее 5сгеепіпр) - 
ефект послаблення поля, створюваного в 
даній точці ядром атома, зумовлений 
наявністю в атомі електронів. КЕ. 3. я. 
може бути повним або частковим. Враху- 
вання е. з. я. суттєве у процесах утворен- 


ЕКСИ 


ЕКСИ 


Е 








ня пар та в інших явищах, у яких фотони 
й електрони взаємодіють між собою в 
полі ядра. 

е. магнітне |захист магнітний | (рос. 
зкранирование  магнитное,  защита 
магнитная; англ. штаєпекіс 5Ніеідіпе, 
таєпетїіс 5сгеепіпе, тар?пеїозіатіс 
5піесіЧіпє, птає?пеїіс ргоїесііоп) - захист 
об'єкта від впливу магнітних полів 
(сталих і змінних). Серед методів е. м. 
найпоширеніші такі:  феромагнітний 
екран (лист, циліндр або оболонка іншої 
форми з матеріалу з високою магнітною 
проникністю, низькою | залишковою 
індукцією та малою коерцитивною си- 
лою); екран із матеріалу з високою 
електропровідністю (Си, АЇ та інші, слу- 
гує для захисту від змінних магнітних 
полів); надпровідний екран (його дія 
заснована на ефекті Мейснера - повному 
витісненні магнітного поля з надпровід- 
ника); активний захист від завад здійсню- 
ється за допомогою компенсувальних ко- 
тушок, які створюють магнітне поле, 
однакове за величиною і протилежне за 
напрямком полю завади. 


ЕКСИТОН, -а (пара електронно-ді- 
ркова зв'язана, пара електрбнно-дірко- 
ва| (рос. зкситон, пара злектронно-дь- 
рочная связанная, пара злектронно- 
дьтрочная; англ. ехсіїоп, Боппа еїіесігоп- 
Ноіе | раїг,  еіесігоп-роіеб  раїг) - 
елементарне електрично нейтральне збу- 
дження у напівпровідниках і діелектри- 
ках, пов'язане з утворенням зв'язаної пари 
електрон-дірка, наприклад, при переході 
електрона з валентної зони в зону провід- 
ності. Екситони грають суттєву роль у 
поясненні оптичних, фотоелектричних та 
ін. властивостей кристалів. 

е.  Ванне-Мотта (рос.  зкситон 
Ванне-Мотта; англ. М/ аппе-Моєі 
ехсіїоп) - квазічастинка, що виникає при 
безструмових збудженнях у напівпровід- 
никах, пов'язаних з утворенням пари 
електрон - дірка. Е. В.-М. існує в кри- 
сталах при низьких температурах. Час 
життя е. В.-М. - 107-107 с, При малих 
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концентраціях е-ни В.М. поводяться в 
кристалі подібно до газу, при великих - 
можливе утворення зв'язаного стану двох 
екситонів - екситонної молекули. Е-ни 
В.-М. проявляються в оптичних ефектах 
у напівпровідниках. 

е-ни молекулярні (рос. зкситоньт мо- 
лекулярньтгж"е; англ. піоїесшіаг ехсіїоп5) - 
електронні збудження (квазічастинки) у 
молекулярних кристалах, що мають 
властивості екситонів Френкеля. Молеку- 
ли в основному і збудженому стані збері- 
гають свою індивідуальність, слабко збу- 
джені внутрішньокристалічним полем і 
хвильові функції сусідніх молекул мало 
перекриваються, при цьому збудження 
зосереджене на одній молекулі. Збуджен- 
ня не локалізоване і може переміщувати- 
ся від молекули до молекули. Взаємодія 
між молекулами призводить до утворен- 
ня екситонної енергетичної 
зони. 


ЕКСИТРОН, -а (рос. зкситрон; англ. 
ехсіїгоп) - ртутний електричний вентиль 
із неперервно палаючою дугою збуджен- 
ня. Самостійний дуговий розряд в е. 
виникає між анодом і катодом у парі 
ртуті, яка утворюється в розрядному 
проміжку внаслідок випаровування рідкої 
ртуті з катода. Е. застосовуються у поту- 
жних керованих промислових випрямля- 
чах та інверторних установках. 


ЕКСПЕРИМЕНТ, -у (рос. зкспери- 
мент; англ. ехрегітепі, ехрегітепіайіоп, 


тепіайує). 

е. аеродинамічний (рос. зксперимент 
азродинамический; англ. аегодупатіс 
ехрегітепі) - науково поставлений 


дослід, завдання якого - дослідження те- 
чії газу, а також силової, теплової та 
іншої форм дії газу на поверхню тіла, що 
рухається в ньому. Кінцева мета цих 
досліджень - визначення сил, які діють 
на обтічне тіло, з метою розрахунку трає- 
кторії його руху, необхідної потужності 
двигунів і міцності елементів  кон- 
струкції, теплових потоків до елементів 


ЕКСП 


ЕКСТ 


Е 








поверхні тіла для вибору методів тепло- 
захисту, параметрів газу в областях пли- 
ну, збурених рухомим тілом, що необхі- 
дно для розрахунку впливу потоку газу 
на інші тіла. Е. а. проводиться на спеці- 
альних установках - аеродинамічних 
трубах. 


ЕКСПОЗИЦІЯ (|кількість освітлен- 

ня, експозиція світлова | (рос. зкспози- 
ция, количество освещения, зкспозиция 
световая; англ. ехрозиге, ІПштіпакіоп) - 
поверхнева густина світлової енергії: від- 
ношення світлової енергії д0, що падає на 
елемент поверхні аА, до площі цього 
елемента. Еквівалентне означення: е. - це 
добуток освітленості Е на тривалість 
опромінення. 
Н - ОА з ваг. Одиниця вимірювання 
е. - лк-сек. Е. зручно застосовувати, якщо 
результат дії випромінювання накопичує- 
ться в часі. У системі енергетичних фото- 
метричних величин аналогічна величина 
називається енергетичною експозицією. 


е. енергетична Ікількість 
опромінення, доза НІ (рос. 
знергетическая, количество облучения, 
доза | Н,; англ. епегру ехрозиге) - 


відношення енергії випромінювання а», 
що падає на елемент поверхні, до площі 


ФА цього елемента. Еквівалентне 
означення: | е.  е.  - | це добуток 
енергетичної освітленості Е. на 


тривалість опромінення Її. Н, - дОм»/4А - 
Е, 4. Одиниця вимірювання є. е. - Дж/ 


м?. У системі світлових величин 
аналогічна е. е. величина називається 
експозицією. Поняттям  е. е. широко 
користуються - також при роботі з 
корпускулярним випромінюванням. 

е. | світлова | (рос. | зкспозиция 
световая; англ. ехробиге, Іштіпакоп) - 
те саме, що експозиція. 


ЕКСПОНОМЕТРІЯ (рос. 
зкспонометрия; англ. ехро5иге тетегіпе) 
- овчення про спрособи знаходження 
правильних умов експонування фото- 
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графічних матеріалів при зйомці або при 
друкуванні позитивного зображення. 

ЕКСТИНКЦІЯ (рос. зкстинкция; 
англ. ехпіпсцйіоп) - ослаблення світла при 
поширенні у середовищі, викликане по- 
глинанням і розсіянням світла. Характе- 
ризується коефіцієнтом е., який входить 
у закон Бугера-Ламберта-Бера. 

е міжзодряна (рос зкстинкция меж 
звездная англ іпіегз5їеЙаг ехійпсоП - 
тесаме, що поглинанняміжзбряне 

е. радіації в атмосфері (рос. зкстинк- 
ция радиаций в шатмосфере; англ. 
ехНнисНоп ої гадіаїїоп іп аїтозрПеге) - 
послаблення світла в атмосфері, зумовле- 
не поглинанням і розсіянням. 


ЕКСТРАГУВАННЯ (рос. зкстраги- 
рование; англ. ехігасіїоп) - те саме, що 
екстракція. 


ЕКСТРАКЦІЯ (екстрагування | (рос. 
зкстракция,  зкстрагирование; англ. 
ехшасійоп) - процес розділення суміші 
рідких або твердих речовин за допомо- 
гою вибіркових (селективних) розчинни- 
ків (екстрагентів). 


ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ (рос. 
зкстраполяция; англ. ехігароіайоп) - 
наближене визначення значень функції 
Ї 9 у точках х, які лежать поза відрізком 
Їхо, Хл|, За її значеннями у точках Хо «Хі, 


«.4 Ху, (Для о е. використовуються 
інтерполяційні формули. 


ЕЛАСТИЧНІСТЬ, -ості (рос. зласти- 
чность; англ. еіазіїсіку, 5ргіпе ром/ег, 
гезійепсе, 5ргіпе, 5ргіпоіпо,  5ігеїсі, 
5ігеїсварбішу) - спроможність матеріалу 
або виробу зазнавати більш або менш 
значних пружних зворотливих деформа- 
цій без руйнування. 


ЕЛЕКТРЕТИ, -ів, мн. (рос. зле- 
ктретьг; англ. еіесігеї5) - діелектрики, 


здатні тривалий час зберігати  на- 
електризований стан і створювати 
електричне - поле в навколишньому 
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просторі. Виготовляються з органічних 
(воск, парафін, нафталін тощо) і неорга- 
нічних (сірка, борне скло, ситали тощо) 
діелектриків. Застосовуються як дже- 
рела сталого електричного поля - мі- 
крофони, телефони, вібродатники тощо. 


ЕЛЕКТРИКА (рос. злектричество; 
англ. е|есігісіту). 

е. атмосферна (рос. злектричество 
атмосферное; англ. ашпозррегіс 
еіесігісікїу) - 1) сукупність електричних 
явищ і процесів в атмосфері. 2) Розділ 
геофізики, що вивчає електричні явища і 


процеси в атмосфері, її електричні 
властивості | і характеристики. Біля 
поверхні Землі існує стаціонарне 


електричне поле напруженістю Е, що в 
середньому дорівнює близько 130 В/м 
(найбільше значення - у середніх широ- 
тах), Земля має від'ємний заряд близько 
- 34109 Кл, а атмосфера в цілому заря- 
джена позитивно. З висотою Е зменшує- 
ться і на висоті 10 км не перевищує декі- 
лька В/м. Електропровідність А атмо- 
сфери біля поверхні Землі в середньому 
0-3)407 М(Ом-м). Вище шару перемі- 
шування Х зростає приблизно за експо- 
ненційним законом. Антропогенна дія- 
льність впливає на атмосферно-електри- 
чні характеристики (навіть у центрі Атла- 
нтики провідність за 60 років (1910-1970) 
зменшилась удвічі. 


ЕЛЕКТРОАКУСТИКА (рос. зле- 
ктроакустика; англ. еїесігоасошяіся) - 
розділ прикладної акустики, який містить 
теорію, методи розрахунку і конструюва- 
ння електроакустичних перетворювачів. 


ЕЛЕКТРОВІД'ЄМНІСТЬ, -ості 
Гелектронегативність| (рос. злектроо- 
трицательность; англ. еіесігопеваїіміту) 
- здатність атома в молекулі притягувати 
до себе електрони. Знання е. атомів 
елемен- 
тів дозволяє передбачати розподіл елек- 
тронної густини у молекулах. 
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ЕЛЕКТРОГЕНЕРАЦІЯ (рос. зле- 
ктрогенерация; англ. еіесігорепегайіоп, 
еіесігіс репегайоп) - див. електронарб- 
дження. 


ЕЛЕКТРОД, -а 


гальванічний 


(рос. злектрод гальванический; 
англ.  еіесігоде, саїуапіс, роїіе, 
саїуапіс, еіесігісаї ргобе, 


саїуапіс) - електронний провідник 
(метал, графіт, електронний напівпровід- 
ник тощо), який занурений в іонний 
провідник (розчин електроліту, розплав) 
або дотикається до нього. 

е. помибжувальний (рос. злектрод 
умножительньтй; англ. | тиіпріуіпе 
еіесігоде) - те саме, що емітер. 

е. скляний (рос. злектрод стеклян- 
ньїшй; англ. рІіаз5 еіесігоде) - електрод, 
призначений для вимірювання 
концентрації йонів водню в розчинах. 
Основною частиною є. с. є скляна труб- 
ка, заповнена розчином з відомою 
концентрацією водню і знизу закрита 
мембраною, виготовленою зі скла, що 
має підвищену електропровідність. Е. с. 
опускають у досліджуваний розчин і 
вимірюють різницю потенціалів на межі 
мембрана-розчин, яка залежить від 
концентрації йонів у розчині. 

е. хінгідронний (рос. злектрод хи- 
нгидронньй; англ. дпіпбудгопе 
ед|есігоде) - електрод порівняння, який 
складається із платинового або золотого 
електрода, зануреного у насичений роз- 
чин хінгідрону  (еквімолярна сполука 
хінону і гідрохінону). Застосовується при 
потенціометричному титруванні кислот і 
для визначення рН як водних, так і 
неводних розчинів. 

е. хлорсрібний (рос. злектрод хло- 
рсеребряньгй; англ. сріогозіїуег еіесігоде) 
- електрод порівняння, який складається 


зі срібла, вкритого твердим хлористим 
сріблом і зануреного в розчин хлориду, 
наприклад, АЄСІ. Е. х. застосовується 
для вимірювання стандартних потенці- 
алів 
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з допомогою кіл, які містять хлориди, 
оскільки у цих випадках дифузійні стриб- 
ки потенціалів практично відсутні. 

е-ди зворбтливі (рос. злектродьт 
обратимьге; англ. геуегзібіе еіесігоде5) - 
гальванічні електроди, на яких у даному 
розчині встановлюється певний потенці- 
ал, що залежить тільки від природи і 
концентрації окиснених і відновлених 
компонентів відповідно до їх термоди- 
намічних властивостей. Електродні про- 
цеси на цих електродах проходять з 
однаковою швидкістю у прямому та 
зворотному напрямках. 

е-ди нормальні (рос. злектродь 
нормальнье; англ. Баїв-сеї8) - електроди 
порівняння, у яких активність потенці- 
аловизначальних йонів дорівнює 1. 

Іноді нормальними електродами нази- 
вають електроди, у яких концентрація 
йонів дорівнює 1 (наприклад, нормальний 
каломельний електрод). 

е-ди порівняння (рос. злектродьт 
сравнения; англ. геїегепсе еіесігодез) - 
гальванічні електроди, які мають певний і 
добре відтворюваний потенціал і за- 
стосовуються для визначення потенціалів 
інших електродів. 


ЕЛЕКТРОДИНАМІКА (рос. зле- 
ктродинамика; англ. еіесігодупатіс5) - 
див. електродинаміка квантова. 

е. квантова (рос. злектродинамика 
квантовая; англ. дмапішт 
е|есігодупатіс5) -- розділ квантової теорії 
поля, в якому описується електромагніт- 
на взаємодія. У більш вузькому значенні 
- квантова теорія взаємодії  електро- 
магнітного поля Максвелла й електрон- 
позитронного поля Дірака. 

е. класична (рос. злектродинамика 
классическая; англ. сіаззісаї 
еіесігодупатіс5) - див. рівняння Ма- 
ксвелла. 

е. рухомих середовищ, (рос. злект- 
родинамика движущихся сред; англ. 
е|есігодупатіс5 ої піоуїпе педіа) - роз- 
діл електродинаміки, у якому вивчаю- 
ться 
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електромагнітні явища, що виникають у 
рухомих середовищах, зокрема, поширен- 
ня електромагнітних хвиль. Включає в 
себе оптику рухомих середовищ. 


ЕЛЕКТРОДИФУЗІЯ | (рос.  зле- 
ктродиффузия; англ. еіесігодійизіоп) - 
дифузія йонів за наявності градієнта 
електричного потенціалу в системі. У ви- 
падку е. на йони, крім осмотичних сил, 
діє ще Й електричне поле. 


ЕЛЕКТРОЕНДООСМОС, -у (рос. 


злектрозндоосмос; англ. 
е|есігоепдо5тозі8)  - те саме, що 
електробсмос. 


ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ, -ості (рос. зле- 
ктровмкость; англ. сарасіїапсе, сарасіїу, 
сопдепзапсе) - те саме, що Ємність 
електрична. 


ЕЛЕКТРОКРИСТАЛІЗАЦІЯ Гкри- 
сталізація електрохімічна| (рос. зле- 
ктрокристаллизация, кристаллизация 
злектрохимическая; англ. 
е|есігоспетіса! сгузіаййтатйоп) - кри- 
сталізація металів і сплавів на катоді при 
електролізі розчинів або розплавів від- 
повідних солей у результаті відновлення 
як простих, так і комплексних катіонів і 
аніонів. Е. лежить в основі ряду техні- 
чних процесів: електрометалургії, га- 
льваностегії, гальванопластики, рафінува- 
ння металів, одержання металічних поро- 
шків для металокераміки та ін. 


ЕЛЕКТРОЛІЗ, -у (рос. злектролиз; 
англ. еїесігоЇузі5) - зміна хімічного 
складу розчину (чи розплаву) при 
проходженні через нього електричного 
струму, зу-мовлена втратою або приєд- 
нанням електронів іонами чи молекула- 
ми розчинених речовин. При цьому на 
катоді внаслідок приєднання електронів 
утворюються продукти відновлення, а 
на аноді унаслідок втрати електронів - 
продукти окиснення. Кількісні зміни 
описуються законами Фарадея. 


ЕЛЕК 


ЕЛЕК 


Е 








ЕЛЕКТРОЛІТИ, -ів, мн. (рос. зле- 
ктролить-,; англ. еіесігоЇуїез, іопореп5; 
(падцід) еіесігоЇуєіс 50Пшкіоп5, 50Іикіоп5) - 
у широкому значенні це речовини, які 
мають іонну провідність, у вузькому - 
речовини, що у розчинах розпадаються на 
йони внаслідок електролітичної дисоціа- 
ції. 

е тверді(рос злектролитьт твердьюе 
англ 50іЇїй-5баїв еіесітоїуюез - те саме, 
щосуперпровідникиїднні. 


ЕЛЕКТРОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос. 
злектролюминесценция; англ. 
еіесіго штіпезсепсе) - свічення, яке збу- 
джується електричним полем. Е. газів - 
свічення газового розряду (див. також 
розряди у газах електричні). Відома та- 
кож е. твердих тіл, зокрема напівпровід- 
ників. 


ЕЛЕКТРОМАГНІТ, -а (рос. зле- 
ктромагнит; англ. е|есіготарпеї, 
тетрогагу таєпеї) - котушка з феро- 
магнітним осердям, який намагнічує- 
ться | електричним струмом, що 
проходить по навитці котушки. Е. ви- 
користовуються для збудження магніт- 
ного потоку в електричних машинах, 
створення сили тяги, для перетворення 
електричної енергії на механічну тощо. 


ЕЛЕКТРОМЕТР, -а (рос. злектро- 
метр; англ. еіесіготетег, еіесігіс Баіапсе) - 
прилад для вимірювання різниць потенці- 
алів, невеликих зарядів і слабких струмів. 
Див. також система вимірювальна 
електростатична. 

е. ламповий (рос. злектрометр ла- 
мповьій; англ. Іапір єЇесіготетїег) - 
електронний пристрій для вимірювання 
малих і повільнозмінних у часі електри- 
чних сигналів, наприклад, електричних 
струмів -1077 А. Е. л. являє собою підси- 
лювач сталого струму, вхідний каскад 
якого працює на електрометричній лампі 
з малим сітковим струмом. 
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ЕЛЕКТРОН, -а (рос. злектрон; англ. 
еіесігоп), е, е - стабільна елементарна 
частинка, основна структурна одиниця 
матерії, носій елементарного електрично- 
го заряду е-1,60210-10"9 Кл. В атомах 
електрони утворюють електронну оболо- 
нку. Згідно З класифікацією 
елементарних частинок, е. належить до 
класу лептонів. 

дельта-електрбни (рос. дельта-зле- 
ктроньг; англ. фена  еЇесігоп5) - 
електрони, вибиті з електронних оболо- 
нок атомів швидкими зарядженими ча- 
стинками, які рухаються через речовину. 

е. | неспарений | (рос.  злектрон 
неспареннькй; англ. ипсопріедй еїесігоп) -- 
один електрон, що перебуває в стані, 
який описується | набором трьох 
квантових чисел п, І, т, тобто електрон, 
що займає атомну орбіту. 

е-ни  блбхівські (рос. злектроньт 
блоховские; англ. Віосіп єїіесігоп5) - 
електрони в періодичному полі кристалі- 
чної решітки, хвильові функції яких є 
блохівськими функціями: шк(Г) З иек(гГ) 
ехр(ї Кг). Тут г - просторова координата, 
иьк - функція, що має періодичність реші- 
тки, К - хвильовий вектор, 5 - номер 
енергетичної зони (див. також тебрія 
збнна). Блохівський електрон є квазіча- 
стинкою, тобто частинкою, що перебуває 
в самоузгодженому полі навколишніх ча- 
стинок. Зазвичай при розв'язуванні бага- 
точастинкової задачі з про поведінку 
електронів у кристалі спочатку розділя- 
ють рух електронів та йонів (адіабатичне 
наближення), а потім за допомогою само- 
узгодженої процедури (наприклад, метод 
Хартрі-Фока) знаходять періодичний по- 
тенціал (г). Енергія е. б. періодична в 
оберненому просторі і має симетрію, по- 
в'язану із симетрією кристалічної гратки. 
Рух е. б. в зовнішніх (не надто сильних 
полях) можна розглядати як рух класи- 
чної частинки зі складним законом дис- 
персії. 

е-ни конверсійні (рос. злектроньт 
конверсионньге; англ. сопуегзіоп 
ед|есігоп5) - електрони, що висилаються 


ЕЛЕК 


ЕЛЕК 


Е 








атомом у результаті електромагнітного 
переходу збудженого атомного ядра у 
стан з меншою енергією, коли надлишок 
енергії ядро віддає одному з атомних 
електронів (див. також конверсія вну- 
трішня). 


ЕЛЕКТРОНАРОДЖЕННЯ 
|електрогенерація | (рос.  злектроро- 
ждение, злектрогенерация; англ. еїесігіс 
ЬімЮ, еіесігорепегайоп, еіесігіс 
Репегайоп). 

е. мезбнів Гелектрогенерація мезб- 
нів| (рос. злектророждение мезонов, 
злектрогенерация мезонов; англ. еіесігіс 
Ьшіб ої тез5оп5, еіесігорепегаїйоп ої 
тезоп5, еЇесігіс репегаїїоп ої пюе5оп5) - 
процеси утворення мезонів швидкими 
електронами на нуклонах і ядрах. У цих 
процесах мезони народжуються під дією 
віртуальних фотонів, що їх випроміню- 
ють електрони, тому багато особливостей 
е. м. подібні до особливостей  фо- 
тонародження мезонів. 


ЕЛЕКТРОНВОЛЬТ, -а, еВ (рос. зле- 
ктронвольт,  3В; англ.  еіесігопуоії, 
еЇесігоп Уоії, еУ) - позасистемна одини- 
ця вимірювання енергії в атомній фізиці, 
яка дорівнює енергії, що її набуває 
елементарний електричний заряд, який 
дорівнює заряду електрона, пройшовши 
різницю по-тенціалів 1 Вольт. 1 еВ - 
1,60207-1079 Дж. 


ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНІСТЬ, -ості 
(рос.  злектроотрицательность; англ. 
е|есігоперайуїу)  - те саме, що 


електровід'ємність. 


ЕЛЕКТРОНІКА (рос. злектроника; 
англ. еіесігопісз). 

е. квантова Градіофізика квантова 
(рос. злектроника квантовая, радиофи 
зика квантовая ангсл. диапішт 
еіесігопісз,  дшапішт  гадіорПузіс5) - 
область фізики, що охоплює дослідження 
методів підсилення, генерації і пере- 
творення частоти електромагнітних коли- 
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вань і хвиль (у широкому діапазоні 
довжин хвиль, що включає радіо- та 
оптичний діапазони), заснованих на 


вимушеному випромінюванні або нелі- 
нійній взаємодії випромінювання з ре- 
човиною. Основну роль в е. к. відіграють 
вимушене висилання і додатній зворот- 
ний зв'язок. Датою народження е. к. є 
1954, коли був створений Н.Г. Басовим і 
А.М. Прохоровим (СРСР) і Ч. Таунсом зі 
співробітниками квантовий генератор на 
молекулах МН». Е. к. виникла в діапазоні 
радіохвиль (довжина хвилі генератора на 
молекулах МН». 2-1,24 см), однак по- 
дальший її розвиток відбувався в опти- 
чному діапазоні (див. також лазер 
твердотільний, лазери газорозрядні, 0- 
птика нелінійна). 

е. плазмова (рос. злектроника пла- 
зменная; англ. ріазта еЇесігопіся) - роз- 
діл фізики, який вивчає колективні взає- 
модії щільних потоків (пучків) заря- 
джених частинок із плазмою та газом, що 
призводять до збудження в системі лі- 
нійних і нелінійних електромагнітних 
хвиль і коливань, і застосування ефектів 
такої взаємодії. 

е. релятивістська (рос. злектроника 
релятивистская; англ. геаціуізтіс 
е|есігопісз) - розділ високочастотної 
електроніки, присвячений використанню 
релятивістських електронних пучків і 
(або) релятивістських ефектів для підси- 
лення, генерування й перетворення 
електромагнітних коливань | хвиль. 
Релятивістські ефекти проявляються, як 
правило, при швидкостях електронів, 
порівнянних зі швидкістю світла. 


ЕЛЕКТРОНОГРАМА |4(рос. зле- 
ктронограмма; англ. еіесігоп-дійгасіїоп 
райшегп) - зображення дифракційної 
картини, що виникає при розсіянні ре- 
човиною прискорених електронів. Вигляд 
е. залежить від умов зйомки, агрегатного 
стану, хімічного складу і ступеня впоряд- 
кованості речовини об'єкта (див. також 
дифракція електронів). 


ЕЛЕК 


ЕЛЕК 


Е 








ЕЛЕКТРОНОГРАФ, -а (рос. зле- 
ктронограф; англ. еіесігопоєгарі) - 
прилад для одержання і реєстрації ди- 
фракційних картин, що виникають при 
розсіянні прискорених електронів ре- 
човиною - електронограм. 


ЕЛЕКТРОНОГРАФІЯ Гандліз 
електроннографічний | (рос. злектроно- 
графия, анализ злектроннографиче- 
ский; англ. еїесігоп дібгасіоп 
іпуезіівабйоп, еіесігоп дібтасціоп 


апаїузі5) - метод дослідження будови ре- 
човини, заснований на дифракції 
електронів, прискорених електричним 
полем, на елементах будови речовини. За 
допомогою е. досліджують будову моле- 
кул у парах і газах, атомну структуру 
кристалів, структуру поверхневих шарів, 
перехідні структури при дотику різних 
фаз тощо. 


ЕЛЕКТРООПТИКА | (рос.  зле- 
ктрооптика; англ. еіесігооргїся) - розділ 
фізики, який вивчає вплив електричного 
поля на оптичні властивості речовини. До 
е. звичайно відносять такі явища, як явище 


Штарка, явище Керра, електрооптичні 
явища у колоїдах - поява різного роду 
оптичної анізотропії, викликаної орієнта- 
цією в електричному полі колоїдних ча- 
СТИНОКк. 


ЕЛЕКТРООСМОС, -у 
Іелектроендобсмосі (рос. зле- 
ктро(зндо)осмос; англ. 


еїесіто(епдо)озто5із, еЇесптоо5тобіс еНесі) 
- напрямлений рух розчину відносно 
поверхні твердих тіл, який виникає при 
накладанні електричного поля. Див. та- 
кож явища електрокінетичні. 


ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, -ості 
(рос. злектропроводность; англ. 
еіесігіса! сопдисііоп) - див. провідність. 


ЕЛЕКТРОСКОП, -а (рос. злектро- 
скоп; англ.  еЇесігозсоре) - прилад 
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електростатичної вимірювальної системи 
для виявлення або грубого вимірювання 
електризації тіл, а також різниці електри- 
чних потенціалів. 


ЕЛЕКТРОСТРИКЦІЯ |(рос. зле- 
ктрострикция; англ. еіесіго5ігісціоп) - 
частина деформації діелектрика під дією 
електричного поля, яка пропорційна 
квадрату напруженості поля і не залежить 
від зміни напрямку поля на протилежний. 


ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЯ (рос. зле- 
ктрофизиология; англ. 
еі|есігорпузіоїору ) - галузь науки, яка ви- 
вчає електричні явища у живому орга- 
нізмі з метою з'ясування механізмів фізіо- 
логічних процесів - збудження нейрона, 
передавання нервового імпульсу, роботи 
серцевого м'яза тощо. 


ЕЛЕКТРОФОРЕЗ -у (рос. злектро- 
форез; англ. еіесігорПогезіз, саїаррогезіз, 
еі|есігорпогегіс еНесі) - напрямлений рух 
дисперсних частинок у розчині при 
накладанні електричного поля. Належить 
до електрокінетичних явищ. 


ЕЛЕКТРОФОТОГРАФІЯ (рос. зле- 
ктрофотография; англ. 
еіесігорпотоєтарпу, еіесігозіатіс 
ріогояєгарнпу) - фотографічний процес, 
заснований на проявленні потенціального 
рельєфу, який утворюється на діелектри- 
ку або високоомному напівпровіднику 
при фотопровідності. 


ЕЛЕКТРОФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ 


|фотоелектролюмінесценція | (рос. зле- 


ктрофотолюминесценция, фотозле- 
ктролюминесценция; англ. 
еіесігоррогоїитіпезсепсе, 

ріоїоєеіесігоїитіпезсепсе) - лю- 


мінесценція при одночасному збудженні 
світлом і електричним полем. 


ЕЛЕМЕНТ, -а 1 (рос. злемент; англ. 
еїетепі, тетрег, огебап, ргіпсіріе, їегт, 
сеї, шпії, е|етепіагу шпії, сотропепі, 


ЕЛЕМ 


ЕЛЕМ 


Е 








детаїї, демісе; (гальванічний) еїетепі, сеї, 
сопріе; (зображення, фігури, топології) 
Теаїште). 

е. магнієвий (рос. злемент магниєевкій; 
англ. тарпезішт сеїї) - хімічне джерело 
струму з анодом із чистого магнію або його 
сплаву з невеликими добавками АЇ, /п, Мп, 
Се, Са і з катодом з А9СІ, СиСІ, РЬСІ» або 
окисів, наприклад Мп», РБ». 

е. матричний у квантовій ме- 
ханіці (рос. злемент матричньїй в 
квантовой механике; англ. таїгіх 
еістепі іп диапійт тесбапісз, 
агтау еїетепі іп диапійцт 
тесрапіс5)  - елемент матриці 
квантовомеханічного оператора, взятий У 
певному представленні (див. також теб- 
рія представлень, матриця розсіяння, 
тебрія збурень). 

е.  міднобкисний (рос.  злемент 
медноокиснь(й; англ. соррег-охідЧе 
е|етепі) - гальванічний елемент, у якому 
негативним електродом слугує амальга- 
мований цинк, позитивним - пластини з 
пресованого окису міді з тонким поверх- 
невим шаром металічної міді, а електро- 
літом 18-2096-ний розчин МаОН. 

е-нти гальванічні (рос. злементь! га- 
льванические; 0 англ.  Раїуапіс сеї, 
еіесігіса| | еіеппепі5,  сопріе5,  уоПаїіс 
сопріез, еіесігоїуєіс сопріе5) - див. дже- 
рела струму хімічні. 

е-нти оптичні голограмні (рос. зле- 
ментьт оптические голограммньге; англ. 
Ноіоєгат оріїса еіетепі5) - голограми, 
що здійснюють різні перетворення хви- 
льових полів: фокусувальні (голограмні 
лінзи), дисперсійні (дифракційні реші- 
тки), відбивальні (дзеркала), 
фільтрувальні, поляризувальні і т.д. Дія е. 
о. г. базується на дифракції та інтерфе- 
ренції світла. Голограма є періодичною 
структурою з промодульованим ампліту- 
дним  пропусканням, яке зумовлене 
зміною провідності с або (і) діелектри- 
чної проникності є. Е. о. г. називаються 
фазовими, якщо модуляція ампліту- 
дного пропускання зумовлена тільки 
зміною є, іамплітудними у випадку 
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зміни с. Розрізняють відби-вальні 
та пропускальні е.о. г. залежно від 
того, у прямому чи протилежному напря- 
мку поширюються дифраговані хвилі від- 
носно освітлювальної хвилі. Відмінністть 
е. о. г. від елементів класичної оптики - 
порушення умови ізохронності. 

е-нти невзаємні оптичні (рос. зле- 
менть:  невзаймнье  оптические; 
англ. дігесііопа! еіетепіз, орііса!) - 
пристрої, для яких умови проходження 
світла в прямому і зворотному напрямках 
неоднакові (відрізняються або за фазою, 
або за амплітудою, або за поляризацією). 

е-нти нормальні (рос. злементьт 
нормальньіе; англ. погта! сеїіз, з:апдагі 
сеїі5) - зворотливі гальванічні елементи, 
що при сталих температурі й тиску дають 
стійку ерс і можуть бути точно від- 
творені. Залежно від концентрації 
електролітів, розрізняють насичені та 
ненасичені нормальні елементи. 

е-нти бкисно-ртутні (рос. злементьт 
окисно-ртутньте; англ. охіде-тегсигу 
сеї5) - сухі малогабаритні хімічні дже- 
рела струму одноразової дії. 

е-нти паливні (рос. злементьт топли- 
вньте; англ. Те| сеїїз, Йе| еЇепепі5, 
сотрияіїоп сеї) - див. джерела струму 
хімічні. 

е-нти чутливі в системі 
матичного контролю і регу- 
лювання (рос. злементью чувстви- 
тельньке в системе автоматиче- 
ского контроля и  регули- 
рования; англ.  8еп50г5  |5еп5іпе 
еїетепі5, 5епзійїує єЇептепі5,  йеїессіпо 
еіетепіз, деїесіог еЇетепіз, Іееіегя| іп а 
зе1ї-їе8ї зузіет ) - див. датники. 


авто- 


ЕЛЕМЕНТ, -у 2 (рос. злемент; англ. 
(хім.) еїетепі; (метео) уагіабіе; (логі- 
чний) рате; (даних) ет; (таблиці) епігу). 


е-нти /- зауранові (рос. злементьт 
заурановьге; англ. «апзигапіцт 
еіетепі5) - те саме, що елементи транс- 
уранові. 


е-нти метеорологічні (рос. злементьт 
метеорологическиєе; англ. птеїеогоїорісаї 


ЕЛЕМ 


ЕЛЕМ 


Е 








уагіабіе5) - характеристики стану атмо- 
сфери: температура, тиск і вологість пові- 
тря, швидкість і | напрямок вітру, 
хмарність, опади, видимість (прозорість 
атмосфери), а також випаровування з 
поверхні грунту і води, сонячна радіація, 
теплове випромінювання Землі й атмо- 
сфери, різні явища погоди: грози, заметілі 
і т.п. 

е-нти перехідні (рос. злементьт пере- 
ходньте; англ. ікап5іїйопа! еЇіетепія) 
хімічні елементи побічних підгруп (Б- 
підгруп) періодичної системи елементів. 
До них належать елементи, у яких відбу- 
вається заповнення За-, 44-, 54- оболонки 
(перехідні метали) або 4Б, 5роболонки 
(лантаноїди й актиноїди відповідно). За- 
гальна кількість е. п. дорівнює 61. Усі е. п. 
- метали. Особливості будови електрон- 
них оболонок е. п. визначають такі їхні 
властивості, як феромагнетизм і антиферо- 
магнетизм, аномалію в зміні пружних кон- 
стант, | зміну  теплот сублімації |і 
температури плавлення при збільшенні 
номера елементу. До е. п. зазвичай від- 
носять також Си, Ає і Ай, тому що власти- 
вості відповідних іонів аналогічні власти- 
востям іонів е. п. 

е-нти рідкісноземельні (рос. зле- 
менть редкоземельньте; англ. гаге 
еагіб5, гаге еагіб еїетепі5) - елементи 
ПІ групи періодичної системи елементів 
Менделєєва: лантан (атомний номер 57) 
і наступні за ним 14 лантаноїдів (атомні 
номери 58-71), а також ітрій і скандій. 
Усі е. р. є металами. 

е-нти трансуранові Гелементи заура- 


нові| (рос. злементь трансурановьге, 
злементьт заурановьге; англ. 
шап5игапійт  еЇетепіз) радіоактивні 


хімічні елементи з атомними номерами 7 
»93, що перевищують атомний номер 
урану. Відомо 12 е. т.: Мр, Ри, Ат, Сп, 
ВК, СЕ Ез, Еп, М4, елемент 102, Ім/ і 
елемент 104. З них перші одинадцять 
належать до числа актиноїдів. Е. т., за 
винятком Хр і Ри, відсутні у природі і їх 
одержують лише шляхом ядерних 
реакцій. 
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е-нти хімічні (рос. злементьт химиче- 
ские; англ. сретіса е|етепі5) - сукуп- 
ність атомів з однаковим зарядом ато- 
мних ядер. Всі е. х. мають ізотопи. Си- 
стематику е. х. на основі електронної 
структури їх атомів дає періодична си- 
стема хімічних елементів. 


ЕЛІНВАР, -у (рос. злинвар; англ. 
еїйпуаг) - сплав, що містить 3690 МІ, 1296 
Ст, решту - Ее і має у певному темпера- 
турному інтервалі аномально низький 
температурний коефіцієнт модуля пруж- 
ності (див. також магнітні сплави інва- 


рні). 


ЕЛІПСОЇД, -а (рос. зллипсоид; англ. 
еШіряоій). 

е. інерції (рос. зллипсоид инерции; 
англ. еШрзоїд ої іпегіїа) - поверхня, яка 
характеризує розподіл моментів інерції 
тіла відносно пучка осей, що проходять 
через фіксовану точку О. Е. і. будується 
як геометричне місце кінців відрізків, 
відкладених від точки О вздовж будь-якої 
осі ОЇ, довжина яких дорівнює Г"?, де І- 
момент інерції відносно цієї осі. 

е. показників заламу |еліпсбїд 
Френеля! (рос. зллипсоид показателей 
преломлення, зллипсоид Френеля; англ. 
іпдех еШр5зоїа, Егезпеї'5 (іпдех) еШряоій) 
- характеристика анізотропної речовини, 
яка представлена еліпсоїдом, осі якого у 
певному масштабі дорівнюють значенням 
головних швидкостей світла у кристалі. 
За допомогою є. п. з. можна знаходити 
величину швидкості в будь-якому напря- 
мку в кристалі. Див. також «кристалоб- 
птика, променезалам подвійний. 

е. поляризації (рос. зллипсоид поля- 
ризации; англ. роіагігаїіоп еЙШірзоїй) 
див. поляризація світла. 

е. Френеля (рос. зллипсоид Френеля; 
англ. Егезпеї'5 (іпЧдех) еШряоїід) - те саме, 
що еліпсбід показників заламу. 

ЕМАГРАМА (рос. змаграмма; англ. 
етаяєгашт) - один із видів аерологічних 
діаграм для дослідження вертикального 
розподілу температури та вологості пові- 


ЕМІС 


ЕМІС 


Е 








тря, запасів енергії у різних шарах атмо- 
сфери тощо. 


ЕМАН, -а (рос. зман; англ. етап), Е - 
одиниця концентрації радіоактивної ре- 
човини у воді й повітрі, що дорівнює 
1:1079 Кюрі/л. Застосовується рідко. 


ЕМАНАЦІЯ (рос. зманация; англ. 
етапагоп), Ет - див. радбн. 


ЕМІСІЯ 
етіззіоп). 

е. автоелектронна Гавтоемісія, емі- 
сія польова, емісія холодна, емісія 
електростатична, емісія / тунельна| 
(рос. автозмиссия, змиссия автозле- 
ктронная, змиссия полевая, змиссия 
холодная, змиссия злектростатическая, 
змиссия туннельная; англ. Неї етіззіоп, 
ашоетіззіоп, ашіоеїесігопіс епіззіоп, соїд 
етіззіоп) - висилання електронів провідни- 
ми твердими та рідкими тілами під дією 
зовнішнього електричного поля досить ви- 
сокої напруженості (Е "7 10 В/см) (В. Вуд, 
1929). У закордонній літературі частіше ви- 
користовується термін емісія польова. 

е. електрбнна вибухбва (рос. змис- 


(рос. 


змиссСия; ансл. 


сия  злектронная  взрьїювная; англ. 
ехріозіує - еЇесігоп  етіяззіоп,  ехріо5іуе 
еіесігоп  кадфіаїоп)  - виникнення 


електронного струму з металевого еміте- 
ра внаслідок переходу матеріалу емітера з 
конденсованої фази в густу плазму в ре- 
зультаті розігріву локальних мікроскопі- 
чних областей емітера струмом авто- 
електронної емісії. При цьому досягаю- 
ться потоки електронів потужністю до 
103 Вт із густиною струму до 10? А/см/. 
На базі е. е. в. створені т. зв. вели- 
кострумні вакуумні діоди, що 
генерують потужні імпульси електронно- 


го струму. 
е. електронна вторинна (рос. змис- 
сия  злектронная  вторичная; англ. 


зесопдагу еїесігоп етіззіоп) - висилання 
електронів (вторинних) твердими та рід- 
кими тілами при їх  бомбардуванні 
первинними електронами. Інерційність 
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вторинної електронної емісії (проміжок 
часу між входом у мішень первинних і 
виходом вторинних електронів) не пере- 
вищує 107 - 1072 с. Якщо товщина емі- 
тера | менша за пробіг первинних 
електронів, то вторинні електрони спо- 
стерігаються по обидва боки емітера 
(вторинна електронна емісія "на відбива- 
ння" і вторинна електронна емісія "на 
простріл"). Вторинні електрони мають 
неперервний енергетичний спектр. Потік 
вторинних електронів складається із пру- 
жно, квазіпружно, непружно відбитих 
первинних електронів (енергія Е » 50 еВ) 
та істинно вторинних електронів (Е « 50 
еВ; для металів Е - 12-15 еВ, для ді- 
електриків - Е - 1,5-3 еВ). Кількісно е. е. 
в. характеризується коефіцієнтом б - ії / 
і, де і, і» - струми первинних і всіх 
вторинних електронів. Е. е. в. викори- 
стовується у фотоелектронних помножу- 
вачах, електроннопроменевих приладах 
та ін. 

е. електростатична (рос. змиссия 
злектростатическая; англ. Беї4 етіззіоп, 
ашіоєіесігопіс етіззіоп, соїд епіззіоп) - 
те саме, що емісія автоелектрбнна. 

е. ібнна (е. йбнна) (рос. змиссия ион- 
ная; англ. іопіс епіз5іоп) - висилання 
позитивних і негативних іонів поверхнею 
конденсованого середовища під впливом 
якого-небудь ініціювального збудження. 
Відбувається в результаті одержання ато- 
мами або молекулами емітера енергії, до- 
статньої для подолання сил, що утриму- 
ють їх на поверхні, і набуття заряду (див. 
також іонізація поверхнева,  бо- 
мбардування ібнне, емісія ібнно-йбнна). 

е. ібнна вторинна (е. йбнна вторин- 
на) (рос. змиссия ионная вторичная; 
англ. 5есопдагу іоп етіз5іоп) - те саме, 
що емісія ібнно-йднна. 

е.  ібнно-електрбнна  (е.  йбнно- 
електрбнна) (рос. змиссия ионно-зле- 
ктронная; англ. іоп-еЇесігоп епіззіоп) - 
висилання електронів твердим тілом при 
бомбардуванні його йонами. Розрізняють 
потенціальне виривання електронів (по- 


ЕМІС 


ЕМІС 


Е 








тенціальна е. й.-е.) і їх кінетичне вибива- 
ння. Потенціальне виривання пов'язане з 
передачею електронам мішені енергії, що 
виділяється при переході бо- 
мбардувального йона в основний стан 
атома. Кінетичне вибивання зумовлене 
ударною йонізацією атомів поверхневого 
шару мішені і бомбардувальних частинок. 
У вакуум виходять як електрони атомів 
мішені, так і електрони самих бо- 
мбардувальних частинок. 

е. ібнно-йдбнна (е. йонно-йдбнна) Гемі- 
сія ібнна вторинна (емісія йбнна втори- 
"нна)!| (рос. змиссия ионно-ионная, змис- 
сия ионная вторичная; англ. іоп-іоп 
етіззіоп, зесопдагу іоп ептіз5іоп) - виси- 
лання йонів конденсованим середовищем 
при бомбардуванні його йонами. У ре- 
зультаті передачі частинкам кінетичної 
енергії та імпульсу від первинних бо- 
мбардувальних йонів відбувається розпи- 
лення (див. також бомбардування ібн- 
не). 

е. ібнно-фотбнна (е. йбнно-фотби- 
на) (рос. змиссия ионно-фотонная; 
англ. іоп-рпотоп етіз5іоп) - висилання 
фотонів при йонному бомбардуванні 
твердого тіла (мішені). Відбувається в 
результаті зняття електронного збудже- 
ння в атомах і молекулах, яке виникло 
при гальмуванні йонів або їх нейтралі- 
зації. Випромінювати можуть як части- 
нки в об'ємі твердого тіла (йонолю- 
мінесценція), так і збуджені атоми, що 
залишають поверхню, молекули та йони 
мішені (е. й.-ф.). В останньому випадку 
над поверхнею утворюється світний 
ореол, що дозволяє легко відділити це 
світіння від іонолюмінесценції. 

е. польова (рос. змиссия полевая; 
англ. Беї4 етіззіоп) - те саме, що емісія 
автоелектронна. 

е. термоелектронна (рос. змиссия те- 
рмозлектронная; англ. Ірегтаїі еіесігоп 
етіззіоп, Еді5оп ебесі, Віспагдзоп ебесі, 
Піатепі  ептіззіоп) - випромінювання 
електронів нагрітими твердими (рідше рі- 
дкими) тілами при тепловому збужденні 
електронів у цих тілах. Для отримання 
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помітної е. т. більшість емітерів необхі- 
дно нагрівати до високих температур 
(2000-25009К). Е. т. найбільш просто 
здійснити, пропускаючи електричний 
струм по дротинці з чистого металу або 
металу,  вкритого  емітувальною  ре- 
човиною. Е. т. розглядають як ви- 
паровування електронів з емітера, коли 
затрачувана на випаровування теплота 
йде на виконання д роботи виходу 
електрона з матеріалу. 

е. термойбнна (рос. змиссия термои- 
онная; англ. бегтіопіс етіззіоп) - ви- 
промінювання йонів розжареними тілами. 

е. тунельна (рос. змиссия  тун- 
нельная; англ. Пед етіззіоп, 
ашіоєеіесігопіс етіззіоп, соїд епіззіоп) - 
те саме, що емісія автоелектрбнна. 


е. фотоелектранна (рос змиссия 
фотозлектронная англ ріпоїоеті55іоп, 
ріпоїогівсіїіс з етізвіоп,  рНоїовіесіоп 
етіззіоп) - тесаме, що фотоеміая 

е. холодна (рос. змиссия холодная; 
англ. сої4 етіззіоп) - те саме, що емісія 
автоелектронна. 


ЕМІТЕР, -а Гдинбд, катбд вторинно- 
електронний, електрод | помножу- 
вальний| (рос. змиттер, динод, катод 
вторичнозлектронньій, злектрод 
умножительньвй; англ. етіїїег, дуподе, 
зесопдагу-еїесігоп саїподе, пиіпріуіпе 
еїесігоде) - електрод, який застосовується 
в фотоелектронних помножувачах, деяких 
типах електронних ламп та інших 
електровакуумних приладах, основним 
призначенням якого є збільшення інтенси- 
вності електронного потоку, що падає на 
нього від первинного джерела (фотокатода, 
термокатода тощо) за рахунок явища 
вторинної електронної емісії. 

ЕМУЛЬСІЯ (рос. змульсия; англ. 
етиїзіоп, Фізрег5оїд з5оЇшііоп) - мікро- 
гетерогенна | дисперсна 0 система, що 
складається з 2 рідких фаз, одна з яких 
утворює ізольовані крапельки розміром 
107 - 10? см. 

е. фотографічна (рос. змульсия фо- 
тографическая; англ. епишізіоп) - полі- 


ЕНЕР 


ЕНЕР 


Е 








дисперсна система, що складається з мі- 
крокристалів галогенідів срібла, 
диспергованих у желатині або у синтети- 
чних полімерах, і яка застосовується для 
одержання  світлочутливих  фотографі- 
чних шарів. 

е. фотографічна ядерна (рос. зму- 
льсия фотографическая ядерная; англ. 
писіеаг епиізіоп) - вид фотографічних 
матеріалів, який призначено для реєстрації 
високоенергетичних частинок у ядерній 
фізиці. Заряджена частинка, проходячи 
через е. ф. я., поступово втрачає енергію, 
йонізуючи атоми та молекули речовин 
емульсії, зокрема руйнуючи кристали га- 
лоїдного срібла і створюючи умови для їх 
проявлення. При розгляданні проявленої 
емульсії під мікроскопом слід частинки 
видно у вигляді ланцюжка окремих 
чорних зерен металічного срібла на фоні 
прозорої желатини. 


ЕНАНТІОМЕРИ,  -ів, мн. (рос. 
знантиомерьг; англ. епапійїотег5) - див. 
ізомери оптичні. 


ЕНАНТІОМОРФІЗМ, -у у кри- 


сталографії (рос. знантиоморфизм 


в кристаллографии; англ. 
епапііотогріізт іп 
сгузгаїовгарбу)  - властивість 


деяких кристалів, які не мають елементів 
симетрії 2-го роду, існувати у правій і лі- 
вій модифікаціях. 


ЕНДОВІБРАТОР, -а (рос. зндови- 
братор; англ. епдоуіїбгатог) - див. ре- 
зонатор об'ємний. 


ЕНЕРГІЯ (рос. знергия; англ. епегеу) 
- загальна міра різних процесів і видів 
взаємодії, яка дозволяє вимірювати всіля- 
кі фізичні форми руху та взаємодії. Роз- 
різняють різні види е.: механічну, гравіта- 
ційну, ядерну, електричну і т. д., хоча це 
розрізнення дещо умовне. Е. вимірює- 
ться: в системі СГС - в ергах, в системі 
МКС і 





164 


СІ - у джоулях, у технічній системі - у 
кілограм-сила-метрах; уживається також 
позасистемна одиниця - електронвольт. 

е. вільна Генергія Гельмгольца, по- 
тенціал  ізохбрно-ізотермічний | (рос. 
знергия свободная, знергия Гельмго- 
льца, потенциал изохорно-изотермиче- 
ский; англ. Їтее епегру, Неїшрої, (їгее) 
епегеу) - один із термодинамічних по- 
тенціалів, характеристична функція при 
виборі об'єму У і температури Т як 
незалежних термодинамічних змінних. 
Введена Дж.В. Гіббсом (МУ. Сіб5), 
1875; її використовував Г. Гельмгольц у 
1882, якому належить термін "вільна 
енергія" (у статистичній фізиці цей термін 
більш поширений). Е. в. Е визначається ви- 
разом ЕК - СО - Т5, де 0 - внутрішня 
енергія, Т - абсолютна температура, 5 - 
ентропія системи. При ізотермічному 
процесі зменшення енергії Гельмгольца 
дорівнює повній роботі, виконаній си- 
стемою. Існування ізохорно-ізотермічно- 
го потенціалу є наслідком першої та 
другої засад термодинаміки. 

е. внутрішня (рос. знергия внутрен- 
няя; англ. іпіегпа| епегру, іпігіп5іс 
епегеу) - функція термодинамічних 
параметрів системи (наприклад, об'єму У 
і температури ТУ), зміна якої визначається 
роботою, яка виконується над однорі- 
дною системою за умови її адіабатичної 
ізоляції. Існування такої функції ЇХУ, Т) є 
наслідком першої засади термодинаміки, 
згідно з якою повний диференціал внутрі- 
шньої енергії дорівнює кількості тепла, що 
надається системі (40), і роботі, яку ви- 
конує система (Р аУ, де Р - тиск): 4/ з 
ао - РАМУ. 

е. Гельмгольца (рос. 
Гельмгольца; англ. Неїтрої 
епегоу) - див. енергія вільна. 

е. Гіббса Гпотенцідл Гісбсатермоди 
намічний, потенціал ізобарно-ізотермі- 
чний, ентальпія вільна| (рос. знергия 
Гиббса, потенциал Гиббса термоди 
намический, потенциал изобарно-изо- 
термический,  знтальпия  свободная; 


англ. Сібб5 епегду, СібБе5 


знергия 
(бгее) 


ЕНЕР 


ЕНЕР 


Е 








тептосаупатіс роїепНаї, їгее епілару 
- один із термодинамічних потенціалів, 
характеристична функція при виборі ти- 
ску Р і температури Т, а також інших 
макроскопічних сумірників - наприклад, 
електричної індукції - як незалежних те- 
рмодинамічних параметрів (Дж.В. Гіббс 
І7.МУ. СЯЬБ5, 1875). Е. Г., як правило, по- 
значається С, і пов'язана з внутрішньою 
енергією 0, ентропією 5 і об'ємом У спів- 
відношенням С - У - Т5 - РУ.Е.Г. по- 
в'язана з ентальпією Н співвідношенням 
СІ3ІН- Т5, із вільною енергією Е - спів- 
відношенням С - Е З РУ. У статистичній 
фізиці енергія Гельмгольца, а отже, й 
енергія Гіббса виражається через стати- 
стичний інтеграл (статистичну суму). 

е. зв'язку (рос. знергия связи; англ. 
ЬопА(іпе)  епегеу,  Біпдіпе  епегеу, 
соПезіуе епегру, ропад(іпо) 5ігепрій) - рі- 
зниця між енергією зв'язаного стану 
деякої сукупності частинок і енергією та- 
кого стану, коли ці частинки розділені та 
нескінченно віддалені одна від одної. 

е. кінетична (рос. знергия кинетиче- 
ская; англ. Кіпекіс епегєу) - енергія меха- 
нічної системи, що залежить від швид- 
костей її точок. Е. к. матеріальної точки 
вимірюється половиною добутку маси т 
цієї точки на квадрат її швидкості у, тоб- 
то 
Т - ту?2. Е. к. механічної системи дорі- 
внює арифметичній сумі е. к. усіх Її 
точок. Е. к. твердого тіла, що рухається 
поступально, обчислюється так само, як і 
е. к. точки, яка має масу, рівну масі всьо- 
го тіла. Про обчислення е. к. тіла, що 
обертається навколо нерухомої осі, див. 
також рух обертальний. 

е. кореляційна (рос. знергия кор- 
реляционная; англ. согтеїаїйоп епегроу) - 
енергія нижнього енергетичного стану 
газу електронів (Фермі-газу) за вирахува- 
нням їх середньої кінетичної енергії (Фе- 
рмі-енергії) та енергії обмінної взаємодії. 
У загальному випадку е. к. являє собою 
різницю енергії основного стану системи 
Фермі-частинок і її значення, визначено- 
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го в наближенні Хартрі-Фока (див. та- 
кож метод самоузгодженого пбля). 

е. магнітна (рос. знергия магнитная; 
англ. таєпеїїіс епегеу) - енергія магнітно- 
го поля. У загальному випадку густина е. 
м. визначається виразом: ум - (1/(47)) 


НаВ (межі інтегрування визначаються 


початковими та кінцевими значеннями 
магнітної індукції В, що в загальному ви- 
падку є складною функцією напруже- 
ності магнітного поля НУ). 

е. магнітостатична (рос. знергия 
магнитостатическая; англ. 
таєпеїозіаїс епегру) - частина енергії 
магнетика М, зумовлена магнітною ди- 
поль-дипольною взаємодією 
елементарних атомних магнітних  мо- 
ментів (диполів). Е. м. відіграє визнача- 
льну шроль при утворенні доменної 
структури, а також  магнітостатичних 
хвиль у феро- та феримагнетиках і при 
фор-муванні структури доменних стінок 
у тонких магнітних плівках (див. також 
стінка Неєля). 

е. межова ферміївська (рос. знергия 
граничная фермиевская; англ. Кегті 
Ьоипдагу епегру) - те саме, що енергія 
Фермі. 

е. нульова |Генергія нульових коли- 
вань| (рос. знергия нулевая, знергия 
нулевьїх колебаний; англ. тего-роїіпі 
епегсу) - різниця між енергією основного 
стану квантовомеханічної системи (напри- 
клад, молекули) та енергією, що відповідає 
мінімуму потенціальної енергії системи. 
Існування е. н. є наслідком співвідношення 
невизначеностей. Наявність е. н. - загальна 
властивість квантовомеханічних систем, які 
мають нульові коливання. 

е. нестійкості атмосфери (рос. зне- 
ргия неустойчивости атмосферькг; англ. 
епегєу ої акшпо5ріеге іпз5габійу) - по- 
тенціальна енергія атмосфери, яка ви- 
значається | вертикальним розподілом 
температури, а значить і густини повітря. 
Див. також стратифікація атмосфери. 


ЕНЕР 


ЕНТА 


ЕШТ 








е. нульових коливань (рос. знергия 
нулевьх колебаний; англ. тего- роїпі 
епегру) - те саме, що енергія нульова. 

е. поверхнева (рос. знергия поверх- 
ностная; англ. 5игіасе епегеу) - надли- 
шок (у порівнянні з об'ємними фазами) 
енергії поверхневого шару між стичними 
фазами, який припадає на одиницю площі 
розділювальної поверхні. 

е. потенціальна (рос. знергия по- 
тенциальная; англ. роїепіїа| епегобу) - 
частина енергії механічної системи, що 
перебуває у деякому силовому полі, яка 
залежить від положення точок (частинок) 
системи в цьому полі, тобто від їх 
координат. Чисельно е. п. системи в 
даному її положенні дорівнює тій роботі, 
яку виконають сили поля, що діють на си- 
стему, при переміщенні системи з цього 
положення в таке, де е. п. умовно при- 
ймається рівною нулеві. 

е. світлова (рос. знергия световая; 
англ. Шебі епегру, Іштіпоця епегоу, 
оргїса! епегру, дпапійгу ої ЦеНІ) - одна з 
основних світлових величин, що дорі- 
внює добутку світлового потоку на три- 
валість освітлення. Вимірюється в 
Джоулях. 

е. Фермі (межова) |енергія межова 
ферміївська, рівень Фермі, рівень Фе- 
рмі енергетичний | (рос. знергия Ферми 
(граничная), знергия граничная ферми- 
евская, уровень Ферми, уровень Ферми 
знергетический; англ. Еегті (Боппаагу) 
епегру, Кегті  (сПагасіегізїїс  епегру) 
Іеуєї) - максимальна енергія частинок або 
квазічастинок (частинок, які підкоряю- 
ться статистиці Фермі-Дірака) при абсо- 
лютному нулі температури. 

е. ядерна (рос. знергия ядерная; англ. 
писіеаг епегєу) - внутрішня енергія ато- 
много ядра, пов'язана зі взаємодіями та 
рухом нуклонів, які утворюють ядро. 


ЕНТАЛЬПІЯ  (Гтепловміст| (рос. 
знтальпия,  теплосодержание; англ. 
епілаїрулеаї сопіепі, тоїаї Пеаї, 5епзібіе 
Неаг) - термодинамічний потенціал, який 
відповідає вибору за незалежні змінні 
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ентропії, тиску, числа частинок і деяких 
інших параметрів | - узагальнених 
координат. Е. Н пов'язана із внутрішньою 
енергією СП співвідношенням Н - /-рУ, а 
її повний диференціал має вигляд 
аН - 45 -Уар- Д Х ах, ам, 

де У - об'єм, який займає система, р - 
тиск, Х; - узагальнені сили, И - хімічний 
потенціал. 

е вільна (рос. знтальпия свободная; 
англ. Рееепітаїру - тесаме, що енергія 
Гіббса 


ЕНТРОПІЯ (рос. знтропия; англ. 
епітору - функція стану, яка характери- 
зує напрямок перебігу самовільних про- 
цесів у замкнутій термодинамічній си- 
стемі. Існування е. як функції стану 
постулюється другою засадою термоди- 
наміки. Різниця е. системи у довільних 


В 
станах А і В 55 754 - рас де 00 - кі- 
х Т 
лькість тепла, яка надається системі при 
нескінченно малій квазістатичній зміні її 
стану, Т - абсолютна температура, при 
якій тепло поглинається системою, інте- 
грал беруть по будь-якому зворотливому 
шляху, що з'єднує обидва стани. 


ЕНТРОПІЯ у теорії інформа- 
ції (рос. знтропия в  теорий 
информации; англ. епйору іп 
іпїогтаєіоп їБеогу) - міра неви- 
значеності якого-небудь досліду (ви- 
пробування), який залежно від випадку 
може закінчуватися різними наслідками, 
що мають різні ймовірності появи. 

ЕОМ (рос. ЗВМ; англ. еїіесігопіс 
сотршіпе епріпе5, еЇесігопіс пзасріпез, 
еіесігопіс сопариїег5) - те саме, що ма- 
шини обчислювальні електронні. 


ЕПІДІАПРОЄКТОР, -а (рос. зпидиа- 
проектор; англ. ерідіазсоре) - те саме, 
що епідіаскдп. 


ЕПІЦ 


ЕТАЛ 








ЕПІДІАСКОП, -а Гепідіапроектор 
(рос. зпидиаскоп, зпидиапроектор; англ. 
ерійфіазсоре) - проєкційний апарат для 
зображування на екран непрозорих і про- 
зорих об'єктів. 


ЕПІОБ'ЄКТИВ, -а (рос. зпиобье- 
ктив; англ. еріобіесііуе) - об'єктив для 
проєкції непрозорих об'єктів. Відзначає- 
ться великою світлосилою. Застосовує- 
ться в епідіаскопі та епіскопі. 


зпи- 
орадие 


ЕПІПРОЄКТОР, -а (рос. 
проектор; англ.  ерізсоре, 
ргоіесіог) - те саме, що епіскдп. 


ЕПІСКОП, -а |епіпроєктор, проє- 
ктор епіскопічний | (рос. зпископ, зпи- 
проектор, проектор зпископический; 
англ. ерізсоре, орачше ргоіестог) - проєк- 
ційний апарат для зображування на екран 
непрозорих об'єктів. 


ЕПІТАКСІЯ Івирбщування єпітаксі- 
йне| (рос. зпитаксия, вьгращивание 
зпитаксиальног; англ. еріїаху (ргом'ій 
ргосе55), ерікахіа| ргом'її ргосе55; від 
грец. єта- - над- і табп - порядок) - 
утворення однаково відносно один одно- 
го орієнтованих кристалів однієї ре- 
човини на грані кристала іншої речовини. 
Відіграє суттєву роль при електрокри- 
сталізації, утворенні тонких шарів. 

е. молекулярна (рос. зпитаксия мо- 
лекулярная; англ. тоіесиаг-Беат 
ерітаху) - див. епітаксія. 

ЕПІЦЕНТР, -у у сейсмології 
(рос. зпицентр в сейсмологии; 
англ. Їосц5 іп 5еіз тоїобву) - місце 
на земній поверхні безпосередньо над 
осередком (гіпоцентром) землетрусу. 


ЕРБІЙ, -ю (рос. зрбий; англ. егбіцт), 
Ег - хімічний елемент ПІ групи періоди- 
чної системи, належить до  рідкі- 
сноземельних елементів. Порядковий 
номер 68, атомна вага 167,26. Складає- 
ться з 6 стабільних ізотопів  Ег'?- 
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(0,136 96), Ег'9З (1,56 96), Ег'9 (33,41 96), 
гі? (22,94 96), Егі8 (27,07 96), Ег'? 
(14,18 96). | Електронна конфігурація 
4Р268", Сріблясто-білий метал, у хімічних 
сполуках тривалентний. 


ЕРГ, -а (рос. зрг; англ. еге) - одиниця 
вимірювання роботи і енергії в системі 
одиниць СГС. За 1 е. прийнята робота, 
яку виконує сила в 1 дину на шляху в 1 
см. 1 ерг - 1:107Дж. 


ЕРМІТОВІСТЬ, -ості (рос. зрми- 
товость; англ. Негтійсіїу, ШНегтіїеап 
срагасіег) - математична властивість 
операторів. Лінійний оператор Е, ви- 
значений у гільбертовому просторі Н, 
називається ермітовим, або самоспряже- 
ним, якщо виконана рівність (ЕХ, у) - (х, 
Ру), дехіу- будь-які два вектори із Н, а 
(ху) означає скалярний добуток цих 
векторів в Н. 


ЕРС |сйла електрорушіина! (рос. 
здс, сила  злектродвижущая; англ. 
ед|есігопобуе Їогсе, е|есігопоуіпо Їогсе, 
е|есігоптобує іпіеп5ігу, уоПа?е, ргеззите, 
гепегаїедй уснаяе) - джерело енергії не- 
електростатичної природи, яке забезпечує 
перенесення електричних зарядів у 
електричному полі. Чисельно ерс дорі 
внює роботі сил електричного поля, яке 
вонапороджує, на перенесенняодинично 
го зарядув замкнутомуконтурі. Ерс вимі- 
рюєтьсяу Вольтах. 

ерс сторбння Г сйла електрорушійна 
стороння (рос. здс сторонняя, СИЛазле- 


ктродвижущая сторонняя; англ. 
ехігапеоця еЇесіготоїіуе Іогсе, 
ехітапеоця еіесіготоуіпе Їогсе, 
ехіапеоця еіесіготогбіуєе іпіеп5іїу, 
ехігапеоц5 уоПаре, ехігапеоця ргез5ите, 
Тогеірп  еіесіготоїіує 0 щЇогсе, ГЇогеієп 
е|есіготоуіпо Їогсе, Гогеірп 


ед|есігоптобїуєе іпіеп5ігу, Іогеїдп уоПаєє, 
Гогеієп ргез5иге) - електрорушійна сила 
неелектромагнітного походження, 
зумовлена фізичними та хімічними 
неоднорідностями провідників струму. 


ЕТВЕ 


ЕФЕК 








ЕРСТЕД, -а, Е (рос. Зрстед, 2; англ. 
Оегзіед, Ое) - одиниця вимірювання 
напруженості магнітного поля в системі 
одиниць СГСМ (див. також система 
одиниць СГС). За 1 Е прийнята напруже- 
ність у такій точці поля, в якій на 1 
електромагнітну | одиницю кількості 
магнетизму діє сила в 1 дину. 1 Е - |П/ 
(4А7)1103 А/м - одиниць напруженості 
магнітного поля у Міжнародній системі 
одиниць. 


ЕТАЛОН, -а 1 механічний (рос. 
зталон механический; англ. кеїегепсе, 


згапдага,  іетріаїе,  піазіег,  ба(и)ре, 
тазіег ог, та5зіег ріаїе, 5іапдагад 
затріе). 


е-ни у метрології (рос. зталоньт 
в  метрологий; англ.  геїегепсе5 
Ізїапдагая, гетріаїе5, птазіег5, га(п)єе5| 
іп теїгоїору) - засоби вимірювань 
високої точності, засновані на незмінних 
у часі властивостях речовин або тіл, які 
застосовуються для відтворення і зберіга- 
ння одиниць вимірювань і служать 
основою підтримання єдності і прави- 
льності вимірювань у країні. 


ЕТАЛОН, -у 2 (рос. зталон; англ. 
геїегепсе, з:апЧага). 

е. світловий (рос. зталон световой; 
англ. Шррі 5іапдагд, Шері геїегепсе) - 
міра, яка відтворює з найвищою точністю 
одиниці світлових величин: яскравості, 
сили світла, світлового потоку та освітле- 
ності. Первинний е. с. - еталонне дже- 
рело світла, виконане у вигляді повного 
випромінювача - цілковито чорного тіла, 
що випромінює при температурі твердне- 
ння платини (20427К). 


ЕТВЕШ, -а (рос. Зтвеш; англ. 
Еоєтуоез5) - одиниця вимірювання градіє- 
нта гравітаційного поля, яка застосовує- 
ться в геофізиці. 1 е. дорівнює зміні при- 
скорення сили тяжіння в 1 см/сек?, яка 
відбувається на 1 см довжини. 
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ЕФЕКТ, -у (рос. зффект; англ. еНесі). 

ДЕ-ефект (рос. ДЕ-зффект; англ. ДЕ 
еНгесі) - те саме, що ефект дельта-Е. 

дрбсель-ефект |ефект Джбуля- То- 
мсона| (рос. дроссель-зффект, зффект 
Джоуля- Томсона; англ. Зоціе- Трот5оп 
еНесі) - зміна температури газу при його 
повільному стаціонарному адіабатичному 
протіканні через порувату перетинку в 
напрямку від більшого тиску до меншого. 

е. Аарбнова-Ббма (рос. зффект Ааро- 
нова-Бома; англ. Аагопоу-Ворт енесі) - 
квантовомеханічний ефект, що характе- 
ризує вплив зовнішнього електромагніт- 
ного поля, зосередженого в недоступній 
для зарядженої частинки області, на 
квантовий стан цієї частинки (В. Ерен- 
берг МУ. Ергепбеге | і Р.Е. Сайді 
ГВ.Е. 5ідау|, 1949). 

е. Айнштайна-де Хааза-Річардсона) 
(рос. зффект Зинштейна-де Хааза-Ри- 
чардсона); англ. | Еіп5іеіп-де Наа5- 
Вісрпагдзоп ейбесі) - те саме, що ефект 
Ейнштейна-де Хааза-Річардсона. 

е. акустоелектричний (рос. зффект 
акустозлектрический; англ. 
асоизтіоєіесігіс еНесі) - поява в провідни- 
ку сталого струму в замкнутому колі (т. 
зв.  акустоелектричного струму) чи 
електричної напруги на кінцях  розі- 
мкнутого провідника (т. зв. акустоерс) 
при поширенні в ньому акустичної хвилі. 
Е. а. виникає через за-хоплення носіїв 
струму акустичною хвилею внаслідок 
акустоелектронної взаємодії. Е. а. змінює 
знак при зміні напрямку хвилі на проти- 
лежний. Передбачений Р. Парментером 
(1953), виявлений | Г.Вайнрайхом | і 
Х.Дж. Вайтом (1957). 

е. акустоелектромагнітний (рос. зф- 
фект акустозлектромагнитньвй; англ. 
асоц5їоеЇесіготаєпетіс ебесі) - виникне- 
ння магнітного моменту в напівпровідни- 
ковому кристалі при прикладенні до ньо- 
го доволі сильного електричного поля, 
що призводить до підсилення акустичних 
шумів (фононів). 


ЕФЕК 


Е 








е. акустоконцентраційний (рос. зф- 
фект акустоконцентрационньтгй; англ. 
асоцбгосотсепітаїоп  еНесі) - зміна 
концентрації носіїв | заряду поблизу 
поверхонь  напівпровідникового зразка 
під дією стаціонарного акустичного по- 
току, що поширюється в ньому. Є пря- 
мим наслідком захоплення носіїв 
звуковою хвилею. 

е. акустомагнітоелектричний (рос. 
зффект  акустомагнитозлектрический; 
англ. асоц5іїотарпеїоєїесігіс ебеесі) - 
виникнення поперечної ерс під дією УЗ 
хвилі у твердому провіднику, розташо- 
ваному в магнітному полі. Е. а. зумовле- 
ний захопленням носіїв заряду УЗ хви- 
лею (див. також ефект акустоелектри- 
чний) і відхиленням потоків носіїв заря- 
ду магнітним полем. 

е. аномального пропускання (рос. 
зффект аномального  пропускания; 
англ. абпогта! ігап5тіз5іоп евесі) - різке 
зменшення поглинання частини потоку 
випромінювання в товстому ідеальному 
кристалі при лауевському пропусканні. Е. 
а. п. спостерігав Х. Борман у 1941, інтер- 
претував М. фон Лауе (М. уоп Іапе) в 
1949. 

е. Баркгаузена (рос. зффект Баркга- 
узена; англ. ВагКБаизеп ебесі) - стриб- 
коподібна зміна намагніченості феро- 
магнетиків при неперервній зміні зовні- 
шніх умов, наприклад магнітного поля. 
Вперше ефект спостерігався Х.Г. Баркга- 
узеном  ІН.С. ВагКрац5еп,  1919| при 
повільному намагнічуванні феромагніт- 
ного зразка у вимірювальній котушці, яка 
була надягнена на зразок, він виявив у 
колі котушки імпульси струму, зумовлені 
стрибкопо-дібною зміною намагніченості 
М зразка. Особливо виразно е. Б. проявля- 
ється в магнітном'яких матеріалах на 
крутих ділянках кривої намагнічення та 
петлі гістерезису, де доменна структура 
змінюється в результаті процесів зміщення 
меж феромагнітних доменів. Е. Б. - один 
із доказів доменної структури  феро- 
магнетиків, дозволяє визначити об'єм до- 
мена (1079-10 см), За аналогією з е. Б. у 
феромагнетиках, стрибки переполяриза- 
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ції в сегнетоелектриках також називають 
стрибками Баркгаузена. 

е. Барнетта (рос. зффект Барнетта; 
англ. Вагпеїі еНесі) - намагнічення феро- 
магнетиків при їхньому обертанні за від- 
сутності магнітного поля (С. Барнетт 
15. Вагпекі|, 1909). Е. Б. пояснюється тим, 
що при обертанні магнетика створюється 
гіроскопічний момент (див. також гі- 
роскбп), який прагне повернути спінові 
чи орбітальні механічні моменти атомів у 
напрямку осі обертання магнетика. Е. Б. 
дозволяє визначити магнітомеханічне від- 
ношення У, або 8-фактор (2 - у.2тс/е) для 
атомів ряду речовин. Для металів і 
сплавів елементів групи заліза значення 5 
виявилося близьким до 2, що характерно 
для  спінового магнітного моменту 
електронів. Це є одним із доказів на 
користь того, що  феромагнетизм 
елементів групи заліза (Бе, Со, МІ) 
зумовлений здебільшого спіновим 
магнетизмом електронів. 

е. Баушінгера (рос. зффект Бауши- 
нгера; англ. Вацяєсріпеег ебесі) - знижен- 
ня меж пропорційності, пружності та 
плинності матеріалів унаслідок зміни 
знака навантаження, якщо первісне 
навантаження викликало наявність пла- 
стичних де-формацій. Метал, підданий 
слабкій пластичній деформації наванта- 
женням одного знака, при зміні знака 
навантаження виявляє знижений опір 
початковим пластичним деформаціям. Е. 
Б. пов'язують з наявністю залишкових 
напружень у найбільш деформованих зе- 
рнах металу, що, додаючись до робочих 
напружень при зміні знака навантаження, 
викликають зниження зазначених вище 
характеристик зразка. 

е. бінауральний (рос. зффект би- 
науральньгй; англ. Ббіпайгаї ебесі; від 
лат. Ббіпі - пара, два та айгіз - вухо) - 
спроможність людини і тварин визначати 
напрямок на джерело звуку (пеленгуван- 
ня), 
пов'язана з наявністю двох приймачів звуку 
(вух). Механізми е. б. вивчені неповно. Е. б. 
важливий для виділення одного зі звуків на 
тлі інших (наприклад, звуків окремих 


ЕФЕК 








інструментів в оркестрі або мовлення 
однієї людини за наявності багатьох 
мовців). 

е. Бурштайна-Мосса (рос. зффект 
Бурштейна-Мосса; англ. Вит5іеіп М о55 
еНесі) - те саме, що ефект Бурштейна- 
Мбсса. 


е. Бурштейна-Мосса ефект Бу- 
рштайна-Мобсса)| (рос. зффект Бу- 
рштейна-Мосса; англ. Вигзіеіп-Мо55 


еНесі) - зсув краю області власного по- 
глинання напівпровідника в бік високих 
частот при 

збільшенні концентрації електронів про- 
відності та заповненні ними зони провід- 
ності (виродження). Встановлений 
незалежно Е. Бурштейном (ГЕ. Вигз5ієеїіп| і 
Т.С. Моссом |Т.5. Мо5з5|, 1954. Е. Б.-М. - 
наслідок принципу Паулі. 

е. Відемана (рос. зффект Видемана; 
англ. М/едетапп ейесі) - виникнення 
деформації кручення у феромагнітного 
стержня, в якому тече електричний 
струм, при розміщенні стержня в по- 
здовжньому магнітному полі (Г. Від- 
еманн ЇС. М/іедетапиі), 1958). Е. В. - 
один із проявів магнітострикції в полі, 
утвореному додаванням поздовжнього 
магнітного поля та колового магнітного 
поля, яке створюється електричним 
струмом. Якщо електричний струм (чи 
магнітне поле) є змінним, то стержень за- 
знає крутильних коливань. 

е. Вілларі (рос. зффект Виллари; 
англ. тарпеїоеіазііс еНесі, сопуег5е тає- 
петозігісіїоп) - те саме, що ефект 
магнітопружний. 

е. гальванотермомагнітний ефект 
термогальваномагнітний, ефект Нерн- 
ста-Еттінгсхаузена| (рос. зффект га- 
льванотермомагнитньй, зффект термо- 
гальваномагнитньшй, зффект Нернста- 
Зттингсхаузена; англ. раїуапоїпегто- 
таєпеїїс еНесі, Шегтораїіуапотаєпетіс 


еНесі, Мегп5і-Ецйіпе5Ппац5еп  ебвесі) - 
поява в провіднику, де є градієнт 
температури, електричного поля, яке 


перпендикулярне до напрямку магнітно- 
го поля. Розрізняють поперечний і по- 
здовжний ефекти. 
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е. гальванотермомагнітний  поздо- 
вжний |Гефект термогальваномагнітний 
поздбдвжний, ефект Нернста| (рос. зф- 
фект гальванотермомагнитньвй продо- 
льньішй, зффект термогальвано-магнит- 
ньшй  продольньтй, зффект Нернста; 
англ. ІЇопейшдіпа! раїуапоїпегтотаєтпеї- 
іс еНесі, Іопрішдіпа! (Ппегтоваїуапота? - 
пеїс ебесі, Мегп5ї евбесі) - поява в 
провіднику, вздовж якого тече струм і і 
який перебуває в магнітному полі Н 1), 
градієнта температури УТ, напрямленого 
вздовж струму ); градієнт температури не 
змінює знака при зміні напрямку поля на 
зворотний (парний ефект) ГМ/.Н. Мегп5і, 
1886. Е.г. п. спостерігається також і за 
відсутності магнітного поля. 

е. Ганна (рос. зффект Ганна; англ. 
Сипп еНесі) - генерація високочастотних 
коливань електричного струму в напів- 


провідниках з ї п-подібною об'ємною 
вольтамперною характеристикою. 
Виявлений | у | 1963  Дж.Б. Ганном 


О.В. Сипп) у СаДдз8 та Їп з електронною 
провідністю. Генерація виникає тоді, 
якщо стала напруга 0, прикладена до 
зразка довжиною І, 

є такою, що середнє електричне поле в 
зразку Е - П/ЇІ відповідає спадній ділянці 
вольтамперної характеристики  (залеж- 
ності густини струму ) від напруженості 
електричного поля Е), на якій диференці- 
альний опір аР/4) є від'ємним (див. та- 
кож дбпір від'ємний диференціальний). 
Е. Г. спостерігається в т. зв. багатодолин- 
них напівпровідниках; він викликаний 
тим, 

що в зразку в режимі сталої напруги пері- 
одично виникає, переміщується і зникає 
область сильного електричного поля, 

названа електричним доменом або до- 
меном Ганна. 

е. Гантмахера (рос. зффект Га- 
нтмахера; англ. Напітасрег еНесі) - те 
саме, що ефект розмірний радіочастот- 
ний. 

е. Гуревича (рос. зффект Гуревича; 
англ. Спигеуісп  еНесі) - виникнення 
внеску решітки в термоелектричні та те- 


ЕФЕК 


ЕФЕК 








рмомагнітні явища, викликаного взає- 
мним захопленням електронів і фононів 
(див. також  захбплення електронів 
фонднами) ЇЛ.Е. Гуревич, 1945|. Напри- 
клад, в умовах вимірювання Пельтьє по- 
тік тепла, зумовлений електричним 
струмом, поряд зі звичайною електрон- 
ною складовою містить внесок решітки, 
викликаний захопленням фононів 
електронами. Цей внесок може змінити 
порядок величини і знак коефіцієнта 
Пельтьє. 

е. де Хааза-ван Альфвена (рос. зф- 
фект де Хааза-ван Альфвена; англ. Фе 
Наа5-уап  АШуеп  еНесі) -  низько- 
температурне явище, яке полягає в осци- 
лляційній залежності магнітної сприйня- 
тливості металів від магнітного поля. 

е. Деллінджера (рос. зффект Делли- 
нджера; англ. Рреййпоег еНесі) - раптове 
припинення або різке ослаблення радіо- 
зв'язку на коротких і середніх хвилях, яке 
виникає одночасно на всій освітленій 
Сонцем частині земної кулі внаслідок рі- 
зкого збільшення інтенсивності ультра- 
фіолетового випромінювання Сонця. 

е. дельта-Е ГАЕ-ефект| (рос. зффект 
дельта-Е, ДЕ-зффект; англ. дена Е 
еНесі, ДЕ еНесі) - зміна модуля пруж- 
ності феромагнітних речовин при помі- 
щенні їх у магнітне поле, причиною якої 
є додавання до механічних напружень ви- 
довжень магнітострикційної природи. 

е. Дембера (рос. зффект Дембера; 
англ. Дрепібег ебесі) - те саме, що кри- 
стал-фотоефект. 

е. Дждбзефсона (рос зффект Джозе- 
фсона; англ )о5еріп5опенесі -- протікан- 
ня надпровідного струму через тонку ізо- 
лювальну або ненадпровідну прокладку 
між двома надпровідниками. 

е. Джбуля-Тбмсона (рос. зффект 
Джоуля- Томсона; англ. Уоціе- -Трот5оп 
еНесі) - те саме, що дрбсель-ефект. 

е. динатрбнний (рос. зффект ди- 
натронньвшй; англ. дупаїгоп еНесі) - 
прийнятий у радіотехніці термін для 
позначення вторинної електронної 
емісії, тобто  висилання вторинних 
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електронів при бомбуванні речовини 
зарядженими частинками. 

е. о довготний у в космічному 
промінні (рос. зффект долготньй в 
космических лучах; англ. 
Іопеішае еНесі іп соз5тіс гауб)- 
залежність | інтенсивності | космічного 
проміння від геомагнітної довготи точки 
спостереження. 

е. Дбпплера Гефект дбпплерівський | 
(рос. зффект Допплера, зффект доппле- 
ровский; англ. рорріег, Рорріег ебесі) - 
зміна сприйманої частоти коливань порі- 
вняно з випромінюваною при русі дже- 
рела або приймача коливань, або одноча- 
сно і джерела, і приймача. 

е. допплерівський (рос. зффект доп- 
плеровский; англ. Форріег, ДРорріег 
еНесі) - те саме, що ефект Дбпплера. 

е. Дорна (рос. зффект Дорна; англ. 
РДогп ейесі) - те саме, що потенціал 
седиментаційний. 

е. дроббвий |шріт-ефект| (рос. зф- 
фект  дробовьїтй,  зффект  дробовой, 
шрот-зффект; англ. 5Поїє ефесі) - флу- 
ктуації електронного або йонного струму 
у вакуумі, викликані статистичним ха- 
рактером емісії електронів або йонів. 

е. Дюфбра (рос. зффект Дюфора; 
англ. Рийогі ебесі) - виникнення різниці 
температур у результаті дифузійного 
перемішування двох нереагуючих газів, 
що перебувають при однаковій 
температурі. 

е. Ейнштейна-де Хааза (рос. зффект 
Зинштейна-де Хааза; англ. Кіп5іеіп-4е 
Нааз еНесі) - те саме, що ефект Ейнште- 
йна-де Хааза-Річардсона. 

е. Ейнштейна-де  Хааза-Річардсона 
(рос. зффект Зинштейна-де Хааза-Рича- 
рдсона; англ, Еіпзіеіп-Че Нааз5- 
Віспагадзоп еНесі) - ефект, який полягає в 
тому, що тіло при намагніченні вздовж 
деякої осі набуває відносно неї обертально- 
го імпульсу, пропорційного  намагніче- 
ності. Належить до групи магнітно-механі- 
чних ЯВИЩ. 

е. еластооптичний (рос. зффект зла- 
стооптический; англ. рпобоеіазіїс еНесі, 


ЕФЕК 


ЕФЕК 








ррогоєіазіісіїу) - те саме, що фотопруж- 


ність. 

е. звукокапілярний (рос. зффект 
звукокапиллярнь(й; англ. зоцпі 
сарійагу енНесг) - аномально глибоке 


проникнення рідини в капіляри та вузькі 
щілини під дією ультразвуку (УЗ). Якщо 
в наповнену рідиною УЗ ванну занурити 
капіляр, то при певній інтенсивності УЗ, 
яка відповідає режиму розвиненої кавіта- 
ції, підйом рідини в капілярі дуже зро- 
стає. 

е. Зеєбека (рос. зффект Зеебека; англ. 
Зеербесік еНесі) - те саме, що ефект те- 
рмоелектричний. 

е. Зеємана (рос. зффект Зеемана; 
англ. Деетап  ейвесі) - розщеплення 
спектральних ліній і рівнів енергії атомів, 
молекул і кристалів у магнітному полі. 
Спостерігається на спектральних лініях 
висилання і поглинання; е. 3. на лініях 
поглинання часто називають оберненим. 
Виявлений П.Зеєманом (Р. 2еетап| у 
1896. Характер розщеплення і поляризації 
компонентів зеєманівського розщеплення 
залежить від напрямку спостереження. 
Повне пояснення е. 3. дає квантова меха- 
ніка. 

е. зниження міцності адсорбційний 
(рос. зффект понижения прочности 
адсорбционньїй; англ. ад5огріїоп 
гедисіїоп ої 5їгепеіп) - те саме, що зни- 
ження міцності адсорбційне. 

е. ізотбпний (рос. зффект изотопнькй; 
англ.  ізоїоре | евбесі)  - залежність 
температури Т. переходу в надпровідний 
стан металу від його ізотопного складу: Т. 
зростає при зменшенні середньої атомної 
маси ізотопа. 

е. Келдиша-Франца (рос. зффект 
Келдьша-Франца; англ.  КеїЧузр- 
Егап7 еНесі). При прикладанні електри- 
чного поля до освітлюваного напів- 
провідника в області його прозорості 
(тобто при енергії фотона йа» менше ши- 
рини забороненої зони Е, напівпровідни- 
ка) спостерігається поглинання світла, а 
в області по 2» Е, виникають осциляції 
коефіцієнта поглинання (і відбивання) 
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як функції напруженості прикладеного 
електричного поля і частоти світла й). 
е. Керра (рос. зффект Керра; англ. 


Кегг ейесі) - назва трьох явищ. 1) 
Квадратичний електрооптичний 
е. К. - виникнення подвійного 


променезаламу в оптично ізотропних ре- 
човинах (рідинах, стеклах, кристалах із 
центром симетрії) під впливом однорі- 
дного електричного поля: поміщена в 
електричне поле ізотропна речовина стає 
анізотропною, набуваючи властивостей 
одновісного кристала (див. також кри- 
сталобптика), оптична вісь якого спря- 
мована вздовж поля. 2) Оптичний е. К. - 
виникнення двозаламу під дією поля по- 
тужного (як правило, лазерного) оптично- 
го випромінювання. 3) Магнітооптичний 
е. К. полягає в тому, що лінійно поляри- 
зоване світло, відбиваючись від намагні- 
ченого феромагнетика, стає еліптично 
поляризованим. 

е. Кікбіна-Носкбва (рос. зффект Ки- 
коина-Носкова; англ. Кікоіп-МозКоу еї- 
Їесі) - те саме, що ефект фотоелектро- 
магнітний. 

е. Комптона ГКбмптон-ефект, розсія- 
ння  кобмптонівське| (рос.  зффект 
Комптона, Комптон-зффект, рассеяниє 
комптоновское; англ. Сопаріоп ебесі, 
Соптріоп 5сайегіпо) - розсіяння електро- 
магнітної хвилі на вільному електроні, 
яке супроводжується зменшенням часто- 
ти (збільшенням довжини хвилі). Ефект 
спостерігається для великих частот (у 
рентгенівській області і вище) розсію- 
ваного електромагнітного випромінюван- 
ня. Для зсуву довжини хвилі А. Комптон 


одержав формулу: 
А 3 с неон де 5, М 


т,с 
довжини хвиль до і після розсіяння, 0 - 
кут розсіяння, т, - маса електрона. 

е. Кондо (рос. зффект Кондо; англ. 
Копао еНесі) - аномальна температурна 
залежність електроопору сплавів немагніт- 
них металів (Си, АЇ, Ає, Га та ін.) з невели- 
кою кількістю магнітних домішок -- атомів 


ЕФЕК 


ЕФЕК 








перехідних (Бе, Сг, Со, У) або рідкіснозе- 
мельних (Се, УБ, Ти) елементів. Аномалія 
полягає в тому, що при зниженні 
температури електроопір таких сплавів 
спочатку спадає за законом, типовим для 
немагнітних металів, а потім при деякій 
температурі 

(температура Кондо) проходить через 
мінімум і далі залишається скінченним при 
Т-з0. 

е. Коттона (рос. зффект Коттона; 
англ. Соїїоп еНесі) - те саме, що дихрої- 
"зм коловий. 

е. Коттона-Муттона (рос. зффект 
Коттона-Муттона; англ. Собіоп-Мийоп 
еНесі) - один з ефектів магнітооптики, 
який полягає у виникненні лінійного по- 
двійного  променезаламу в середовищі, 
поміщеному в зовнішнє магнітне поле, при 
поширенні світла перпендикулярно до 
поля. При застосуванні до кристалічних си- 
стем е. К.-М. часто називають ефектом Фо- 
гта. 

е. кумулятивний |кумуляція | (рос. 
зффект  кумулятивньй,  кумуляция; 
англ. сатиіайїіоп (ебеесі); від середньові- 
чнолат. сипіціайо - скупчення) - істотне 
збільшення дії вибуху в якому-небудь ви- 
значеному напрямку. Досягається надан- 
ням спеціальної форми зарядам вибу- 
хових речовин. Зазвичай для цієї мети 
заряди виготовляють з виїмкою в проти- 
лежній від детонатора частині. 

е. Купера (рос. зффект Купера; англ. 
Соорег еНесі) - утворення зв'язаних пар 
частинок у виродженій системі ферміонів 
за наявності як завгодно слабкого притяга- 
ння між ними. Розв'язуючи рівняння 
Шредінгера для двох частинок вироджено- 
го Фермі-газу (газу електронів), Л. Купер у 
1956 показав, що слабке притягання між 
ними призводить до т.зв. спарювання ча- 
стинок, які перебувають поблизу Фермі- 
поверхні, тобто до утворення зв'язаних 
станів двох частинок. Е. К. являє собою 
основу мікроскопічної теорії надпровід- 
ності (див. також модель Бардіна-Ку- 
пера-Шріффера). 
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е. Люксембург-Горьківський (рос. 


зффект Люксембург-Горьковский; 
англ. сго55 тодиіайоп іп 
іопозрНПеге, тодиаєоп 
геадіцзітепі, Гимхетроиге--СогіКі) 


еНесі) - те саме, що модуляція перехре- 
снав іоносфері. 

е. магнітоелектричний (рос. зффект 
магнитозлектрический; англ. 
таєпеїоєїіесігісіїу, таєпетоєіесігіс 
еНесі) - ви-никнення в діелектричному 
кристалі намагніченості т, індукованої 
електричним полем Е, або поляризації р, 
індукованої магнітним полем Н. Е. м. - 
результат взаємодії двох підсистем іонно- 
го кристала: електричної, що складається 
із заряджених йонів, і магнітної - сукуп- 
ності нескомпенсованих спінових магніт- 
них моментів йонів. Відомі лінійні та нелі- 
нійні е. м. 

е. магнітокалоричний (рос. зффект 


магнитокалорический; англ. 
тарпеїосаїогіс еНесі) - зміна 
температури магнітної речовини 
(магнетика) | при її  адіабатичному 


намагніченні (розмагніченні). При цьо- 
му зміна температури АТ пов'язана зі 
зміною напруженості зовнішнього 
магнітного поля ДН співвідношенням 
АТ - - |(9М/дТ)рні ЇСрн/ Т/ "АН. Тут М - 
намагніченість, С,н - теплоємність 
магнетика, р - тиск. 

е. магнітопружний |ефект Вілларі! 
(рос. зффект магнитоупругий, зффект 
Виллари; англ. птаєвпеїоеіазгіс  ебеесі, 
сопуег5е парпеїозігісііоп) - вплив меха- 
нічної деформації (розтягу, кручення, 
вигину і т. д.) на намагніченість феро- 
магнетика (Е. Вілларі ГЕ. МШагі|, 1965). 
Е. м. обернений магнітострикції. 

е. Магнуса (рос. Магнуса; англ. 
Маєпи5 еНесі) - виникнення поперечної 
сили У, яка діє на тіло, що обертається в 
потоці рідини (газу), який набігає на ньо- 
го (Х.Г. Магнус |ЇН.С. Маєпи5|, 1852). 
Величина ХУ визначається теоремою Жу- 
ковського. Спрямована У до тієї сторони 
обертового тіла, на якій напрямок оберта- 
ння і напрямок потоку збігаються. 


ЕФЕК 


ЕФЕК 








е. Маджі-Рігі-Ледюка (рос. зффект 
Маджи-Риги-Ледюка; англ. Маєєі- 
Вієрі-І.едіиК евесі) - зміна теплопровід- 
ності провідника (металу, напівпровідни- 
ка, напівметалу) під дією магнітного поля 
(Дж.А. Маджі ЇС.А. Мареї), А. Рігі ГА. Ві- 
єр; С.А. Ледюк |5.А. ГедикКі, 1887). 

е. мазерний у космосі (рос. зф- 


фект мазернь й в космосе; англ. 
та5ег еНесі іп зрасе) - підсилення 
радіовипромінювання, яке проходить 


через космічне середовище, за рахунок 
того, що індукується висилання фотонів 
збудженими атомами і молекулами 
середовища. Спостерігається е. м. тільки 
в окремих радіолініях у міжзоряному 
середовищі та навколозоряних оболонках; 
усі космічні мазери працюють у непере- 
рвному режимі (Х.Вівер (Н. М/еауєгі, 
1965). 

е. Майснера (рос. зффект Мейснера; 
англ. Пах шштріпе) - те саме, що ефект 
Мейснера. 

е Максвелла(рос зффект Максвел 
ла англ Махммеїї ейесі - те саме, що 
променезаламподвійнийу потаці. 

е. Мейснера Гефект Майснера! (рос. 
зффект Мейснера; англ. Пих |штріпе) - 
витіснення сталого магнітного поля З 
масивного провідника, коли останній стає 
надпровідним. Одна з фундаментальних 
властивостей  надпровідності.  Екпери- 
ментально - виявлений 0 Ф.В. Мейснером 
(Ф.В. Майснером) ЇЕ.М/. Меівпег! і Р. Ох- 
сенфельдом ЇВ. Осі5епіе!д) у 1933. Е. М. 
зникає при повному переході надпровід- 
ника в нор-мальний  (ненадпровідний) 
стан (див. також квантування магніт- 
ного потбку). 

е. Мессбауера (рос. зффект Месс- 
баузра; англ. Моез5Бацег ебесі) - те 
саме, що у резонанс ядерний. 

е. механокалоричний (рос. зффект 
механокалорический; англ. 
тесрапосаїогіс ебесі) - явище охолодже- 
ння надплинного рідкого гелію під час 
його витікання з посудини через вузький 
капіляр під дією різниці тисків, яке су- 





174 


проводжується розігрівом гелію, що ли- 
шається в посудині (див. також гелій рід- 
кий, надплинність) | Дж. Доунт, 
К. Мендельсон, 1939). 

е. мікрофбнний (рос. зффект микро- 


фонньй; англ. тісгорропізт, 
тісгорПопу, тісгорпопіс еНесі, 
НомТпеє) - зміна параметрів  радіо- 


апаратури, зумовлена механічними коли- 
ваннями яких-небудь її елементів. 
Основне джерело е. м.- зміна відстаней 
між електродами електронної лампи 
через поштовхи чи коливання (зокрема, 
звукові) що призводить до зміни її 
анодного струму. Причиною е. м. може 
бути також вібрація пластин змінних 
конденсаторів і витків котушок 
самоіндукції. 

е. Молтера (рос. зффект Молтера; 
англ. Манег еНесі) - емісія електронів 
із тонкого діелектричного шару на 
провідній підкладці при наявності си- 
льного електричного поля в шарі 
(Л. Молтер ПІ. Маїегі, 1936). 

е. насичення (рос. зффект насьшце- 
ния; англ. закигайоп еНесі) - вирівняння 
заселеності двох рівнів енергії квантової 
системи (молекули, атома) під дією ре- 
зонансного електромагнітного ви- 
промінювання. Ступінь насичення ви- 
значається співвідношенням швидкостей 
індукованих переходів і релаксаційних 
процесів, відповідальних за встановлення 
рівноважного розподілу заселеності рі- 
внів. 

е. Нернста (рос. зффект Нернста; 
англ. Мекп5ї еНесі) - те саме, що ефект 
гальванотермомагнітний поздбвжний. 

е. Нернста-Еттінгсхаузена (рос. зф- 
фект  Нернста-Зттингсхаузена; англ. 
Мегп5і-Еціпе5пацееп ебйвесі) - те саме, 
що ефект гальванотермомагнітний. 

е. Ноттінгема (рос. зффект Нотти- 
нгема; англ. Моніперат еНесі) - виділе- 
ння тепла на катоді при автоелектронній 
емісії і поглинання тепла при термо- 
електронній емісії, зумовлене різницею 
між середньою енергією електронів, що 


ЕФЕК 


ЕФЕК 








наближаються до поверхні катода і зали- 
шають його ГУ/.В. Мопіпебата, 19411. 

е. Оверхаузера (рос. зффект Оверха- 
узера; англ. Оуеграшеег еНесі) - збільше- 
ння інтенсивності ядерного магнітного 
резонансу і поляризації ядерної магнітної 
системи при насиченні електронного 
парамагнітного резонансу. Е. О. спо- 
стерігається за умов, коли в електронній 


парамагнітній системі існує  релакса- 
ційний процес, що містить у кожному 
акті зв'язану  однонапрямлену зміну 


ядерних спінових змінних і який ви- 
значає стаціонарний стан ядерної магніт- 
ної системи (див. також ядра орієнтб- 
вані,  парамагнетизм). Передбачений 
А. Оверхаузером  |А.М/. Омеграцеег| у 
1953. Е. О. є одним із методів динамічної 
поляризації ядер. Для його пояснення 
істотні два явища: зеєманове розщеплен- 
ня магнітних рівнів (див. також ефект 
Зеємана) і релаксація - процес повернен- 
ня збудженої системи в стан термоди- 
намічної рівноваги. 

е. Оже (рос. зффект Оже; англ. Апрег 
еНесіг) - емісія електрона з атома, що від- 
бувається в результаті безвипроміню- 
вального переходу за наявності в атомі 
вакансії на внутрішній електронній обо- 
лонці (П. Оже |Р.У. Апрег|, 1925). Оже- 
процесс можна розділити на дві стадії. 
Перша - йонізація атома зовнішнім ви- 
промінюванням з утворенням вакансії на 
одній із внутрішніх оболонок, друга - 
заповнення вакансії електроном одного з 
розташованих вище рівнів енергії атома. 
Енергія, що виділяється при цьому, може 
бути випущена у вигляді кванта характе- 
ристичного рентгенівського випроміню- 
вання, але може бути передана третьому 
атомному електрону, внаслідок чого він 
вилітає з атома, тобто відбувається е. О. 

е.  оранжерейний (рос.  зффект 
оранжерейньгй; англ. ргеепроцз5е ебесі, 
роїбоц5е ебесі) - те саме, що ефект 
парникбвий. 

е. п'єзооптичний (рос. зффект пье- 
зооптический; англ. ріоїоєіазіїс ебесі, 
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ріогоєіазіїсігу) - те саме, що фотопруж- 
ність. 

е. парникбвий в атмосферах 
планет (рос. зффект парниковьій в 


атмосферах планет; англ. 
ргеепПоц5е ебвесі ГНоїпоцзяе еНесі) іп 
ріапег агтозвбріеге5) - підвищен- 


ня температури внутрішніх шарів атмо- 
сфери та поверхні планети, зумовлене 
тим, що атмосфера більш прозора для 
надхідного сонячного випромінювання, 
ніж для теплового випромінювання, що 
йде від по-верхні (і свого власного). 
Енергія, яку планета одержує від Сонця 
за одиницю часу, дорівнює енергії, яка 
випромінюється в космічний простір 
(якщо знехтувати тепловим потоком З 
надр планети). За наявності атмосфери 
середня температура поверхні Т; не дорі- 


внює  Т,  - середній ефективній 
температурі планети. 75 96 енергії соня- 
чного випромінювання припадає на 


діапазон довжин хвиль від 0,4 до 1,5 мкм, 
а 75 9о енергії теплового випромінювання 
при 

Т 300? (що приблизно відповідає 
земним умовам) - на діапазон 8 - 28 мкм, 
тобто  перевипромінювання поглиненої 
сонячної енергії відбувається в ІЧ 
діапазоні. Е. п. найбільш виражений на 
Венері. 

е. Пашена-Бака (рос. зффект Паше- 
на-Бака; англ. Разспеп-ВасК ебесі) - 
полягає в тому, що в сильних магнітних 
полях складне зеєманівське розщеплення 
спектральних ліній переходить у просте 
(див. також ефект Зеємана). Сильними 
слід вважати магнітні поля напруженістю 
Н, які викликають таке розщеплення рі- 
внів енергії Д - увН (йив - магнетон Бора), 
що перевищує розщеплення тонкої 
структури. У таких полях відбувається 
спрощення картини розщеплення: спо- 
стерігається розщеплення лінії на три 
компоненти, тобто зеєманівський три- 
плет (Ф. Пашен (ГЕ. Разсреп| і Е. Бак 
ГЕ. ВасК), 1912). 

е. Пельтьє (рос. зффект Пельтье; 
англ. РеНйіег ебеесі) - виділення або по- 


ЕФЕК 


ЕФЕК 








глинання тепла на контакті двох різнорі- 
дних провідників залежно від напрямку 
електричного струму, шщо проходить 
через контакт (Ж. Пельтьє |). Реіегі, 
1834). Потужність тепловиділення 0 - Рі» 
), де, - густина струму, Різ Рі- Р» (Рі, Р» 
- абсолютні коефіцієнти | Пельтьє 
контактувальних матеріалів, що є ха- 
рактеристиками цих матеріалів). Причина 
виникнення Е. П. полягає в тому, що 
середня енергія носіїв заряду, які беруть 
участь в електропровідності, у різних 
провідниках різна, бо залежить від їхньо- 
го енергетичного спектру, концентрації 
та механізму розсіяння. При переході з 
одного провідника в інший електрони або 
передають надлишкову енергію гратці, 
або поповнюють нестачу енергії за раху- 
нок решітки (залежно від напрямку 
струму). У першому випадку поблизу 
контакту виділяється, у в другому - по- 
глинається т. зв. теплота Пельтьє. Е. 
П. використовується в термоелектричних 
холодильниках і термостатах, а також для 
керування процесом кристалізації. 

е. Пеннінга (рос. зффект Пеннинга; 
англ. Реппіпро еНесі) - зниження потенці- 
алу запалювання розряду в газі, зумовле- 
не присутністю домішки іншого газу, по- 
тенціал  йонізації якого нижчий від 
енергії збудження метастабільного рівня 
основного газу (Ф. Пеннінг, 1928). При 
зіткненні збуджених метастабільних ато- 
мів основного газу з атомами домішки 
останні йонізуються за рахунок енергії, 
що звільняється при переході мета- 
стабільних атомів в основний стан (див. 
також зіткнення атомні). | Така 
додаткова йонізація призводить до зниже- 
ння ефективного потенціалу йонізації 
середовища |і, отже, до зменшення 
напруги запалювання розряду. 

е. перемикання (рос. зффект пе- 
реключения; англ. срапееоуег єбвесі, 
5уйісрбіпе  еНесі) -  стрибкоподібний 
зворотливий перехід напівпровідника (чи 
напівпровідникової структури) з високоо- 
много стану в низькоомний під дією 
електричного поля, яке перевищує грани- 
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чне значення Е,- 10" - 109 В/см?. Е. п. 
спостерігається в напівпровідниках, у 
яких | вольт-амперна | характеристика 
(ВАХ) має ділянку з негативним дифе- 
ренціальним опором. Практично необме- 
жене число перемикань (2 103) і 
стійкість до всіх видів зовнішніх впливів, 
а також можливість керування фазовими 
трансформаціями в струмовому шнурі 
(кристалізація) забезпечують використан- 
ня е. п. в стабілізаторах напруги, для 
захисту інтегральних схем від пере- 
напруги, у перемикачах НВЧ сигналів, у 
датниках тиску і температури, 
генераторах сигналів спеціальної форми, 
операційних підсилювачах | т. п. 

е  п'єзомагнітний (рос  зффект 
пьєвомагнитньй англ ріеготаспейс 
екесі - тесаме що п'єзомагнетивм 

е. поверхневий (рос. зффект поверх- 
ностнь(ій; англ. 5игіасе еНесі) - див. скін- 
ефект. 

е. Пойнтінга-Робертсона (рос. зффект 
Пойнтинга-Робертсона; англ. Роупііпе- 
Ворегі5оп ейесі) - явище гальмування 
сонячним світлом геліоцентричного руху 
космічних тіл. 

е. Поккельса (рос. зффект Покке- 
льса; англ. РосКеї5 еНесі) лінійний 
електрооптичний ефект, що полягає у 
зміні показників заламу світла в кри- 
сталах під дією зовнішнього електрично- 
го поля пропорційно напруженості 
електричного поля. Наслідком цього ефе- 
кту в кристалах Є подвійний 
променезалам або зміна величини вже 
наявного двопроменезаламу. 

е. пбля |ефект польовий | (рос. зф- 
фект поля, зффект полевой; англ. Нед 
еНесі) - зміна провідності напівпровідни- 
ка при накладанні електричного поля, 
перпендикулярного до його поверхні. 

е. польовий (рос. зффект полевой; 
англ. йеїд еНесі) - те саме, що ефект по- 
ля. 

е. Померанчука (рос. зффект Поме- 
ранчука; англ. Ротегапспик ебесі) - 
зниження температури суміші твердого 


ЕФЕК 


ЕФЕК 








та рідкого ?Не при її адіабатичному 
стисненні нижче температури Т, є 0,32 К. 

е. | просвітлення (рос.  зффект 
просветления; англ. БІіеасбіпе ебесі) - 
збільшення прозорості середовища під 
дією інтенсивних потоків електромагніт- 
ного випромінювання. 

е. радіометричний (рос. зффект 
радиометрический; англ.  гафіотеїгіс 
еНесі) - виникнення сили відштовхування 
між двома поверхнями, які підтримую- 
ться при різних температурах Т/ и Т» (Т. 2 
Т») і поміщені в розріджений газ. Від- 
штовхування пояснюється тим, що моле- 
кули газу, вдарившись об 1-шу поверх- 
ню, відскакують із більш високою кі- 
нетичною енергією, ніж молекули, які 
провзаємодіяли з 2-ю поверхнею. У ре- 
зультаті поверхня холодної пластини, 
повернута до гарячої, бомбардується ча- 
стинками, що мають у середньому 
більший імпульс, ніж інший її бік. 
Завдяки різниці імпульсів, що передаю- 
ться при ударі молекул протилежним 
стінкам пластини, виникає сила від- 
штовхування. 

е. розмірний радіочастбтний (рос. 
зффект размерньш  радиочастотньгй; 
англ. гадіо--едцепсу дітепзіопаї ебєесі) 
- те саме, що ефект Гантмахера. 

е. Рамана (рос. зффект Рамана; англ. 
Ватап ебесі, сотріпайопаї) зсайенппд, 
Ватап 5сайегіпд - див. розсіяння сві- 
тла комбінаційне. 

е. Рамзауера (рос. зффект Рамзаузра; 
англ. Ватзацег ебесі) - аномальна (з 
позиції класичної фізики) взаємодія 
електронів із нейтральними атомами 
деяких газів, яка полягає в різкому 
зменшенні перерізу пружного розсіяння 
електронів при невеликих (« 1 еВ) 
енергіях зіткнення. Проявляється в 
наявності глибокого мінімуму в перерізі 
розсіяння, в кілька разів меншого, ніж 
переріз розсіяння при нульовій енергії 
електронів, так що електрони з енергією 
« 1 еВ проходять крізь газ, слабко розсію- 
ючись. 
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е. Ребіндера (рос. зффект Ребиндера; 
англ. адзогріїоп гедисііоп ої 5ігепрії) - 
те саме, що зниження міцності адсорбці- 
йне. 

е. Рігі-Ледюка (рос. зффект Риги- 
Ледюка; англ. Вієрі-І едіиК еНесі) - те 
саме, що ефект термомагнітний. 

е. рбзмірний радіочастбтний |Гефект 
Гантмахера| (рос. зффект размерньшй 
радиочастотньш, зффект Гантмахера; 
англ. гадіо-Їгедпепсу дітепзіопаї ебеесі, 
Напітасрег еНесі) - аномальна залеж- 
ність (поява піків) поверхневого імпе- 
дансу металевих пластин від величини 
сталого магнітного поля. Е. р. р. спо- 
стерігається при тих значеннях напруже- 
ності поля, коли один із характерних роз- 
мірів електронних траєкторій всередині 
металу стає того ж порядку величини, що 
й товщина пластини. Цей ефект, відкри- 
тий В.Ф. Гантмахером (1962), знайшов за- 
стосування як метод дослідження поверх- 
ні Фермі та процесів розсіяння електронів 
у металах. 

е. | Садбвського | (рос.  зффект 
Садовского; англ. Задоузкі) ебесі) - 
виникнення обертового механічного мо- 
менту у тіла, опроміненого еліптично 
поляризованим світлом. 

е. | Сасакі-Сібуйя | (рос. | зффект 
Сасаки-Сибуйя; англ. ЗазаКкі-5бібціуа 
еНесі) - анізотропія електропровідності 
напівпровідникових кристалів кубічної 
сингонії | в сильних (нагрівальних) 
електричних полях (див. також електро- 
ни гарячі). Проявляється в різниці вольт- 
амперних характеристик однорідних дов- 
гих кристалічних зразків при різних 
напрямках струму (поздовжній е. С. - С.) 
та у виникненні у зразках, вирізаних 
вздовж довільних напрямків, які не збіга- 
ються з осями симетрії, поперечної ерс 
(поперечний е. С. - С.). 

е. світлоелектричний (рос. зффект 
светозлектрический; англ. ріюобоєїіесігіс 
еНесі) - поява напрямленого електронно- 
го потоку в твердому провіднику в ре- 
зультаті передавання електронам імпу- 
льсу від напрямленого потоку фотонів. 








Див. також захбплення електронів фо- 
тбнами. 

е. Сена (рос. зффект Сена; англ. ро- 
апеай іоп поуетепі) - те саме, що рух 
ібнів естафетний. 

е. стробоскопічний (рос. зффект 
стробоскопический; англ.  5ігобіпе, 
5ігобозсоріс еНеесі) - зоровий ефект ви- 
димої неперервності руху, що виникає 
при швидкій зміні зображень окремих фаз 
рухомого тіла або, навпаки, ефект зупи- 
нки руху при  переривчатому  спо- 
стереженні рухомого тіла. Е. с. зумовле- 
ний інерцією зору та психологічним фа- 
ктором. Застосовується в кінопроєкції та 
в стробоскопічних апаратах. 

е. Сцілларда-Чалмерса (рос. зффект 
Сцилларда-Чалмерса; англ. 5сійагад- 
Сраїтег5 ебесі) - зміна хімічних власти- 
востей атомів після ядерних перетворень, 
не пов'язаних зі зміною заряду ядра. Е. 
С.Ч. зумовлений утворенням  радіо- 
активних атомів, що мають велику 
енергію віддачі, яка в багато разів переви- 
щує енергію зв'язку будь-якого хімічного 
зв'язку. Зміна хімічних властивостей 
внаслідок е. С.-Ч. використовується для 
швидкого відділення | радіоактивних 
ізотопів від стабільних атомів мішені. 

е. термогальваномагнітний (рос. зф- 
фект термогальваномагнитньгвй; англ. 
Шегтояаїуапотаєтпетіс еНесі) - те саме, 
що ефект гальванотермомагнітний. 

е. термогальваномагнітний  поздо- 
вжний (рос. зффект термога- 
льваномагнитньшй  продольньюй; англ. 
Іопеїшадіпа! «Фегптоваїуапотаєпегіс еї- 
їесі) - те саме, що ефект гальванотермо- 
магнітний поздбвжний. 

е. термоелектричний Гефект Зеєбека| 
(рос. зффект термозлектрический, зф- 
фект Зеебека; англ. Шегтоєеїіесігіс еНесі, 
Зеебеск евНесі) - виникнення ерс (те- 
рмоерс) в електричному колі, яке 
складається з послідовно з'єднаних рі- 
знорідних  про-відників, контакти між 
якими підтримуються при різних 
температурах. Відкритий у 1821 німе- 
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цьким фізиком Т.Й. Зеєбеком 
ГТЬ.). 5еебескі. 

е. термомагнітний Гефект Рігі-Ледю- 
ка| (рос. зффект термомагнитньтй, зф- 
фект Риги-Ледюка; англ. Шегтотар- 
пеїіс еНесі, Вієрі-Ї. едуиКк еНесі) - поля- 
гає у впливі магнітного поля на тепло- 
провідність електронних напівпровідни- 
ків, Зумовлений, як і всі гальваномагнітні 
та термогальваномагнітні явища, викри- 
вленням траєкторії носіїв заряду в 
магнітному полі. 

е. термомеханічний (рос. зффект те- 
рмомеханический; англ. іегтотесра- 
піса! еНесі) - виникнення руху надплин- 
ного гелію по тонкому капіляру або щіли- 
ні під дією різниці температур. Можливий 
і обернений ефект  - нагрівання 
(охолодження) гелію при його витіканні 
(втіканні) через капіляр (механокалори- 
чний ефект). 

е. термопружний (рос. зффект те- 
рмоупругий; англ. Ірегтоеіазіїс ебесі) - 
поява температурних напружень при 
зміні температури тіла. 

е. Томсона у феромагнетиках 
(рос. зффект "Томсона в  ферро- 
магнетиках; англ. Тропі5оп еНесі іп 
ГІегготабпетіс5) - зміна питомого 
опору феромагнетиків при їх намагнічен- 
ні в зовнішніх магнітних полях. Е. Т. 
належить до групи кгальваномагнітних 
явищ. В області сильних полів при дося- 
гненні магнітного насичення зразка пито- 
мий опір зі зростанням поля зменшується 
(формули Герлаха, аномалії феромагніт- 
ні). При слабших полях, коли відбуваю- 
ться процеси технічного намагнічення, 
має місце складна залежність опору від 
величини вислідної намагніченості. 

е. тунельний (рос. зффект тун- 
нельньтй; англ.  їшппеїіпо?)  ебесі, 
шппейпе ррепотепоп, ЕзаКкі еНесі) - 
явище квантової природи, яке полягає в 
тому, що  мікрочастинка ї 3 повною 
енергією, меншою за висоту потенці- 
ального бар'єру, має відмінну від нуля 
ймовірність подолати цей бар'єр і опини- 
тися по інший бік від нього. Е. т. лежить 


ЕФЕК 


Е 








в основі таких явищ, як 0-розпад радіо- 
активних ядер, холодна емісія електронів 
із металу, автойонізація атомів у си- 
льному електричному полі, міграція 
валентних електронів у діелектрику. 

е. фотодинамічний (рос. зффект фо- 
тодинамический; англ. рросодупатіс 
еНесі) - сенсибілізоване барвником яви- 
ще пошкодження біологічного матеріалу 
світлом видимого діапазону. Такими по- 
шкодженнями можуть бути - розрив кі- 
лець в ароматичних вуглеводах, загибель 
клітин, організмів тощо. Для е. ф. потрі- 
бен кисень, тому вважається, що при та- 
кому явищі виникають реакції сенсибілі- 
зації фотоокиснення біологічного матері- 
алу. 

е. фотоелектромагнітний Гефект фо- 
томагнітоелектричний, ефект Кікоїна-- 
Носкбва) (рос. зффект фотозлектро- 
магнитньй, зффект фотомагнитозлек- 
трический, зффект Кикоина-Носкова; 
англ. рротїоеіесіготаєпеііс ебїесі, ррого- 
таєпетоєіесігіс еНесі, Кікоіп-Моз5Коу еї- 
Тесі) - виникнення електричного поля Е в 
освітленому напівпровіднику,  поміще- 
ному в магнітне поле Н. Електричне поле 
Е перпендикулярне магнітному Н і по- 
токові носіїв заряду, що дифундують до 
неосвітленої сторони напівпровідника. 
Відкритий у 1933. 

е. фотомагнітоелектричний (рос. зф- 
фект фотомагнитозлектрический; англ. 
рпоготаєпетоєіесігіс ебвесі) - те саме, 
що ефект фотоелектромагнітний. 

е фототордвий (рос зффект фо 
торезистивньй англ ріпобосопсійсбме 
еНесі) - тесаме що фотопровідність 

е. фотоп'єзоелектричний (рос. зф- 
фект  фотопьезозлектрический; англ. 
ріогоріегоеїіесігіс ебвесі) - виникнення 
ерс в однорідному напівпровіднику при 
одночасному однобічному його стиснен- 
ні і освітленні. Ерс виникає на гранях, 
перпендикулярних напрямку стиснення. 
Е. ф. зумовлений анізотропією коефіціє- 
нта дифузії носіїв струму, викликаною 
однобічною деформацією кристала. 
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е фоторезистивний (рос зффект фо 
торезистивньй англ ріоїосопайсійме 
еНесі) - тесаме,що фотопровідність 

е. фототермомагнітний електрон- 
ний (рос. зффект фототермомагнит- 
нь  злектронньй; англ.  еіесігоп 
рпосоїбегтотадпеїїс ейесі) - поява 
ерс в однорідному провіднику (напів- 
провіднику або металі), поміщеному в 
магнітне поле, яка зумовлюється по- 
глинанням електромагнітного ви- 
промінювання вільними носіями заряду. 
Магнітне поле при цьому повинно бути 
перпендикулярним потоку випроміню- 
вання. 

е. Холла (рос. зффект Холла; англ. 
Наї! ебесі) - ефект, який полягає у вини- 
кненні в провіднику із струмом ), помі- 
щеному в магнітне поле Н, електричного 
поля Ен у напрямку, перпендикулярному 
до Ні): Ен-КІНІЇ, де К - стала Холла. 
Е.Х. - одне з найважливіших  га- 
льваномагнітних явищ. 

е. Холла квантовий (рос. зффект 
Холла квантовьїй; англ. диапішт Наїї 
еНесі)  -  макроскопічний квантовий 
ефект, який проявляється у квантуванні 
холлівського опору Ру (див. також ефе- 


"кт Холла) і зникненні питомого опору 


Рх- Дискретні значення, що їх набуває руу, 
визначаються виразом руу - (2лЙ/е?) у", де 
(дліе?) -25812,8 Ом, м - р/д - цілі або 
дробові числа. Е. Х. к. спостерігається 
при низьких температурах в інверсійному 
шарі носіїв заряду в напівпровідниках, 
поміщених у магнітне поле, перпендику- 
лярне до площини ху. 

е. ширбтний (рос. зффект широт- 
ньшй; англ. Іакікиде шеНесі) - зміна 
інтенсивності космічного проміння з ши- 
ротою внаслідок відхиляльної дії магніт- 
ного поля Землі (див. також проміння 


космічне). 
е. Шотткі (рос. зффект Шоттки; 
англ.  5сСрокіку  еНесі) - зростання 


електронного струму насичення з твердо- 
го тіла (катода) під дією зовнішнього 
прискорювального електричного поля 
внаслідок зменшення роботи виходу 








електрона з твердого тіла. Див. також 
емісія автоелектронна. 

е. Шубнікова - де Хааза (рос. зффект 
Шубникова - де Хааза; англ. 5пибпікоу 
- де Наа5 ебеесі) - осцилювальна (коли- 
вна) залежність статичного електричного 
опору металів від оберненої величини 
магнітного поля, спостережувана при ни- 
зьких температурах. Е. Ш. - де Х. є наслі- 
дком квантування енергетичних рівнів 
електронів провідності в сталому магніт- 
ному полі (квантування Ландау) і ви- 
родження електронного газу при певних 
температурах. Див. також газ електроби- 
ний вироджений. 

Комптон-ефект (рос. Комптон-зф- 
фект; англ. Сотріоп ебесі) - те саме, що 
ефект Комптона. 

кристал-фотоефект Гефект Дембера!| 
(рос.  кристалл-фотозффект,  зффект 
Дембера; англ. ретрег еНесі) - виникне- 
ння електрорушійної сили при фото- 
активному освітленні напівпровідника, 
викликане різницею коефіцієнтів дифузії 
електронів і дірок. 

пінч-ефект |пінч| (рос. пинч(-зф- 
фект); англ. ріпсі(-еНесі), СуЇпанісаї 
ріпсй, тадпебс ріпсй; від англ. ріпсб - 
звуження, стиснення) - ефект стиснення, 
стягнення газового розряду (чи плазмово- 
го утворення) під дією достатньовелико 
го струму, що по ньому протікає, в ре- 
зультаті взаємодії струму розряду з 
власним або зовнішнім магнітним полем. 

скін-ефект Гефект поверхневий | (рос. 
скин-зффект, зффект поверхностньтй; 
англ. 5Ккіп еНесі, зштасе ебесі, Кеїміп еї- 
Тесі) - неоднорідний розподіл змінного 
струму за перерізом провідника. Часто с.- 
е. спостерігається досить чітко: струм 
тече переважно у вузькому поверхневому 
шарі провідника (скін-шар) і практично 
відсутній у глибині. Своїм походженням 
с.-е. зобов'язаний  електронам  провід- 
ності, які під впливом зовнішнього змін- 
ного поля створюють усередині провід- 
ника поле, що послаблює зовнішнє. 

скін-ефект статичний (рос. скин-зф- 
фект статический; англ. 5їаїіс 5Кіп еї- 
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Їесі) -  концентрация ліній сталого 
струму поблизу поверхні електронного 
провідника, поміщеного у сильне магніт- 
не поле; спостерігається при достатньо 
низьких температурах. 

флікер-ефект (рос. фликер-зффект; 
англ. Піскег-евесі) - флуктуації емісійної 
спроможності розжареного катода, які 
виникають внаслідок випаровування ато- 
мів речовини катода, дифузії їх до 
поверхні, появи на поверхні атомів 
сторонньої речовини тощо. 

шріт-ефект (рос. шрот-зффект; англ. 
5Пої еНесі) - те саме, що ефект дробо- 
вий. 

ефекти квантові макроскопічні (рос. 
зффектью  квантовьте  макроскопиче- 
ские; англ. тіісгозсоріс диапішт ейесіз) 
- су-купність явищ, у яких характерні 
риси квантової механіки виявляються в 
поведінці макроскопічних об'єктів (над- 
плинність рідкого гелію, надпровідність 
металів). 

ефекти | межові 
(рос. зффектью пограничнье проя- 
вления; англ. Боцпдагу ебесіє5 ої 
деуеї|ортепі) - аномалії фотографі- 
чного проявлення на межі між сильно та 
слабко експонованими ділянками і на 
дуже малих за розмірами елементах фо- 


проявлення 


тографічного зображення порівняно з 
великими рівномірно  експонованими 
ділянками. 


ефекти поляризаційні в ядерних 


реакціях і при  розсіянні 
елементарних частинок (рос. 
зффектьт поляризационньте в 


ядерньх реакциях и при рас- 
сеяний злементарньжх частиц; 
англ. роіагітайіоп ебесі5 іп писієеаг 
геасс(іоп5 апа іп еіетепіагу 
рагітїсівбз5 з5саїтегіпо) - залежність 
перерізу взаємодії частинок від взаємної 


орієнтації їх спінів та імпульсів. 

ефекти релятивістські (рос. зффе- 
ктью релятивистские; англ. геїакімізііс 
еНесі5) - фізичні явища, що спостерігаю- 
ться при швидкостях тіл (частинок) у, 
порівнянних зі швидкістю світла с. До 


ЕФЕК 


ЕФЕК 








них належать: релятивістські скорочення 
поздовжніх (у напрямку руху тіла) 
довжин,  релятивістське уповільнення 
часу, збільшення маси тіла з ростом його 
енергії і т. п. Ці явища розглядаються в 
частинній (спеціальній) теорії  від- 
носності. Для квантових систем частинок 
(атомів, атомних ядер та ін.), для яких 
відносний рух частинок відбувається зі 
швидкостями у є с, е. р. дають поправки 
до рівнів енергії, пропорційні ступеням 
відношення у/с (див., наприклад, взає- 
модія спін-орбітальна). Релятивістськи- 
ми називаються також ефекти загальної 
теорії відносності (релятивістської теорії 
тяжіння) - наприклад, ефект уповільнен- 
ня плину часу в сильному гравітаційному 
полі (див. також тяжіння). 

ефекти розмірні (рос. зффектьт 
размерньтге; англ. дітепзіопаї! евбесія ) - 
залежність | фізичних | характеристик 
твердого тіла від його розмірів і форми, 
коли один із його геометричних розмі- 
рів, наприклад, товщина а( пластини, 
порядку (чи менше) довжини хвилі де 
Бройля (див. також ефекти рбзмірні 
квантові) або довжини вільного пробі- 
гу 1 квазічастинок, які реалізують 
енергетичний спектр твердого тіла 
(електронів провідності, фононів, 
магнонів та ін.), або інших макроскопі- 
чних параметрів, які характеризують 
рух квазічастинок (класичний розмі- 
рний ефект). 

ефекти розмірні квантові (рос. зффе- 
кть размернье  квантовье; англ. 
дмапійт дітепзіопаї еНесіє) - зміна те- 
рмодинамічних |і кінетичних  власти- 
востей кристалів, коли хоча б один із 
його геометричних розмірів стає порі- 
внянним з довжиною хвилі де Бройля Лк. 
Е. р. к. зумовлені квантуванням руху 
електронів у напрямку, в якому розмір 
кристала є порівнянним з 2». У кристалі- 
чній плівці товщиною І, нормаль до якої 
напрямлена вздовж осі 7, рух електрона у 
площині плівки залишається вільним, 
величина ж проєкції квазіїмпульсу на 
вісь 2 може набувати лише дискретного 
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ряду значень: Іра 2 пійп/ї, 

(по - 1, 2, ...). Внаслідок цього густина 
станів (на одиницю об'єму плівки) 
Ч(Є) при Е - соп5і зазнає стрибків при 
І - пір/2. Період коливань за товщиною 
ЛІ з пР(2т'Е)? (т' - ефективна маса 
електрона в напрямку 7). Електронні 
властивості металів, напівметалів і ви- 
роджених напівпровідників визначаються 
електронами з енергією, близькою до Ек 
(див. також  Фермі-поверхня), тому 
стрибкоподібна зміна 4(Еє) повинна при- 
зводити до коливної залежності від І, пи- 
томого електроопору, константи Холла та 
магнітоопору (див. також явища га- 
льваномагнітні). 


ЕФЕКТИВНІСТЬ, -ості (рос. зффе- 
ктивность; англ. еНесіїуепез5, еНйісіепсу 
(Касіог),  диаїйку | Гасгог, регіогпапсе 
(іпаех), шкійсу). 

е. біологічна відносна, ВБЕ (рос. зф- 
фективность  биологическая  относи- 
тельная, ОБЗ; англ. Біоїовіса! ашаїйту 
Гастог, М) - безрозмірний коефіцієнт, що 
характеризує ефективність біологічної дії 
різних  йонізувальних випромінювань. 
Визначається як відношення дози деякого 
зразкового випромінювання Д, до дози 
даного випромінювання Р: ВБЕ - В/1,. 
За зразкове приймають рентгенівське ви- 
промінювання з певним енергетичним 
спектром, ПД» і Д, відповідають однаково- 
му радіаційному ефекту (наприклад, змут- 
ніння кришталика ока, число загиблих клі- 
тин, число хромосомних аберацій). ВБЕ 
залежить від дози випромінювання, від 
його тривалості при заданій дозі, від виду 
ефекту, що спостерігається, і від лінійної 
передачі енергії заряджених частинок. 

е. випромінювання світлова (рос. зф- 
фективность световая излучения; англ. 
Шштіпоц5 гафіаїіоп ейісіепсу) - відноше- 
ння світлового потоку до відповідного 
енергетичного потоку; одиниця вимірю- 
вання - лм'Вт". 

е. спектральна світлова 
монохроматичного ви- 
промінювання (рос. зффективность 








ЕШЕЛ Е|Є 
спектральная  световая  монохро- , 
матического излучения; англ. ЕШЕЛЕ (рос. зшелле; англ. есреїе 
Шштіпозіїу Гасіог ої (Рєгацпє)) - неточний варіант терміна еше- 


топосрготаїіс гадіаїіоп) - від- 
ношення світлового потоку монохрома- 
тичного випромінювання з довжиною 
хвилі 2, до відповідного потоку ви- 
промінювання; має розмірність лм/Вт. 


ЕФІР, -у (ефір світловий, ефір сві- 
товий | (рос. зфир, зфир световой, зфир 
мировой; англ. еїбег, ПеНбі ефег) - гіпо- 
тетичне всепроникне середовище, якому 
у минулому приписували роль пере- 
носника світла і взагалі електромагнітних 
впливів. 

е. світловий (рос. зфир световой; 
англ. ПеПІ еШег) - див. ефір. 

е. світовий (рос. зфир мировой; англ. 
ефег) - див. ефір. 


ЕФІРИ, -ів, мн. (рос. зфирьг; англ. 
еШег5) - кисневмістні органічні сполуки 
типу В-О-В?" (прості е.) і В-СОО-В" 
(складні е.), де В і В"- однакові або різні 
органічні радикали: СН», СеНе та ін. 


ЕФУЗІЯ (рос. зффузия; англ. еНизіоп) 
- повільне витікання газу через малі 
отвори. 


ЕХОЛОТ, -а (рос. зхолот; англ. 
еспотеїег, ріпбег, (ері) зоцпдег, 
(асоц5біс) деріб біпдег, еспо дерії Ббіпдег, 
5опіс дерів бпаег, еспо 5о0цпдіпе єеаг, 
еспо-50ипдїпо іп5єгитепі, еспо 50цпдег, 
ТаШотетїег,  еспо5опае, дз5опіс  Черіб- 
Бпдіпе іпзіитепі) - див. лунолот. 


ЄВРОПІЙ, -ю (рос. европий; англ. 
еигорійт), Би - хімічний елемент ПІ 
групи періодичної системи елементів, 
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ль. 


ЕШЕЛЕТИ, «ів, мн. (рос. зшелеттьі; 
англ. есреїеціе5, есреїеііе єгаїпря) - 
особливий вид плоских (головним чином 
відбивальних) дифракційних решіток, які 
мають здатність концентрувати більшу 
частину потоку випромінювання, що 
падає на них, у якому небудь певному 
(але не нульовому) порядку спектру. 


ЕШЕЛОН, -а (рос. зшелон; англ. 
есреїоп, ігаїп). 

е. Майкельсона (рос. зшелон Майке- 
льсона; англ. есреїоп ргайпе) - багато- 


променевий інтерференційний 
спектральний прилад високої роздільної 
сили. | Являє | собою набір пло- 


скопаралельних скляних або кварцових 
пластинок однакової товщини, поставлених 
на оптичний контакт так, що їхні кінці 
утворюють сходинки сходів. Спосіб 
утворення когерентних пучків у е. М. і 
його оптична схема такі ж, як і в ди- 
фракційній решітці. Крім прозорих е. М., 
існують відбивальні е. М. (для УФ і ІЧ 
діапазонів). 


ЕШЕЛЬ, -я Гешеле! (рос. зшель, 
зшелле; англ. есреїйве, есреїйе ргайпо) - 
плоска дифракційна гратка з концентра- 
цією енергії у певному порядку спектру. 
За своїми параметрами е. - проміжний 
дисперсійний елемент між ешелетом і 
ешелоном Майкельсона. 


атомний номер 63, атомна маса 151,96, 
входить до родини лантаноїдів. При- 
родний Є. складається з ізотопів з 


ЄМНІ 


ЄМНІ 


є|ж|з 








масовими числами 151 (47,82 96) і 153 
(52,18 96). | Електронна конфігурація 
трьох зовнішніх оболонок 
д5р'а?Роз'р'6". У вільному стані - срі- 
блясто-білий метал, кристалічна решітка 
об'ємноцентрована кубічна із сталою 
гратки а - 0,45720 нм. 

ЄМНІСТЬ,  -ості (електрична) 
Гелектроємність| (рос. бмкость (зле- 
ктрическая),  злектробмкость; англ. 
сарасіїапсе, сарасіїу, сопд4епзапсе) - ха- 
рактеристика провідного тіла, міра його 
спроможності накопичувати і втримувати 
електричний заряд. Чисельно є. С усаміт- 
неного провідника дорівнює зарядові 4, 
який необхідно йому надати для зміни 
його потенціалу Ф на одиницю, і визнача- 


ється співвідношенням С - 4/9. Є. зале- 
жить від діелектричної 0 проникності 
навколишнього середовища, форми та 
розмірів тіла, не залежить від провідності 
речовини та її агрегатного стану. Ємності 
геометрично подібних провідних тіл 
пропорційні їхнім лінійним розмірам. У 
СІ одиницею вимірювання є. є Фарада 
(Ф:1Ф- 1Кулон/ Вольт. 

є. бар'єрна (рос. вбмкость барьерная; 
англ. Багттіег Тауег сарасіїапсе, 
деріегіоп(-Іауег) сарасіїапсе) - електри- 


ЖЕВРІЙ, -ю (рос тлеющий англ. 
діоми (Мізспагов, зибпоптаї дїзспагов - 
тесаме що жеврійнийрозряд 


ЖМУТОК, -тка (рос пучок англ 
ЬБеап, кгау, Бипа, сіизїег; (частинок) 
Бипсі; (мат.) репсії; (звз.) гор; (труб) 
БапК; (вид ел. арматури) сабіе) - див. 
пучдк. 





чна ємність подвійного шару об'ємного 
заряду в р-п-переходах і переходах 
метал-напівпровідник. У р-п-переходах 
шари на межі напівпровідників збіднені 
основними носіями і, отже, заряджені: 
об'ємна густина заряду в кожному шарі 
дорівнює концентрації У легувальної до- 
мішки. Електричне поле об'ємного заряду 
формує енергетичний бар'єр С. Зовнішня 
напруга, прикладена до переходу, змінює 
висоту бар'єру, при цьому змінюється 
ширина заряджених шарів і їхній заряд. 

є. дифузійна (РОС бмкость диффузи- 
онная; англ фійТибіопсарасівапсе,5іогаде 
сарасіїалпсе - еквівалентна електрична 
ємність, увімкнена паралельно бар'єрній 
ємності в електричній схемі р-п-переходу, 
яка виникає внаслідок інерційності про- 
цесів дифузії електронів і дірок через р-п- 
перехід при накладанні на нього ВЧ 


напруги. 

є. паразитна | (рос. вмкость 
паразитная; англ. 5ігауз, 5ігау 
сарасіїапсе, зригіоця сарасіїапсе, 
рагазійс сарасіїапсе, 5пипі сарасіїапсе) -- 
електрична ємність, утворена 


з'єднувальними провідниками і деталями 
схеми один відносно одного і відносно 
корпуса прилада; залежить від розмірів і 
розташування провідників і іноді істотно 
впливає на роботу приладів. 


Ж 
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ЖОРСТКІСТЬ, -ості (рос. 
жесткость; англ. кгіріЧіку,  Нагаіпе55, 
5ціпе55,  Топррпез5,  іпНехібійту) - 


здатність тіла чи конструкції чинити опір 
утворенню деформацій; якщо матеріал 
підкоряється закону Гука, то 
характеристикою ж. є модулі пружності: 
Е - при розтязі, стисненні, згинанні - і С 
- при зсуві. 


ЗАГА 


ЗАГА 








ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (рос. обеспечение; 
англ. 5иррогі, аз5игапсе, ргоуїізіоп). 


з. програмне (рос.  обеспечение 
программноєе; англ. 5оймаге) | - 
організована сукупність програм 


постійного вживання, що орієнтує ЕОМ 
на той або інший клас застосувань. 


ЗАВМИРАННЯ Іфедінг!| (рос. 
замирание, фединг; англ. Гадіп5) - 
випадкова зміна рівня прийнятого 
радіосигналу, зумовлена варіаціями 
параметрів середовища, в якому він 
поширюється. 


ЗАГАСАННЯ (рос. затухание; англ. 


айепиайоп, Фапіріпє, ехііпсіїоп, фЧесау, 
1055). 

з. хвиль у плазмі беззіткненневе 
(рос.  затухание | волн в  плазме 


бесстолкновительное; англ. сойізіопіе85 
датріпє ої мауез5 іп а ріазта) - те саме, 
що загасання | хвиль у плазмі 
беззутикальне. 

з. хвиль у плазмі беззіткнювальне 
(рос. бесстолкновительное затуханиє 
волн в  плазме; англ.  соШізіопіе85 
датріпє ої мауез5 іп а ріазта) - те саме, 
що загасання | хвиль у плазмі 
беззутикальне. 

з. хвиль у плазмі беззутикальне 
Ізагасання Ландау, загасання хвиль у 
плазмі беззіткненневе, загасання хвиль 


у | плазмі | беззіткнювальне| (рос. 
затухание воли в плазме 
бесстолкновительноге, затухание 


Ландау; англ. соййзіопіе55 датріпеє ої 
уауе5 іп аю ріазта) - загасання, 
зумовлене | взаємодією | резонансних 
частинок з електромагнітними хвилями, 
що виникають у плазмі. Хвиля в плазмі 


З 
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загасає в міру поширення, незважаючи на 
відсутність парних зіткнень. У 
рівноважній плазмі беззутикальне 
загасання хвиль зумовлене резонансним 
поглинанням 

енергії хвилі частинками, швидкості яких 
у напрямку поширення хвилі близькі до її 
фазової швидкості. 

з. вільної поляризації (рос. затуха- 
ние свободной поляризации; англ. Нгее 
роіагітайоп ехііпсіоп) - зумовлене рела- 
ксаційними процесами зменшення амплі- 
туди поляризації середовища після при- 
пинення дії збуджувального імпульсу ко- 
герентного електромагнітного ви- 
промінювання з частотою о, ре- 
зонансною дозволеному переходові між 
станами |а» і |Р». Причина з. в. п.: 1) про- 
цеси незворотливої релаксації, які при- 
зводять до розпаду станів |а» і |р» 
(спонтанне висилання, непружні зіткнен- 
ня та ін.) або до збою фаз (пружні зіткне- 
ння) і зумовлюють т. зв. однорідне роз- 
ширення спектральних ліній (див. також 
ширина спектральної лінії); 2) відмін- 
ність власних частот сід, Зумовлена ефе- 
ктом Допплера при тепловому русі атомів 
і молекул у газі або зсувом квантових рі- 
внів у неоднорідному внутрішньокри- 


сталічному | або зовнішньому полі 
(неоднорідне поширшання лінії пере- 
ходу). 


з. звуку (рос. затухание звука; англ. 
зоцпд десау) - зменшення інтенсивності 
звукової хвилі (для гармонічної хвилі - 
зменшення амплітуди) в міру її 
поширення. Основними причинами з. 3. є 
т. зв. розбіжність хвилі, розсіяння та 
поглинання звуку. У сферичній хвилі 


ЗАДА 


ЗАДА 








інтенсивність | спадає | 3 відстанню 
пропорційно г", в циліндричній ог". 

з. | коливань (рос.  затухание 
колебаний; англ. о5сійайіоп датріпо) - 
зменшення амплітуди коливань із часом, 
зумовлене втратою енергії коливною 
системою. У механічних системах втрати 
енергії коливань спричиняються 
перетворенням її в тепло внаслідок тертя і 
випромінювання | пружних хвиль у 
навколишнє середовище, в електричних 
системах - омічними втратами в них і 
випромінюванням електромагнітних хвиль 
в навколишній простір. У лінійних 
системах | 3. | к. відбувається | за 
експонентою: Х. - Х,ехр(-0і), де І - час, (( 
- о показник загасання системи. Див. 
також добротність і контур 
коливальний. 

з. кбитура (рос. затухание контура; 
англ. сігсції датріпє) - величина, що 
визначає швидкість спадання амплітуд 
власних | коливань | в електричному 
контурі внаслідок розсіювання енергії; 
при вимушених коливаннях характеризує 
резонансні властивості контура. Якщо 
позначити М/, всю енергію коливань у 
контурі, а М, - частину її, що складає 
втрати за один період коливань, то при 
Мк с М, з. к. дорівнює: дФ- М//(27СМ/,). 3. 
к. (за того ж обмеження) є величиною, 
оберненою до добротності та при 
вимушених коливаннях визначає ширину 
резонансної кривої. 

з. Ландау (рос. затухание Ландау; 
англ. сойізіопіе55 Фдатріпеє ої мауез іп а 
ріазта) - те саме, що беззутикальне 
загасання хвиль у плазмі. 


ЗАГИН, -у Гбакбендінг) (рос. загиб, 
бакбендинг; англ. раскБепаїпе; від англ. 
Бепаїпе БасК, буквально - вигин назад) - 
специфічна залежність моментів інерції . 
важких ядер від кутової СО швидкості 
їхнього обертання (див. також рух ядра 
обертальний). 


ЗАДАЧА 
ргобіет). 


(рос. задача; англ. 
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з. Коші (рос. задача Коши; англ. 
Сайспу | ргобіет)  - задача | про 
знаходження розв'язку диференціального 
рівняння (звичайного або в частинних 
похідних), який задовольняє початкові 
умови. Розглянута в 1823-1824 О. Коші. 
Прикладом з. К. може слугувати основна 
задача ї механіки, коли за відомими 
положеннями та швидкостями частинок і 
при відомому законі взаємодії між ними 
потрібно визначити рух частинок у часі. 

з. крайова (рос. задача краєевая; англ. 
Ьоцпдаагу ргобіепі) - задача виділення 
функції, що задовольняє задану умову на 
межі деякої області, із класу функцій, 
визначених у цій області. Зазвичай клас 
функцій є набором розв'язків (загальним 
розв'язком) даного диференціального 
рівняння. Конкретні формулювання 3. к. 
диктуються фізичними міркуваннями. 

з. Неймана задача Ноймана|! (рос. 
задача | Неймана; англ. Мештапп 
ргобіет) - задача про знаходження 
розв'язку рівняння Лапласа Ди - 0 чи 
рівняння Пу-ассона Ду - -Ї в області С 
(внутр. з. Н.) або поза нею (зовн. з. Н.), 
що має на межі 5 області С задану 
неперервну нормальну похідну и: 
(відповідно всередині та поза 5). При 
постановці зовнішньої з. Н. по-трібно, 
щоб розв'язок на нескінченності прямував 
до нуля в тривимірному і був обмеженим 
у двовимірному випадках. 

з. Ноймана (рос. задача Неймана; 
англ. Мештапп ргобіепі) - те саме, що 
задача Неймана. 

з. багатьбх тіл статистична (рос. 
задача многих тел статистическая; англ. 
зкакізкісаї тапу-Боду ргобіепі) - основна 
задача статистичної фізики, яка полягає у 
визначенні рівняння стану 
макроскопічної системи або залежності 
потенціалів термодинамічних від 
термодинамічних змінних (температури, 
тиску, об'єму, числа частинок тощо). У 
деяких випадках задача зводиться по суті 
до обчислення енергетичних рівнів 
макроскопічної системи. 


ЗАКО 


ЗАКО 








з. Штурма-Ліувілля (рос. задача 
Штурма-Лиувилля; англ. Зішгп- 
Гіопуїйе  ргобіепі)  - задача / про 
відшукання відмінних від нуля розв'язків 
диференціального рівняння - Ір(Юу| ч- 
а(ху - Ху, які задовольняють граничні 
умови вигляду Ачу(а) - Вау (а) - 0, Агу(Р) 
Я Ву"(Ь) - 0 (власні функції), а також про 
відшукання значень параметра 2 (власних 
значень), при яких такі розв'язки існують. 
Такі рівняння описують широкий клас 
фізичних задач, наприклад, коливання 
струни, мембрани, газу в об'ємі та ін. 


ЗАКОН, -у (рос. закон; англ. Іам/). 

з. 3/2 (рос. закон 3/2; англ. Віосі'8 Іам/) 
- те саме, що закби Блбха. 

з. Авогадро (рос. закон Авогадро; 
англ. Ауорафго'я5 Гам/) - закон, згідно з 
яким при однакових температурах Ті 
тисках р в однакових об'ємах будь-яких 
ідеальних газів міститься однакове число 
молекул М. Кількість молекул, що 
міститься у 1 молі речовини, дорівнює 
сталій Авогадро (А. Ауорадго, 1811). 

з. Айнштайна (рос. закон 
Зинштейна; англ. Еіп5іеіп'5 Іам/) - те 
саме, що закбн Ейнштейна. 

з. Ампера (рос. закон Ампера; англ. 
Атреге'я Їам/) - закон взаємодії сталих 
струмів. Відповідно до закону Ампера, 
сила КЕ; у, що діє з боку одного 


елементарного "відрізка струму" Гаї; на 
інший Р, зменшується обернено 
пропорційно квадрату відстані між ними 
Гі» і о в середовищі з магнітною 
проникністю и може бути представлена у 
вигляді 
ЧЕ, , ере1І,гоГАЇ, | 4Ї, г, П. 

Тут використана система одиниць Гаусса, 
с - швидкість світла в вакуумі. 

з. Архімеда (рос. закон Архимеда; 
англ. Акгсрітедеап ргіпсіріє) - закон 
статики рідин і газів, відповідно до якого 
на всяке тіло, занурене в рідину (чи газ), 
діє з | боку цієї рідини (газу) 
виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі 
витісненої тілом рідини (газу), 
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напрямлена | вертикально | вгору | і 
прикладена до центра ваги витісненого 
об'єму. Виштовхувальну силу називають 
також архімедовою, або гідростатичною 
піднімальною силою. Якщо вага тіла 
менша за виштовхувальну силу, то тіло 
спливає на поверхню доти, поки вага 
рідини, яка  витіснена | зануреною 
частиною тіла, не стане дорівнювати вазі 
тіла. | Якщо вага тіла більша за 
виштовхувальну силу, то тіло тоне, якщо 
ж вага тіла дорівнює їй, тіло плаває 
всередині рідини. 3. А. - основа теорії 
плавання тіл. Відкритий 0 Архімедом 
(Атсрітеде5) у З ст. до н.е. 

з. Аюї (рос. закон Аюи; англ. Найу'я 
Іаму) - те саме, що закбн раціональних 
відношень. 

з. Біб (рос. закон Био; англ. Віої'8 ам.) 
- визначає кут Ф повороту площини 


поляризації лінійно | поляризованого 
світла, яке | проходить через шар 
некристалічної речовини (рідини або 


розчину в неактивному розчиннику), що 
має природну оптичну активність: Ф - 
Га/Ї:с, де 1 - товщина шару речовини, с - 
його концентрація, || - стала повороту 
(для розчинів позначається в дужках). 
Встановлений Ж.Б. Біо |В. Віої, 18151. 3. 
Б. виражає пропорційність Ф кількості 
оптично активних молекул на шляху 
світлового променя. Значення Гаї 
визначається природою речовини, слабко 
залежить від температури, істотно - від 
довжини хвилі 2 (дисперсія оптичного 
обертання). Вдалині від смуг поглинання 
Го) - 22. 

з. Біб-Савара(-Лапласа) (рос. закон 
Био-Савара(-Лапласа); англ. | Віої- 
Зауагі'5 Гам/) - визначає напруженість 
магнітного поля Н, яка створюється 
прямолінійним сталим струмом ЇЇ. 
Експериментально встановлений Ж.Б. Біо 
І).В. Віо| та Ф. Саваром ЇЕ. Замагі| у 
1820. У більш загальному трактуванні, що 
належить П. Лапласові (Р. ІГаріасе!| (тому 
цей закон часто називається законом Біо- 


ЗАКО 


ЗАКО 








Савара-Лапласа), визначає | поле  аН 
елементарного відрізка струму 14 на 
відстані г від нього: АН -с г |АЇ, г). Тут 
використана система одиниць Гаусса (у 
СІ множник 1/с замінюють на 1/4ЛіІ). 3. 
Б.С. зручний для знаходження сталих чи 
квазістаціонарних магнітних полів. Цим 
законом описується поле швидкостей 
виокремленої вихрової нитки ідеальної 
нестисливої рідини. 

з. Блоха І|закбн 3/2| (рос. закон 
Блоха, закон 3/2; англ. Віосі'5 Пам) - 
температурна залежність  самочинної 
намагніченості М для феромагнетиків в 
області температур Т «« Те (Тс - точка 
Кюрі), що має вигляд М(Т) - М(0)1 - 
ОТ/Те)|, де а - стала, характерна для 
даної речовини. Теоретично отриманий 
Ф. Блохом ГЕ. Віоср|, 1930. Зменшення М 
зі збільшенням температури зумовлено 
порушенням ідеального магнітного 
порядку (який існує при Т - 0 К) за 
рахунок теплового руху атомів. При 
низьких температурах це порушення 
можна представити у вигляді сукупності 
елементарних збуджень  -  магнонів, 
число яких зростає пропорційно Т??. 


з. Ббйля-Марібтта (рос. закон 
Бойля-Мариотта; англ. Воуїе'є Іам/, 
Магіоїе'5я ІЇам) - один з основних 
газових законів, описує  ізотермічні 


процеси в газі. Згідно з з. Б.М., при 
сталій температурі Т об'єм У даної маси 
газу обернено пропорційний його тиску 
р: рУ - соп5і. Встановлений Р. Бойлем 
В. Воуїе| у 1662, у 1676 сформульований 
також Е. Маріоттом ГЕ. Магіойе). Точно 
виконується тільки для ідеальних газів і є 
наслідком рівняння Клапейрона. 

з. Брюстера (рос. закон Брюстера; 
англ. Вкгеумузїег'я Іам/) - співвідношення 
між показником заламу п діелектрика і 
таким кутом падіння  Фь на нього 
природного  (неполяризованого) світла, 
при якому відбите від поверхні 
діелектрика світло стає повністю 
поляризованим. При цьому відбивається 
тільки компонента | Е, електричного 
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вектора світлової хвилі, перпендикулярна 


площині падіння, тобто паралельна 
площині розділу. Компонента Е, що 
лежить у площині падіння, не 
відбивається, а заламується. Це 


відбувається за умови їбфФь - п. Кут Фк 
називається | кутом  Брюстера. 3.Б. 
встановлений Д. Брюстером І|Ю. Вгемузіег| 
у 1815. 

з. Бугера-Ламберта-Бера (рос. закон 
Бугера-Ламберта-Бера; англ. Воприег- 


І атрегі-Веег Їам/) - визначає 
послаблення пучка монохроматичного 
світла | при його поширенні через 
поглинальне середовище, в окремому 
випадку через розчин  поглинальної 
речовини в непоглинальному 


розчиннику. Пучок монохроматичного 
світла інтенсивністю Ір, пройшовши через 
шар поглинальної речовини товщиною |, 
виходить послабленим до інтенсивності І, 
яка визначається виразом І - Іехр(-КІ), 
де Кк, - коефіцієнт поглинання - 
коефіцієнт, що характеризує властивості 
речовини; ЮК, залежить від довжини хвилі 
2. світла, що поглинається, і ця залежність 


називається спектром поглинання 
речовини. 

3. Б.Л.-Б. експериментально 
встановлений | у 1729  П.Бугером 
ГР. Воцвиегі, у 1760 теоретично 


виведений Й.Х. Ламбертом 
У.Н. Татрегії. 

з. Вавілова (рос. закон Вавилова; 
англ.  Маміїоу'є ам) - закон, що 
встановлює залежність квантового виходу 
фотолюмінесценції від довжини хвилі 
збуджувального світла. Згідно з 3. В., 
квантовий вихід сталий при Зміні в 
широких межах довжини хвилі 
збуджувального світла в стоксовій області 
і падає, якщо довжина хвилі 
збуджувального світла лежить в 
антистоксовій області спектральної смуги 
поглинання. Відповідно до сталості 
квантового виходу енергетичний вихід 
зростає зі збільшенням довжини хвилі 


ЗАКО 








ЗАКО З 
збуджувального світла | і | падає в поглинальної спроможності однакове для 
антистоксовій області. всіх тіл і є універсальною функцією 
з. великих чисел (рос. закон частоти (або довжини хвилі) 
больших чисел; англ. Іам/ ої Іагре випромінювання Й абсолютної 


пштбег5) - загальний принцип, у силу 
якого спільна дія | великого числа 
випадкових чинників призводить до 
результату, що майже не залежить від 
випадку. 3. в. ч. виявляється, наприклад, 
у стабілізації частот випадкових подій у 
довгому ряді випробувань, що лежить в 
основі визначення ймовірності. 3. в. ч. 
тісно пов'язаний З ергодичною 
гіпотезою. 

з. випромінювання Віна (рос. закон 
излучения Вина; англ. М/іеп'є гайіаїіоп 
Іам) - закон розподілу енергії за 
частотами у (чи довжинами хвиль 2.) у 
спектрі рівноважного випромінювання 
залежно від абсолютної температури Т, 
що являє собою закон випромінювання 
Планка |для випадку, коли енергія 
фотонів набагато більша за теплову 
енергію частинок речовини. Відповідно 
до з. в. В., спектральна густина енергії 
рівноважного випромінювання за 
шкалою частот у дорівнює: ц,т - (8Л ПУУ 
с?) ехр 1- Пм/КТ), де П - стала Планка, с - 
швидкість світла, К - стала Больцмана, Т- 
абсолютна температура (В. Він (ГМ/. 
М/іепі, 1896). 3. в. В. виведений методом, 
який у неявній формі вводив квантову 
гіпотезу. 

з. випромінювання ШДжинса (рос. 
закон | излучения | Джинса; англ. 
БКауіесієр-еап5 ам) - див. закби 
випромінювання Релея-Джинса. 

з. випромінювання Кірхгофа (рос. 


закон  излучения  Кирхгофа; англ. 
Кігспроб'я дізігіршіоп Іам/) - один з 
основних законів теплового 
випромінювання, що встановлює 
залежність між висиланням і 
поглинанням електромагнітного 
випромінювання тілом певної 
температури. Відповідно до 3. в. К., 


відношення емісійної спроможності тіла 
(поверхні непрозорого тіла) до його 
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температури; ця функція визначається 
законом випромінювання Планка. 

з. випромінювання Планка (рос. 
закон излучения Планка; англ. Ріапск 
дізігібийоп Іам) - закон розподілу 
спектральної потужності рівноважного 
випромінювання  (Є,т або  Єдт), що 
висилається одиницею поверхні 
цілковито чорного тіла в просторовий 
кут 27, залежно від температури Т: 


о 2яВ у" 
с" ехр(ру/ КТ) -1 
в одиничному інтервалі частот, або 





Єут 





«- же? 1 

3 2 ехр(пс/ АКТ) - 1 

в одиничному інтервалі довжин хвиль 
(тут ПО - стала Планка; К - стала 
Больцмана; с - швидкість світла; У, 2 - 
відповідно частота і довжина хвилі 
випромінюваного світла). 

з. випромінювання Релея-Джинса 
(рос. закон излучения Рзлея-Джинса; 
англ. ВауіевіРр-еап5 Шам) - закон 
розподілу енергії в спектрі абсолютно 
чорного тіла залежно від температури: цу - 
(вблм У сд)КТ, де шо - густина 
випромінювання на частоті у. 3. в. Р.-Дж. 
добре узгоджується з експериментом 
лише для малих у (у довгохвильовій 


Є»т же Є,т 


області спектра). Розподіл енергії в 
спектрі цілковито чорного тіла, 
справедливий для всього спектру, 
отримується тільки на основі квантових 
уявлень і описується законом 
випромінювання | Планка,  частинним 
випадком ш якого і є з. в. Р.-Дж. 


Застосовують цей закон при розгляді 
довгохвильового випромінювання, коли 
висока точність обчислень не 
вимагається. 

з. Відемана-Франца (рос. закон 
Видемана-Франца; англ. М/едетапп- 


ЗАКО 


ЗАКО 








Егап7 Іам/) - співвідношення, що пов'язує 


електронну теплопровідність  к з 
електропровідністю с твердих тіл 
(Г. Відеман ІС, Міедетапп|, Р. Франц 


ГА. Егап7|, 1853). Для металів к/с - С, де 
С - ІТ, Т - абсолютна температура, І. - 
універсальна стала, 

названа числом Лоренца. Дійсне 
кількісне обгрунтування з. В.-Ф. одержав 
у теорії металів Зоммерфельда, у якій 


розсіяння електронів вважалося 
ізотропним (І, з (т2/З)(К /е), К - стала 
Больцмана, є - заряд електрона). Із 
сучасної зонної теорії твердого тіла 
випливає, що з. В.-Ф. справедливий і для 
анізотропного пружного розсіяння 
електронів. Експеримен-тально 
підтверджується для більшості 

металів (виняток  - Ве, Мп). Для 


напівпровідників число Лоренца залежить 
від механізму розсіяння носіїв заряду. 
При пружному розсіянні І, - (г - 5/2) (К/ 
е), г о- показник степеня в залежності 
часу вільного пробігу носіїв від їхньої 
енергії (наприклад, для розсіяння на 
йонізованих домішках г - 3/2, див. 
також формула Брукса-Херрінга). При 
непружному розсіянні І, складним чином 
залежить від Т. 

з. відповідних станів (рос. закон 
соответственньтх состояний; англ. Іам/ ої 
соггезропдіпо 5іаге5) - якщо значення 
двох | зі | зведених | величин для 
розглядуваних речовин збігаються, то 


значення | третьої | величини | теж 
збігаються. | Див. також стани 
відповідні. 


з. Всесвітнього тяжіння (рос. закон 
Всемирного тяготения; англ. Іам ої 
ргауіайоп, Мемтіоп'я Їам/ ої єгауїабйоп) 
- закон тяжіння Ньютона в 
нерелятивістській механіці, згідно з яким 


сила гравітаційного притягання двох 
точкових тіл з масами т; і т, обернено 
пропорційна квадрату відстані г між 
ними: Е зх С (ттьг). Тут С - 
гравітаційна стала, / значення якої, 
визначене з експерименту, дорівнює С 
з 6,67:10"" мдкг'с. Закон 
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сформульований І. Ньютоном (Ї. Мемтоп| 


наприкінці 60-х років 17 Ст; 
(опублікований | у | 1687). У більш 
загальному розумінні 


з. В. т. - універсальна властивість матерії 
створювати гравітаційне поле і відчувати 
на собі дію гравітаційних полів. 

з. Гайгера-Наттолла (рос. закон 
Гейгера-Наттолла; англ. Сеібег-Минаїї 


Іам/) - те саме, що закбн Гейгера- 
Наттолла. 
3. Гейгера-Наттолла Їзакбн 


Гайгера-Наттолла | (рос. закон 
Гейгера-Наттолла; англ. Сеірег-Мишаїі 
Іам') - встановлює зв'язок між періодом 
напіврозпаду  (-радіоактивних ядер і 
енергією вилітних д-частинок: 1Є Т5 - А / 
Его Я В. Ес - енергія о-частинок у МеВ, Т5 
- період напіврозпаду, А и В - сталі. 
Х.Гейгер  (Х.Гайгер) 0 ІН.Сеїгег| |і 
Дж.М. Наттолл |).М. Мицай|, 1911-12, 
експеримент; Г.А. Гамов ЇС.А. Сатомі|, а 
також Р. Герні ЇВ. Ситеу| і Е. Кондон 
ГЕ. Сопдопі, 1928, теорія. За допомогою 
з. Г..Н. можуть бути визначені періоди 
напіврозпаду з таких ядер, для яких 
безпосередні вимірювання Та ускладнені. 

з. Гей Люссака ідеальних газів 
(рос. закон Гей Люссака идеальньх 
газов; англ. ЄСау-Ілі55ас'я Іам ої 
ідеа! раз5ез5) - стверджує, що при 
сталому тиску об'єм У ідеального газу 
змінюється лінійно з температурою: У - 
У (1 о б, де У, - початковий об'єм, і - 
різниця початкової та кінцевої температур. 
Коефіцієнт теплового розширення газів й 
з (1/273,15) К" однаковий для всіх газів. 
Закон відкритий незалежно Дж.Л. Гей- 
Люссаком  |).1. Сау-ІГ из5ас), | 1802 і 
Дж. Дальтоном |). Райопі, 1801. 3. Г.-Л.- 
окремий випадок рівняння Клапейрона 
(див. також газ). 

з. Генрі (рос. закон Генри; англ. 
Непгу'5 Іам) - встановлює прямо 
пропорційну залежність концентрації с 
газу, розчиненого при сталій температурі 
в даному розчиннику, від парціального 
тиску р цього газу над поверхнею 


ЗАКО 


ЗАКО 








розчину: с - Гр, де Г - коефіцієнт (або 
константа) Генрі, що залежить від 
температури, різний для різних розчинів, 
а також об'ємних і поверхневих явищ 
одного розчину. 3. Г. - окремий випадок 
закону розподілу речовини між 
розчинами, які не змішуються. 

з. Грюнайзена (рос. закон 
Грюнайзена; англ. Стипеіз5еп геіайоп) - 
встановлює | однакову температурну 
залежність питомої теплоємності Су і 
коефіцієнта теплового розширення й 
твердих діелектриків: а - УСу/ЗК, де К- 
модуль всебічного стиснення (див. 
також модуль пружності), 

у - параметр Грюнайзена |Е. Стипеїзеп, 
19081. Для виконання 3. Г. необхідні 
однакова залежність частот усіх нормальних 
коливань кристалічної решітки (фононних 


мод) від об'єму | У і відсутність 
температурної залежності  К. Закон 
виконується | для кристалів більшості 


чистих хімічних елементів і ряду простих 
сполук, наприклад, галоїдних солей. 

з. Гука (рос. закон Гука; англ. НооК'я 
Іам/) - основний закон теорії пружності, 
що виражає лінійну залежність між 
напруженнями і малими деформаціями в 
пружному середовищі (Р. Гук ЇВ. Ноокі, 
1660). При видовженні стержня 
довжиною | його видовження ЛІ 
пропорційне розтягувальній силі Е: б - 
Еє,, де б: - К/5 - нормальне напруження 
в поперечному перерізі стержня, є: - ДІ/І 
- відносне видовження, 5 - площа 
поперечного перерізу. Стала матеріалу Е 
називається модулем Юнга. Відносна 
зміна поперечних розмірів стержня є» 
пропорційна відносному видовженню: Є» 
- о  уб. о Константа | м називається 
коефіцієнтом Пуассона. При крученні 
тонкостінного трубчастого зразка 
дотичне напруження т у поперечному 
перерізі пропорційне зсуву: 7 - Су, деС- 
модуль зсуву, Уу - кут зсуву. При 
гідростатичному стисканні тіла відносна 
зміна об'єму 0 пропорційна тиску р: 02 - 
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Кр, де К - модуль об'ємної пружності. 
Константи Е, у, С, К характеризують 
пружні властивості матеріалу. 
Узагальнений з. Г. встановлює залежності 
між компонентами тензорів напружень і 
деформацій. 

з. Джбуля (рос. закон Джоуля; англ. 
Зоціе'5 Іам) - закон термодинаміки, 


згідно | з яким внутрішня енергія 
ідеального газу залежить тільки від 
температури і не залежить від його 
об'єму. 


з. | Джбуля-Ленца (рос. закон 

Джоуля- Ленца; англ. Уоціе- І. еп2 Пам/) - 
закон, відповідно до якого кількість тепла 
О, що виділяється у провіднику при 
протіканні в ньому струму, виражається 
формулою: 
О з аї?Ві, де І - сила струму, ЕК - опір 
провідника, 8 - час протікання струму, а 
- коефіцієнт, який залежить від обраних 
одиниць вимірювання. 

з. дисперсії (рос. закон дисперсимй; 
англ. дізрег5іоп Їаму/) - залежність енергії 
квазічастинки від її квазіімпульсу р; ви- 
значає динаміку квазічастинок, у зага- 
льному випадку багатозначна комплексна 
функція змінної р, дійсна частина якої 
визначає швидкість  квазічастинок |і 
тензор обернених ефективних мас, а 
уявна частина - поглинання квазічасти- 
нок. 

з. дії та протидії (рос. закон 
действия и противодействия; англ. Іам/ 
ої асіїоп апа геасіїоп) - див. динаміка. 

з. діючих мас |закон чинних мас! (рос. 
закон действующих масс; англ. Іам/ ої 
та55 асіїоп) - 1) у вузькому розумінні - 
співвідношення між концентраціями 
початкових речовин і продуктів реакції при 
усталеній хімічній рівновазі. 2) у широкому 
значенні 3. д. м. встановлює, що для 
простих хімічних реакцій при даній 
температурі швидкість реакції пропорційна 
концентрації речовин-реагентів у степенях, 
що дорівнюють стехіометричним 
коефіцієнтам реакції. 

з. додавання швидкостей (рос. закон 
сложения  скоростей; англ. Іам ої 


ЗАКО 








ЗАКО З 
сотрозійоп ої уєеїосіїіе5) - у теорії Вина; англ. М/еп'є дізріасетепі Іам/) - 
відносності виражає зв'язок між визначає загальний вигляд розподілу 
значеннями швидкості матеріальної енергії за частотами у (чи довжинами 
точки у двох системах відліку, що хвиль 2) у спектрі рівноважного 
рухаються: "Одна ВІДНОСНО: . ІНШОЇ випромінювання залежно від абсолютної 
прямолінійно їі рівномірно (галілеєві температури Т. Згідно з цим законом, 
системи відліку). ; спектральна густина енергії рівноважного 
з. Дюлонга та Пті (рос. закон 


Дюлонга и Пти; англ. Дриїопе апа Регії 
Іам/) - емпіричне правило, згідно з яким 
атомна теплоємність при сталому об'ємі 
для всіх простих твердих тіл складає 
приблизно 

6 кал-град'"!. 

з. Ейнштейна |закон Айнштайна!| 
(рос. закон Зйнштейна; англ. Еіпзіеіп'я 
Іам/) - основний закон фотохімії, який 
встановлює, що кожен поглинутий фотон 
викликає одну елементарну реакцію, яка 
може бути або хімічною, коли 
відбувається перетворення речовини, або 
фізичною, коли молекула збуджується. 

з. тяжіння Ейнштейна закон 
тяжіння | Айнштайна| (рос. закон 
тяготения Зйнштейна; англ. Еїпзіеїп'з 
Іам/ ої єгауйабіоп ) - див. тяжіння. 

з. збереження електричного заряду 
(рос. закон сохранения злектрического 
заряда; англ. срагєе соп5егуайоп Іау/) - 
те саме, що закбн збереження заряду. 

з. збереження енергії (рос. закон 
сохранения  знергий; англ.  епегру 
соп5егуаїоп ам) - загальний закон 
природи, згідно з яким енергія будь-якої 
замкнутої матеріальної системи при всіх 
процесах, які відбуваються / в ній, 
зберігається, перетворюючись із однієї 
форми в іншу. 


з. | збереження | заряду | Ізакбн 
збереження електричного заряду! (рос. 
закон | сохранения  (злектрического) 


заряда; англ. спагєе сопз5егуайоп ЇІам/) - 
закон, відповідно до якого алгебрична 
сума електричних зарядів усіх частинок 
ізольованої системи не змінюється в 
процесах, що в ній відбуваються. 
Встановлений у 18-му ст. 

з. зміщення Віна Гфбрмула Віна| 
(рос. закон смещения Вина, формула 
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випромінювання за шкалою частот у 
дорівнює шт з М? Е(М/Т), де Е - деяка 
функція від М/Т, конкретний вигляд якої 
визначається | законом випромінювання 
Планка (В. Він ГМУ. М/іепі|, 1893). При зміні 
температури в силу з. 3. В. зберігається 
вигляд функції ц,т за зміщеною шкалою 
частот У/Т - соп5і (чи довжин хвиль 2Т - 
соп5і), звідси назва "3. 3. В.". Найчастіше 
законом зміщення Віна називають вираз 
Ха Т - Б, дер - 0,2898 см.-К - стала Віна. 

з. інерції (рос. закон инерции; англ. 
(СаШеі'8) |ам ов іпегіїа) - закон 
механіки, згідно з яким тіло при 
взаємному зрівноваженні всіх діючих на 
нього сил зберігає стан спокою або 
прямолінійного і рівномірного руху, доки 
прикладені сили не змусять його змінити 
цей стан. Відкритий Г. Галілеєм у 1632, 
сформульований І. Ньютоном у 1687 як 
перший із законів механіки Ньютона. 

з. Капіци (рос. закон Капицьк; англ. 
Каріса'5 Іам/) - емпіричне правило, 
відповідно до якого електричний опір 
полікристалічних зразків | металів у 
сильному | магнітному | полі росте 
пропорційно напруженості магнітного 
поля. Знайшов пояснення у теорії 
гальваномагнітних явищ. 

з. Кірхгофа узагальнений (рос. закон 
Кирхгофа обобщенньгй; англ. 
репегаїгейї Кігспрой"8 Їам/) - 
встановлює зв'язок між спектральними 
густинами  (кореляторами) флуктуацій 
електромагнітного поля, породжуваного 
нагрітими тілами, та | змішаними 
тепловими втратами (у всіх зазначених 
тілах) полів допоміжних джерел. Внески 
у  корелятори від о окремих тіл є 
адитивними. Згідно з 3. К. у., внесок від 
розглядуваного тіла | у  корелятор 


ЗАКО 


ЗАКО 








електричного (магнітного) поля в точках 
хі і х» на частоті со пропорційний 
змішаним тепловим втратам (у 
розглядуваному тілі) полів від точкових 
джерел, розташованих у точках х! і х»; при 
цьому коефіцієнт пропорційності 
дорівнює 2778(,Т), де Т - температура 
тіла, в(о,Т) - |По/2)сів| по/2кТ). За 


наявності декількох тіл, що перебувають 
при різних температурах, використання 3. 
К. у. засноване на припущенні, що 
явищами перенесення (теплопровідністю 
і т. п.) можна знехтувати. 3. К. у. являє 
собою узагальнення класичного закону 
випромінювання Кірхгофа. 

з. Кулбна (рос. закон Кулона; англ. 
СоціотЬ'є Їам) - один з основних 
законів  електростатики, що визначає 
величину і напрямок сили взаємодії між 
двома нерухомими точковими зарядами. 
Згідно з з. К., два точкових заряди 
взаємодіють один з одним у вакуумі з 
силою, пропорційною добуткові величин 
зарядів е; і е», обернено пропорційною 
квадратові відстані г. між ними |і 
спрямованою уздовж прямої, що з'єднує 
заряди: Е » етез/ї?. 

з. Кюрі (рос. закон Кюри; англ. 
Сигіе'5 Іам/) - температурна залежність 
магнітної сприйнятливості Х 
парамагнетика виду Х, - С/Т, де С - стала 
Кюрі, Т - температура. Цьому закону 
підкоряються тільки ті парамагнетики, у 
яких існують іони або молекули, що 
мають відмінний від нуля магнітний 
момент. Закон відкритий П. Кюрі в 1895. 

з. Кюрі-Вайсса |закбн Кюрі-Вейсса| 
(рос. закон Кюри-Вайсса, закон Кюри- 
Вейсса; 0 англ. | Сигіе-М/еі55 84 Гам)  - 
температурна залежність магнітної 
сприйнятливості Ху  парамагнетика виду 
ХИТ) - С/Т - 0). Параметри речовини - 
стала Кюрі С і парамагнітна температура 
Кюрі 80 - відіграють важливу роль у 
поясненні природи магнетизму. 

з. Кюрі-Вейсса (рос. закон Кюри- 
Вейсса; англ. Сигіе-М/еіз5 Іам/) - те саме, 
що закбн Кюрі-Вайсса. 
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з. Ламберта (рос. закон Ламберта; 
англ. І атіегі"'5 Гам/) - закон, відповідно 
до якого яскравість І, дифузної поверхні, 
що розсіює світло, є однаковою в усіх 
напрямках. Сформульований у 1760 році 
І.Г. Ламбертом. Із з. Л. випливає просте 
співвідношення між  світністю М і 
яскравістю: М - лі. Насправді лише деякі 
реальні тіла розсіюють світло без значних 
відхилів від з. Л. навіть у видимій області 
спектру. 

з. Лапласа (рос. закон Лапласа; англ. 
Гаріасе'5 Іам) - прямо пропорційна 
залежність капілярного тиску Др від 
поверхневого натягу с на поверхні 
розділу двох рідин або рідини і газу і від 
середньої кривизни поверхні: Др - с(1/К, 
з 1/В); тут ВК: і В» - радіуси кривизни 


двох взаємно перпендикулярних 
нормальних перерізів поверхні. Один з 
основних законів капілярних явищ. 


Встановлений у 1806. 

з. Ленца (рос. закон Ленца; англ. 
Іепл'з Іаму) - те саме, що правило Ле- 
нца. 

з. малих чисел (рос. закон мальтх 
чисел; англ. Іам/ ої 5таї! пиптРрегз) - те 
саме, що розподіл Пуассбна. 

з. Малюса (рос. закон Малюса; англ. 
Маїц5 Іам/) - залежність інтенсивності 
лінійно поляризованого світла після його 
проходження через аналізатор від кута й 
між площинами поляризації надхідного 
світла й аналізатора ГЕ.І.. Маіцз, 1810), 
І з Ір соз5а, де І, І - відповідно 
інтенсивності світла, що падає на 
аналізатор, та світла, що вийшло з нього 
(див. також поляризація світла). 

з. Мозлі (рос. закон Мозли; англ. 
Мовеїеу'є Іам/) - стверджує, що корінь 


квадратний З частоти у 
характеристичного рентгенівського 
випромінювання атома хімічного 


елементу і його атомний номер 7 
пов'язані лінійною залежністю: 
м 2-5, 


В по? 


то) 


ЗАКО 








ЗАКО 
де К, - стала Рідберга, 5, - стала 
екранування, що враховує вплив на 


окремий електрон усіх інших електронів 
атома, п - головне квантове число 
(Х. Мозлі |Н. Мобеївеу|, 1913). 

з. намагнічення Релея (рос. закон 
намагничивания Рзлея; англ. Вауіеі?|. 


Іам/) - встановлена емпірично 
Дж.В. Релеєм І7.МУ. Вауїеїєб, 18871 
залежність | намагніченості М (або 


магнітної індукції В) феромагнетика від 
напруженості зовнішнього магнітного 
поля Н в області Н » Н. (де Н. - 
коерцитивна сила матеріалу). Для кривої 
початкового намагнічення 3. н. Р. має 
вигляд М - Ку НК КН?, де Коу- обернена 
магнітна сприйнятливість, К - стала 
Релея, знак "З" відповідає Н» 0, знак "-" 
Н х« 0. Усталена петля магнітного 
гістерезису, згідно з з. н. Р., описується 
рівнянням М з (ких 5ОКНи) Ж (В/2(Н С 
Н,), де знак "я" перед другим доданком 
відповідає висхідній гілці гістерезису, а 
знак "-" спадній, Н, - максимальне 
значення магнітного поля. 

з.  однакорозпбділу (рос. закон 
равнораспределения; англ. едшірагіййоп 
Іам/) - те саме, що закбн рівнорозподілу. 

з. Ома (рос. закон Ома; англ. Орт'я 
Там/) - лінійний зв'язок між силою струму 
І на ділянці електричного кола і 
прикладеною до цієї ділянки напругою Ї/ 
(інтегральна форма з. О., ЇС. Обта, 18261): 
С - КІ, де В - коефіцієнт (омічний опір), 
що залежить від матеріалу провідника, 
його геометрії та температури. 

з. Ома узагальнений (рос. закон Ома 
обобщенньшй; англ. репегаїйгед Орт'я 
Їам/) - лінійна залежність для плазми між 
густиною струму | та напруженістю 
ефективного електричного | поля в 
провіднику Е,р, що включає об'ємні сили 
неелектричного | походження (т. зв. 
сторонні сили), які викликають струм. 

з. Паскаля (рос. закон Паскаля; англ. 
Разсаї'5 | ІГам)  - основний закон 
гідростатики, відповідно до якого тиск на 
поверхні рідини, викликаний зовнішніми 
силами, передається рідиною однаково у 
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всіх | напрямках. Встановлений Б. 
Паскалем, опублікований у 1663. 

з. Пашена (рос. закон Пашена; англ. 
Раз5спеп'5я | ам)  - встановлює, що 
найменша напруга запалювання газового 
розряду між двома плоскими 
електродами | є сталою величиною 
(характерною для даного газу) при 
однакових значеннях добутку ра, дер - 
тиск газу, д2 - відстань між електродами 


(Ф. Пашен ГЕ. Разсреп|, 1889). 3. П. - 
окремий випадок закону подібності 
газових розрядів: явища в розряді 


протікають однаково, якщо при збільшенні 
(зменшенні) тиску газу в стільки ж разів 
зменшити (збільшити) розміри розрядного 
проміжку, зберігаючи його форму 
геометрично подібною початковій. 3. П. 
справедливий з тим більшою точністю, 
чим менші р і 4. Див. також потенціал 
запалювання. 

з. площ (рос. закон площадей; англ. 
Іам/ ої агеаз5) - закон руху матеріальної 
точки (або центра мас тіла) під дією 
центральної сили, згідно з яким: а) 
траєкторією точки є плоска крива, яка 
лежить в площині, що проходить через 
центр сили; б) площа, яка описується 
радіусом-вектором точки, проведеним із 
центра сили, росте пропорційно часу, 


тобто точка рухається | зі сталою 
секторною швидкістю. 
з. повного струму (рос. закон 


полного тока; англ. Атіреге'я сігсціїаї 
Іам) - інтеграл по замкнутому контуру 
від напруженості магнітного поля Н 
дорівнює повному струмові, що 
проходить крізь поверхню 5, обмежену 


цим контуром: (ч Му - 5 де і - 
5 


вектор густини повного струму. 

з. | Пуазейля | закон  Хагена- 
Пуазейля | (рос. закон Пуазейля, закон 
Хагена-Пуазейля; англ. Роізеційе'я Гам/) 
- о закон | усталеної течії в'язкої 
нестисливої рідини в тонкій 
циліндричній трубці круглого перерізу. 
Відповідно до з. П., секундна об'ємна 
витрата рідини пропорційна перепаду 


ЗАКО 


ЗАКО 








тиску на одиницю довжини трубки: 


(р - ро) за | ТО (Р- ро) 4" 
нед вро 
об'єм рідини, що протікає за 1 с крізь 
переріз трубки, р і ро - тиск у двох 
перерізах трубки, 4 - діаметр трубки, І - 
відстань між перерізами, ц - коефіцієнт 
в'язкості, 





Кк - т/128И. 

з. Рауля (рос. закон Рауля; англ. 
Вашці'яє Іам) - залежність відносного 
зниження | тиску  парціальної | пари 


розчинника від концентрації розчиненої 
речовини. Відповідно до цього закону, (рі - 
руроз п / (п я пі), де р і рі - тиск 
насиченої пари розчинника над розчином 
і чистим розчинником відповідно, пі п- 
числа  молів розчиненої речовини і 
розчинника (при розрахунку  молів 
потрібно врахувати стан молекул розчину 
-  дисоціацію, асоціацію молекул чи 
збереження їх в індивідуальному, 
цілісному вигляді). 

3. раціональних відношень Їзакон ра- 


ціональності параметрів, закбн цілих 
чисел, закбн Аюї| (рос. закон раци- 
ональньх отношений, закон  раци- 


ональности параметров, закон цельхх 
чисел, закон Аюи; англ. Іам/ ої гаіопаї 
іпдісе5, Їам" ої іпіерег питірег5, Найу"'я 
Там) - один із основних законів кристало- 
графії. Відкритий Р.Ж. Аюі |В.). Найу| в 
1781 р. Якщо яка-небудь грань кристала, 
іменована умовно одиничною, відсікає від 
осей х, у, х, спрямованих уздовж трьох ре- 
бер кристала, непаралельних одній площи- 
ні, відрізки ОН», ОК», ОЇ - умовні осьові 
одиниці, а яка-небудь інша грань відтинає 
від тих же осей відрізки ОН, ОК, ОЇ,, то, за 
з. р. в. , подвійне відношення між цими 
відрізками (параметрами) завжди може 
бути зведене до відношення трьох цілих 
чисел НП, К, І, які є індексами грані, по- 





значуваної символом 
ОН, ОК, ОЇ, 

(р Кк ії: 010 я ВСІ. Це випли- 
ОН ОК ОІ 


ває з того, що грані кристала є сітчастими 
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площинами просторової решітки і в силу 
цього повинні відтинати від осей після 
належного паралельного перенесення від- 
різки, рівні цілому числу дійсних осьових 
одиниць а, Р, с (періодів повторюваності 
уздовж заданих рядів решітки за експери- 
ментальним даними рентгеноструктурного 
аналізу). 

з. раціональності параметрів (рос. 
закон  рациональности  параметров; 
англ. Іам/ ої гайопа! іпаїсе5) - те саме, що 
закбн раціональних відношень. 

3. рівнорозпобділу Їзакон 
однакорозподілу | (рос. закон 
равнораспределения; англ. едшірагіййоп 
Іам) - твердження, згідно з яким у 
класичній | рівноважній статистичній 
системі середня кінетична енергія, яка 
припадає | на | кожен  трансляційний, 
обертальний та коливальний ступені 
вільності, дорівнює 0/2 (0 - КТ); середня 
потенціальна енергія, що припадає на 
кожне гармонічне коливання в системі, - 
теж 0/2. Є прямим наслідком статистичної 
теореми віріалу. 

з. розбавлення (СОствальда) (рос. 
закон разбавления (Оствальда); англ. 
Іам/ ої Фіишііоп) - пов'язує еквівалентну 
електропровідність | розчину слабкого 
електроліту з його концентрацією. 

з. розподільний (рос. закон рас- 
пределительньгй; англ. ді5ігібиійує Гам/) 
- те саме, що розподільність. 

з. синусів Гумбва синусів | (рос. закон 
синусов, условие синусов; англ. 5іпе Іам/) 
- умова, дотримання якої необхідне, щоб 
оптична система давала безабераційне 
зображення малого елемента, 
розташованого перпендикулярно осі. 3. с. 
виражається формулою 5біпи/зіпи" - Вп/п, 
деиіи"'- кути, утворені оптичною віссю 
та променем, що проходить через точку 
предмета на осі в просторі предметів і в 
просторі зображень відповідно; п і п" 
показники заламу середовища по обидва 
боки оптичної системи; В - у/у - лінійне 
збільшення системи. 

з. Стбкса (рос. закон Стокса; англ. 
51оКез" Іам/) - визначає силу опору Е, яка 


ЗАКО 








ЗАКО З 
діє на кулю при її повільному з. тяжіння Айнштайна (рос. закон 
рівномірному поступальному русі в тяготения Зйнштейна; англ. Біпзіеіп'я 


необмеженій в'язкій рідині: Е - блигу, де 
т - коефіцієнт в'язкості рідини, г - радіус 
кулі, у - швидкість її руху. 3. С. 
використовують у  віскозиметрії для 
вимірювання в'язкості рідини. 

з. теплоємності Дебая (рос. закон 
теплобмкости Дебая; англ. Бебує'я Іам/) 
- положення, згідно з яким теплоємність 
Су кристалічної гратки при низьких 


температурах | Т пропорційна  кубові 
температури: 
2 
си, 
5(Пи) 


де К - стала Больцмана, У - об'єм, П - 


стала Планка, у - швидкість звуку. 


з. термодинаміки другий (рос. закон 
термодинамики второй; англ. Іам/ ої 
дергадаїоп ої епегєу, 5есопа Іам/ ої 
Фегтодупатіся) - те саме, що засада 
термодинаміки друга. 

з. термодинаміки 0 перший (рос. 
закон термодинамики первьїшй; англ. 
Пгзі Іам/ ої пегтодупатіс5) - те саме, 
що засада термодинаміки перша. 

з. тертя Ньютона в 
гідромеханіці (рос. закон трения 


Ньютона в гидромеханике; англ. 
Мемлоп'я пчсбіоп Там іп 
Будготесрбапіс5)  - емпірична 


формула, що виражає пропорційність 
напруження тертя (ї) між двома шарами 
в'язкої рідини, яка рухається 
прямолінійно, до швидкості ковзання цих 
шарів, тобто віднесеній до одиниці 
довжини зміні швидкості за нормаллю 
щодо напрямку руху (І. Ньютон, 1687): і 
з р (4ц/у), де и - складова швидкості 
рідини вздовж поверхні, у - координата, 
нормальна до поверхні, Пп - коефіцієнт 
внутрішнього тертя рідини, або 
динамічний коефіцієнт в'язкості (іноді 
його називають просто в'язкістю). Гази та 
рідини, що підкоряються 3. т. Н., 
називаються нормальними, або 
ньютонівськими рідинами. 
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Іам/ ої ргауїкаїіоп ) - див. тяжіння. 

з. тяжіння Ньютона (рос. закон 
тяготения Ньютона; англ. Мемлтоп'я Їам/ 
ої ргауїїатіоп) - див. закбн Всесвітнього 
тяжіння. 

з.  Хагена-Пуазейля (рос. закон 
Хагена-Пуазейля; англ. Роізеційе'я Гам/) 
- те саме, що закбн Пуазейля. 

з. цілих чисел (рос. закон цельх чи- 
сел; англ. Іам/ ої іпіерег питРрег5) - те 
саме, що закбн раціональних відно- 
шень. 

з. | чинних | мас (рос. закон 
действующих масс; англ. Іам/ ої тіа55 
асііоп) - те саме, що закби діючих мас. 

з-ни | Дальтона (рос.  законьїт 
Дальтона; англ. раїйоп'я Їам/5) - закони в 
газових сумішах, згідно з якими: 1) при 
сталій температурі повний тиск суміші 
кількох газів, які хімічно не взаємодіють, 
дорівнює сумі парціальних тисків цих 
газів; 2) при сталій температурі 
концентрація кожного газу, розчиненого у 
даній масі рідини, пропорційна його 
парціальному тискові. 

зони | збереження (рос.  законьті 
сохранения; англ. соп5егуаїоп Іам/5) - 
фізичні закономірності, згідно з якими 
чисельні | значення деяких фізичних 
величин не змінюються з часом у будь- 
яких процесах (іноді у певному класі 


процесів). Найважливішими 3. 3., 
справедливими для будь-яких 
ізольованих систем, є з. з. енергії, 
імпульсу, моменту імпульсу й 


електричного заряду. 

з-ни Кеплера (рос. законьт Кеплера; 
англ. Керіег'5 Іам/5) - емпіричні закони, 
що описують рух планет навколо Сонця. 


1-й з. К. Всі планети рухаються по 
еліпсах, в одному з фокусів яких 
міститься Сонце. 2-й з. К. Площі, 


описувані радіусами-векторами планет, є 
пропорційними часові. 3-й з. К. Квадрати 
періодів обертань відносяться як куби 
їхніх середніх відстаней до Сонця. 


ЗАЛЕ 


ЗАЛИ 








з-ни | Кірхгофа | (рос.  законьі 
Кирхгофа; англ. Кігспрой'я Гам/5) - те 
саме, що правила Кірхгофа. 

з-ни механіки Ньютона (рос. законьт 
механики Ньютона; англ. Мемтоп'я Іам/5 
ої тоїоп) - три закони, що лежать в 
основі т. зв. класичної механіки. 
Сформульовані І. Ньютоном (1687) у 
такий спосіб. 1-й закон: "Усяке тіло 
продовжує утримуватися у своєму стані 
спокою чи рівномірного та 
прямолінійного руху, доки й оскільки 
воно не примушується прикладеними 
силами змінити цей стан". 2-й закон: 
"Зміна кількості | руху пропорційна 
прикладеній рушійній силі і відбувається 
в напрямку тієї прямої, вздовж якої ця 
сила діє". 3-й закон: "Дії завжди існує 
однакова і протилежна протидія, або дії 
двох тіл одне на одне однакові та 
спрямовані з в з протилежні сторони". 
Відповідно з до - сучасних уявлень |і 
термінології, у 1-й і 2-й законах під тілом 
варто розуміти матеріальну точку, а під 
рухом - рух відносно інерційної системи 


відліку. 

з-ни | подібності | (рос.  законьїт 
подобия; англ. з8саййпе Іам/5, 5ітііагісу 
Іам'5)  - властиві таким фізичним 
процесам, у яких характерні фізичні 
величини, будучи функціями інших 


величин (аргументів), залежать не окремо 
від кожної з них, а від певних комбінацій 
аргументів (наприклад, від добутку, 
відношення та ін.). Відповідні з. п. криві, 
відображаючи залежність фізичної 
величини від одного з аргументів, при 
зміні іншого зберігають свою форму, 
залишаючись подібними (див. також 
тебрія подібності). 

з-ни Фарадея (рос. законьт Фарадея; 
англ. Кагадау'я Пам/5) - основні кількісні 
закони електролізу, які виражають зв'язок 
між кількістю електрики і кількостями та 
природою речовин, що зазнають хімічних 
перетворень при проходженні струму. 
Перший з. Ф.: кількість речовини, яка 
зазнала перетворення на електроді при 
проходженні електричного струму, 
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прямо пропорційна кількості пропущеної 
електрики. Другий з. Ф.: відношення ваг 
різних речовин, що зазнають хімічного 


перетворення | на електродах при 
проходженні однакових кількостей 
електрики, дорівнює відношенню 


хімічних еквівалентів цих речовин. Див. 
також числі Фарадея. 

з-ни Френеля (рос. законь Френеля; 
англ. Екезпеї'5 Іам/5) - закони відбивання 
та заламу світла на плоскій нерухомій 
поверхні розділу двух середовищ. 


ЗАЛАМ, -у (рос. преломлениє; англ. 
гейтасііоп). 

з. радіохвиль (рос. преломление 
радиоволн; англ. гафіо уамуе геїтасіїоп) -- 
те саме, що рефракція радіохвиль. 

з. світла (рос. преломление света; 
англ. ері гебгасійоп) - зміна напрямку 
поширення світлової хвилі (світлового 
променя) при проходженні через межу 
розділу двох різних прозорих середовищ. 
Див. також рефракція світла. 

з. хвиль (рос. преломление волн; 
англ. мгаме кеїтасіїоп) - те саме, що 
рефракція хвиль. 


ЗАЛЕЖНІСТЬ, -ості 
зависимость; англ. дерепдепсе). 

з. маса-світність (рос. зависимость 
масса-светимость; англ. пта55-Питіпозігу 
дерепаепсе, та55-ехітапсе Фдерепаепсе) - 
відображає фундаментальну властивість 
стаціонарних зірок, що перебувають у 
тепловій і гідростатичній рівновазі: чим 
більша маса зорі, тим вища її світність І, 
ГА.5. Еддїпртоп, 1921). Див. також 
діаграма спектр-світність. 


(рос. 


ЗАЛИШКИ, -ів, мн. (рос. остатки; 
англ. кетаїп5; (зір) гепппапіз, геїіся; (від 
перегінки)  Іеаміпеє5,  Биїів; (відходи) 
кебібе). 

з. спалахів наднових (рос. остатки 
вспьшек сверхновьтх; англ. зирегпоуа 
гетпапіз, зирегпоуа геїіс5, гетпапізя ої а 
зирегпоуа) - туманності, утворені при 
взаємодії з навколозоряним середовищем 


ЗАПА 








ЗАПИ З 
викинутої під час спалахів наднових шарів  парамагнітних іонів: середнє 
зірок речовини зір. Спалах наднової є значення проєкції орбітального 


результатом вибуху зірки на пізніх 
стадіях еволюції з виділенням енергії 1020 
- 105 ерг. Вибух може призводити або до 
повного розльоту зорі, або до викиду 
тільки її зовнішніх шарів з утворенням 
зоряного залишку спалаху наднової у 
вигляді нейтронної зірки чи чорної діри. 
Властивості з. с. н. і їх спостережувані 
прояви визначаються присутністю 
зоряного залишку і характером взаємодії 
викинутого газу з  навколозоряною 
речовиною. У Галактиці виявлено 
близько 140 з. с. н. Представником з. с. н. 
І типу є  Тіхо  Браге. Зі старих 
галактичних 3. с. н. найдетальніше 
вивчена Петля Лебедя. 


ЗАЛІЗО (рос. железо; англ. ігоп), Бе - 
хімічний елемент МПІ групи періодичної 
системи елементів, атомний номер 26, 
атомна | маса | 55,847; в природі 
представлений | чотирма стабільними 
ізотопами: 9"Бе (5,82 96), Бе (91,66 96), 
57Бе (2,19 96) і 9Ее (0,33 96). Електронна 
конфігурація двох зовнішніх оболонок 
Зз'р'д45. Чисте з. | - блискучий 
сріблясто-білий в'язкий і кувний метал. 
ас-Бе має  об'ємноцентровану кубічну 
решітку (при 20 "С стала гратки 
а - 0,286645 нм); при температурах 910 - 
1400 "С 3. о-ЕКе переходить у уУ-Ке 
гранецентрованою кубічною решіткою (а 
0,364 нм). До точки Кюрі (г - 769 ?С) о-Бе 
є феромагнітним, вище - парамагнітним. 


(95 


"ЗАМОРОЖЕННЯ" (рос. 
"замораживание"; англ. їтеете, Н'еетіпе, 
сріШпє, сопееіайоп, ісіпє, гейтієегайіоп, 


дшмепсріпр). 
"з." орбітальних моментів (рос. 
"замораживание" орбитальньх 


моментов; англ. дшепсріпе ої огрікаї 
апеціаг потепі) - ефект, зумовлений 
дією неоднорідного електричного поля 
кристалічної решітки на рух електронів 
внутрішніх  незаповнених електронних 
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магнітного моменту цих електронів на 
напрямок зовнішнього магнітного поля 
виявляється рівним нулю, внаслідок чого 
їхні орбітальні моменти не дають внеску в 
результовний магнітний момент кристала 
(орбітальні магнітні моменти електронів 
немов "заморожуються" сильним 
внутрішньокристалічним полем, і їхній 
напрямок | не можна змінити більш 
слабкою дією зовнішнього магнітного 
поля). 


ЗАПАС, -у (рос. запас; англ. кебекуе, 
5їосК, з8іо0ге; (характеристика стійкості 
чи міцності конструкції) пзагріп). 

з. міцності в опорі матеріалів 
(рос. запас прочности в 
сопротивлений материалов; 
англ. 58ікепрій тагріп, 5аїегу тагріп, 
Гасіог ої 5аїегу) - характеристика стану 
споруди або її елемента щодо опору 
їхньому руйнуванню. Числове значення 
запасу міцності визначається 
коефіцієнтом 3. м., що залежить від 
методу розрахунку. Напр., коефіцієнт 3. 
м. за напруженням - відношення 
допустимого напруження (межі міцності, 
границі плинності, границі витривалості 
при змінних навантаженнях) до 
найбільшого напруження при заданому 
типі навантажень. 

з. стійкості (рос. запас устойчивости; 
англ. з:абішсу тагеіп, аБб5оїиіе зсабійсу 
тагоїп,  5іпріпр | тагоіп,  таге?іпаї 
згарбішу, згабіШу Тастог) - 
характеристика, що визначає ступінь 
віддаленості | величини діючих на 
конструкцію навантажень від їх 
граничних (критичних) значень, при яких 
відбувається втрата стійкості і тримальна 
спроможність конструкції вичерпується 
(див. також стійкість пружних систем). 
Чисельне значення 3. с. виражається 
відношенням критичного навантаження 
на конструкцію до фактично діючого. 


ЗАПІ 








ЗАПИС,  -у (рос. запись; англ. 
гесогдіпо,  кесогд,  мтіїв, | мтікпо, 
герізігайоп; (обч.) погайіоп; (реєстрація 
інформації) Іор(ріпе); (списку, таблиці) 


епігу). 
з. звуку магнітний (рос. запись звука 
магнитная; англ.  таєпекс  з5о0цпд 


гесогдїпо) - див. звукозапис. 

з. зображення магнітний (рос. запись 
изображения магнитная; англ. таєпеїіс 
уідео  гесогдфіпеє) - запис видимого 
зображення у формі різної залишкової 
намагніченості ділянок  феромагнітної 
стрічки. 

з. звуку оптичний (рос. запись звука 
оптическая; англ. оріїса| | зоцпі 
гесогдїпо) - див. звукозапис. 

з. інформації оптичний (рос. запись 
информации оптическая; англ. оріїсаї 
Іорвіпе) - процеси записування 
інформації, яку переносить оптичне 
випромінювання, а також область науки, 
що вивчає ці процеси. 3. і. о. базується на 
світлоіндукованих процесах у 
реєструвальному середовищі, які 
призводять до зміни стану чи форми 
носія. 

з. зображення  термопластичний 
(рос. запись изображения 
термопластическая; англ. Шекгторіазіїс 
уіфео кгесогдфіпеє) - запис послідовності 
телевізійних сигналів | на | рухому 
термопластичну стрічку. Запис 
виконують шляхом нанесення 
електричного заряду електронним 
променем і наступного нагрівання, при 
якому розподіл потенціалу на стрічці 
перетворюється в розподіл деформацій. 
Одержаний з. з. т. може бути відтворений 
у вигляді оптичного зображення або 
переведений у початкову послідовність 
електричних сигналів. 


ЗАПІЗНЕННЯ (рос. запаздьтвание; 
англ. деіау, Фгає, Іає(біп?), гегагд(айіоп), 


їгаїї). 
з. пливності (рос. запаздьтвание 
текучести, задержка текучести; англ. 


абегПом  адеіау, (сої4) Дом аеіау, 
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уісідіпеє ом  деіау, Йомабійгу еіау, 
Пиїдігу деіау, уіеї4 Чеїіау, уіеідіпе деїау, 
абегПом гає, (сої) Пом/ гає, уіеідіпо 
Пом/ гар, Помабійсу дгає, НиіЧісу Чгає, 
уісід дга?, уісідіпє гає, айегНом/ Іає, 
(со) Ном Іає, уіеідіпе ом (Пає, 
Помабійу Іає, НиіЧігу Іає, уісід Іає, 
уіеїдіпе Іає, абіегПом/ Іарбіпе, (соі4) Пом/ 
Іарєіпе, уісідЧіпє Пом/ Іаєєїпе, Помабішу 
Іаєріпеє, Пиїдігу ІаРеїпр, уїеід Іарєїпе, 
уісідіпеє Іаргєіпє, айегйом гегагаі, (соід) 
Пом  кгегага,  уісіЧфіпє | ом  геіага, 
Помабійу геїагд, Яицідісу геїага, уіеі4 
гегагд,  уіеіЧіпє  кгеїагд,  айегНом 
гегагдаїоп,  (со14) ом  геіагдааїіоп, 
уісідіпеє ом геїагдакіоп, ДПомабішу 
гегагдаїоп, Пиїдіїу кгегагдайоп, уіеід 
геїагдайіоп, уісідіпо геїагдатіоп, 
абегПом/ їгаїі, (сої) Яом/ їгаїї, уісіЧіпе 
Пом/ їгаїш, Помабійсу їгаїї, ЯиіЧісу «гаї, 
уісід ігаїш, уісідіпє їгаї!) - те саме, що 
запізнення плинності. 

з. плинності |запізнення пливності, 
затримка плинності, затримка 
пливності | (рос. запаздьтвание 
текучести, задержка текучести; англ. 
абегПом  деіау, (сої4) ШЯНом  аеіау, 
уісідіпє ом  деіау, Йомабійгу аеіау, 
Пиїдігу деїау, уіеід 4еїау, уіеідіпеє 4еїіау, 
аНегПом гає, (сої) Пом/ гає, уіеідіпо 
Пом/ гар, Помабійсу дгає, НиіЧісу Чгає, 
уісід дга?, уісідіпє гає, айегНом/ Іає, 
(со) Ном Іає?, уіеідіпе ом (Пає, 
Помабійу Іає, НиіЧігу Іає, уісі4 Іає, 
уіеїдіпе Іає, абіегПом/ Іарєбіпе, (со14) Пом/ 
Іарєіпе, уісідіпє Пом/ Іаєєїпе, Помабішу 
Іаєріпеє, Пиїдігу Іарєїпр, уїеід Іареєїпе, 
уісідіпеє Іагєіпє, айегйом гегагаі, (соід) 
Пом  кгеїагд,  уісідіпє | Пом  геїагд, 
Помабійу гегагд, Пиїдіїу гегага, уіеід 
гегагд,  уієіЧіпє  кгеіїагд,  айегНом 
гегагдаїоп,  (со14) ом  геіагдааїіоп, 
уісідіпеє ом геіагдакіоп, ДПомабішу 
гегагдаїоп, Пиїдіїу кгегагдайоп, уіеід 
геїагдайіоп, уісідіпо геїагдатіоп, 
абегНПом/ їгаїі, (сої) Яом/ їгаїї, уісіЧіпе 
Лом гаї, Помабішсу гаї, Яцідігу їгаїї, 
уісід ігаїї, уісіЧіпр ігаїї) - явище, яке 
характеризується тим, що при миттєвому 








ЗАПІ З ЗАРЯ 
(дуже швидкому) прикладенні величини е. Всі елементарні частинки 
напруження, яке перевищує границю мають електричний заряд, який дорівнює 
текучості | при статичному (дуже е або нулю. 
повільному) навантаженні, пластична з. затравковий стала взаємодії 
деформація виникає не тієї ж миті, а затравкова, константа взаємодії 
після закінчення деякого проміжку часу - затравкова) у квантовій теорії 
т. зв. 3. п. Якщо напруження знято до поля (рос. заряд  затравочньги 
закінчення періоду 3. п., залишкових Гконстанта взаймодействия 
деформацій не виникає, тобто матеріал затравочная, постоянная 
деформується пружно. взаймодействия затравочная| в 
квантовой теориий поля; англ. 


ЗАРОДОК, -дка (рос. зародьпи; англ. 
писіец5, 5еей, етігуо, дегт). 

з. кристалізації (рос. зародьшши 
кристаллизации; англ.  писіеця (ої 
сгузгаШабоп), сгузгаїігіпе писіеця) -- те 
саме, що ядро кристалізації. 


ЗАРЯД, -у (рос. заряд; англ. срагре) - 
фізична величина, що є джерелом поля, за 
допомогою якого здійснюється взаємодія 
частинок, які мають цю характеристику 
(електричний заряд, слабкий заряд, 
колірний заряд). 3. називають також деякі 
адитивні фізичні величини, що 
зберігаються (точно або наближено) у 
процесах перетворення частинок, 
зумовлених певними типами взаємодії 
(напр., баріонне число, лептонне число, 
гіперзаряд, дивність). 

з. барібнний (рос. заряд барионнькй; 
англ. Багуоп срагєе), В - те саме, що 
баріонне число. 

з. | електричний | (рос. заряд 
злектрический; англ. еїесігісаї спагее) - 
пов'язане з матеріальним носієм джерело 
електромагнітного поля. Зв'язок з. е. зі 


створюваним полем визначається 
рівняннями Максвелла, взаємодія 
електричного з заряду один з одним 


описується законом Кулона. 
з. елементарний електричний (рос. 


заряд злементарньтй  злектрический; 
англ. еїіетепіагу еїіесігісаї срагєе), е - 
найменший електричний заряд, що 


дорівнює  е з  (4,80298--0,00020)-1079 
одиниць СГСЕ (див. також системи 
одиниць). Заряд, який передається при 
взаємодіях, є завжди цілим кратним від 
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зеед срагее, 5еед сопріїпе сопзіапі) - 
параметр, який характеризує взаємодію 
частинок (полів) без | урахування 
перенормувань. У фізичних процесах з. 3. 
з'являється тільки в сумі з добавками -- 
радіаційними поправками, зумовленими 
поляризацією вакууму. Ця сума утворює 
фізичний (спостережуваний) заряд. 

з. | інваріантний | (рос. | заряд 
инвариантньій; англ. іпуагіапі срагре) - 
одне з основних понять методу 
ренормалізаційної групи у квантовій 
теорії поля. Визначається як добуток 
перенормованих кон-стант зв'язку 
(заряду), | вершинної функції, яка 
відповідає цій константі, і квадратних 
коренів з  безрозмірних  пропагаторів 
частинок, які входять у дану вершину. 

з. лептбнний (рос. заряд лептонньїкй; 
англ. Іеріоп срагрее) - те саме, що число 
лептонне. 

з. магнітний (рос. заряд магнитнькй; 
англ. тарпеїс срагре) - допоміжне 
поняття, що вводиться при розрахунках 
статичних магнітних полів (за аналогією 


з поняттям електричного заряду, який 
створює електростатичне поле). 
Відповідно до класичної теорії 


магнетизму, магнітне поле не має інших 
джерел, крім електричних струмів. Однак 
П.А. Дірак у 1931 висунув гіпотезу про 
існування в природі відосіблених з. м. - 
магнітних монополів; існування останніх 
також передбачається в теорії великого 
об'єднання. Гіпотеза поки що 
експериментально не підтверджена. 


ЗАРЯ 


ЗАСА 








з. нуклбнний (рос. заряд 
нуклонньюй; англ. писі(е)оп срагєе) - 
див. нуклбни. 

з. об'ємний (рос. заряд обьвмнькгй; 
англ. зрасе срагере) - те саме, що заряд 
просторбвий. 

з. просторбвий Ізаряд об'ємний| 
(рос. заряд пространственньй, заряд 
обьбмньїшй; англ.  зрасе | срагре) - 
електричний заряд 4, розподілений в 
об'ємі У так, що його густина р - ад/У є 
скінченною. 

нуль-заряд у квантовій теорії 
поля (рос. нуль-заряд в квантовой 
теориий поля; англ. пи! срагее (его 
срагре| іп диапіцт Їїіе!д гБеогу) 
- прийнята  (жаргонна) назва | для 
властивостей | перетворення | в нуль 
факторів | перенормування константи 
зв'язку. 


ЗАСАДА (законі! 
закон; англ. Іам/). 

з. термодинаміки 0 друга  |закбн 
термодинаміки другий | (рос. начало 
термодинамики второе, закон 
термодинамики второй; англ. Іам/ ої 
дергадаїоп ої епегєу, 5есопа Іам/ ої 


(рос. 


начало, 


Шегтодупатіс5) - один з основних 
законів термодинаміки, що встановлює 
незворотливість реальних 
термодинамічних процесів. 3. т. д. у 


формулюванні Клаузіуса |В. СІай5іцб5, 
1850) твердить, що процес, при якому не 
відбувається ніяких змін, крім передачі 
тепла від гарячого тіла до холодного, 
незворотливий, тобто тепло не може 
самовільно переходити від холодного 
тіла до більш нагрітого | (принцип 
Клаузіуса). 3. т. д. у формулюванні В. 
Томсона (Кельвіна) ГМ/. Тропт5оп, Кеїуіп, 
1851): процес, при якому робота 
переходить у тепло без будь-яких змін 
стану системи, незворотливий, тобто 
неможливо цілком перетворити в роботу 
все тепло, узяте від тіла, не здійснюючи 
ніяких інших змін стану системи 
(принцип Томсона). 
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з. термодинаміки 0 перша  |закбн 
термодинаміки перший | (рос. начало 
термодинамики первое, закон 
термодинамики первьгй; англ. Ніг5ї Іам/ 
ої «Ппегто-.дупатіс5) - закон збереження 


енергії г для термодинамічної системи, 
відповідно | до | якого | робота | може 
відбуватися тільки 


за рахунок теплоти або якої-небудь іншої 
форми енергії (Ю.Р. Маєр |).В. Мауєті, 
1842; Дж. Джоуль (|). Уоціе|, експеримент, 
1843). 3. т. п. можна формулювати як 
неможливість існування вічного двигуна 1- 
го роду, що виконує роботу, не черпаючи 
енергію з якого-небудь джерела. Згідно з 
цією засадою, теплота О, що надається 
системі, дорівнює сумі збільшення 
внутрішньої енергії Ї/ та роботи А, яку 
виконує уклад проти зовнішніх сил: 0) з 
05 - 0) - А. У системах, які обмінюються 
із середовищем речовиною й енергією, у 
з. т. п. слід враховувати енергію 7, яка 
передається при перенесенні маси: О0- 0, 
- ПА. 3.т. п. можна сформулювати 
також за допомогою ентальпії Н - ЦП я 
РУ, тому що 

60- а4Н - УР. Така форма зручна для 
застосування 3. т. п. до стаціонарних 
процесів (див. також ефект Джбуля- 
Томсона). 

з. термодинаміки третя (теорема 
Нерниста| (рос. начало термодинамики 
третье, теорема Нернста; англ. їбіга Іам/ 
ої Шегтодупатіся, Мегп5ії іПеогет) - 


фундаментальне положення 
термодинаміки, яке є узагальненням 
численних спостережень властивостей 


макроскопічних систем і стведжує, що за 
інших фіксованих умов, наприклад, при 
сталих об'ємі й тиску, ентропія системи 
прагне до нуля при наближенні до нуля 
температури. Із з. т. т. випливають кілька 


важливих наслідків: так, при 
абсолютному нулі температури 
обертаються | в | нуль теплоємності, 
коефіцієнт теплового розширення, 
термічний коефіцієнт тиску. Із 3. т. т. 
випливає також висновок про 
принципову  недосяжність цілковитого 


ЗАСЕ 


ЗАТР 








нуля температури. 3. т. т. стосується лише 
рівноважних станів. 


ЗАСЕЛЕНІСТЬ, -ості |населеність| 
(рос. заселенность, населенность; англ. 
рориіагйіоп, осспрапсу, осспраїіоп). 

з. рівня |населеність рівня| (рос. 


заселєнность уровня,  населенность 
уровня; англ. Іеуе| роршіаїіоп, Іеуеї 
осспрапсу, Іеуе| оссираїоп) - число 


частинок в одиниці об'єму речовини, що 
перебувають у певному енергетичному 
стані (на даному енергетичному рівні). 
Див. також рівні енергії. 


ЗАСПОКОЮВАЧІ,  -ів, 
електровимірювальних 
приладах (рос.  успокойители в 
злектроизмерительньх 
приборах; англ. |дДатрегз, даз5проїз5| іп 
еЇ|есітотегтегіпе деуісе85)  - 
пристрої, які гасять коливання рухомої 
частини прилада при переході її в стан 
рівноваги. Поширені повітряні, рідинні та 
магнітноіндукційні 3. 


мн. 15 


ЗАТРАВКА (рос. затравка; англ. 
писіеаїог, іпосиіаїоп, іпосиіапі, 5еедіпе 
агепі; (кристал) зеей, писіеваїог, 
іпосиаїпє  сгузіаї; (для витягування 
скла) Баїє; (при неперервній розливці) 
диптту Баг; (у виробництві цукру) 5еей, 
Хоопе, Гаї5е ргаїп5, 5ееф єгаїп5). 

з. кристалізації (рос.  затравка 
кристаллизации; англ.  писіеця (ої 
сгузгіаїйтайоп),  сгузгайігіпеє  писіец5, 
50 дійсайоп сепіег, 50Пдібсайоп сепіге, 
сгузгаШайоп єгаїп) - те саме, що ядрб 
кристалізації. 


ЗАТРИМКА | (рос. 
(відставання, запізнення) 
Іас(сіпе), гегагд(айоп), 
(захоплення, утримання) 
Нпоїдир; (сповільнення) 
(зупинка) згор(ріпе); 
гідросистемі) дме). 

з. | пливності | (рос.  задержка 
текучести; англ. айкегНом деїіау, (сої) 


задержка; 
деіау, гає, 
їгаїї, Іагепсу; 
епігартепі, 
іпрібіооп; 
(сигналу в 


ансл. 
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Пом  еіау,  уіесіЧіпеє | ом  деіау, 
Помабійу  деіау, Ниїдіїу деіау, уіеід 
деіау, уієїдіпє дйеіау, абегНом гає, 
(сої) Ном' 4гає, уіеіЧіпє ом  адгає, 
Помабішу дгає, Пиїдігу дгає, уіеід Чгає, 
уісідіпе гає, абіегПом/ Іає, (сої) Пом/ 
Іає, уісіЧіпе ом Іає, Помабійгу Іає, 
Пиїдіу Шає, уіесід ар, уіеідіпе ає, 
абегПом Іабє?іпеє, (соі4) Пом/и Іарбіпе, 
уісідіпе Ном/ Іаєріпо, Помабійгу Іар?7дїпе, 
Пиїдіїу Іарєїпо, уісід Іарєїпеє, уіеідіпе 
Іарсбіпо, айегНом  геіагд, (сої) Ном/ 
геїагд, уісіЧіпеє Ном/ геїагд, ЯПомабішу 
гегагд, Ниїдіїу кгеїага, уіеід геїага, 
уісідіпє кгеїагд, абегНом  гегагдайоп, 
(сої) Ном/и геїагдабіоп, уіеіЧіпо НПом/ 
геіагдайоп,  Яомабійу  кгегагдаїіоп, 
Пиїдігу кгегагдайоп, уїеі геіагдайоп, 
уісідіпє 0 геїагдабіоп, абегНом  (їгаїї, 
(со) Яом' їігаї, уісїдіпе ом тгаїїі, 
Помабійу гаї, Ниідісу «гаї, уіїеїд «гаї, 
уїсідіпе гаї) - те саме, що запізнення 
плинності. 


з. | плинності | (рос.  задержка 
текучести; англ. айкегНом деіау, (соій) 
Пом еіау,  уісідіпє | ом  деіау, 


Помабійу  деіау, Ниїдіїу деіау, уіеід 
деіау, уієїдіпє деіау, абегНом гає, 
(сої) Ном' 4гає, уіеіЧіпє ом агає, 
Помабійу гає, Пиїдігу Чгає, уіеід гає, 
уісідіпе гає, абіегПом/ Іає, (сої) Пом/ 
Іає, уісіЧіпе ом Іає, Помабійгу Іає, 
Пиїігу Має, уіесід Іає, уіеіЧіпе ає, 
абегПом Іаєє?іпеє, (соі4) Пом/ Іарбіпе, 
уісідіпе НЙом/ Іаєріпо, Помабійгу Іародїпе, 
Пиїдіїу Іарєїпе, уісід Іарєїпеє, уіеідіпе 
Іарсіпо, айегНом  гегагд, (сої) ом 
геїагд, уігіЧіпеє Ном/ геїагд, ЯПомабішу 
гегагд, Ниїдігу кгеїага, уіеід геїагд, 
уісідіпе кгеїагд, абегНом  гегагдайоп, 
(сої) Ном/и геїагдабіоп, уіеіЧіпо НПом/ 
геіагдайоп,  Яомабійу  кгегагдаїоп, 
Пиїдіїу кгегагдайоп, уїеі геіагдайоп, 
уісідіпє 0 геїагдайіоп, абегНом  їтаїї, 
(со) Яом' їгаї, уіс|діпе ом гаї, 
Помабійу гаї, НиіЧісу «гаї!, уїеїд ігаїі, 
уїсідіпе гаї) - те саме, що запізнення 
плинності. 








ЗАТЯ З ЗАХО 
ЗАТЯГУВАННЯ (рос. затягивание; 3. гравітаційне в 
англ. рийпе). релятивістській теорії 
з. | частоти (рос.  затягивание тяжіння (рос. захват 
частоть; англ. їедицепсу рийіпє) - гравитационньтши в 
явище, при якому самоколивна система з релятивистской теорий 


двома і більше ступенями вільності 
здійснює коливання на одній із двох (або 
кількох) частот, для кожної з яких 
виконано умови самозбудження; причому 
встановлення того чи іншого коливання 
залежить від початкових умов і при зміні 
параметрів автоколивання зберігаються 


на початковій частоті, хоча умови 
самозбудження | вже стали більш 
сприятливими для іншої частоти; 


подальша зміна параметрів призводить до 
стрибкоподібної зміни одного коливання 
іншим з утворенням петлі гістерезису. 


ЗАХИСТ, -у (рос. защита; англ. 
рготїесійоп, 5Ніеі4, 5біеідіпє, шаг, соуег, 
заїериага). 


з. магнітний (рос. защита магнит- 
ная; англ. тарпекіс ргоїесіїоп, птарпегіс 
5НіеіЧіпє, паєпеїозіаїіс 5Піеі|Чіпея) - те 
саме, що екранування магнітне. 


з. | радіаційний | (рос.  защита 
радиационная; англ. гадіайоп 
ргоїесіїоп, кгафйіабоп 5ріеїдіпе) - 1) 


методи послаблення дії йонізувальних 
випромінювань до дозволеного рівня; 2) 
комплекс споруд, що знижує 
інтенсивність випромінювання джерела. 
Основне завдання - забезпечення безпеки 
як персоналу, що працює в полях 
іонізувальних випромінювань, так і людей, 
які ненавмисне зазнають опромінення, за 
рахунок зниження індивідуальних 
еквівалентних | доз | нижче гранично 
дозволених рівнів (див. також норми 
радіаційної безпеки). 


ЗАХОПЛЕННЯ (рос. захват; 
(частоти) захватьтвание; англ. сарішге, 
НоіЧіпє,  іпіегсеріїоп, пір,  рісКкир, 
ріппіпе, арріпе, епігаїптепі, 
епігартепі; (частоти)  ІосК(іпе)-іп, 
Іоскіпє; (мех.) саїср, Біїе, асашізібіоп, 
вхгірріпє, рісКкир). 
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тяготения; англ. ргаунаїоп сарішге 
іп геіагіуізвтіс єгауітатіоп 
гБеогту) - явище захоплення центром 
тяжіння частинки, яка 0 прилітає З 
нескінченності, за | допомогою суто 
гравітаційних ефектів. У ньютонівській 
теорії | тяжіння суто гравітаційне 
захоплення неможливе. Частинка, що 
прилітає з нескінченності, має невід'ємну 
повну енергію, рухається відносно 
центра тяжіння по параболі чи гіперболі і 
знову летить у нескінченність. У 
загальній | теорії з відносності 3. г. 
частинки, що прилітає з нескінченності, 
стає можливим, якщо центром тяжіння є 
чорна діра. 

3. електрбнне (рос. захват 
злектронньшй; англ. еїесігоп сарішге) - 
див. К-захбплення. 


3. носіїв заряду (у 
напівпровідниках) (рос. захват 
носителей заряда (в 
полупроводниках); англ. саггіег 


шарріпє Гіп 5етісопадийстог58|) - 
перехід електрона із зони провідності на 
домішковий рівень у забороненій зоні 
напівпровідника або з домішкового рівня 
у овалентну зону (останній випадок 
зручніше розглядати як перехід дірки 
з валентної зони на домішковий рівень; 
див. також тебрія збина). 

3. радіаційне (рос. захват 
радиационньтй; англ. гадіайоп саріите, 
гаЧіайуе саріите, гайіаїуе абзогріїоп) - 
ядерна реакція, в якій частинка, що 
налітає, захоплюється ядром-мішенню, а 
енергія збудження утвореного складного 
ядра випромінюється у вигляді У-квантів 
(іноді - конверсійних електронів; див. 
також конверсія внутрішня). 3. р. є 
переважним процесом взаємодії з ядрами 
для нейтронів, для інших частинок 
відіграє істотно меншу роль. 








ЗАХО З ЗБУД 

з. частоти (рос.  захватьтвание висловлена С.С. Герштейном і 
частоть; англ. Шедшепсу Іоск(іпе)-іп, Я.Б. Зельдовичем у 1955 та Р. Фейнманом 
їедпепсу ІосКіп?) - явище, яке полягає в ГА. Ееуптаппі і М. Гелл-Манном 


тому, що автоколивна система 
(автогенератор) при дії на неї зовнішньої 
сили, яка періодично змінюється з часом, 
здійснює коливання не з частотою 
автоколивань о, а 3 частотою с, 
зовнішньої дії. 3. ч. здійснюється лише 
завдяки нелінійності та дисипативності та 
має місце за умови, що частоти со і оз не 
надто відрізняються одна від одної. 

К-захбплення (рос. К-захват; англ. 
К-сарішге) - вид бета-розпаду, при якому 
ядро спонтанно захоплює електрон із К- 
оболонки атома й одночасно висилає 
електронне нейтрино. 


ЗБЕРЕЖЕННЯ (рос. 
англ. соп5егуайоп). 
з. аксіального струму часткове у 


сохранение; 


слабкій взаємодії (рос. 
сохранениє аксиального тока 
частичное в слабом 
взаймодействиий; англ. | рагііаї 


соп5егуайїоп ої ахіа| сикгепі іп угеак 
іпгегастіоп) - гіпотеза про те, що 
константа аксіальної слабкої взаємодії без 
зміни дивності мало змінюється (слабко 
перенормовується) сильною взаємодією. 
Ця обставина пов'язана з аномально 
малою масою 7-мезона (т) порівняно з 
масами інших адронів. У гіпотетичній 
межі т, -з» 0 збереження аксіального 
струму стає точним, і реалізується 
хіральна симетрія, а піон виникає як 
голдстоунівський бозон при спонтанному 
порушенні симетрії. Гіпотеза з. а. с. ч. 
висловлена | в | роботах | Й. Намбу 
ГУ. Матри),  М.Гелл-Манна  |М.Сеї)- 
Маппі! і М. Леві ГМ. Іеуу| у 1960. 


з. векторного струму в слабкій 
взаємодії (рос. сохранениєе 
векторного тока в слабом 
взаимодействий; англ. уесіог 
сштепі соп5егуайіоп іп уеак 


іптегастіоп) - властивість збереження 
векторного зарядженого струму адронів, 
який не змінює дивність. Гіпотеза 3. в. с. 
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ІМ. Сей-Мапп| у 1957. Вона лежить в 
основі сучасної теорії слабкої взаємодії. 
3. в. с. дозволяє пояснити універсальність 
векторних констант слабкої взаємодії. 


ЗБІЛЬШЕННЯ (рос. увеличениєе; 
англ. раїп, ргом'їЮ, іпсгеа5е, іпсгетепі, 
епрпапсетепі,  епіагріпо?,  епіагеетепі, 
апртепі(айоп); (наростання) Юиїир; 
(приріст) асскебіоп; (опт.) птаєпійісайоп, 
таєпібуїпє (Гогсе), ромгег). 

з. | оптичне (рос.  увеличение 
оптическое; англ. оріїса| птзаєпійсагйїоп, 
таєпібуїпе роугег) - відношення розмірів 


образу, створюваного оптичною 
системою, до відповідних розмірів 
предмета. Розрізняють такі види 3. 0.: 1) 
поперечне (лінійне) збільшення, яке 


дорівнює відношенню довжини образу 
відрізка, перпендикулярного до оптичної 
осі, до довжини цього ж відрізка; 2) 
кутове | збільшення | - | відношення 
тангенсів кутів нахилу променя відносно 
оптичної осі у просторі образів і 
спряженого йому променя у просторі 
предметів; 3) поздовжнє збільшення - 
відношення довжини образу 
прямолінійного відрізка, розташованого 
вздовж оптичної осі, до довжини самого 
відрізка; 4) видиме збільшення (для 
візуальних | оптичних систем), яке 
дорівнює відношенню розміру образу на 
сітківці | ока, створеного | оптичною 
системою разом з оком, до розмірів 
образу на сітківці при розгляданні цього 
ж предмета неозброєним оком з відстані 
найкращого бачення (25 см). 


ЗБУДЖЕННЯ (рос. возбуждение; 
англ. (елементарне) ехсіїайіоп; (процес) 
ехсінайоп, аріаїоп, асішайоп, Фгіуіпе, 
Хееа, Беї4, Нгіпе, 5кітиіабйоп; (запалення 
дуги) з5каг((іпе); (елн. нагніт) ритір, 
рштріпє; (хвилі) Іацпсбіпе; (ел.) Фгіуе, 
Теедіпе; (антени випромінювачем) 
Шитіпайоп). 








ЗБУД З ЗБУД 

з. | атома | та | молекули (рос. з. коливань  параметричне (рос. 
возбуждениєе атома и молекульі; англ. возбуждениє колебаний 
агопі ог піоіесціе ехсіїайіоп) - квантовий параметрическое; англ.  рагатеїгіс 
перехід атома чи молекули з нижчого ехсіїайоп) - збудження коливань, що 


(наприклад, основного) рівня енергії на 
вищий при поглинанні ними фотонів 
(фотозбудження) або при зіткненнях з 
електронами та іншими частинками 
(збудження ударом). 

з. вібронні в молекулярних 
кристалах (рос. возбуждения 
вибронньте в молекулярньх 
кристаллах; англ. мібгоп ехсіїайоп5) 
- збудження, що складаються з 
електронного молекулярного екситона й 
одного чи декількох внутрішніх фононів. 
Внутрішні фонони відповідають 
коливальним  гілкам кристала, що 
виникають із внутрішньомолекулярних 
коливань при об'єднанні молекул у 
кристал | (див. | також динаміка 
кристалічних решіток). 3. в. у кристалах 
є аналогом | електронно-коливальних 
(вібронних) збуджень вільних молекул. 

з. елементарні (рос. возбуждения 
злементарньте; англ.  аша5і-рагіїсіе5, 
еіетапіагу ехсіїаїіоп5) - збудження, на 
які можна розкласти слабко збуджений 
стан системи багатьох частинок; те саме, 
що квазічастинки. 

3. коливань жорстке (рос. 
возбуждение колебаний жесткоє; англ. 
бага ехсіїаййоп) - режим збудження 
коливань, при якому  самоколивання 
виникають лише при початковому 
поштовху достатньої амплітуди, на 
відміну - від м'якого збудження 
коливань, які | виникають внаслідок 
наявності малих флуктуацій у самій 
автоколивній системі. Див. також 
автоколивання. 

з. коливань м'яке (рос. возбуждение 
колебаний мягкоєе; англ. 50Йї ехсіїаїіоп) 
- режим збудження коливань, при якому 
автоколивання виникають самовільно 
(спонтанно), без початкового поштовху, 
за рахунок флуктуацій, що мають місце у 
коливній системі. 
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настає в коливній системі в результаті 
періодичної зміни величини якого-небудь 
з "коливальних параметрів" системи 
(тобто параметрів, від величини яких 
істотно | залежать періоди власних 
коливань системи). 

з. ступінча(с)те (рос. возбуждение 
ступенчатое; англ. 5іер-Бу-5іер ехсіїайоп) 


- о процес, який складається 3 двох 
послідовних актів | збудження однієї 
частинки, при якому швона спочатку 


переходить у проміжний стан, а в 
результаті додаткової дії - на ще вищий 
рівень. | 3. с. може виникати при 
послідовному поглинанні одним атомом 
двох фотонів або при двох полідовних 


непружних співударах атома з 
електронами. 
3. ядер колективні (рос. 


возбуждения ядер коллективнье; англ. 
соПесіїуе | ех-сітаййоп5 ої писіві) - 
багатонуклонні збудження атомних ядер, 
у ошяких рух окремих нуклонів є 
скорельованим. За енергією з. я. к. можна 
розділити на низькочастотні коливальні й 
обертальні збудження (до енергій »2,5-3 
МеВ) і високочастотні збудження, які 
називаються гігантськими резонансами, з 
енергією | 710 МеВ. В утворенні 
низькочастотних з. я. к. беруть участь 
переважно нуклони частково заповнених 
оболонок, в утворенні високочастотних - 
нуклони із заповнених оболонок. 

3. ядер коливальні (рос. 
возбуждения ядер колебательньге; англ. 
о5сійаїогу  ехсіїакіоп5 ої писіеі) - 
збуджені ядерні стани, в яких нуклони 
здійснюють узгоджений колективний рух, 
що призводить до періодичної залежності 
ядерних властивостей від часу. При 
енергіях збудження  Е нижче порога 
вильоту нуклонів (Е « 7 МеВ) з.я.к. 
проявляються як серії дискретних рівнів, 
подібні | до вібраційних | смуг у 
молекулярних спектрах. При більш 


ЗБУР 


ЗВУК 








високих енергіях з. я. к. спостерігаються 
у | вигляді | широких резонансних 
максимумів у перерізах різноманітних 
ядерних реакцій (гігантські резонанси). 

3. ядра кулбнівське (рос. 
возбуждение ядра кулоновскоєе; англ. 
СопіотЬ писіеця ехсітаїіоп) - збудження 
ядер, які зіштовхуються, викликане 
електромагнітною взаємодією між ними. 
3. я. к. здійснюється навіть при порівняно 
великих (відносно розмірів ядра) відстанях 
між ядрами. 


ЗБУРЕННЯ (рос. возмущение; англ. 


регтиграбйіоп, дійфег, діфегіпо, 
дізтшгБапсе). 

з. адіабатичні (рос. возмущение 
адиабатические; англ. адіаратіс 
регіигбаїоп5) | - збурення станів 
квантової системи під впливом зовнішніх 
умов, що повільно (адіабатично) 


змінюються. 3. а. можуть призводити до 
значної зміни структури самих станів 
(див. також перетин рів-нів). Теорію з. 
а. застосовують для опису зіткнень атомів 
і молекул з електромаг-нітними полями, 
взаємодії різних збуджень у твердому тілі 
і т. д. Метод з.а. протиставляється 
методу раптових збурень (струшуванню). 

з. первинні У ранньому 
Всесвіті (рос. возмущение 
первичнье в ранней Вселенной; 
англ. ргітагу регішгбайоп5 іп еагіу 
Опіуег5е) - те саме, що флуктуації 
первинні. 


ЗВЕДЕННЯ векторів (рос. 
приведение векторов; англ. (мат.) 
гедисіїоп). 


з. сил (рос. приведение сил; англ. 
гедисйоп ої Їогсе5) - перетворення 
системи сил, прикладених до твердого 
тіла, в іншу, еквівалентну їй систему, 
зокрема найпростішу. У загальному 
випадку будь-який уклад сил, що діють 
на тверде тіло, при зведенні до 
довільного центра О, який називають 
центром зведення, замінюється однією 
силою, що дорівнює геометричній сумі 
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сил системи і прикладеною в центрі 
зведення, й однією парою з моментом, 
рівним геометричній сумі моментів усіх 
сил системи відносно центра зведення. 


ЗВИВ, -а (рос спираль англ соїї, 
сиг, уоїше, зсгоїї; (тільки просторовий) 
Неїйх; (тільки плоский) 5паїі; (дефект 
кристала) 5миїгі) - див. спіраль. 


ЗВУК, -у 1 (рос. звук; англ. 50ипа) - 
коливальний рух частинок пружного 
середовища, (газоподібного, рідкого або 
твердого), що поширюється у вигляді 
хвиль (те саме, що хвилі пружні). Термін 
"з." уживається також для позначення 
відчуття, що його викликає дія звукових 
хвиль на спеціальний орган чуття (орган 
слуху) людини і тварин; людина чує звук 
від 16Гц до 16000-20000 Гц. Фізичне 
поняття про з. охоплює пружні хвилі як 
чутного, так і нечутного діапазону 
(інфразвук, ультразвук, гіперзвук). 

з. другий (рос. звук второй; англ. 
зесопа 5оцпа) - слабкозагасні коливання 
температури та ентропії у надплинному 
гелії (Не П, див. також гелій рідкий). 
Існування другого 0 звуку зумовлено 
появою додаткових ступенів вільності в 
Не П в результаті фазового переходу 
гелію у надплинний стан; у звичайних 
середовищах температурні коливання 
загасають на відстанях порядку довжини 
хвилі. Поширення з. д. не супроводжує- 
ться перенесенням речовини, причому 
надплинний і нормальний компоненти 
коливаються в протифазі один відносно 
одного. 

з. нульовий (рос. звук нулевой; англ. 


тего-роіпі | 5оцпа)  -  слабкозагасні 
коливання, що поширюються при 
низьких | температурах | у системі 
вирождених  ферміонів  (Фермі-рідина, 


Фермі-газ), причому довжина вільного 
пробігу квазічастинок набагато більша за 
довжину хвилі. 3. н. являє собою прояв 
коливань функції розподілу 
квазічастинок. 


ЗВУК 








з. у надпливному гелії "Не (рос. звук 
в сверхтекучем гелий "Не; англ. зоипа іп 
зирегНиід "Не) - те саме, що звук у над- 
плинному гелії. 

з. у надплинному гелії "Не Ізвук у 
надпливному гелії "Не| (рос. звук в 
сверхтекучем гелий "Не; англ. 5о0цпд іп 
зирегйшідй "Не) - гідродинамічні хвилі, 
які поширюються у надплинному гелії. 
Згідно з теорією надплинності (надпли- 
вності) Ландау, в рідкому Не П існують 
дві швидкості поширення звуку, У; і Уп, 
що відповідають надплинній і нормальній 
його компонентам. В об'ємі надплин- 
ного гелію можуть поширюватися хвилі 
двох типів - перший звук (ПЗ) і другий 
звук (ДЗ). У хвилі ПЗ у; є у, і в кожному 
елементі об'єму нормальна і надплинна 
маси рухаються разом, у хвилі ДЗ - коли- 
ваються назустріч одна одній. ПЗ - коли- 
вання густини і тиску, ДЗ - теплові хви- 
лі: коливання температури й ентропії. У 
тонких плівках  надплинного гелію 
поширюється третій звук (Т3) - практи- 
чно ізотермічні поверхневі хвилі; істотна 


особливість ТЗ  - випаровування |і 
конденсація гелію при коливаннях. 
Четвертий звук поширюється уздовж 


вузьких капілярів, діаметр яких малий 
порівняно з глибиною в'язкого проникне- 
ння; у цих умовах нормальний рух у 
капілярі цілком затримується тертям об 
стінки (у, -0). П'ятий звук - теплові 
(температурні) хвилі у плівках надплинно- 
го гелію в умовах, коли процеси ви- 
паровування (конденсації) у плівці пригні- 
чені; хвилі п'ятого звуку є адіабатичними. 


ЗВУК, -а 2 мовлення (рос. звук 
речи; англ, зоцпд ої з5зреесп). 


ЗВУКОБАЧЕННЯ (рос. 
звуковидение; англ.  асош5іо-оріїсаї 
ітабіпр, з5оцп уізіоп) - одержання 


оптично видимих зображень предметів за 
допомогою акустичних хвиль. Залежно 
від призначення і використовуваного 
діапазону частот, застосовують пристрої 
з. засновані на наступних принципах: 
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зв'яз 
лінзове 3. при якому для побудови 
акустичного зображення предмета 
використовується звукова оптика 
(акустичні лінзи);  голографічне 3. 


використовує принцип голографії і не 
потребує звукової оптики (див. також 
голографія акустична); локаційне 3. 
засноване на принципах лунолокації. 


ЗВУКОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос. 
звуколюминесценция; англ. зоипа 
Штіпе5сепсе, асошяїіс Шитіпезсепсе) - 
світіння рідини при акустичній кавітації. 
Головна причина світіння - сильне 
нагрівання газу та пари в кавітаційному 
пухирці, яке відбувається в результаті 


адіабатичного | стиснення | при його 
захлопуванні: температура усередині 
пухирця може досягати 10" К, що 


викликає термічне збудження атомів газу 
та пари і свічення пухирця. 


ЗВ'ЯЗНІСТЬ, -ості 
диференціально-геометрична 
(рос. связность дифференциально- 


геометрическая; англ. соппесііоп, 
соппехіоп) - правило, що зіставляє 
кожному  тензору його  коваріантну 
похідну через набір символів 


Крістоффеля; застосовується в рівняннях 
загальної теорії відносності. 


ЗВ'ЯЗОК, -зку (рос. связь; англ. 
Бопа, Бопдіпеє, сопріїпе, ШйпК, ШПпКаре, 
Ьіпдіпе; (сполучення) аз55осіайоп; 
(взаємний) кеіайоп, геіабіоп5рпір; (мех.) 
сопзітаїпі, ге-5ігаїпі; (з'єднання) 
соппесійоп, сопуипсіїоп; (стяжка) (іе, 
5іау, Бгасе год, бе гоф; (стик) сопуипсіоп; 
(елемент конструкції) | Біпдег,  БаїК; 
(будів.) Бапд, Беїє; (в опалубці) бе 5зрасег; 
(комунікація) сопітипісайоп(5), 
теіесот(типісабйопя); (програм) Шгеаа). 

б-зв'язбк (рос. 6-связь; англ. деїа 
Ьопа) - див. дельта-зв'язок. 

л-зв'язбк (рос. т-связь; англ. рі Бопа) - 
див. пі-зв'язбк. 


зв'яз 


зв'яз 








дельта-зв'язбк | |б-зв'язбк| (рос. 
дельта-связь, 6-связь; англ. дена Бопа) - 
тип просторового розподілу електронної 
хмарини, утворений / у" і ау орбітами 
4-електронів. 

з. атомний (рос. связь атомная; англ. 


аїотіс Бопа) те саме, що зв'язок 
ковалентний. 

з. бездротовий (рос. связь 
беспроволочная; англ. мліге-Йгее 
сопітипісатіоп, муігеїе55 
(сопатипісаїоп), м'геїе55 гафдіо) - те 
саме, що радіозв'язок. 

з. | безпрбвідний | (рос. связь 
беспроводная; англ. мліге-гее 
сопттипісабоп, муігеїе55 
(сопатипісаїоп), мл'геїе55 гафдіо) - те 
саме, що радіозв'язок. 

з. | безпрбводбвий | (рос. связь 
беспроводная; англ. млге-Йгее 
сопітипісатїіоп, муігеїе55 
(сопатипісаїоп), м'геїе55 гадіо) - те 


саме, що радіозв'язок. 

з. векторний (рос. связь векторная; 
англ. уесіог Бопд) - наочна модель 
векторного складання орбітальних |і 
спінових моментів у повний момент 
квантової системи (атома, ядра, молеку- 
ли), що характеризує взаємодію 
електронів в атомах та молекулах і ну- 
клонів в атомних ядрах. 

з. водневий (рос. связь водородная; 
англ. пудгореп Бопа) - тип зв'язку між 
атомами, проміжний між валентною і 
невалентною міжатомною взаємодією. 3. 
в. може утворитися за наявності атома Н 
між двома електровід'ємними атомами - 
Е, М чи О, причому з одним із цих двох 
атомів атом водню зв'язаний ковалентним 
зв'язком. Природа водневого зв'язку поля- 
гає в тому, що електронна густина на лінії 
зв'язку О-Н(М-НІ т. д.) зміщується до 
більш електровід'ємного атома О (М і т. 
д.). При цьому протон водню оголюється, 
що сприяє зближенню електровід'ємних 
атомів сусідніх молекул (начебто атома 
водню між ними немає). Наявністю 3. в. 
зумовлена своєрідність структури та 
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фізичних властивостей води і водних роз- 
чинів. 

з. гетерополярний (рос. связь гете- 
рополярная; англ. Пеїегороіаг Бопа) - те 
саме, що зв'язбк ібнний. 

з. | гомеополярний (рос. связь 
гомеополярная; англ. потеороїіаг Бопа) 
- те саме, що зв'язбк ковалентний. 

3. донорно- акцепторний зв'язок 
семіполярний, зв'язбк координаційний, 
зв'язок  напівполярний| (рос. связь 
донорно-акцепторная, связь семиполя- 
рная, связь координационная, связь 
полуполярная; англ. 5етіроіаг Бопа, 
соогдіпаїоп Бопа) хімічний зв'язок 
між двома атомами або групою атомів, які 
зазвичай не мають неспарених електронів, 
здійснюваний за рахунок неподіленої пари 
електронів (пари електронів із анти- 
паралельними спінами) одного атома і 
вільного рівня іншого атома (акцептора). 
Таким чином, одна з частинок такого 
зв'язку є донором пари електронів, а інша 


- акцептором. 
з. електровалентний (рос. связь зле- 
ктровалентная; англ.  еїіесігоуаїепсе 


Бопа) - те саме, що зв'язбк ібнний. 

з. зворбтний (рос. связь обратная; 
англ. Теедбаскі) - вплив результатів якого- 
небудь процесу на його протікання; само- 
вплив, взаємовплив різних ступенів 
вільності динамічної системи. Якщо 
початкове відхилення якої-небудь ха- 
рактеристики процесу від її початкового 
значення призводить завдяки дії 3. 3. до 
подальшого зростання цього відхилення, 
то з. з. називається додатним, а в проти- 
лежному випадку - від "'ємним. 

з. зворбтний від'ємний (рос. связь 
обратная отрицательная; англ. перайіуе 
Іеейраск) - див. зв'язбк зворбтний. 

з. ібнний (з. йобнний) |зв'язок 
електровалентний, зв'язбк гетерополя - 
рний| (рос. связь мионная, связь зле- 
ктровалентная, связь гетерополярная; 
англ. | іоп(іс) | Бопа,  іоп(іс) | пк, 
еіесігоуаїепсе Бопа, Пекегороїаг Бопа) - 
хімічний зв'язок, зумовлений перенесенням 
валентних електронів із одного атома на 


зв'яз 


зв'яз 








інший з утворенням додатних і від'ємних 
іонів та виникненням електростатичної 
взаємодії між ними. Характерний для 
сполук металів із типовими неметалами, 
наприклад для йонної молекули МАСІ. 

з. ковалентний |зв'язбк атомний, 
зв'язок  гомеополярний| (рос. связь 
ковалентная, связь атомная, связь 
гомеополярная; англ. сомаїепі Бопа, 
аготіс Бопд, потеороїаг Бопа; від лат. 
со- - сукупно і уаїеп5 - такий, що має 
силу) - хімічний зв'язок, який виникає 
між двома атомами при усуспільненні 
приналежних їм електронів. Ковалентни- 
ми зв'язками з'єднані атоми в молекулах 
простих газів (Н., СІ» та ін.) і сполук (Н.О), 
а також атоми багатьох органічних моле- 
кул. Насправді суто ковалентний зв'язок 
може мати місце тільки в гомеополярних 
молекулах, таких як Н», О», М) та ін. У гете- 
рополярних молекулах, крім обмінних сил, 
виникають додаткові сили електростати- 
чного притягання, тому хімічний зв'язок 
має частково ковалентний, частково йон- 
ний характер. 

з. координаційний (рос. связь ко- 
ординационная; англ. соогдіпайоп 
Ьопа) - те саме, що зв'язок дбнорно- 
акцепторний. 

з. металічний (рос. связь металличе- 
ская; англ. тегаййс Бопа) - різновид 
гомеополярного хімічного зв'язку, що 
реалізується в металах і сплавах. Від'ємно 
заряджений електронний газ утримує 
додатно заряджені йони металу на певних 
відстанях один від одного. 

з. напівполярний (рос. связь полу- 
полярная; англ. 5етіроіаг Бопа) - те 
саме, що зв'язбк дбнорно-акцепторний. 

з. оптичний (рос. связь оптическая; 
англ. орійса| сопітипісайоп) - передача 
інформації за допомогою електромагніт- 
них хвиль оптичного діапазону. Особли- 
вістю оптичних інформаційних систем є 
велика пропускна спроможність, 
зумовлена високим значенням частоти- 
носія, і, отже, можливістю передачі вели- 
ких обсягів інформації з великою швидкі- 
стю (с). 
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з. подвійний (рос. связь двойная; 
англ. дфошБіе Бопа) - тип ковалентного 
хімічного зв'язку, який здійснюється дво- 
ма парами електронів. 

з. полярний (рос. связь полярная; 
англ. роїаг Бопа) - хімічний зв'язок, який 
характеризується сталим дипольним мо- 
ментом, що утворюється внаслідок розбі- 
жності центрів ваги від'ємного заряду 
електронів і додатного заряду ядер. 
Більшість ковалентних і всі донорно- 
акцепторні зв'язки є полярними. 

з. потрійний (рос. связь тройная; 
англ. їгіріе Бопа) - хімічний зв'язок між 
двома атомами, який здійснюється трьо- 
ма парами валентних електронів. Див. 
також зв'язки кратні. 

3. рассела-Саундерса ІЇзв'язбк 
нормальний, І5-зв'язбк| (рос. связь 
Рассела-Саундерса, связь нормальная, 
15-связь; англ. Виз5е| -5оппдекя5 Бопа, 
погта! Бопа, І.5-Бопа) - у теорії ато- 
мних спектрів - схема додавання орбіта- 
льних і спінових моментів електронів, що 
найчастіше здійснюється для складних 
атомів. Запропонована Г.Расселом | 
Ф. Саундерсом у 1925 р., незабаром після 
відкриття спіну електрона. Відповідно до 
з. Р.-С., орбітальні моменти І окремих 
електронів складаються у повний орбіта- 


льний момент Р 7 | І, 


а їх спінові мо- 


менти 5; - у повний спіновий момент 
5 - 5 
І 
механічний момент електронів атома 7 - 
І, - 5. Відповідно рівні енергії атома ха- 
рактеризуються квантовими числами І, 5 
і ), а зв'язок моментів позначають як 15- 
зв'язок. 3. Р. - С. має місце, коли магнітна 
спін-орбітальна взаємодія мала порівняно 
з електростатичною взаємодією 
електронів. За цих умов моменти 5 і І, на- 
ближено є сталими руху, тому квантові 
числа 5 і І являють собою добру на- 
ближену характеристику станів. 
з. розподілений зворбтний (рос. 
связь распределенная обратная; англ. 
дізігібитей Геедрасі) - зворотний зв'язок 


і, що потім утворюють повний 


зв'яз 


ЗІМ'Я 








у деяких типах лазерів, у яких оптичний 
резонатор утворюється завдяки 
просторовій неоднорідності активного 
середовища (замість дзеркал). Звичайно 3. 
р. з. створюється за допомогою періоди- 
чної модуляції показника заламу (чи 
коефіцієнта підсилення) або періодичної 
просторової зміни перерізу оптичного 
хвилеводу (у тонкоплівкових лазерах). 

з. семіполярний (рос. связь семи- 
полярная; англ.  5етіроіаг  ЮБопа, 
соогдіпайоп Бопа) - те саме, що зв'язок 
дбнорно-акцепторний. 

з. хімічний (рос. связь химическая; 
англ. Спетісаї Бопа) - зв'язок між атомами, 
який виникає в результаті того, що 
електрони двох різних атомів чи груп ато- 
мів стають спільними для цих атомів чи 
груп (гомеополярний зв'язок). Можливість 
такої концентрації електронної хмарини 
пояснюється обмінною взаємодією. Сили, 
що призводять до так званого гетерополя- 
рного хімічного зв'язку, мають кулонівське 
походження. 

пі-зв'язбк |л-зв'язбк | (рос. пи-связь, 
т-связь; англ. рі бопа) - хімічний зв'язок, 
утворений л-електронами. 

зв'язки  макроергічні (рос. связи 
макрозргические; англ. епегру  гіср 
Бопа, рієрп-епегєу Бопа) - зв'язки в моле- 
кулах ряду біохімічно важливих сполук, 
при гідролізі яких звільняється значна кі- 
лькість енергії. Основний представник 
сполук із макроергічними зв'язками - 
аденозинтрифосфорна кислота (АТФ). 


зв'язки | механічні | (рос. связи 
механическиєе; англ. тесрапісаї! Бопадз) - 
обмеження, які | накладаються | на 


положення або рух системи матеріальних 
точок у просторі. Прикладами таких 3. м. 
є: поверхня, по якій ковзає або котиться 
тіло, нитка, на якій підвішено тягар, 
шарніри, що сполучають ланки механізму 
тощо. 

зв'язки між електричними кблами 
Їзв'язки між електричними контурами! 
(рос. связи между злектрическими це- 
пями, связи между  злектрическими 
контурами; англ. сігсиії сопріїпе5) - 
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зв'язки, які здійснюють передачу потуж- 
ності змінного струму з одного кола в інше. 
Розрізняють такі з. між е. к.: індуктивний 
або трансформаторний, кондуктивний або 
автотрансформаторний, ємнісний 
(конденсаторний), гальванічний (реостат- 
ний), електронний, змішаний та щілин- 
ний (в області НВЧ). 

зв'язки | між електричними  кбф- 
нтурами (рос. связи между злектриче- 
скими | контурами; англ. сігспії 
сопріїпе8) - те саме, що зв'язки між 
електричними кодлами. 

ЗГОРТКА (рос. свертка; англ. (мат.) 
сопуоішіоп). 

з. функцій Д(У і БО (рос. свертка 
функций /(х) и Б(Х); англ. сопуоїшіоп ої 
Писіїоп5 Б(х) апа Б(х)) - функція 

ФІХ) з 


по-УубОУ. 
2 


Якщо Б і і є густинами ймовірності 
незалежних випадкових величин 8 і т, то 
з. ф. є густиною ймовірності випадкової 
величини 5 4 т. Аналогічну властивість 
має з. ф. стосовно перетворення Фур'є та 
перетворення Лапласа. 


ЗЕМЛЯ (рос. Земля; англ. Багій) - 
третя від Сонця планета сонячної 
системи. Середня відстань від Сонця 
149,6 млн. км (1 а. о.), ексцентриситет 
орбіти е-0,0167, період обертання по 
орбіті - 365,24 середньої сонячної доби, 
період обертання навколо осі - 23 год 56 
хв 4,1 с. Форма 3. - геоїд: внаслідок 
обертання її фігура близька / до 
еліпсоїда, вона сплющена з полюсів і 
розтягнута в екваторіальній зоні. 
Середній радіус 3. - 6371,032 км, маса 
5,976 102 кг. 3. має магнітне поле (див. 
також магнітосфера Землі). Існування у 
3. цього поля пояснюється ефектом 
гідромагнітного динамо в її рідкому 
металевому ядрі (див. також магнетизм 
земний). 


ЗЕРНО (рос. зерно; англ. ртаїп, 5еей; 
(фотоемульсії, хлібне) сокп). 








ЗІР З ЗМІН 
3. кристалізації (рос. зерно ня. При з. п. зорове сприйняття формує- 
кристаллизации; англ.  сгузікайігайіоп ться паличковим апаратом сітківки, у 


єгаїп) - те саме, що ядрб кристалізації. 


ЗІВЕРТ, -а, Зв (рос. Зиверт, Зв; англ. 
Длуегі, 7М) - одиниця еквівалентної дози 
випромінювання, рекомендована 16-0ю 
Ген. конференцією з мір і вагів (1979). 1 
Зв - 1 Дж/кг -10 9? бер. 


ЗІМ'ЯТТЯ (рос. смятие; англ. Беагіпе 


(Тайиге),  сойар5е) - вид місцевої 
пластичної деформації, викликаної 
стисненням твердих тіл у місцях 
контакту. 


ЗІР, род. збру (рос. зрение; англ. 
мізіоп) - спроможність людини 
сприймати світло від різних предметів у 
вигляді особливих відчуттів яскравості, 
кольору та форми, які дозволяють на 
відстані одержувати інформацію про 
навколишню дійсність. Основні функції 
3. характеризують статистично 
усередненими параметрами. Поріг 
чутливості після тривалої  темнової 
адаптації досягає 107 кд/м?. Пропускна 
спроможність  з3., тобто кількість 
інформації, яка може бути сприйнята і 
перероблена | апаратом (включаючи |і 
мозок) в одиницю часу порядку 15 - 17 
біт. Роздільна спроможність ока є такою, 
що при середніх - яскравостях воно 
розрізняє решітку з кутовою частотою 
штрихів 1/30" при контрасті 80 - 90 90, 

з. кольорбвий (рос. зрение цветноге; 
англ. соїо(п)г уізіоп) - спроможність 
органа зору зазнавати кольорових відчут- 
тів. 3. к. протиставляється монохромати- 
чному, одноколірному зору, коли різні 
випромінювання сприймаються за 
ознакою світліше-темніше. 3. к. забезпе- 
чується наявністю в органах зору зорових 
пігментів, чутливих до випромінювань 
різного спектрального складу. Див. та- 
кож зір. 

з. присмеркбвий (рос. зрение сумере- 
чное; англ. ім'ійРНі уізіоп) - зір при ни- 
зькій освітленості об'єктів спостережен- 
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зв'язку з чим відсутнє кольорове бачення, 
але чутливість ока зростає у 107-107 разів. 


з. | просторбвий (рос.  зрение 
пространственног; англ. зрасе уізіоп, 
зрайаї уізіоп) - спроможність на око 


визначати відстані до предметів і їхнє 
взаємне розташування вздовж осі зору. 

з.  стереоскопічний (рос. зрение 
стереоскопическое; англ.  5іегео5соріс 
мізіоп) - особливість зору, згідно з якою 
бачення двома очима дозволяє розрізняти 
відстані | між  різновіддаленими від 
спостерігача предметами чи деталями 
одного предмета і внаслідок цього бачити 
предмети чи навколишній простір 
об'ємними. 


ЗІРКИ, род. зірбк, мн. (рос. звіздьг; 
англ. 5їаг58) - див. збрі. 


ЗЇТКНЕННЯ (рос. столкновениєе; 
англ. соШізіоп, епсопшпіег, ітрасі, Нії, 
ітріпретепі, Рошіпе). 

з. (нуклбнів (рос.  столкновение 
нуклонов; англ. сойізіоп ої писі(е)оп5) - 
взаємодія нуклонів надхідного пучка З 
нуклонами мішені. При пружному 
зіткненні змінюється напрям руху, спін 
нуклона, при непружному - утворюються 
нові | частинки. | Непружне 3. н. 
спостерігається при високих енергіях, які 
перевищують деяке порогове значення, 
характерне | для | даного процесу. 
Особливості з. н. описує теорія сильних 
взаємодій. 

з-ння атомні (рос. столкновения 
атомньте; англ. акотіс  соЙізіоп5) - 
процеси взаємодії рухомих частинок, в 
результаті яких структура і стани ядер не 
змінюються. 3. а. поділяються на пружні, 
коли сумарна кінетична енергія частинок 
зберігається при взаємодії, і непружні, при 
яких змінюється їх внутрішня енергія. 3. 
а. відіграють суттєву роль у явищах 
перенесення, в електричних розрядах у 
газах, у фізиці плазми, в процесах іонізації 
газів, фотойонізації. 


ЗМІН 


ЗМІЩ 








ЗЙОМКА (рос. сьбмка; англ. зигуеу, 
зигуеуїпе; (тлв) 5рпої, 5пооїїпе, соуегаре; 
(кфт) збої, 5Ппообіпо; (фотографічна) 
ехрозите; (геод.) тарріп?). 

з. магнітна (рос. сьбмка магнитная; 
англ. тарпеїс  5игуеу, шарпегіс5) - 
вимірювання значень магнітного поля 
Землі для вивчення його просторового 
розподілу. 


ЗМІННА, род. змінної 
переменная; англ. уагіабіе). 

змінні колективні (рос. переменньте 
коллективньг6"е; англ. соїесіїуе уагабіе5) 
- динамічні величини, що описують такі 
бозе-збудження статистичних систем, які 
являють собою колективний рух усіх 
частинок системи. Колективні збудження 
характерні для більшості статистичних 
систем (із великим числом М частинок, 
що взаємодіють одна з одною); у ряді 
випадків окремому такому збудженню 
можна зіставити з хвильовий процес, 
параметри якого визначають 3. к. 
Наприклад, для оператора густини числа 
частинок 


от) -) зр -ті), ГР/ г) о М 
його банні 
ру 7 ГР( г) ехр( -йкг) доз 9 ехрі| -їки, 
є з. к. яка відповідає зі густини 3 
хвильовим вектором К. 


(рос. 


ЗМІЦНЕННЯ (рос.  упрочнение; 
англ, 5іжепрібепіпе, Ппагдепіпр). 


з. | металів | (рос. | упрочнение 
металлов; англ. теїаї 5ігепрірепіпе, 
теїа! Багдепіпо) - явище підвищення 
опору металів і сплавів пластичній 
деформації, яке досягається шляхом 
утруднення | руху дислокацій і їх 


розмноження. 3. м. може бути викликане 
термічними, пластичними та 
радіаційними впливами, легуванням |і 
введенням у металеву основу сторонніх 
дисперсних вкраплень. 
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ЗМІШАННЯ (рос. смешениє; англ. 
тіхіпе, тіхішге). 

з. кольорів (рос. смешение цветов; 
англ.  соїо(ц)г  тіхіпр) - результат 
складання випромінювань різних 
кольорів, які потрапляють на одне і теж 
місце сітківки ока (адитивне з. к.), або 
результат трансформації, що відбувається 
при послідовному проходженні 
випромінювання через ряд кольорових 
світлофільтрів (субтрактивне 3. к.). 

ЗМІШУВАЧ, -а у радіотехніці 
(рос. смеситель в радиотехнике; 
англ. тіхег, Феїесіог) - перетворювач 
частоти, що містить нелінійний елемент, 
у школі якого виникають коливання 
проміжної частоти, що дорівнюють 
різниці або сумі двох частот, які 
подаються. 


ЗМІЩЕННЯ (рос. смещениє; англ. 
ді5ріасетепі,  5Прібі, | 5пійіпє  (піобіоп), 
оНб5еї, оН5еніпя, дізіодоетепі, ді5іодоіпе, 
Поаї; (відхилт) Ьіазє; (відхід) агіїї; (повільна 


зміна)  мападег;  (ел.)  Біаз8, Ніавіпе, 
(міжмолекулярне)  8їррає?е; (частоти, 
фази) до ризбіпе; (постійна помилка) 
зузіетаїс екгог; (гірн.) НЮеауе; (незбіг) 
тізайептепі). 

з. гравітаційне (рос.  смещение 
гравитационноге; англ.  вгамігайіопаї 
дізріасетепі) - зміна частоти 


електромагнітного випромінювання при 
його поширенні в гравітаційному полі. 
Див. також зміщення червбне. 

з. меж доменів (рос. смещениє 
границ доменов; англ. (дотаїп-)мааїї 
дізріасетепі) - переміщення межового 
шару між дотичними доменами з різною 
орієнтацією векторів самочинної 
намагніченості | І. У цьому шарі 
елементарні магнітні моменти  (спіни) 
мають орієнтацію, перехідну між 
напрямками І, сусідніх доменів. 

з. | частинок  коливальне (рос. 
смещение частиц колебательноге; англ. 
о5сійатогу | рагіїсіє 0 ді5зріасетепі) -- 

















ЗМІЩ З ЗНАЧ 
зміщення | частинок | 5 | середовища ЗНАЧЕННЯ (рос. значение; англ. 
відносно середовища в цілому, зумовлене маїше; (величини) тавпіїиде; (слова, 
проходженням звукової хвилі. У виразу) зепее). 
гармонічній хвилі виду рі 2 рь(г)ехр(-іоої) з. власні (рос. значения собственньке; 
1 1 англ. еірепуаїшез, пашга!  уаїше5, 
ба--туУЗ оо ргай р, | г) ехр| -Їож) ; срагасіегізіїс уаїше8). Для квадратної 
пзеон матриці А 2 |акі| (і, К 2 1, 2, ..., п) - це 
в плоскій рухомій гармонічній хвилі корені 2, характеристичного рівняння 
5 з -р/(іорс) (у - коливальна швидкість матриці 4еї (А - М) є Фек ак - ЛбцІ| 2 0. 3. 


частинок, о - 27 Ї - частота звуку, р - 
звуковий тиск, р - густина середовища, с 
- о швидкість звуку, г - просторова 
координата). При всіх досяжних 
інтенсивностях звуку 5 «4 2, де 2 - 
довжина звукової хвилі. 

з. червбне (рос. смещение красное; 
англ. кед 5пін) - збільшення довжини 
хвилі монохроматичного компонента 
спектру джерела з/ випромінювання в 
системі відліку спостерігача порівняно з 
довжиною хвилі цього компонента у 
власній системі відліку. Причиною з. ч. 
може стати ефект (Допплера або (і) 
відмінність напруженості поля тяжіння в 
точках висилання і реєстрації 
випромінювання - 3.ч.гравітаційне. 


ЗМОГА (рос. сила; англ. ромлег, 
5ітепціЮ, іпіепіїу; (роздільна сарабійгу, 
абійгу, сарасіїу) - див. сила в оптиці. 


ЗМОЧУВАННЯ (рос. смачивание; 
англ. мейіпе,  ЧФатрепіпє,  Фатріпє, 
угаїегіпє) - прояв взаємодії молекул на 
трифазній межі співіснування твердої, 
рідкої та газоподібної (або 2-ї рідкої) фаз, 
що виражається в розтіканні рідини по 
поверхні твердого тіла.  Непрямим 
результатом змочування може бути також 
зміна кривизни вільної поверхні рідини 
при контакті з твердою стінкою. 


ЗНАМЕНЬ, -я (рос. символ; англ. 
зутрої, сіррпег, 5ієп, поїе, гоКеп, Іекіег, 
Іороргат (те), срагасіег, рії, іпдісайоп) 
- див. символ. 
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в. лінійного оператора Т - набір чисел 2 
таких, що або оператор Т - 21Ї не має 
оберненого, або оператор (Т - МУ! 
необмежений, а множина його значень 
щільна. У 1-му випадку 2. належить до 
дискретного, у 2-му - до неперервного 
спектру оператора  Т. У лінійному 
просторі, в якому діє оператор Т, при 
цьому існує власний вектор а: Та - Ла. 3. 
в. ядра К(х, ) однорідного інтегрального 
рівняння Фредгольма - 


ФО - Х ДК (х, г) Фк) г - 


дійсні або комплексні значення 
параметра 2, при яких рівняння має 
нетривіальні 0 розв'язки. У квантовій 
механіці  спостережуваним фізичним 
величинам ставляться у відповідність 
лінійні ермітові оператори, що діють у 
просторі векторів з стану (хвильових 
функцій). 3. в. ермітового оператора 
завжди дійсні. 3. в. являють собою ті 
значення | фізичної величини, яка 
відповідає даному оператору, що можуть 
бути одержані в результаті вимірювання 
цієї величини на досліді. 

з. дійове змінного струму 
або напруги (рос. | значение 
действующее переменного  тока 
или напряжения; англ. мікіша! уаїше 
ої ашегпагіпе сигтепі ог 
уоітаве)- те саме, що значення діюче. 

з. діюче |значення дійове, значення 
чинне, значення ефективне! 
змінного струму або напруги 
(рос. значение действующее |значение 
зффективное| переменного тока 
или напряжения; англ. мікіша! уаїше 








ЗНАЧ З ЗОБР 
ГеНесіїуе  уаїше) ої  аїтегпакіпе дегидрированиєе; англ. депудгорРепайоп) 
сиггепі ог удоісгаре) - середнє - те саме, що дегідрогенізація. 


квадра-тичне за період значення змінного 
струму (напруги) 





11 
І«Ц|АД'аї, 
То 
де і - миттєве значення струму, Т - 
період. 

з. ефективне змінного струму 
або напруги (рос. значение 
зффективное переменного  тока 
или шнапряжения; англ. еНесіїуе 
уаше ої аїгегпагіпе сиггепі ог 


уоїгаве)- те саме, що значення діюче. 

з. інтеграла головне (рос. значение 
интеграла главное; англ. ргіпсіраї уаше 
ої іпіеєгаї) - значення  невласного 
інтеграла, регуляризованого за Коші. Для 


головного значення інтеграла 
використовують такі позначення: 
РФУ . р. Ф (скорочення від  Уаїейг 


ргіпсіраїе запропоновано А. Коші |А. 
Саипспу!|). Моделі, які використовуються 
для опису фізичних явищ, як правило, 
ідеалізують реальність, відкидаючи 
несуттєві чи ускладнювальні деталі. При 
математичній обробці таких моделей і 
виникають невласні інтеграли. 

з. середнє випадкової 


величини (рос. значение  среднее 
случайной величинь!; англ. 
ауегаре ої ізігібшііоп, ргобабійзгіс 


ауегаре, теап ої дізігібшіоп, роршакоп 
теап, шпіуег5е теап, ауегає?е (уаїше), 
теап уаше, штеап оБз5егуабйоп, сепігаї 
їепдепсу, тідуаше) - те саме, що 
сподівання математичне. 

з. чиннезмінного струму або 
напруги (рос. значение действующее 
переменного тока или 
напряжения; англ. уігщша уаїе ої 
аїегпатіпе сиггепі ог уосігаве) 
- те саме, що значення діюче. 


ЗНЕВОДНЕННЯ 
дегидрогенизация, 
дегидрогенизированиє, 


(рос. 
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ЗНЕМІЦНЕННЯ (рос. 
разупрочнениє; англ. 1055 ої 5ігепеї) - 
процес зниження міцності й підвищення 
пластичності матеріалів, | попередньо 
зміцнених в результаті наклепу, 
термічної обробки (для сталей  -- 
загартування | с  низькотемпературним 
відпуском, а для сплавів з обмеженою 
розчинністю, залежною від температури, 
- дисперсне тверднення) чи опромінення 
частинками з | високою енергією 


(нейтронами, у-променями, 
електронами). 

ЗНИЖЕННЯ (рос. понижение; англ. 
гедиспоп). 


з. | міцності д адсорбційне  Гефект 
зниження міцності адсорбційний, ефект 
Ребіндера| (рос. понижение прочности 
адсорбционное,  зффект  понижения 
прочности  адсорбционньй,  зффект 
Ребиндера; англ. ад5огрійоп гедисііоп ої 
5ікепріїї) | - зменшення поверхневої 
(міжфазної) енергії внаслідок хімічних або 
фізичних процесів на поверхні твердого 
тіла (наприклад, аб-сорбції), що 
призводить до зміни його механічних 
властивостей (зниження міцності, 
виникнення крихкості, зменшення 
довговічності, підвищення пластичності та 
ін.). 


ЗОБРАЖЕННЯ (рос. изображение; 
англ. іта?е, рісішге, ісоп, рабегп; 
(видиме) уіему; (процес) дізріау, 
герге5епіайоп; (кфт) гесога). 

з. | дійсне | (рос. | изображение 
действительног; англ. геаї ітабе) - 
зображення, утворене перетином 
променів, які вийшли 3 деякої точки 
предмета. | Див. також зображення 
оптичне. 

з. | оптичне (рос.  изображение 
оптическое; англ. оріїса| ітаєе) - 
картина, одержувана | в результаті 
проходження через оптичну систему 
променів, що поширюються від об'єкта, 


ЗОБР 


ЗОНА 








яка відтворює його контури і деталі. 
Системи, що мають вісь симетрії (оптичну 
вісь), дають точкові зображення лише тих 
точок об'єкта, які містяться на невеликій 
відстані від осі, у так званій параксіальній 
області. Закони  параксіальної оптики 
дозволяють визначити положення оптичне 
зображення будь-якої точки з цієї області, 
якщо відоме розташування кардинальних 
точок оптичної системи. 

з. стереоскопічне (рос. изображение 
стереоскопическое; англ.  5іегеозсоріс 
рісішге, 5іегео(5соріс) іпаре, 5їегео) - 
зображення, яке сприймається оком і 
створює ілюзію об'ємності 
спостережуваної картини. Виникає при 
накладанні в свідомості двох зображень 
стереограми, видимих окремо правим і 
лівим оком. Таке зображення досягається 
за допомогою  стереоскопів, растрових 
стереоекранів тощо. 

з. стигматичне (рос. изображениєе 
стигматическоє; англ. 5 іртатїіс іта?е) - 
зображення, при якому пучок променів, 
які виходять з будь-якої точки предмета, 


після | проходження через оптичну 
систему збирається в точку. 3. с. 
здійснюється для параксіальних 


променів. У реальних ви-падках оптична 
система створює в широких похилих 
пучках нестигматичне зображення, при 
якому промені не сходяться в точку, а 
утворюють пляму розсіяння, яка 
характеризує аберації зображення. 

з. уявне (рос. изображение мнимоге; 
англ. уїгішаї іта?е) - оптичне зображення 
предмета, яке створюється розбіжним 
пучком променів, що пройшли оптичну 
систему, якщо подумки продовжити їх у 
зворотному напрямку до перетину один з 
одним. Уявне зображення, на відміну від 
дійсного, не можна одержати на екрані чи 


фотоплівці (див. також зображення 
оптичне). 

з. фотографічне прихбване (рос. 
изображениєе фотографическое 
скрьтое; англ. Шакепі  ріоїоєгарріс 
ітаге) - невидиме зображення, що 
виникає У світлочутливому 
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фотографічному шарі під дією світла і 
перетворюється у видиме зображення при 
наступному проявленні. 


ЗОЛОТО (рос. золото; англ. род), Ап 
- хімічний елемент І групи періодичної 
системи елементів, шляхетний метал, 
атомний номер 79, атомна маса 196,9696. 
У природі представлений стабільним 
ізотопом 37Ди. Електронна конфігурація 
двох зовнішніх оболонок  55"р'д'Об5!, 
М'який пластичний жовтий метал, 
кристалічна | решітка  гранецентрована 
кубічна зі сталою гратки а - 0,40704 нм. 


ЗОНА (рос. зона; англ. Бапі, г0пе, 
Ьеї, агеа, Неїд, гапее, геріоп, 5есіїоп, 
зрасе). 

з. Бріллювна (рос. зона Бриллюзна; 
англ. Вгійоціп гопе) - комірка оберненої 
решітки кристала, що містить усі 
трансляційно нееквівалентні точки. 
Оскільки стани квазічастинок твердого 
тіла, у яких значення квазіїмпульсів р 
відрізняються | на | один із векторів 
трансляції | обернених | решіток, з 
еквівалентними, то 3. Б. виділяє в просторі 
квазіїмпульсів області, які включають у 
себе всі нееквівалентні значення 
квазіїмпульсів р, що характеризують стан 
квазічастинок. Структура 3. Б. 
визначається тільки будовою кристала і не 
залежить від роду частинок, які 
утворюють кристал, та від їхньої 
міжатомної взаємодії. 

з. валентна (рос. зона валентная; 


англ. умаїепсе Бапа, погта! Бапа) - 
енергетична область дозволених 
електронних станів у твердому тілі, 


заповнена валентними електронами. У 
напівпровідниках при Т - 0 К (Т - 
абсолютна температура) валентна зона 
заповнена цілком і не дає внеску в 
електропровідність та інші кінетичні 
ефекти, які викликаються зовнішніми 
полями. При Т» 0 К відбувається теплова 
генерація носіїв заряду, частина 
електронів переходить у розташовану 
вище зону провідності або на домішкові 


ЗОНА 


зонд 








рівні в забороненій зоні. При цьому у 
валентній зоні утворюються дірки, що 
поряд з електронами провідності беруть 
участь | у перенесенні 0 електричного 
струму. Дірки можуть виникати при 
нетепловому збудженні провідника -- 
освітленні, опроміненні потоком 
частинок, дії сильного електричного 
поля, що викликає пробій 
напівпровідника, і т. п. 

з. (енергетична) заборбнена Г щілина 


енергетична! (рос. зона 
(знергетическая) запрещЄенная, щель 
знергетическая; англ. Іогбіддеп Бапа, 
Тогріддеп опе,  Їогбіддеп  геріоп, 


Ьапазар, епеггу бар Бапа, Бапа гар, 
епегру бар, Іогбіддеп бар) - область 
значень енергії в спектрі ідеального 
кристала, яку не можуть мати електрони, 
фонони, а також деякі інші квазічастинки. 
Замість з. з. часто говорять про щілину в 
енергетичному спектрі. Заборонені зони 
відокремлюють одну дозволену зону від 
іншої. 

з. конвективна зорі (рос. зона 
конвективная звездьт; англ. сопуесіїуєе 


топе ої а 51іаг) - область зорі з 
розвиненою конвекцією, яка є основним 
чинником перенесення тепла і 


вирівнювання хімічного складу. 

з. мовчання в акустиці (рос. 
зона молчания в акустике; англ. 
Ьйпа агеа, 5падом/ агеа, 5Кір агеа, Бйпа 
гапоре, 5падом/ геєіоп, 5радому) - область, 
в якій звук від потужних джерел (вибухи, 
вулканічні виверження і т.п.) не чутний, у 
той час як на ще більших відстанях він 
знову з'являється | (зона | аномальної 
чутності). 3. м., як правило, має на земній 
поверхні форму неправильного кільця, що 
оточує джерело | звуку. Одночасно 
спостерігаються одна-дві, іноді три з. м., 
розділені зонами аномальної чутності. 
Внутрішній радіус 1-0ї з. м. зазвичай 
дорівнює 20 - 80 км, іноді досягає 150 км. 
Зовнішній радіус простягається до 150 - 
400 км. Причиною утворення з. м. є 
рефракція звуку в атмосфері. 
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3. провідності (рос. зона 
проводимости; англ. сопдфисіїпр Бапа, 
сопдисііоп Бапа) - дозволена 
енергетична зона в електронному спектрі 
твердого тіла, | не | заповнена (в 
діелектриках) або частково заповнена (в 
металах) електронами при температурі Т 
-0к. 

з. реактора активна (рос. зона 
реактора активная; англ. соге Гайісе) - 
та частина ядерного реактора, в якій 
міститься ядерне паливо та відбувається 
ланцюгова ядерна реакція. 

збни | НІ Гобласті  йонізбваного 
водню, збни йонізбваного водню! (рос. 


зонь: НІ, области ионизированного 
водорода, ЗОНЬІ ионизованного 
водорода; англ. НИ лопе5, іопігей 
пудгореп агеа5) - широко 
розповсюджений тип туманностей, який 
характеризується практично 


повною (у більшій частині об'єму понад 
99,9 96) йонізацією основного елементу 
УФ випромінюванням (2 - 912 Е) зірок. 
Інші елементи зазвичай перебувають на 
П - У стадіях іонізації, гелій іноді 
залишається | нейтральним. Хімічний 
склад з. НП близький до "нормального" 
космічного (див. також поширеність 
елементів). 

збни йонізбваного водню (рос. зоньт 
ионизованного водорода; англ. іопігей 
руфгореп агеа5) - те саме, що збни НІ. 


ЗОНД, -а (рос. зонд; англ. ргобе, 
5опде, 50цпдег, ехріогег, Тееіег, ргодй, 
зоцпа, їезіег, ргобіпє демуісе; (електрод) 
затріє  еіесігоде,  5еп5іпе  еЇесігоде, 
5оипдіпр еЇесігоде;  (геоф.) щакгтау, 
аггапеетепі, сопбієигайіоп). 

3. акустичний (рос. зонд 
акустический; англ. асошяіїс 50цпдег, 
ргобе  тісгорпопе) - пристрій для 
вимірювання звукового тиску в заданій 
точці звукового поля, який забезпечує 
мінімальне спотворення поля, викликане 
самим процесом вимірювання. 3. а. являє 
собою вузький звукопровід, один кінець 








ЗОНД З ЗОРІ 
якого вводиться в досліджувану область ЗОРЕУТВОРЕННЯ (рос. 
звукового поля, а інший з'єднується з звездообразование; англ. 5їаг Гогтаїоп, 
приймачем звуку, що має необхідні 5каг  сгеаїоп, з5іаг  огієіпайоп, 51іаг 
чутливість і частотну характеристику. Тогтіпе) - процес перетворення хмар 


з. атомний (рос. зонд атомнькй; англ. 
аїот  ргобе) -  мікроаналізатор 4|із 
просторовою роздільною спроможністю 


порядку розміру атома, є польовим 
іонним мікроскопом йбонний 
проєктор), з'єднаним З мас- 
спектрометром. Польовой іонний 
мікроскоп візуалізує поверхню 
провідного кристала | з | атомною 
роздільною спроможністю. Далі 
вибраний для дослідження атом (чи 
атоми) видаляється З поверхні, 
йонізується | за | рахунок польового 


випаровування чи десорбції полем, а 
потім скеровується в мас-спектрометр 
для ідентифікації. 3. а. виявляє не тільки 
масу, 

але й кратність аналізованого заряду. 
Перший з. а. був побудований 
Е. Мюллером (Е.МУ. Миеїег) зі 
співробітниками в 1968. Застосовується 
для дослідження напівпровідників |і 
навіть діелектричних шарів на провідній 
поверхні. 3. а. має великі перспективи 
при дослідженнях локалізації домішок, 
при вивченні будови органічних молекул 
та ін. 

з. ракетний (рос. зонд ракетнь(ій; 
англ.  госкеєї  ргобе,  госкеї  50паде, 
зоппдіпе коскег) - те саме, що ракета 
метеорологічна. 


ЗОНДУВАННЯ (рос. зондированиє; 
англ. ркобіпє, 5еп5е, 5еп5іпє, 5оппадіпе, 
5мгеер). 

з. акустичне (рос. зондирование 
акустическое; англ. асоц5їїс 50ипадіпе, 
асоцяїїс ргобіпє, еспо (Чеер) 5оппадіпе, 
геПесііоп 5оцпдїпе) - метод вимірювання 


температури, швидкості та напрямку 
руху у верхній атмосфері за часом 
розповсюдження звукових хвиль від 
вибухів. 
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розрідженого газу в щільні самосвітні 
газові кулі - зорі. 3. полягає в 
поступовому стисканні під дією власної 
гравітаційної | сили | певного об'єму 
зоряного газу до значень температури та 


густини, достатніх | для виникнення 
термоядерних реакцій у центрі 
утвореного згустку | і | припинення 


подальшого стискання. 


ЗОРІ, род. зір Ізірки| (рос. звіздьг; 
англ. 58каг5) - гігантські світні плазмові 


(газові) кулі, рівновага яких 
забезпечується балансом | між силою 
гравітації і тиском гарячої речовини 


(газу) і випромінювання. Втрата енергії 3. 
на випромінювання компенсується 
виділенням у надрах з. ядерної енергії, 
гравітаційним стисканням 3., холоненням 
її речовини. У з. міститься основна 
частина | випромінювальної речовини, 
спостережуваної у Всесвіті. 

Ат-збрі (рос. Апі-звіздьі; англ. Аті- 
зїаг8) - те саме, що збрі металеві. 

з. Вольфа-Рає (рос. звіздьт Вольфа- 
Райе; англ. М/оії-Вауєеї з5іаг5), МВ - 
відкриті в 1867 Р. Вольфом ЇВ. М/оій і Ж. 
Рає ЇС. Вауек). Відомо 300 таких об'єктів 
у нашій і прилеглій Галактиках. Спектри 
зір МУК схожі зі спектрами нових зірок і 
містять | яскраві | і | широкі | лінії 
випромінювання елементів Не, Н, М, С, 0 
у різних стадіях іонізації. Для зірок МВ 
характерна | сильне - зосередження до 
площини Галактики. Це гарячі масивні 
зорі високої світності, атмосфери зірок 
МУК дуже протяжні. Багато зір МВ - 
подвійні. Аналіз даних показує, що зірки 
МУК є гелієвими залишками колись дуже 
масивних зір, тому, будучи об'єктами 
молодими, перебувають, очевидно, на 
кінцевому етапі своєї еволюції. Як 
можливі прабатьки нейтронних зірок і 


ЗОРІ 


ЗСУВ 








чорних дір, зорі УУВ привертають пильну 
увагу дослідників. 

з. змінні (рос. звіздьгт переменнькге; 
англ.  уагіабіеб 0 5іаг5) - зорі, що 
змінюють свій блиск. У ході еволюції 
зірок потужність випромінювання 
змінюється в будь-якої зірки, однак 
повільні еволюційні зміни більшості зір 
не призвели до помітного сумарного 
ефекту за час, охоплений 
астрофотометричними 
спостереженнями достатньої точності, і 
на практиці не виявлені. До з. з. 
відносять зірки, зміни блиску яких (в 
УФ, видимому чи ІЧ діапазоні) можуть 
бути виявлені при сучасній точності 
спостережень. Іноді робляться спроби 
виявлення відмінностей між власне 3. 3. 
і нестаціонарними зорями, активність 
(змінність) яких виявляється в 
основному за спектральними ознаками і 
веде лише до малопомітних 
фотометричних проявів. 3. 3. 
традиційно поділяються на затемнені та 
фізичні. Затемнені з.з. - гравітаційно 
зв'язані подвійні зорі, орієнтація орбіт 
яких 
і розміри компонентів такі, що для 
земного спостерігача періодично 
настають затемнення компонентів один 
одним. У класифікації 3.3. крім 
затемнених, виділені ще п'ять великих 
класів, що відрізняються причинами 
змінності:  пульсувальні, вибухові |і 
новоподібні (катаклізмічні), еруптивні, 
обертальні - 

а також з. з., які пов'язані з потужними 
джерелами космічного рентгенівського 
випромінювання. 

з. металеві ГАт-збрі| (рос. звездьт 
металлическиєе, Ат-звездь; англ. 
тетайс 5гаг8я, Ат-5їаг5) - підтип хімічно 
пекулярних зірок верхньої 0 частини 
головної послідовності діаграми 
Герцшпрунга- Расселла. 3. м. розташовані 
в області спектральних класів Е5 - А5, 
однак межі трохи розмиті. Часто з. м. є 
членами подвійних зоряних систем. 
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з. наднові (рос. звіздьт сверхновьге; 
англ. зирегпоуає) - космічні об'єкти типу 
зірок, | які | протягом кількох днів 
збільшують свій блиск на десятки зоряних 
величин. Світність у максимумі може у 


кілька | мільярдів разів перевищувати 
світність Сонця. 

3. нейтронні (рос. ЗВіЕЗДЬІ 
нейтронньте; англ. пешігоп  5іаг5) - 


надгусті зорі, речовина яких складається 
головним чином із нейтронів. Виявлені в 


1967 у вигляді імпульсних джерел 
радіовипромінювання - пульсарів. 
Входять до складу деяких подвійних зір 
(рентгенівські пульсари, барстери, 
транзієнти). Утворюються в процесі 
гравітаційного колапсу на заключних 
стадіях | еволюції | досить | масивних 


звичайних зірок (див. також еволюція 
зір). 

з. нові (рос. звіздьт новьге; англ. пем/ 
5:аг5) - зорі, що дуже швидко 
збільшують свою світність приблизно в 
109 разів порівняно | з | початковою 
низькою світністю. Збільшення блиску 
відбувається за кілька днів. Характерний 
час спаду блиску після Його максимуму 
- 10 - 20 днів у швидких нових і 2 - 3 


міс. у повільних з.н. Повернення до 
початкової світності займає десятки 
років. 


з. подвійні (рос. звіздьт двойнье; 
англ. фошііе 5їаг5) - фізична система з 
двох зірок, які зв'язані силами тяжіння і 
рухаються навколо спільного центра мас. 

3. спалахові (рос. ЗВЕЗДЬІ 
вспьтхивающие; англ. Ваз 5іаг5) - змінні 
зорі, які різко та неперіодично змінюють 
свій | блиск. Іноді | цим терміном 
позначають усі еволюційно молоді змінні 
зірки, але частіше - це синонім змінних 
типу СУ Кита. Перша з. с. зареєстрована в 
1924, систематичні дослідження цих зір 
проводяться з кінця 40-х років. 3. с. мають 
низьку світність. Вік відомих з. с. від 10? 
до 101 років, спалахова активність зірки з 
віком зменшується. 


ЗСУВ 


3|І 








ЗРІДЖЕННЯ (рос. сжижение, 
ожижение; англ. Шашеїасіоп (ргосе55), 
Пиїдігаїіоп) - див. скраплення. 


ЗСУВ, -у 1 механічний (рос. 
сдвиг; англ. 5рійі, кі, дізріасетепі, 
Пр, 5 діпе, ігапяіабіоп). 


ЗСУВ, -у 2 деформаційний 
(рос. сдвиг; англ. 5реаг) - найпростіша 
деформація тіла, яка викликається 
дотичними напруженнями; проявляється 
у  спотворенні кутів елементарних 
паралелепіпедів, з яких, можна вважати, 
складається тіло. 


ЗСУВ, -у З енергетичний (рос. 
сдвиг; англ. 5пін, гій) - зсув рівнів 
енергії один відносно одного. 

з. ізотопічний (рос. сдвиг 
изотопический; англ. ізоїоре 5Ніві) - зсув 
один відносно одного рівнів енергії та 
спектральних ліній атомів різних ізотопів 
одного хімічного елементу; проявляється 
також в обертальних і коливальних 
спектрах молекул, які містять різні 
ізотопи одного елементу. 


ІГНІТРОН, -а |випрямляч ртутний, 
вентиль ртутний) (рос.  игнитрон, 
вьшрямитель ртутньй, вентиль 
ртутньїюй; англ. ірпіїгоп, штегсигу(-агс) 
гесіїйег,  ткегсигу-уаро(ц)г  гесіібег, 
уаро(и)г гесіїбег, піиіаїог, піегсигу-агс 
ше, піегсигу (агс) уаїуе, піегсигу-агс 
сопуегіег) - один із типів іонних 
приладів зі ртутним катодом і керованим 
дуговим розрядом; використовується в 
основному як великострумовий випрямляч 
(із силою струму до 10 кА і напругою до 5 
кВ). Див. також прилади ібнні. 
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з. рівнів (рос. сдвиг уровней; англ. 


Ісуе| гій) - невелике розщеплення і 
зміщення енергетичних рівнів енергії 
воднеподібних атомів, зумовлене 
взаємодією електрона з віртуально 
випромінюваними фотонами і 
поляризацією вакууму. Пояснення 3. 
рівнів дається квантовою 
електродинамікою. 


з. рівнів лембівський (рос. сдвиг 
уровней лзмбовский; англ. Гат 5рівї 


ої Іеуеї5) - зсув рівнів енергії 
зв'язаних станів електронів у 
зовнішньому полі, зумовлений 


радіаційними поправками. 

ЗСУВ, -у 4 значення (рос. сдвиг; 
англ. обї5еї, обб5еціпе) - зміна значення 
заданої величини. 


ЗСУВ,  -у 5 регульованої 
величини (рос. сдвиг; англ. Феміайоп) 
- відхил, відхід регульованої величини. 


ЗСУВ, -у 6 породи (рос. сдвиг; 
англ. Тації, Пеауе) - зміщення гірських 
порід. 


ІДЕОГРАМА (рос. идеограмма; англ. 
ідеоє?гат) один із способів графічного 


представлення густини розподілу 
ймовірності випадкової величини. На 
відміну від гістограми, 1. дозволяє 


частково врахувати похибки вимірювань. 


ІЗОБАРИ, -ів, мн. (рос. изобарьг; 
англ. і5оБаг5) - ядра з однаковим числом 
нуклонів (масовим | числом | А), що 
відрізняються числом протонів 7 і 
нейтронів М (А - 2 - М). 


ІЗОМмМ 


ІЗОМмМ 


ІЗОХ 








ІЗОЛЮКС, -у (рос. изолюкс; англ. 
ізоих) - лінія однакової освітленості, 
вираженої в люксах. 


ІЗОМЕРИ, -ів, мн. (рос. изомерькг; 
англ. ізотег5) - молекули або йони, що 
мають однаковий склад і молекулярну 
масу, але відрізняються будовою або 
розташуванням атомів у просторі. 
Докладніше див. ізомерія молекул. Про 
ядерні ізомери див. також ізомерія 
ядерна. 

і. оптичні |енантіомери, антиподи 
оптичні) (рос. изомерьт оптическиє, 
знантиомерь, оптические антиподьї; 
англ. оріїса! ізотег5, епапіїотетгз, оріїсаї 
апійродез) - ізомери молекул, що містять 
хіральньй центр симетрії  (напр., 
асиметричний атом вуглецю, щодо якого 
атоми можуть бути розташовані двома 
дзеркально протилежними способами). 
Такі молекули називаються хіральними. Ї. 
о. повертають площину поляризації в 


протилежні | сторони (див. | також 
активність оптична). 

і. | поворбтні (рос. изомерьт 
поворотньте; англ. гоіїайопаї і5отег5) - 
ізомери молекул, що відрізняються 
поворотом атомних груп навколо простих 
(одинарних) зв'язків. | Див. також 
ізомерія 
молекул. 


і. дільні (рос. изомерьгт делящиеся; 
англ. Нззіопабіе ізотегяз) - ізомерні стани 
ядер (див. також ізомерія ядерна) з 
високою ймовірністю спонтанного 
ділення (ізотопи ГУ, Ри, Ат, Ст, ВК). 


ІЗОМЕРІЯ (рос. изомерия; англ. 
ізотегу; від грец. їсос - однаковий, 
рівний і шерос - сторона, частина). 

і. молекул (рос. изомерия молекул; 
англ. піоїесішіаг і5отегу) - явище, яке 
полягає в існуванні молекул, що мають 
однакову молекулярну масу і склад, але 
відрізняються будовою і розташуванням 
атомів у просторі. Відповідні молекули 
називаються ізомерами. І. м. може бути 
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розбита на два класи: структурну та 
конформаційну. Структурними ізомерами 
називають сполуки, що характеризуються 
різними структурними формулами при 
однаковій брутто-формулі; конформаційні 
ізомери  (конформери) розрізняються 
просторовими формами однієї і тієї ж 
молекули. 

і. | поворбтна (рос.  изомерия 
поворотная; англ. гоїаїйопаї ізотегу) - 
виникнення невіддільних один від одного 
при звичайних температурах просторових 
(поворотних) ізомерів молекули 
внаслідок поворотів окремих її частин 
одна відносно одної без перерозподілу 
хімічних зв'язків. 

і. ядерна (рос. изомерия ядерная; англ. 
писіеаг ізотегу) - існування у деяких ядер 


поряд з основним станом досить 
довготривалих (метастабільних) збуджених 
станів, які називаються  ізомерними. 


Причиною і. я. є ослабнення ймовірності 
висилання  гама-квантів зі збудженого 
стану. Явище і. я. відкрите в 1921 О. Ханом 
ГО. Наблі. 


ІЗОМОРФІЗМ, -у (рос. изоморфизм; 
англ. ізопюогррієт; від грец. їсдос - 
однаковий, рівний і порфі) - форма, вид) 
- повна подібність атомно-кристалічної 
будови та зовнішньої огранки кристалів у 
речовин з аналогічною хімічною 
формулою й однаковим типом хімічного 
зв'язку. Відкритий у 1819 Е. Мічерліхом 
(Е. Місрегіїср). І. називають також 
здатність / різних, але подібних за 
властивостями атомів, іонів і їхніх сполук 
заміщати | один одного | в  атомно- 
кристалічній структурі з утворенням 
кристалів з змінного складу (твердих 
розчинів заміщення). 


ІЗОСПІН,  -у  (ізотопспін, спін 
ізотопічний| (рос. изо(топ)спин, спин 
изотопический; англ. і50(Тор)зріп, 
ізоторе зріп), І - неадитивне квантове 
число, яке характеризує м адрони |і 
існування якого зумовлене ізотопічною 
інваріантністю сильної взаємодії.  Ї. 


ІЗОХ 


ІМПЕ 








однаковий для сукупності адронів, що 
утворюють т. зв. ізотопічний мультиплет, 
і визначає число (п) частинок, які входять 
у нього: п-2І5 1. 


ІЗОТОПИ, -ів, мн. (рос. изотопьг; 
англ. ізоїорез; від грец. ісос - однаковий, 
рівний і тблос - місце) - різновиди атомів 
одного й того ж хімічного елементу, 
атомні ядра яких мають однакове число 
протонів і різне число нейтронів (і. - 
нукліди одного елементу). І. називають 
також ядра таких атомів. 


і. радіоактивні (рос.  изотопьі 
радисактивньїіе; англ. гадіоасіїуе 
ізоїоре5) - нестійкі ізотопи хімічних 
елементів, що перетворюються в інші 
нукліди шляхом радіоактивних 
перетворень. 


ІЗОТОПСПІН, -у (рос. изотопспин, 
спин изотопический; англ. із5огореріп, 
ізоторе зріп), І - те саме, що ізоспін. 


ІЗОФОТ, -у (рос. изофот; англ. 
ізорпої) - лінія однакової освітленості, 
вираженої у фотах. 


ІЗОХРОННІСТЬ, -ості (рос. 
изохронность; англ. ізосігопігу; від грец. 
ісос - однаковий, рівний і урбуос - час). 


і. коливань (рос. изохронность 
колебаний; англ. ізоспгопігу ої 
о5сійаїіоп5)  - незалежність періоду 


власних коливань коливної системи від 
амплітуди | цих коливань. І. к. - 
характерна властивість лінійних укладів; 
у нелінійних системах і. коливань буває 
тільки в обмеженій області доволі малих 
амплітуд коливань. 


ІЛЮЗІЇ, -ій, мн. (рос. иллюзим; англ. 
Шивзіоп5). 

і. зорові (ілюзії оптичні) (рос. 
иллюзий зрительньге, иллюзий 
оптические; англ. уізпаі іШш5іоп5, оріїсаї 
Шизіоп5)  - типові | випадки різкої 
невідповідності між зоровим 
сприйняттям і реальними властивостями 
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спостережуваних об'єктів. І. з. властиві 
здоровому зоровому апаратові, чим вони 
відрізняються від галюцинацій. Приклади 
і. з. уявна промениста структура 
яскравих джерел малого розміру, уявне 
збільшення розмірів світлих предметів 


порівняно | з | темними, всі види 
стробоскопічного ефекту. 
Загальноприйнятої класифікації та 


переконливих пояснень більшої частини 
і. з. поки не існує. 

і. оптичні (рос. иллюзиий оптические; 
англ. оріїса| іШизіоп5) - те саме, що 
ілюзії зорові. 


ІЛЮМІНОМЕТР, -а (рос. 
иллюминометр; англ. Шитіпайоп 
теїег) - те саме, що люксметр. 

ІМОВІРНІСТЬ (ЙМОВІРНІСТЬ), 
-ості (рос. вероятность; англ. 
ргобабійу,  ехресіапсу)  - основне 
поняття математичної теорії 


ймовірностей, кількісна характеристика 
можливості настання події А при певних 
(необмежену кількість разів відтворених) 
умовах С. Кожна реалізація (можливо, 
уявна) умов називається експериментом, 
дослідом або випробуванням. Поняття й. 
має сенс не для всіх випадкових подій, а 
лише для тих із них, що мають 
статистичну однорідність, або стійкість, 
утворюючи статистичний ансамбль. 
Якщо загальна кількість однаково 
ймовірних подій скінченна, то й. Р(А) 
настання / події А обчислюють як 
відношення кількості сприятливих подій 
до загальної кількості випробувань. Якщо 
множина можливих подій не є 
дискретною, а є континуальною, то й. 
Р(А) настання події А визначають як 
відношення міри  Лебега підмножини 


сприятливих подій до міри  Лебега 
множини всіх подій. 

і. термодинамічна (й. 
термодинамічна) (рос.  вероятность 
термодинамическая; англ. 
Шегтодупатіс ргобабійгу) - число, 


пропорційне кількості тих фізично різних 


ІМПЕ 


ІМПУ 








мікростанів, якими може бути 
реалізований даний макростан фізичної 
системи. У статистичній фізиці показано, 
що й. т. у" стану пов'язана з його 
ентропією 5 співвідношенням 5 - Кп у/ Ж 
с, де Кк - стала Больцмана. 


ІМПЕДАНС, -у І|бпір повний, бпір 
комплексний | (рос. импеданс, сопро- 
тивлениє полное, сопротивлениєе 
комплексное; англ. іпіредапсе, тї0обаї 
кезізгапсе, оуегаї! гезізїапсе; від лат. 
ітредіо  -  перешкоджаю) - аналог 
електричного опору для гармонічних 
процесів. Розрізняють і. елемента кола 
змінного струму (і. двополюсника) та і. 
якої-небудь поверхні в 
монохроматичному електромагнітному 
полі (польовий і. поверхневий і1.). У 
теорії електричних кіл будь-яку частину 
кола, що складається з пасивних лінійних 
елементів (опори, індуктивності І, 
ємності С, трансформатори) і має дві 
точки (полюси) підключення до решти 
кола, | у | випадку  квазістаціонарних 
гармонічних процесів із залежністю від 
часу озехр(ісої) можна розглядати як 
пасивний  двополюсник, всі зовнішні 
властивості якого писуються однією 
комплексною величиною 7, яку називають 
і. двополюсника і яка дорівнює 2 - УП - 
К(о) з їХ(о). Тут У - комплексна 
амплітуда напруги між полюсами 1 і 2, І- 
комплексна амплітуда струму в напрямку 
від полюса 1 до полюса 2, К - дійсна 
частина імпедансу (активний опір), Х - 
уявна частина (реактивний опір). У 
випадку суто індуктивного 
двополюсника (індуктивний опір) Х - Х, 
- Ро, а для суто ємнісного (ємнісний 


опір) Х з Хе з -(С)", І. - величина, 
обернена повній провідності. Імпедансні 
характеристики | використовують не 


тільки в електродинаміці, їх вводять для 
опису ліній передачі хвильових збурень 
будь-якої природи (див., напр., імпеданс 
акустичний). 

і. | акустичний (рос.  импеданс 
акустический; англ. асоцяїїс ітредапсе) 
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- комплексний опір, який вводиться при 
розгляді коливань акустичних систем 
(випромінювачів, приймачів звуку, 
рупорів, труб і т. п.) за аналогією з 
електротехнікою. Являє собою 
відношення комплексних амплітуд 
звукового тиску до коливальної об'ємної 
швидкості. Дійсна його частина (т. зв. 
активний акустичний опір) пов'язана з 
дисипацією енергії в самій акустичній 
системі і | втратами енергії на 
випромінювання звуку, а уявна частина 
(реактивний акустичний опір) зумовлена 


реакцією сил інерції (мас) або сил 
пружності (гнучкості). 

і. поверхневий 
електромагнітного поля (рос. 
импеданс поверхностньшй 
злектромагнитного поля; англ. 
зштіасе ітредапсе ої 
еЇ|естітотарвпетіс Гіе14) - 


співвідношення, яке визначає зв'язок між 
тангенціальними компонентами 
комплексних амплітуд гармонічного 
електричного Е(г)ехр(їої) та магнітного 
Н(гуехр(ісї) полів на деякій поверхні 5. 
Якщо тангенціальні складові полів Е, і Н, 
перпендикулярні, вводять скалярний і. п. 
7. З Е, /Н, що має багато схожих 
властивостей з імпедансом ділянки кола 
змінного струму. 


ІМПЛАНТАЦІЯ (рос. имплантация; 
англ. ітріапіатіоп). 

і. ібнна (і. йбнна) |легування ібнне 
(легування йбнне)) (рос. имплантация 
ионная, легирование ионноєе; англ. іоп 


ітріапіаїйоп доріпє,  ітріапі(айоп) 
доріпе, іштріапі, ітріапіайоп, |іоп(- 
Беапі) ітріапіатіоп, ітріапіайоп 


ргосе55,  іоп-ітріапіаїоп  ргосе55) - 
введення домішкових атомів у тверде 
тіло  бомбардуванням його поверхні 
прискореними йонами. При  йонному 
бомбардуванні мішені поряд із процесами 
розпилення поверхні, йонно-йонної емісії, 
утворення радіаційних дефектів та ін. 
відбувається проникнення йонів у глибину 


ІМПУ 








мішені. Імплантація йонів стає істотною 
при їх енергії, більшій 1 кеВ. 


ЇМПУЛЬС, -у Їкількість руху! (рос. 
импульс, количество движения; англ. 
ітриїзе, риїісе, (Пйпеаг) птоптепійт; від 
лат. ігариіза5 - удар, поштовх) - у 
нерелятивістській механіці Ньютона - 
міра механічного руху, що являє собою 
векторну величину, яка дорівнює для 
матеріальної точки добуткові маси т цієї 
точки на вектор її швидкості у: р - ту. І. 
механічної системи називається величина 
Р, що дорівнює головному ввекторові 
(геометричній сумі) і. усіх точок системи 
або добуткові маси М усієї системи на 
швидкість уг її центра мас: Р - 5; т; у; з 
Му. | У | релятивістській | механіці 
Ейнштейна і. вільної частинки маси т 
пов'язаний зі швидкістю У 
співвідношенням р з ту(1 - В), де 
В з у/ с, с- швидкість світла у вакуумі. 

л'імпульс (рос. л-импульс; англ. рі 
ітриїве) - див. пі-імпульс. 

і. | акустичний (рос. | импульс 
акустический; англ. золі ітриїізе) - 1) 
рухома звукова хвиля, яка має характер 
різкої короткочасної зміни тиску (напр., 
звукова хвиля, створювана вибухом). 2) 
звукова хвиля, близька за формою до 
ділянки синусоїди тієї чи іншої частоти, 
тобто  цуг (валка)  квазігармонічних 
коливань, який включає приблизно від 
десяти до декількох сотень періодів (Т. зв. 
заповнений і. а. - аналог радіоімпульсу; 
див. також сигнал імпульсний). 

і. електромагнітного шпбля (рос. 
импульс злектромагнитного поля; англ. 
едіесіготаєпеїіс  Неїід  птоптепішт) - 
динамічна характеристика поля, 
аналогічна імпульсу в механіці. Вектор 
густини і. е. п. у вакуумі визначається 
виразом 9 - І|ЕНІ де Е та Н - 
напруженості електричного і магнітного 


полів. І. е. п. може передаватися 
матеріальним тілам, змінюючи їхній 
механічний імпульс (напр., у результаті 
поглинання, випромінювання або 
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рефракції електромагнітних хвиль). У 
середовищі з лінійними матеріальними 
співвідношеннями () -«єЕ, В-уН,єи- 
діелектрична та магнітна проникності 
середовища) густина і. е. п. визначається 
виразом у формі Мінковського: дм - 
ГОВІ. 

і. звуковбї хвилі (рос. импульс 
звуковой  волнь; англ.  50цпИ-уауе 
ітриїіве) - кількість руху, яку має звукове 
поле в заданому об'ємі. І. з. х. має сенс 
для хвилі, що займає скінченну область 
простору. Густина і. з. х. ), тобто імпульс 
одиниці об'єму, дорівнює | - ру, де у - 
коливальна швидкість частинок, р - 
густина середовища в даній точці 
простору в даний момент часу. Законом 


збереження |і. 3. х. зумовлені тиск 
звукового випромінювання, акустичні 
течії та інші ефекти (див. також 


акустика нелінійна). 
і. нервовий (рос. импульс нервньй; 
англ. пегуе ітриїзе) - хвиля збудження, 


що поширюється вздовж нервового 
волокна і слугує для передачі інформації 
від периферійних рецепторних 


(чуттєвих) закінчень до нервових центрів, 
усередині центральної нервової системи 
та від неї до виконавчих апаратів - м'язів 


і залоз. Проходження і. н. 
супроводжується перехідними 
електричними процесами, які можна 


зареєструвати як позаклітинними, так і 
внутрішньоклітинними електродами. 
Генерацію, передачу та переробку і. н. 
здійснює нервова система. 

і. | обертальний (рос.  импульс 
вращательньїюй; англ. | тотепі ої 
тотепійт, апешаг піотепішт, апеиіаг 
ітриісе) - те саме, що момент імпульсу. 

і. сили (рос. импульс сильк; англ. 
ітриїзе шої Йогсе) - величина, що 
характеризує дію, яку справляє на тіло 
сила КЕ за деякий проміжок часу (1. 
дорівнює добуткові середнього значення 
Ер цієї сили на час її дії: 5 з Ес. Ї. с. - 
величина векторна і напрямлена так само, 


ІНВА 


ІНВА 








як Ес. Більш точно і. с. визначається 
я 
інтегралом 5 х- КА. 
0 

і. ударний (рос. импульс ударнькй; 
англ. 5посік рийзе) - імпульс ударної сили, 
який діє на кожне зі співударних тіл при 
ударі. 

і-льси узагальнені (рос. импульсьт 
обобщенньте; англ. вепегайгед тотепіа) 
- фізичні величини р, які визначаються 
формулами р; 2 2 ТІ/д Ф, Т - кінетична 
енергія, або рі 2 21/29 Ф,, тут І, - функція 
Лагранжа, ф- узагальнені швидкості. Ті 
І, які належать до класичної механічної 
системи, залежать від узагальнених 
координат 4, узагальнених швидкостей 
да, /ді і часу І. Розмірність і. у. залежить 
від розмірності узагальненої координати. 

пі-імпульс  Гл-імпульс) (рос. пи- 
импульс, л-импульс; англ. рі ітриізе) - 
імпульс електромагнітного 
випромінювання резонансної дворівневої 
квантової системи, площа якого дорівнює 
ті. Поняття площі можна застосовувати до 
імпульсів, тривалість яких істотно менше 
тривалостей поздовжньої та поперечної 
релаксації, коли їхня взаємодія З 
ансамблем  дворівневих систем має 
когерентний характер. 


ІНВАРІАНТ, -а (рос. инвариант; 
англ.  іпуагіапі) | - | величина, що 
зберігається при певних перетвореннях. 

і. матриці (рос. инвариант матрицькг; 
англ. таїгіх іпуагіапі) - характеристика 
квадратної матриці А, що зберігається 
при перетворенні подібності А'-5 45, де 
5 - невироджена матриця (деї 5 з 0). 
Матриці А і А" називаються подібними. І. 
м. є її власні значення Ж, слід (шпур) і 

Х , Деї АЗО Ж, 
і і 

і-нти адіабатичні (рос. инвариантьт 
адиабатические; англ. адіарагіс 
іпуагіапі5) - фізичні величини, що 
залишаються практично незмінними при 
повільній (адіабатичній), але не 


визначник: 5р А- 
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обов'язково малій, зміні зовнішніх умов 
(за час т), в яких перебуває система (з 
характерним періодом руху ТУ), або самих 
характеристик системи (внутрішній стан 
системи, маса, електричний заряд і ін.), 
причому т »» Т. І. а. зберігаються з 
більшою точністю, ніж будь-який степінь 
малого параметра Т/т, при умові, що в 
залежності зовнішніх умов від часу немає 
частот, кратних частотам самої системи 
(параметричний резонанс). 

і-нти електромагнітного пбля (рос. 
инвариантью злектромагнитного поля; 
англ. еіесіготаєпегіс Неї іпуагіапіз) - 
величини, що характеризують 
електромагнітне поле і не змінюють 
свого значення (є інваріантними) при 
переході від однієї інерційної системи 
відліку до іншої. У вакуумі існують 2 
незалежних |. е. п.: П - В?-Е?та 1 - (Е-В). 
Для електромагнітного поля в середовищі 
додаються ще два: Із - Н?-Р? і І, - (ДН). 
Тут Е, Ні Р, В - вектори напруженості й 


індукції електричного та магнітного 
полів. 

ІНВАРІАНТНІСТЬ,  -ості (рос. 
инвариантность; англ. іпуагіапсе) - 
фундаментальне фізичне поняття, що 
виражає незалежність фізичних 
закономірностей від конкретних 


ситуацій, в яких вони встановлюються, і 
від способу опису цих ситуацій. Поняття 
і. застосовується також до фізичних 
величин, значення яких не залежать від 
способу опису. 

і. градієнтна (рос. инвариантность 
градиентная; англ. ргадфіепі іпуагіапсе) -- 
збереження електромагнітних полів при 
градієнтному перетворенні потенціалів. 
Один із видів калібрувальної 
інваріантності. Найчастіше 
використовують калібрування двох типів: 
кулонівське калібрування та лоренцове 
калібрування. 

і. ізотопічна (рос. инвариантность 
изотопическая; англ. і5оїоріс іпуагіапсе) -- 
властивість симетрії сильних взаємодій, 
яка зумовлює існування особливих родин 


ІНВА 


ІНВА 








адронів - т. зв. ізотопічних мультиплетів, 
що складаються з частинок з однаковими 
квантовими числами (баріонним числом, 
спіном, внутрішньою парністю, дивністю 
і т. д.), близькими за значенням масами, 
але з відмінними електричними зарядами. 

і. конформна у теорії поля (рос. 


инвариантность конформная в 
теорий поля; англ.  сопбогтаї 
іпуагіапсе іп Їїе!4д їбБеогу; від 


пізньолат.  Сопіогті5 - подібний) - 
інваріантність релятивістських 
безмасових полів, що не містять 


розмірних параметрів, відносно групи 
конформних перетворень (див. також 
відображення конфбрмне). 
Лоренц-інваріантність (рос. Лоренц- 
инвариантность; англ. І, огепіх іпуагіапсе) 


- | те | саме, що інваріантність 
релятивістська. 
і. | масштабна  (Ц|скейлінг| (рос. 


инвариантность масштабная, скейлинг; 
англ.  5саїе  іпуагіапсе,  5сайпе) - 
властивість незмінності рівнянь, що 
описують деяку фізичну теорію або 
який-небудь фізичний процес, при зміні 
всіх відстаней і проміжків часу в 
однакову кількість разів (напр., рівняння 
Максвелла). Такі зміни утворюють групу 


масштабних перетворень (перетворень 
подібності). 

і. релятивістська |Лоренц- 
інваріантність! (рос. инвариантность 
релятивистская, Лоренц- 
инвариантность; англ. геіайуізгіс 
іпуагіапсе,  Іогепі7  іпуагіапсе)  - 
незалежність фізичних законів і явищ від 
швидкості | руху спостерігача (чи, 


точніше, від вибору інерційної системи 
відліку). І. р. законів фундаментальних 
фізичних взаємодій означає неможливість 
ввести виділену систему відліку та 
виміряти "абсолютну швидкість" тіл. 

і. ренормалізаційна (рос. 
инвариантность ренормализационная; 
англ.  гепогтаїйгаїйоп  іпуагіапсе) -- 
вимога | самоузгодженості процедури 
перенормування, яка полягає в тому, що 
спостережувані фізичні величини, 
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обчислені за допомогою первинних і 
змінених - ренормованих - параметрів 
теорії (мас, констант взаємодії), повинні 
збігатися. 

і. ядерних сил (їзотопічна (рос. 
инвариантность ядерньїх сил 
изотопическая; англ. і5оїоріс іпуагіапсе 
ої писієаг Гогсе5)- полягає в тому, 
що в ядерних взаємодіях протон і нейтрон 
можна розглядати як два стани однієї 
частинки  (нуклона), що відрізняються 
проєкцією Т, ізотопічного спіна Т (Т, - 1-1/2 
і Т, - -1/2), І. я. с. і. - окремий випадок 
загальної властивості ізотопічної 
інваріантності сильної взаємодії. 


ІНВЕРСІЯ (рос. инверсия; англ. 
іпуегзіоп; від лат. іпуег5іо - 
перевертання, перестановка). 

і. заселеності |інверсія населеності| 
(рос. инверсия заселенности, инверсия 
населенности; англ. роршагкіоп іпуегзіоп) 
-  нерівноважний стан речовини, при 
якому для його складових частинок 
(атомів, молекул та ін.) для якої-небудь 
пари рівнів енергії виконується нерівність: 


Моу/дь» Мід, де М» і М; - заселеності 
верхнього та нижнього рівнів енергії, 9» і 
9 - їхні кратності виродження (див. 
також рівні енергії). 

і. | комбінбвана (рос.  инверсия 
комбинированная; англ.  сотбіпей 


іпуетзіоп) - див. СР-перетвбрення. 


і. | населеності | (рос.  инверсия 
населенности; англ. роршакоп 
іпуегзіоп) - те саме, що інверсія 
заселеності. 

і. | просторбва (рос.  инверсия 
пространственная; англ. зрапа! 
іпуегзіоп)  - операція дзеркального 
відображення (віддзеркалення) 


просторових координатних осей. 


ЇНДЕКС, -а (рос. индекс; англ. іпдех 
(пзагК), ідепіібісайоп (тагК), питрег). 

і-кси кристалографічні (рос. 
индексь  кристаллографическиє; англ. 
сгузгайоргарріс іпдїсе5) - три цілих 


ІНДИ 








ІНДИ І 
числа, які визначають положення у ігри нейтрбнні (рос. индикаторьт 
просторі граней і атомних площин нейтронньте; англ. пешігоп іпдісаїог5) - 
кристала (індекси | Міллера, індекси застосовуються для виявлення нейтронів 
міллерівські), а також напрямків у і визначення їхнього потоку за наведеною 


кристалі і його ребер (індекси Вайса 


ГВейсаЇ) 4 відносно  кристалографічних 
осей. 
ї-кси | критичні 0 (рос.  индексьт 


критические; англ. сгійіса| іпадісе5) - те 
саме, що показники критичні. 

і-кси Міллера Гіндекси міллерівські! 
(рос. в индекськ  Миллера,  индексьт 
миллеровские; англ. Мійег іпадїісе5) - 
див. у ст. індекси кристалографічні. 

і-кси міллерівські (рос. индексьї 
миллеровские; англ. Мійег іпадїісе58) - 
див. у ст. індекси кристалографічні. 


ІНДЕТЕРМІНІЗМ, -у (рос. 
индетерминизм; англ. іпдеїегтіпізп; від 
лат. іп- - префікс, який означає 
заперечення, та детермінізм) - 
заперечення об'єктивного зв'язку подій, 
яке призводить до заперечення 
причинності як загального принципу. 
Див. також причинність. 


ІНДИКАТОР, -а (рос. индикатор; 
англ.  іпдісаїог,  адегесіог,  кеадйоші; 
(пристрій) дізріау (4емісе); (рлк) 5сап, 
гадаг 5сап, 5соре; (хім. ) Те5і Фемісе). 

ігри ізотбпні Гатоми мічені| (рос. 
индикаторьт изотопньге, атомьт 
меченье; англ. і5оїоріс іпаісаїог5, ігасег 
ізоїоре5, ігасег5, Іабеї, Іабеш(Пефй а-5) - 
речовини, що мають відмінний від 
природного ізотопний склад і 
використовуються | як "мітки" при 
дослідженні різних процесів. Частіше 
використовуються радіонукліди, які 
можуть бути легко виявлені і виміряні 
кількісно; для виявлення випромінювання 
використовують газорозрядні та 
сцинтиляційні лічильники, ядерні 
фотографічні емульсії та ін. детектори. 
Рідше використовують стабільні нукліди, 
техніка виявлення яких складніша (мас- 
спектроскопія). 
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радіоактивністю. 

нуль-індикатори (рос. нуль- 
индикаторьг; англ. пи іпдісаїог5я, пи! 
Фдетесток5) - те саме, що прилади 
нульові. 


ІНДИКАТРИСА (рос. индикатриса; 
англ. іпдісаїгіх; франц. іпдісаїгісе - та, 
що вказує) - букв. вказівна (поверхня); 
допоміжна поверхня, що характеризує 
залежність якої-небудь властивості 
середовища від напрямку. Для побудови 
і. з однієї точки проводять радіуси- 
вектори, довжини яких пропорційні 
величині, що характеризує дану 
властивість у даному напрямку. 


ЇНДІЙ, -ю (рос. индий; англ. іпдішт), 
Іо - хімічний - елемент ПІ групи 
періодичної системи елементів, атомний 
номер 49, атомна маса 114,82. У природі 
представлений двома ізотопами: 
стабільним "Зп (4,28 96) і слабко В - 
радіоактивним "7Їп (95,72 96, Тіо - 5:1014 
років). Електронна конфігурація 
зовнішньої юболонки 55"р. Сріблясто- 
білий м'який метал, кристалічна решітка 
тетрагональна зі сталими гратки а - 
0,4583 нм і с - 0,4936 нм. 


ІНДУКТИВНІСТЬ, -ості в 
електродинаміці Ікоефіцієнт 
самоіндукції, сучинник  самонаводу! 
(рос. индуктивность в 
злектродинамике,  козффициент 
самоиндукции; англ. іпдистапсе 


Ппдисіуїу, соебісіепі об 5еїв-іпдисіоп, 
5ен-іпдистапсе, 5еї-іпдисіїоп, соебісіепі 
ої іпдисііоп)| іп еіесігодупатіс5; 


від лат.  іпдисіїо | - наведення, 
спонукання) - параметр електричного 
кола І, що визначає величину ерс 


самоіндукції Ех, яка наводиться в колі 
при зміні струму, що протікає по ньому, і 
(або) при його деформації. При повільних 


ІНДУ 


ІНЕР 








рухах 
і квазістаціонарних процесах для ерс 
самоіндукції справедливе співвідношення 
Е - 


сі 


ЧУ де Го сила струму в колі. 
і. взаємна 
взаємоіндукції| (рос. 
взаймная, ко-зффициент 
взаймоиндукции; англ. тиша! 
іпдисіапсе, соеНісіепі ої | тиша! 
іпдисіапсе) - параметр, що характеризує 
електромагнітну взаємодію між двома 
замкнутими електричними колами без 
розгалужень, | по яких протікають 
квазістаціонарні струми (див. також 
коефіцієнти електромагнітної індукції). 

і. паразитна (рос. индуктивность 
паразитная; англ. 5ригіоц5 іпфисіапсе, 
5ігау  іпдисіапсе)  - індуктивність 
провідників, що з'єднують деталі й 
елементи | схеми. Вплив  паразитної 
індуктивності варто враховувати, 
особливо при роботі на високих частотах. 


Ікоефіцієнт 
индуктивность 


ІНДУКЦІЯ (рос. индукция; англ. 
іпдисііоп). 
і. | магнітна | (рос. | индукция 


магнитная; англ. таєпейіс іпдисіїоп), В 
- одна з двох векторних величин, що 
характеризують магнітне поле (поряд із 
напруженістю магнітного поля НУ). Ї. м. 
чисельно дорівнює силі, з якою магнітне 
поле діє на одиничний точковий заряд, 
що рухається з одиничною швидкістю 
перпендикулярно магнітним силовим 
лініям; за напрямок вектора і м. В 
прийнято напрямок сили, що діє на 
північний полюс нескінченно малої 
магнітної стрілки, поміщеної в дану 
точку поля. Одиниці вимірювання і. м.: у 
СІ - Тесла (Тл), у СГС - Гаусс (Го); 1 Тл 
21Н/А-м) - 10" Гс. 

і. | уніполярна (рос.  индукция 
униполярная; англ. ипіроіаг іпдистбіоп) -- 
явище виникнення ерс у намагніченому 
тілі, яке рухається непаралельно осі 
намагнічення. При цьому ерс напрямлена 
перпендику-лярно площині, в якій 
розташовані вектор індукції та вектор 
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швидкості магніта. Пояснення явища і. у. 
дає теорія відносності. 


ІНЕРТНІСТЬ, -ості у механіці 
(рос. инертность в механике; англ. 
іпегіїа; від лат. іпег5, род. відм. іпегіїз - 
бездіяльний) - властивість матеріальних 
тіл зберігати незмінним стан свого руху 
(відносно інерційної системи відліку), 
коли зовнішні впливи на тіло відсутні або 
взаємно зрівноважуються, і змінювати 
цей стан (тобто швидкості точок тіла) за 
наявності зовнішніх впливів не миттєво, а 
поступово; при цьому чим повільніше 
змінюється стан руху, тим інертнішим є 
тіло. Мірою і. тіла є його маса. 


ІНЖЕКТОР, -а (рос. инжектор; англ. 


іпіестог) - первинне джерело або 
попередній прискорювач заряджених 
частинок, призначений для введення 
(інжекції) частинок в основний 
прискорювач. 


і. плазми |гармата плазмова| (рос. 
инжектор плазмьв, пушка плазменная; 
англ. рріазта  іпіесіог) - пристрій, 
призначений для створення потоків 
високотемпературної плазми і введення її 


(інжекції) в | деяку | область, де 
проводиться експеримент. І. п. можна 
віднести | до різновиду імпульсних 


плазмових прискорювачів. 


ІНЖЕКЦІЯ (рос. инжекция; англ. 
іпіесціоп; від лат. іпуесіїо - вкидання) - 
букв. введення. 

і. носіїв заряду (рос. инжекция 
носителей заряда; англ. српагее іпіесціоп) 
- збільшення концентрації носіїв заряду у 
напівпровіднику (діелектрику) в 
результаті перенесення носіїв струмом з 
областей із підвищеною концентрацією 
(металічних контактів, гетеропереходів) 
під дією зовнішнього електричного поля. 

і. частинок у прискорювач (рос. 
инжекция частиц в ускоритель; англ. 
рагісіе іпіесііоп іп ап ассеїегаїог) - 
введення пучка заряджених частинок у 
прискорювач. 


ІНСТ 


ІНСТ 








ІНКРЕМЕНТ, -а (рос. инкремент; 
англ. іпсгетепі; від лат. іпсгетепішт - 
ріст, збільшення) | - величина, що 
характеризує  експоненційне 0 зростання 
амплітуди хвилі (або інтенсивності) при 
розвитку нестійкості в  нелінійному 
середовищі. У випадку власних коливань 
середовища розвиток нестійкостей 
описується | часовим | експоненційним 
наростанням | А(ї) | - |  Асе", де 
Ао - початкова амплітуда, У - часовий |., 
що має розмірність частоти. У задачах про 
поширення хвиль розвиток нестійкості 
описується експоненційним наростанням 
у просторі А(х) - Аге", де к - просторовий 


і, шякий має розмірність хвильового 
вектора (м 1). 

ІНСТАНТОН, -а (рос. инстантон; 
англ.  іп5згапіоп)  - особливий вид 
коливань вакууму, при якому в ньому 
спонтанно спалахує |і гасне сильне 
глюонне поле. І. зобов'язаний своїм 


існуванням сильним нелінійним ефектам. 


ІНСТРУМЕНТ, -а 1 (рос. 
инструмент; англ. іп5ігитепі). 
і. | пасажний (рос.  инструмент 


пассажнькй; англ. тегідіап іп5ігштепі) - 
астрометричний інструмент для 
визначення прямих дсходжень зірок і 
поправок годинника за спостереженням 
моменту проходження зірок через 
небесний меридіан; застосовується також 
для визначення географічної широти. 

і-нти електромузичні (рос. 
инструментьт злектромузьткальнькге; 
англ.  еіесіготи5зіса| 0 іп5ігитепіз) - 
музичні інструменти, в яких звуки 
випромінюються гучномовцем, що 
живиться від джерела електричних 
коливань звукової частоти. 

і-нти музичні (рос. инсгрументьт 
музькальньге; англ. пизісаї! іп5итштепі5). 


Звучання музичних інструментів 
характеризують частотою 
випромінюваного звуку, що визначає 


висоту тону, інтенсивністю звуку, яка 
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визначає гучність, і його спектральним 

складом, що визначає тембр звучання. 
ІНСТРУМЕНТ, -у 2 

инструмент; англ. іпзігитепі). 


(рос. 


ІНТЕГРАЛ, -а (рос. интеграл; англ. 
іпіертаї). 

і. Бернуллі У 
гідроаеромеханіці (рос. интеграл 
Бернулли в гидроазромеханике; 


англ.  Вегпоціїй іпіергаї іп ціа 
тесрапіс5) - те саме, що рівняння 
Бернуллі. 

і. довірчий (рос. интеграл 
доверительнь(ій; англ. сопіїдепсе 


іпіертаї) - див. оцінки статистичні. 

і. зіткнень (Больцмана) |Гоператор 
зіткнень| (рос. интеграл столкновений 
(Больцмана), оператор столкновений; 


англ. | Войгтапп  іпіеєгаї, | соййзіоп 
іпіеєтаї, соШзіоп орегаїог) - член у 
кінетичному рівнянні Больцмана, який 
дорівнює зміні функції розподілу 
частинок (або квазічастинок) за одиницю 
часу | в елементі | фазового об'єму 
внаслідок зіткнень між ними. 

і. | кбнтурний (рос.  интеграл 


контурньшй; англ. сопіоиг іпіергаї) - 
інтеграл, у якому інтегрування 
виконується по контуру (кривій) у п- 
вимірному комплексному або дійсному 
просторі. Розрізняють два типи і. к.- 
інтеграли від гскалярних функцій та 
інтеграли від векторних функцій. До 
першого з них належать інтеграли 


ГР) а5 


вигляду , де у - гладенький (або 


шматковогладенький) контур | у  п- 
вимірному дійсному просторі, Р-(х1, ..., Хи) 
- точка в цьому просторі, КР) - функція, 
задана на У, 45 - елемент довжини У. До і. 
к. другого типу належать інтеграли 


Вин ПЕ Р) ху чн Р (Р) дк, ф З 
Й 


РР), ... БР) - п функцій, заданих на 
контурі у. 

і. Коші (рос. интеграл Коши; англ. 
Саийспу іпіеєгаї) - інтегральна формула, 
що виражає значення аналітичної функції 
2 у точці, розташованій усередині 


ІНТЕ 


ІНТЕ 








замкнутого контура у, який не містить 
усередині себе особливостей 7), через її 
значення на цьому контурі: 2) - (рі) 


пав 


-1 - 
5. , де інтегрування виконується 
проти годинникової стрілки. Якщо точка 


2 лежить поза | контуром | У, то 
пізна 

у577 
і. | невласний | (рос.  интеграл 


несобственньтй; англ. іпргорег іпіергаї) 
- інтеграл, поширений на необмежену 


область, та інтеграл від необмеженої 
функції; | обидва | типи невласних 
інтегралів вимагають для свого 
визначення | додаткового | граничного 
переходу. 

і. обмінний (рос. интеграл 


обменньвй; англ. ехсрапре іпіеєгаї) - 
див. взаємодія обмінна. 

і. поверхневий (рос. поверхностнькй; 
англ. 5игіасе іпіергаї) - інтеграл від 
функції, заданої на якій-небудь поверхні. 

і. Пуассбна (рос. интеграл Пуассона; 








англ. Роіз5оп'5 іпіергаї) - 1) Інтеграл 

вигляду 

їси в'-? 

2л ЗУ 2Вг со5(0 2087 ЩІ), 
о - -ф)чг 

де г і Ф - полярні координати, 0 - 


параметр, який змінюється на відрізку |0, 
дл). І. П. виражає значення функції ц(г, Ф), 
гармонічної всередині кола радіуса В, через 
її значення Й 0), задані на межі цього кола. 
Функція ц(г, Ф) є розв'язком задачі Діріхле 


для кола. 2) Невласний інтеграл 
я: 

еЗахамл. 
-0 

і. статистичний (рос.  интеграл 


статистический; англ. 5какіяйсаї іпіертаї) 
- нормувальний множник, який входить у 
вираз для функції канонічного розподілу 
Гіббса. І. с. дозволяє обчислювати вільну 
енергію та інші термодинамічні функції 
системи через її мікроскопічні 
характеристики. 
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і. | функціональний  вінерівський 
(рос. интеграл функциональньвшй 
винеровский; англ. М/епег Тпсіопаї 


іпіертаї) - інтеграл за мірою Вінера У 
від будь-якого функціонала Е |х(т)| у 
2.01) 
неперервних траєкторій х(ї), визначених 


для значень параметра 1 на відрізку Ї0, ТІ, 
х(0) - хо, 


просторі К-вимірних 


Хо 
сх г В ЇХ) МУ, 


(Н. Вінер ІМ. МЛепег|, 1923). 
і. Фур'є (рос. интеграл Фурье; англ. 


Коигіе(ц)г  іпіеєгаї) - формула для 
розкладу  неперіодичних функцій на 
гармонічні компоненти, частоти яких 
пробігають неперервну сукупність 


значень. За певних умов і. Ф. має вигляд 


1 
ГО - хФ Фо сози(х - ба. 


0 
(рос. 


і-ли еліптичні интегральт 
еллиптические; англ. еШріїс іпіеєтаїз) - 


інтеграли вигляду ЦЕХ, удх, де Е(х,у) - 
раціональна функція хіу - /Р(х), а Р(х) 
- поліном третього або четвертого 


степеня без кратних коренів. Функції, 
обернені і. е., називаються еліптичними 


функціями. 
і-ли Френеля (рос.  интегральт 
Френеля; англ. Егезпе! іпіеєтаїз) - 


інтеграли виду 


50)з Ж віп і С(Х) с с Гроза, 
0 


які зустрічаються при розв'язуванні задач 
дифракції світла, зокрема для розрахунку 
інтерференційної картини дифрагованих 
променів. 


ІНТЕГРУВАННЯ (рос. 
интегрирование; англ. іпіергаїоп). 

і. інваріантне (рос. интегрированиє 
инвариантное; англ. іпуагіапі 
іпіергайоп) - вид інтегрування для 
функцій, аргументом яких є елементи 
групи або точки однорідного простору 
(будь-яку точку такого простору можна 


ІНТЕ 


ІНТЕ 








перевести в іншу заданою дією групи). І. 
і. погоджено з дією групи: значення 
інтеграла не змінюється при замінах 
змінних, що відповідають цій дії, а 
якобіан заміни дорівнює 1. 


ІНТЕНСИВНІСТЬ, -ості (рос. 
интенсивность; англ. іпіеп5іїу, гаїе, 
5ігепріВ, Феп5ігу). 

і. випромінювання (рос. 
интенсивность излучения; англ. 
гаЧіайоп  іпіеп5іїу,  гафіабіоп  гаїе, 
5ігепсїї ої кгадіаїйоп) - енергетична 
характеристика електромагнітного 
випромінювання; мірою і. в. служить 
вектор  Пойнтінга, | визначений для 
середніх значень за невеликими, але 


скінченними інтервалами простору і 
часу, який характеризує поверхневу 
густину потоку енергії, що проходить за 
одиницю часу через одиничну площинку, 
перпендикулярну до напрямків 
електричного і магнітного векторів. 

і. деформації (рос. интенсивность 
деформации; англ.  5ігаїп  гаїе) - 
величина, що визначає зміну кута між 
волокнами, однаково нахиленими до 
головних осей деформації в точці 
(октаедричний зсув). Через компоненти 
тензора малої деформації Є; і. д. 6; 
виражається формулою 

єї з (212/3) |(Єп - Є) Я (Є - Єзз) Ж 

з (Єзз - м) 5 6(Є712 1 Є Ж Єзі)|3. 
Поняття і. д. використовується у теорії 
пластичності. 

і. звуку (рос. интенсивность звука; 
англ. 50цп4 іпіеп5ігу, асоцяїїс іпіеп5іїу, 
зоцпд-епегеу-Пих Фепзіїу) - те саме, що 
сила звуку. 

і. напружень (рос. интенсивность 
напряжений; англ. 5іге55 іпіеп5ігу) - 
величина, що визначає дотичне 
напруження на елементарній площинці, 
однаково нахиленій до головних осей 
напружень у точці (октаедричне дотичне 
напруження). І. н. є; виражається через 
компоненти тензора | напружень б 
формулою: 

сі з (272(сби - бо)? 1 (02 - Оз) 

- (бзз - би)? Я 6(С712 Ж бзз 1 б'зі)|/7. 
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Поняття і. н. використовується у теорії 
пластичності. 
і. спектральна у статистичній 


фізиці (рос. интенсивность 
спектральная в статистической 
физике; англ. з5ресігаї іпіеп5іїу іп 


5г:атізсгіса! рбу5іс5) - те саме, що 
густина спектральна. 

і. спектральної лінії (рос. 
интенсивность  спектральной линии; 
англ. Ппе іпіепзіїу, зресіга! Ппе іптеп5ігу, 
зресігшт Шпе іпіеп5іїу) - потужність 
електромагнітного випромінювання, що 
спонтанно висилається, поглинається або 
вимушено висилається одиницею об'єму 
речовини при квантових переходах між 
двома рівнями енергії. 

і. швидкостей деформації (рос. 
интенсивность скоростей деформации; 
англ. гаїе ої деїогтаіоп іпіепзігу, 5ігаїп 


гаїе іпіеп5іїу) - визначається через 
компоненти швидкості деформації у; 
формулою: 


Мі з (22/3) Г(ма1 - Уго)? - (М22 ем уз) з 
(уза з Уп)" 8 6(У"о Б У Ж Узі). 


ІНТЕРВАЛ, -у (рос. интервал; англ. 
іп'егуаі, дізгапсе, зар, дотаїп, 
іпіегзрасе,  Іакіїиде,  регіод,  гапее, 
5ерагапйоп, 5расе, 5расіпо, 5рап, міпдому; 
(шкали) 5їер; (стовбура свердловини) 
топе; (для прийняття рішення) Фм/еїї; (на 
транспорті) Ппеад(м/ау)). 

і. довірчий (рос. интервал довери- 
тельньтй; англ. сопійдепсе іпіегуаї) - 
поняття, що виникає при оцінці 
параметра | статистичного | розподілу 
інтервалом значень. І. д. для параметра 80, 
який відповідає даному коефіцієнту дові- 
ри Р, дорівнює такому інтервалові (6», 05), 
що при будь-якому розподілі ймовірності 
нерівності 0;«0«0» виконуються (тобто 
значення параметра 80 потрапляє в і. д.) з 
імовірностю, не меншою від Р. 


і.  чотиривимірний у теорії 
відносності (рос. интервал 
четьтрехмерньтй в теорий 
относительности; англ. іпіекуаї 


ІНТЕ 


ІНТЕ 








Поиг-Фітепзіопаї іптегуаї іп 
геіатіуісу гБеогу) - величина, яка 
характеризує зв'язок між просторовою 
відстанню і проміжком часу, що розділяє 
дві події. З математичного боку і. ч. є 
"відстань" між двома подіями у 
чотиривимірному просторі-часі. 


ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ (рос. 
интерференция; англ. іпіегіегепсе; від 
лат. іпіег - взаємно, між собою |і Іегіо - 
ударяю, уражаю) - букв. накладання, 
налягання. 

і. поляризбваних променів (рос. 
интерференция поляризованньтх лучей; 
англ. роіагілед Беат іпіегіегепсе) - 
явище, що виникає при складанні 
когерентних  поляризованих світлових 
коливань (див. також поляризація 
світла). Най-більший контраст 
інтерференційної картини 
спостерігається при складанні коливань 
одного виду поляризації (лінійних, 
колових, еліптичних). Інтерференція 
ніколи не спостерігається, якщо 
коливання | є  ортогональними. При 
складанні двох лінійно поляризованих 
взаємно перпендикулярних коливань у 
загальному випадку виникає еліптично 
поляризоване коливання, інтенсивність 
якого дорівнює сумі інтенсивностей 
початкових коливань. 

і. радіохвиль (рос. интерференция 
радиоволн; англ. гафіо мауе іпіегіегепсе) 
- явище, яке виникає при додаванні 


полів Е(г,0), і - 1, 2, декількох 
радіохвиль і полягає в тому, що розподіл 
результовної інтенсивності 


радіовипромінювання в просторі та в 
часі залежить не тільки від амплітуд А; 
цих хвиль, але Й від співвідношення між 
їх фазами | Ф, частотами | б та 
поляризаціями. При цьому, як правило, 
йдеться | про інтенсивність | І(к, 0, 
усереднену за час 22 сі. Наприклад, 
для двох радіохвиль ІТ (г, г) пропорційна 
А; Я А» в 2А Асо5 (б! б 2) - 
- (фі - фі сову, 
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де м - кут між векторами Е; і Б». 

і. світла (рос. интерференция света; 
англ. Перрі іпіегіегепсе, оріїсаї 
іптегіегепсе) -- просторовий перерозподіл 
енергії світлового випромінювання при 
накладанні двох або декількох світлових 
хвиль, окремий випадок загального явища 
інтерференції хвиль. Стаціонарна і. с. 
виникає за наявності когерентності 
хвиль, які накладаються; при накладанні 
двох когерентних гармонічних хвиль 
інтенсивність І вислідної хвилі пов'язана 
з інтенсивностями ГЦ та 1 хвиль, що 
складаються, співвідношенням І - Г з І 
ж 25) ?со5ф, де Ф - різниця фаз хвиль у 
точці спостереження. До нестаціонарної 
і. ос. (належать світлові биття, які 
спостерігаються при накладанні 
світлових хвиль різних частот. 

і. | станів | (рос.  интерференция 
состояний; англ. 5іїаїе іпіегіегепсе) - 
наявність фазової кореляції між 
базисними станами квантової системи, 
описуваної суперпозицією цих станів. 
Відповідно до принципу суперпозиції, 


міо) з , С, 0, де (0 - хвильова 
функція довільного стану квантової 
системи, МГ) - власні (базисні) стани 
якого-небудь оператора, наприклад, 
гамільтоніана. Формальною ознакою |. с. 
є відмінність від нуля усередненого за 
ансамблем частинок добутку «Є С.» 


комплексних коефіцієнтів 
хвильової функції ШІ). 

і. хвиль (рос. интерференция волн; 
англ. шрмауме  іпіегіегепсе) - взаємне 
підсилення або послаблення двох (або 
більшого числа) хвиль при їхньому 
накладанні одна на одну і одночасному 


розкладу 


поширенні у просторі. Зазвичай під 
інтерференційним ефектом розуміють 
різницю результовної інтенсивності 


хвильового поля від суми інтенсивностей 
вихідних хвиль, Ї. х. - одна з основних 
властивостей хвиль будь-якої природи. 
Розрахунок і. х. у лінійних середовищах 
заснований на принципі суперпозиції. 


ІНТЕ 


ІНТЕ 








Найпростіший випадок і. х. - складання 
двох гармонічних хвиль однакової частоти 
при  збігові напрямку (поляризації) 
коливань хвиль, що складаються. У цьому 
випадку амплітуда А вислідної хвилі в 
будь-якій точці простору пов'язана с 
амплітудами | А; (| та | А» | хвиль, що 
складаються, і різницею фаз Ф між ними в 
цій точці співвідношенням 

А з АР В А? їн 2ААзсо5Ф. Якщо хвилі є 
когерентними, то різниця фаз Ф 
залишається незмінною в даній точці, 
але може змінюватись від точки до 
точки, і в просторі утворюється деякий 
розподіл інтенсивності А? результовної 
хвилі з чергуванням максимумів |і 
мінімумів відповідно при Ф - 2лпіФфФ-е 
2(п 5 1/2), де п- ціле число. 


ІНТЕРФЕРОМЕТР, -а (рос. 
интерферометр; англ. іпіегіеготетег) - 
вимірювальний прилад, заснований на 
явищі інтерференції хвиль. Відповідно до 
природи хвиль, існують і. акустичні для 


звукових хвиль та і. для 
електромагнітних хвиль. До останніх 
належать оптичний і. і 
радіоінтерферометр. Оптичні і. 


застосовуються для вимірювання довжин 
хвиль спектральних ліній і їх структури, 
показників заламу прозорих середовищ, 
абсолютних і відносних довжин об'єктів, 
для контролю якості оптичних деталей і 
їхніх поверхонь і т. д. В основі оптичних і. 
лежить просторове розділення пучків 
світла за допомогою того або іншого 
пристрою з метою одержання двох або 
більше взаємно когерентних променів, що 
проходять різні оптичні шляхи, а потім 


зводяться | разом, і спостерігається 
результат їхньої  інтерфе-ренції (див. 
також  інтерферометр  Майкельсона, 


інтерфербметр Жамена). 

і. атомний (рос. интерферометр 
атомньтй; англ. аїотіс іпіегіеготеїег) - 
прилад, що дозволяє спостерігати 
стаціонарну картину інтерференції двох 
зсунутих за фазою компонентів будь- 
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якого стану атома. У принципі, такий 
пристрій аналогічний звичайному 
двопроменовому інтерферометру. Одним 
із прикладів з застосування і. а. є 
вимірювання лембівського зсуву в атомі 


водню. 

і. Жамена Грефрактометр 
інтерференційний | (рос. интерферометр 
Жамена, рефрактометр 
интерференционньй; англ. Затіп 
іпіегіеготеїег, іпіегіегепсе 
гейгасіотеїег) -  інтерферометр для 


вимірювання показників заламу газів і 
рідин, а | також для визначення 
концентрації домішки в повітрі. І. Ж. 
складається з двох однакових товстих 
плоскопаралельних пластинок зі скла, 
встановлених майже паралельно одна 
одній. Пучок світла падає на першу 
пластинку під кутом, близьким до 457. 
Кожен промінь пучка після відбивання на 
поверхнях пластинки розділяється на 2 
когерентних промені, які йдуть на деякій 
відстані один від одного. На шляху 
кожного з них встановлюють кювети 
однакової довжини І із досліджуваними 
речовинами, показники заламу яких п! і п», 
в результаті чого між променями виникає 
додаткова різниця ходу 
А -(п, - п, є длі , Після відбивання від 


поверхонь другої пластини ці промені 


потрапляють | у зорову трубу |і 
інтерферують у  фокусній площині 
об'єктива. За зміщенням 


інтерференційних смуг визначають Д; 
знаючи АД і І, знаходять дп. Точність 


вимірювання дп в і. Ж. може досягати 6- 
го десяткового знака. 

і. збряний (рос. интерферометр 
звЕздньтй; англ. 5їеПаг іпіегіеготеїег) - 
інтерферометр для вимірювання кутових 
розмірів зірок і кутових відстаней між 
подвійними зорями. Якщо світло від двох 
зірок, що містяться на малій кутовій 
відстані Ф одна від одної, потрапляє в 
об'єктив телескопа, прикритий щитом із 
двома паралельними щілинами на 
відстані Д одна від одної, то від кожної 


ІНТЕ 


ІНТЕ 








зорі буде отримана дифракційна картина 
у вигляді дрібних яскравих смужок. 
Системи смуг від кожного з двох джерел 
зміщені на кут Ф і накладаються одна на 
одну. Центральна смуга зсунута відносно 
найближчої смуги своєї системи на кут 0, 
який визначається умовою Б5іп0 - А або 
0 - МР. Змінюючи відстань Р, а отже і 
кут 0, можна домогтися збігу максимумів 
однієї картини з мінімумами іншої, в 
результаті чого видимість смуг буде 
найгіршою. За цих умов шукана кутова 
відстань Ф - 0/2 - М(2Р) для даної 
довжини хвилі 2, визначення Ф зводиться 
до вимірювання відстані  Д, якій 
відповідає перше погіршення видимості. 
Аналогічно визначаються кутові розміри 
однієї зірки. Точність вимірювання Ф тим 
більша, чим більша відстань між 
щілинами | на р об'єктиві. В і. з. 
Майкельсона щілини замінені системою 
дзеркал, яка дозволяє збільшити відстань 
р між двома пучками і підвищити 
точність вимірювання кутових відстаней 
до 0,001". 

і. інтенсивності (рос. интерферометр 


интенсивности; англ. іптепз5ігу 
іпіегіеготеїег) - пристрій, у якому 
вимірюють коефіцієнт кореляції 
інтенсивності випромінювання, 


прийнятого в двох різних точках. Ї. і. 
дозволяє оцінювати кореляційні функції 
4-го порядку і за ними робити висновки 
про статистику поля. 

і. Майкельсона (рос. интерферометр 


Майкельсона; англ. Місреїзоп 
іпіегіеготеїег) - двопроменевий 
інтерферометр, у якому паралельний 
пучок світла | з | об'єктива вхідного 
коліматора падає на напівпрозору 


розділову пластинку П і спрямовується 
до двох дзеркал - еталонної Е та 
контрольованої | К пластинок; після 
відбивання від дзеркал-пластинок обидва 
когерентних пучки знову з'єднуються 
розділовою пластинкою П, 
спрямовуються в об'єктив вихідного 
коліматора та інтерферують. Е і К 
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орієнтовані таким чином, щоб 
контрольована | поверхня  К і уявне 
зображення еталонної поверхні Е в 
розділовій пластинці утворювали 
невеликий повітряний клин. При 
інтерференції | спостерігаються | смуги 
однакової товщини, локалізовані в площині 
клина, максимуми інтенсивності яких 


визначаються з умови АД - 2 д з т, де 
д - товщина повітряного клина в його 
середній частині (на оптичній осі), т - 
ціле число, 2, - довжина хвилі світла. 
Якщо контрольована поверхня є ідеально 
плоскою, смуги мають вигляд 
рівновіддалених прямих, паралельних 
ребру клина. Якщо ж на ній існують 
дефекти (заглибини або виступи), то в 
області дефектів спостерігаються відхили 
смуг від прямолінійності; за відносною 
величиною відхилення визначають 
глибину (або висоту) дефекта. І. М. 
використовується у фізичних дослідах і 
технічних вимірювальних приладах для 
вимірювання довжин, зсувів, дослідження 
якості оптичних деталей і т.п. І. М. 
застосовується також як спектральний 
прилад високої роздільної спроможності 
(див. також Фур'є-спектрометр). 


і. Маха-Цендера (рос. 
интерферометр  Маха-Цендера; англ. 
Масі-Ленпаег  іпіегіегопетег) - див. 


інтерфербметр Рождественського. 

і. Релея (рос. интерферометр Рзлея; 
англ. Вауїесієр | іпіегіеготеїег)  - 
інтерферометр для вимірювання 
показника заламу, заснований на явищі 
дифракції світла на двох паралельних 
щілинах. Яскраво освітлена вузька 
щілина, розташована у фокусній площині 
об'єктива О:, дає паралельний пучок 
променів, що проходить діафрагму з 
двома паралельними щілинами та 2 
трубки, заповнені досліджуваними газами 
або рідинами, і потрапляє в об'єктив О, 
зорової труби. Трубки мають однакові 


довжини і займають лише верхню 
частину простору між 0; і О» В 
результаті інтерференції світла, яке 
дифрагує |на щілинах, у  фокусній 


ІНТЕ 








ІНТЕ 
площині ОО, утворюються 2 системи 
інтерференційних | смуг  - верхня, 


утворена променями, що йдуть через 
трубки, і нижня, утворена променями, що 
йдуть повз трубки. Залежно від різниці 
показників заламу п! і п», речовин, 
поміщених у трубки, верхня система 
смуг буде зміщена в той або інший бік 
відносно нижньої. Вимірюючи величину 
зміщення, визначають різницю п: - п». За 
допомогою і. Р. досягається точність 


вимірювання до 7-го і навіть 8-го 
десяткового | знака. | Див. | також 
інтерфербметр. 

і. Рождественського |інтерфербметр 
Маха-Цендера, інтерферометр 
Цендера-Маха| (рос. интерферометр 
Рождественского, интерферометр 
Маха-Цендера, интерферометр 


Цендера-Маха; англ. Во2Пезіуепзкі) 
іпгегіеготеїег, Маср-Лерппдег 
іпіегіеготеїег) - двопроменевий 
інтерферометр, у якому два когерентних 
пучки світла отримують розщепленням 
первинного пучка напівпрозорою 
пластиною; вони проходять еталонний і 
контрольований проміжки, а потім 
зводяться двома плоскими дзеркалами на 
другій напівпрозорій пластині і дають 
інтерференційну картину, локалізовану 
на нескінченності (або у  фокусній 
площині об'єктива). Перевага і. Р. 
порівняно з інтерферометрами Релея і 
Жамена полягає у великій відстані між 
гілками інтерферометра, що дозволяє 
вносити в пучки променів досить великі 
об'єкти. І. Р. використовується як 
чутливий рефрактометр головним чином 
при вивченні аномальної дисперсії (див. 
також дисперсія світла). 

і. ультразвуковий (рос. 
интерферометр ультразвуковой; англ. 
иійга5опіс іпіегіеготеїег) - прилад для 
вимірювання фазової швидкості с і 
коефіцієнта поглинання й УЗ, принцип 
дії якого заснований на інтерференції 


акустичних хвиль. Типовий і. у. являє 
собою акустичну камеру з 
досліджуваним середовищем, у якій 
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п'єзоелектричним перетворювачем 
збуджуються УЗ хвилі; на деякій відстані 
І від нього розташований плоский 
рефлектор, від якого відбивається УЗ 
хвиля і який може переміщуватись 
уздовж напрямку поширення УЗ. Реакція 
перетворювача на акустичне 
навантаження визначається за величиною 
електричної напруги У на ньому. Шукана 
швидкість УЗ дорівнює с - ХР де 2 
вимірюється за інтервалами кривої 
реакції, тобто (І), а С може бути 
знайдений за спадом екстремумів кривої 
реакції із збільшенням | (Ї - частота УЗ). 

і. Фабрі-Перб (рос. интерферометр 
Фабри- Перо; англ. Кабгу-Регої 
іпіегіеготеїег) | -  багатопроменевий 
інтерференційний спектральний прилад 
високої роздільної спроможності. 
Складається | з | двох | скляних 0 або 
кварцових пластинок, поверхні яких, 
повернуті одна до одної, паралельні, 
вкриті | дзеркальним покриттям і 
містяться на відстані 4 одна від одної. 
Паралельний пучок світла, що падає на 


і. Ф.-П., в результаті багаторазового 
відбивання від дзеркал утворює велику 
кількість паралельних когерентних 


пучків зі сталою різницею ходу А - 
2пасо50 між сусідніми пучками, але 
різної інтенсивності (п - показник заламу 
середовища між дзеркалами, 0 - кут між 
променем і нормаллю до дзеркал). У 


результаті багатопроменевої 
інтерференції | у  фокусній площині 
об'єктива утворюється  інтерференційна 


картина, яка має форму концентричних 
кілець з максимумами, положення яких 
визначається умовою АД - КА, (К - ціле 
число), тобто залежить від довжини хвилі. 
Тому і  Ф.-П. розкладає складне 
випромінювання у спектр. Ці 
інтерферометри застосовуються в УФ, 
видимій та ІЧ областях 
спектру (див. також спектри атомні). 

і. Цендера-Маха (рос. 
интерферометр  Цендера-Маха; англ. 


ІНТЕ 


ІНТЕ 








Маср-ЛДерппдаег іпіегіеготеїег) - див. 


інтерфербметр Рождественського. 


ІНТЕРФЕРОМЕТРІЯ (рос. 
интерферометрия; англ. іпіегіеготеїгу). 

і. голографічна (рос. 
интерферометрия голографическая; 
англ. рпоіотеїгу, роіоєтарбіс 
іпіегіеготеїгу, Поіоєгат іпіегіеготеїту, 
іпіегіегепсе  НПоіоєгарНбу,  іпіегіегепсе 
Ноіоєгарру, іпіегіеготеїгіс ПоіоргарПу) 
- отримання й інтерпретація 
інтерференційних картин, утворених 
хвилями, з яких принаймні одна записана 
та відновлена голографічним способом. 
Якщо освітити голограму, не забираючи 
об'єкта, то за голограмою буде одночасно 
поширюватися дві когерентні хвилі: одна - 
відновлена голограмою, інша - 
безпосередньо розсіяна об'єктом. Оскільки 
відновлена хвиля зміщена за фазою на 7 
(відносно об'єктної хвилі), то, якщо об'єкт 
повністю стаціонарний, хвилі будуть 
гасити одна одну і спостерігач не побачить 
об'єкта. Якщо ж об'єкт чи середовище, у 


якому він перебуває, зазнали | між 
експозиціями збурення, то на 
голографічному | зображенні з'являться 


інтерференційні смуги. При зміні стану 
об'єкта під час спостереження чи при зміні 
показника заламу прозорого (фазового) 
об'єкта  інтерференційна з картина буде 
змінюватися одночасно (метод 
реального часу). В іншому методі 
голографічної і. на одній фотопластинці 
послідовно реєструють дві (чи декілька) 
голограми, що відповідають різним станам 


одного й того ж об'єкта. Одночасно 
відновлюючись, хвилі, які є копіями 
об'єктних хвиль, що існували в різний час, 
інтерферують (метод багатьох 
експозицій). Метод 
усереднення в часі  - коли 


голограма об'єкта, що змінюється в часі, 
(наприклад, такого, що зазнає деформації, 
рухається поступально чи коливально) 


експонується неперервно.  Відновлені 
такою  голограмою хвилі утворюють 
інтерференційну картину, що дає 
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уявлення про характер зсуву різних точок 
об'єкта протягом експозиції. 
і. нейтронна (рос. интерферометрия 


нейтронная; англ. пешітоп 
іпіегіеготеїгу) - розділ нейтронної 
оптики, методичною основою якого є 
вимірювання різниці фаз 


інтерферувальних нейтронних хвиль. За 
допомогою нейтронного інтерферометра 
виконано ряд дослідів, що дозволили 
продемонструвати справедливість деяких 
висновків квантової механіки: спінорний 
характер хвильової функції ферміона 
(нейтрона), вплив на інтерференцію 
нейтронних хвиль неінерційності 
системи координат. Перевірено на досліді 
однаковість інертної та гравітаційної 
маси нейтрона (еквівалентності принцип) 
та ін. 

спекл-інтерферометрія в 


астрономії (рос. спекл- 
интерферометрия в астрономии; 
англ. зресКіе іпіегіеготеїту іп 
а5ітопоту)  - метод наземних 
оптичних спостережень космічних 
об'єктів, заснований на аналізі тонкої 
структури "миттєвих" зображень 
космічних об'єктів; дозволяє підвищувати 
кутове розділення за наявності 


атмосферних спотворень зображення. 


ІНФОРМАТИКА (рос. 
информатика; англ. іпіогтаїіся, 
іпіогтайоп 5сіепсе) - наука про загальні 
властивості інформації, закономірності 
та методи її пошуку й одержання, 
запису, збереження, передачі, 
переробки, поширення та використання 
в різних сферах людської діяльності. І. 
поєднує всі питання застосування 
обчислювальної техніки, стимулює Її 
вдосконалення та визначає шляхи Її 
розвитку. І. включає теорію кодування 
інформації, розробку мов і методів 
програмування, математичний опис 
процесів обробки і передачі інформації 
(див. також тебрія інформації). 


ІОН 


ІОН 








ІНФОРМАЦІЯ (рос. информация; 
англ. іпіоктайоп; від лат. іпфогтаго - 
роз'яснення, повідомлення) - будь-які 
відомості і дані, що відображають 
властивості | об'єктів | у | природних 
(біологічних, фізичних та ін.), соціальних 
і технічних системах і передані звуковим, 
графічним (у т. ч. письмовим) або іншим 
способом без застосування | або з 
застосуванням технічних засобів. 
Важливість (цінність) якої-небудь і. не 
піддається формалізації. К. Шенноном 
введено поняття кількості |і. що 
міститься в повідомленні, яке тісно 
прилягає до поняття ентропії. Отримання 
будь-якої | і. | неминуче пов'язано з 
певними витратами енергії і часу. 


ІНФРАЗВУК , -у (рос. инфразвук; 
англ. іпітазоцпа, іпіта(-айдїіе) 5оцпа, 
іпігазопіс 5зоппа) - пружні коливання та 
хвилі з частотами, що лежать нижче 
області чутних людиною частот. Зазвичай 
за верхню межу інфразвукового діапазону 
приймають 15 - 40 Гц. Нижня частотна 
межа і. невизначена; у даний час область 
його вивчення поширюється до 0,001 Гц. 


ІОН (ЙОН), -а (рос. мон; англ. іоп). 

іони багатоатомні (йони 
багатоатомні) (рос. ИОНЬ 
многоатомньте; англ. роїуаїотіс іоп5) - 
те саме, що ібни кластерні. 


ібни багатозарядні (йони 
багатозарядні) Гатоми 
високойонізбвані | (рос. ИОНЬІ 
многозарядньге, 
вьісокоионизированнье  атомьі; англ. 
тийіспагєедй  іоп5,  пийпуаїепі  іоп5, 


роіууаїепі іоп5) - позитивно заряджені 
йони з великою кратністю йонізації. Й. б. 
беруть | участь | у | процесах, | що 
відбуваються | у  високотемпературній 
лабораторній і астрофізичній плазмі. 

їбни від'ємні (йони від'ємні) в 
газах (рос. ионь отрицательньие в 
газах; англ. перайуе іоп5 іп 5а5е5)- 
атоми або молекули газу, що захопили 
додатковий електрон. І. в. - зв'язаний 
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стан атома (молекули) та електрона. 
Основною характеристикою й. в. є 
енергія зв'язку електрона | й 0 атома 
(молекули), що захопив Його, т. Зв. 
енергія спорідненості з електроном, яка 
позначається Ед (еЇесігоп аНіпігу). Бад 
значно менша від потенціалів йонізації. 
Процеси утворення та руйнування Й. в. 


дуже різноманітні. | Випромінювання 
Сонця в оптичному діапазоні 
створюється переважно процесом 


радіаційного прилипання електрона до 
атома (молекули), що відбувається у 
фотосфері Сонця. 

їібни додатні (йони додатні) (рос. 
ионь  положительньже; англ. робійуе 
іоп5) - атоми або молекули, позбавлені 
одного або кількох електронів | із 
зовнішньої оболонки. 

ібни кластерні (йони кластерні) (йб- 
ни багатодтомні, йбни кбмплексні| 


(рос. ИОНЬ кластерньге, ИОНЬ 
многоатомнь6е,  йонь комплекснье; 
англ.  сіи5іег  іоп5, роіїуаїотіс (іоп5, 
сотріех іоп5) - складні йони, що 


складаються з простих іонів (додатних 
або від'ємних) і комплексу атомів або 
молекул, причому ці компоненти в складі 
й. к. зберігають свою індивідуальність. І. 
к. що містить простий іон А" і атомну 
нейтральну частинку В, позначається як 
А"В. Напр., і. к. К'(НО), складається з 
позитивного йона калію та п молекул 
води. 

ібни комплексні (йони комплексні) 
(рос. моньгт комплексньтве; англ. сотріех 
іоп5) - те саме, що ібни кластерні. 


ІОНІЗХЦІЯ  (ЙОНІЗАЦІЯ) (рос. 
ионизация; англ. іопігайоп) - 
перетворення електрично нейтральних 


атомних частинок (атомів, молекул) у 
позитивні йони та вільні електрони в 
результаті вилучення з них одного або 
кількох електронів. Іонізуватись можуть і 
йони, що призводить до підвищення 
кратності їхнього заряду. Терміном "ї." 
позначають як елементарний акт (і. 


атома, і. молекули), так і сукупність 


ІОНІ 


ІОНІ 








безлічі таких актів (і. газу, і. рідини). 
Основними механізмами й. є: зутикальна 
(зіткненнева, зіткнювальна) й., тобто 
зіткнення | 3 електронами, йонами, 
атомами; і. світлом (фотойонізація); І. 
полем; і. при взаємодії з поверхнею 
твердого тіла (йонізація поверхнева). 

і. багатофотбнна (рос. ионизация 


многофотонная; англ. | тийірпогоп 
іопігайоп)  - утворення | йона в 
результаті | поглинання | в одному 
елементарному акті одночасно кількох 
фотонів, окремий випадок процесу 
багатофотонного поглинання. І. б. 
відбувається | при  енергіях фотона 


менших за йонізаційний потенціал (У;), 
але сумарна енергія поглинених т 
фотонів тійо 2 У,. 


і. о зіткненнева (рос.  ионизация 
столкновительная; англ. сойізіопаї 
іопігаййоп) - те саме, що іонізація 
зутикальна. 

і. зіткнювальна (рос. ионизация 
столкновительная; англ. соїзіопаї 
іопідайоп) - те саме, що іонізація 
зутикальна. 

і. зутикальна (іонізація зіткненнева, 
іонізація зіткнювальна| (рос. 
ионизация  столкновительная; англ. 
сойізіопа! | іопігаїїоп)  - іонізація 


нейтральної частинки при співударах з 
електронами, йонами, атомами. 

і. | електричним || пблем (рос. 
ионизация злектрическим полем; англ. 
Пед 


(іпдисед) іопігайоп) - те саме, що 
іонізація пблем. 

і. питбма І спроможність 
іонізувальна (спромбжність 
йонізувальна)| (рос. ионизация 


удельная, ионизирующая способность; 
англ. зресійс іопітайоп, іопігіпє ромгег) - 


число пар різнойменних носіїв 
електричного заряду (пар іонів, пар 
електрон  - дірка), створюваних як 


безпосередньо в зіткненнях зарядженої 
частинки (первинна й. п.), так і з 
урахуванням іонізації вторинними 
електронами (повна й. п.) на одиниці 
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довжини шляху в речовині. Й. п. 
характеризує йонізувальну спроможність 
частинки і вимірюється за відгуком 
детектора. 

і. | поверхнева (рос.  ионизация 
поверхностная; англ. 5игіасе іопігайоп) 
- утворення йонів в процесі термічної 
десорбції частинок із поверхні твердого 
тіла. 


і. пблем (іонізація електричним 
полем, іонізація польова, 
автойонізація,  самойонізація| (рос. 
ионизация  (злектрическим) полем, 
ионизация  полевая,  автойонизация, 
самойионизация; англ. Не 4(-іпдисеа) 
іопігаїйіоп,  ашоіопітаїїоп) - процес 


іонізації атомів і молекул газу в сильних 
електричних полях. Зв'язаний в атомі 
електрон можна уявити собі таким, що 
перебуває у  потенціальній ямі. При 
включенні електричного поля з 
напруженістю Е до початкової 
потенціальної енергії електрона, який 
міститься | у | точці | х, додається 
потенціальна енергія еЕх, де е - заряд 
електрона. Внаслідок цього яма стає 
асиметричною - з однієї її сторони 
утворюється потенціальний бар'єр 
скінченної ширини, крізь який електрон 
може "просочитися", | тобто буде 
відбуватися тунельний ефект і буде 
можлива йонізація з нижнього 
(основного) рівня атома. 

і. польова (рос. ионизация полевая; 
англ. Пе! д(-іпдисеа) іопігайіоп) - те саме, 
що іонізація пблем. 

і. ступенева Ціонізація ступінчаста| 
(рос. монизация ступенчатая; англ. 5їер- 
Бу 5іер іопігайіоп) - один з основних 
механізмів іонізації, при якому 
утворення заряджених частинок у 
плазмі відбувається в результаті серії 
послідовних  непружних  співударів 
вільних електронів з атомом, причому 
при кожному  зударі потенціальна 
енергія атома змінюється на величину, 
меншу потенціалу йонізації атома. 


ІСКР 


ІСКР 


Іїй|К 








і. ступінчаста (рос. монизация сту- 
пенчатая; англ. 5іер-Бу 5їер іопігайіоп) - 
те саме, що іонізація ступенева. 

і. теплова Ціонізація термічна| (рос. 
ионизация тепловая, ионизация 
термическая.; англ. Шегта! іопігайіоп) -- 
іонізація газу при високій температурі 
внаслідок співударів атомів і молекул. Ї. 
т. відіграє суттєву роль у механізмах 
газових розрядів при високих тисках і 
температурах (див. також розряд 
дуговий), у фізиці високотемпературної 
плазми. 

і. | термічна | (рос. | ионизация 
термическая; англ. Шегтаї іопігабіоп) - 
те саме, що іонізація теплова. 


і. ударна газу (рос. ионизация 
ударная газа; англ. соШізіоп іопігайіоп 
Пшрасі іопігаїйїоп| ої а гда5) - 


іонізація атомів або молекул газу ударами 
електронів, іонів або швидких атомів. 
При високій температурі газу і. у. є 


одним із основних механізмів, які 
забезпечують існування термічної 
йонізації. 


і. фотоелектрична (рос. ионизация 
фотозлектрическая; англ. ріюокоеїесігіс 
іопігаїіоп) - те саме, що фотойонізація. 


ІОНОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ 
(ЙОНОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ) (рос. 
ионолюминесценция; англ. 
іопоїитіпезсепсе) - світіння 
люмінофорів, збуджуване йонним 
пучком. Найчастіше для збудження Й. 
використовують позитивні | йони з 
енергією в кілька кеВ. Вихід і. приблизно 
на 2 порядки нижче виходу 
катодолюмінесценції тих же 
люмінофорів і спадає зі зменшенням 
енергії йонів. Див. також 
люмінесценція. 


ІОНОСФЕРА (ЙОНОСФЕРА) (рос. 


ионосфера; англ. іопозрПеге) - 
йонізована частина атмосфери верхньої; 
розташована вище 50 км. Верхньою 
межею Й. є | зовнішня частина 
магнітосфери Землі. І. є природним 
утворенням розрідженої 


слабкойонізованої плазми, що перебуває в 
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магнітному полі Землі і зазнає впливу 
йонізувального випромінювання Сонця. 
Поширення радіохвиль на далекі відстані 
можливе тільки завдяки й. 


ШПСІЛОНІЙ, -ю (рос. ипсилоний; 


англ. урзіїопійт), Її - те саме, що 
іпсілон-частинка. 

ІРИДІЙ, -ю (рос. иридий; англ. 
імійфит), П, - хімічний елемент УМПІ 


групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 77, атомна маса 192,22, 
належить до платинової групи шляхетних 
металів. Природний |і. складається з 
ізотопів з масовими числами 191 (37,3 96) 
і 193 (62,7 96). Електронна конфігурація 
двох зовнішніх юболонок 55-р'д/8.. У 
вільному стані - сріблясто-білий метал, 
кристалічна решітка - кубічна 
гранецентрована зі сталою гратки а - 
0,38312 | нм. Хімічно  малоактивний, 
стійкий на повітрі до температур понад 
2000 ФС. На ядрах ""Іг вперше (1958) був 
відкритий ефект Мессбауєера. 


ЇСКРА (рос. искра; англ. зрагК). 

і. електрична (рос. искра 
злектрическая; англ. еїесігіса| 5рагК) - 
див. розряд іскровий. 

і. лазерна (рос. искра лазерная; англ. 
Іа5ег зрагК) - див. розряди оптичні. 


ІТЕРБІЙ, -ю (рос. иттербий; англ. 
уйегрішт), УБ - хімічний елемент ПІ 
групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 70, атомна маса 173,04, 
належить до лантаноїдів. Природний |. 
складається із суміші 7 стабільних 
ізотопів з масовими числами 168, 170-174 
і 176, серед яких найпоширеніший ""УБ 
(31,84 96), найменш поширений "ЗУБ 
(0,135 96). | Електронна конфігурація 
зовнішніх оболонок Аз8'р? 4! Р'55" р 65. 
У вільному вигляді - м'який сріблясто- 
білий метал; кристалічна решітка (Є-УБ 
кубічна гранецентрована з параметром а 
з 0,5483 нм; при 796 "С переходить у В- 


КАЛА 








КАЛО Кк 
УЬ з  кубічною  об'ємноцентрованою оболонок 485"р'д!55". У вільному стані - 
граткою. сріблясто-білий | метал. Кристалічна 
М решітка о У гексагональна 
ЇТРІЙ (рос. иттрий; англ. упгішт), У щільноупакована з параметрами гратки а 
- рідкісноземельний хімічний елемент ПІ ш 0,36474 нм і 


групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 39, атомна маса 88,9058. 
У природі представлений стабільним ЗУ. 
Електронна конфігурація двох зовнішніх 


ЙОД, -у (рос. мод; англ. іодит), І - 
хімічний елемент МП групи періодичної 
системи елементів, атомний номер 53, 
атомна ммаса  126,9045, належить до 
галогенів. У природі представлений 
стабільним 771. Електронна конфігурація 


КАЛАМУТНІСТЬ, -ості 
мутность; англ. тшгБідігу, орасігу). 

к. середовища Ікоефіцієнт 
екстинкції| (рос.  мутность  средьк, 
козффициент зкстинкции; англ. пледійшт 
гідну, ехціпсїгоп соеїйсіепі). 
Інтенсивність І світла, що пройшло в 
непоглинальному розсіювальному 
середовищі шлях І, пов'язана | з 
інтенсивністю | Ір  надхідного світла 
співвідношенням І - Іехр(-т І), де 
то - каламутність, або коефіцієнт 
розсіяння, середовища. К. с. є функцією 
довжини хвилі  надхідного світла, 
концентрації, розміру, форми і 
відносного | показника | розсіювальних 
частинок і т.п. 


(рос. 
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с - 0,57306 нм; при 1480 ?С переходить у 
В-У оз кубічною  об'ємноцентрованою 
решіткою (а - 0,408 нм). 


зовнішньої електронної оболонки 55"р". У 


вільному | стані | й. | - |  чорно-сіра 
кристалічна | речовина | з фіолетовим 
блиском. Кристалічна решітка 
орторомбічна з параметрами 


а - 0,7250 нм, Б -0,9772 нм і с - 0,4774 нм. 


КАЛОРИМЕТР, за (рос. 
калориметр; англ. саіогітеїег, 
йпіотетег). 

к. іонізаційний (калориметр 
йонізаційний)  Гспектрбметр повного 
поглинання | (рос. калориметр 


ионизационньїй, спектрометр полного 
поглощения; англ. іопігачіоп 
саїогітеїег, тота! аб5огріїоп 
зресіготетїег) - прилад для вимірювання 
енергії частинок (адронів, електронів, 
фотонів), | заснований | на | повному 
поглинанні в товстому шарі речовини 
енергії як первинної частинки, так і всіх 
частинок, які утворюються при її 
взаємодії з речовиною. 


КАМЕ 








КАЛАМУТНОМІР, -а (рос. 
мутномер; англ. перреїотеїег, 
орасітетег,  «игБідітеїег,  Патететег, 


рахе теїег) - те саме, що нефелометр. 


КАМЕРА (рос. камера; англ. 
спатЬрег, сеї, сатега, гоопі, Бох, сабе, 
сотрагітепі, епсіозите, Бом'Т). 

к. бульбашкбва Гкамера флотаційна 
бульбашкова| (рос. камера 
(флотационная)  пузьтрьковая; англ. 
ЬшЬіє спатрег, Биббіе сеї) - прилад 
для реєстрації слідів (треків) заряджених 
частинок, дія якого базується на 
закипанні перегрітої рідини | вздовж 
траєкторії частинки. 

к. Віл(ь)сона (рос. камера Вил(ь)- 
сона; англ. М/ії5оп (сіоц) спатрег, сіоца 
сратрег, ехрап5іоп спатрег, Боб спат- 
Ьег) - трековий детектор частинок. Ство- 
рений Ч. Віл(ь)соном у 1942. Повна три- 
валість циклу звичайної к. В. 2 1 хв. 
У к. В. сліди заряджених частинок стають 
видимими завдяки конденсації 
пересиченої пари на йонах, утворених 
зарядженою частинкою в газі. За 
допомогою к. В. зроблено ряд відкриттів 
у ядерній фізиці, фізиці елементарних 
частинок. Найбільш вражаючі з них 
пов'язані з дослідженнями космічного 
проміння: відкриття широких 
атмосферних злив (1929), позитрона 
(1932), виявлення слідів | мюонів, 
відкриття дивних частинок. Надалі к. В. 
була витіснена більш  швидкодіючою 
бульбашковою камерою. 

к. дзвінка (рос. камера звонкая; 
англ. кеуегрегайоп сратіег, кеуегрегапі 
гост)  ш - те саме, що камера 
ревербераційна. 

к. дифузійна (рос. камера 
диффузионная; англ. фійи5іоп (сіоца) 
сратрег, сіоці сратіег, ехрапзіоп 
сратрег, іо спатрег, У/їзоп (сіопа) 
сратрег) - прилад для спостереження 
слідів іонізувальних частинок, утворених 
конденсацією на йонах пари рідини, що 
перебуває в пересиченому стані. 
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к. дифузна (рос. камера диффузная; 
англ. кеуегбегайоп спатіег, геуегбегапі 


госп) | - | те саме, що камера 
ревербераційна. 
к. ділильна (рос. камера 


делительная; англ. Біз5іоп сратрег) - 
прилад для реєстрації актів ділення ядер 
за йонізаційними імпульсами, 
створюваними уламками ділення у газі. 
Являє собою  йонізаційну камеру (із 
введеною в неї речовиною, що ділиться. 

к. дрейфова (рос. камера дрейфовая; 
англ. дій, сбатрег) - прилад для ви- 
значення | координати | проходження 
йонізувальної частинки, заснований на 
вимірюванні часу дрейфу електронів 
(продуктів йонізації в газі) від місця 
проходження частинки до сигнальної 
дротини (анода). 


к. заглушена (рос. камера 
заглушенная; англ. зоппаИргоої спатрег, 
апеспоїс | срапіег)  - спеціально 


обладнане приміщення для акустичних 
вимірювань в умовах, що наближаються 
до умов вільного відкритого простору (у 
вільному звуковому полі). Стіни, підлога 


та стеля Кк. 3. покриваються 
звукопоглинальними матеріалами, які 
забезпечують практично повну 


відсутність відбитих звукових хвиль. 

к. іскрова (рос. камера искровая; 
англ. зрагк  сопдеп5іпє  сбаштіег) - 
керований трековий детектор частинок, 
дія якого заснована на ї виникненні 
іскрового - розряду в газі в місці 
проходження зарядженої частинки. К. і. 
містить розрядний проміжок, заповнений 
газом. Телескоп лічильників (наприклад, 
черенковських, сцинтиляційних) поза к. 1. 
реєструє факт проходження частинки 
через об'єм камери і керує подачею на 
електроди | камери високовольтного 
короткого йімпульсу (10 - 100 нс) 
напруги. Електрони, що виникають на 
шляху зарядженої частинки в результаті 
йонізації атомів газу, в електричному 
полі камери прискорюються і, 
зіштовхуючись з атомами, збуджують і 
йонізують їх, звільняючи нові електрони. 








КАМЕ КАМЕ Кк Кк КАМЕ 
Утворюються електронно-фотонні сратРрег, геуегрбегапі гоот) - 
лавини. | Коли в голівці лавини приміщення для акустичних вимірювань, 
створюється концентрація -108 у якому звук  щомога повністю 
електронів, виникає стример. В відбивається від обгороджувальних 
результаті | вздовж треку частинки поверхонь і в кожній точці якого 


виникає ланцюжок  іскрових розрядів. 
Ланцюжок іскор відтворює траєкторію 
частинки. 

к. іонізаційна (к. йонізаційна) (рос. 
камера ионизационная; англ. 
іоп(ігаїіоп) спатіег, соНізіоп спатрег, 
іоп ргодисіїоп срапрег) - прилад для 
реєстрації та спектрометрії 
йонізувальних частинок методом 
вимірювання величини йонізації (числа 
пар іонів), утвореної цими частинками. 
Найпростіша к. і. являє собою два 
електроди, поміщені у заповнений газом 
об'єм. Частинки йонізують газ у просторі 
між електродами; йони й електрони, що 
утворилися, рухаються під дією сталого 


електричного поля в напрямку 
електродів, створюючи струм у колі к. і., 
який вимірюють реєструвальним 


пристроєм. К. і. відрізняється від інших 
газових детекторів (пропорційних камер, 
лічильників Гейгера та ін.) тим, що в ній 
не використовується механізм газового 
підсилення (тобто розмноження йонів за 


рахунок лавиноподібного процесу 
поблизу анода). 

к. олюмінесцентна (рос. камера 
люминесцентная; англ.  ітіпезсепсе 


сратрег, Пиоге5сепсе спатіег) - прилад 
для спостереження, фотографування або 
реєстрації іншим способом зображення 
слідів іонізувальних частинок у 
сцинтиляторах (люмінофорах). 

к. пропорційна (рос. камера 
пропорциональная; англ. ргорогіїопаї 
сратрег) - електронний координатний 
детектор частинок, який являє собою 
велику кількість пропорційних 
лічильників, що мають загальний катод і 
поміщені в газовий об'єм. 

к. ревербераційна Їкамера дзвінка, 
камера | дифузна| (рос. камера 
реверберационная, камера  звонкая, 
камера диффузная; англ. геуегрегаїіоп 
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звуковий тиск у середньому однаковий, а 
прихід звукових хвиль із різних 
напрямків є однаково ймовірним. Стіни 
ревербераційної камери виготовляють із 
залізобетонних конструкцій і цегли, а 


внутрішню | поверхню | облицьовують 
матеріалами з мінімальним 
звукопоглинанням (високомарочним 


цементним розчином, мармуром та ін.). 
Дифузність звукового поля досягається 
неправильністю форми к. р. 
(непаралельність обгороджувальних по- 
верхонь, спеціально створені нерівності 
на стінах) і розвішуванням у ній у 
випадковому | порядку відбивальних 
елементів у вигляді виготовлених з 
фанери або гетинаксу вигнутих пластин, 
розміри яких порівнянні з довжиною 
звукових хвиль. 

к. рентгенівська (рос. камера 
рентгеновская; англ. Х-гау (ЧіНтасіоп) 
сатега) - прилад (чи основна частина 
установки) для вивчення і контролю 
атомної структури зразка за допомогою 
реєстрації картини розподілу розсіяного 
випромінювання при дифракції 
рентгенівського проміння на 
досліджуваному зразку. Застосовується в 
рентгенівському структурному аналізі, 
рентгенографії матеріалів, рентгенівській 
топографії. 

к. рентгеноемульсійна (рос. камера 
рентгенозмульсионная; англ. | Х-гау 
етиїізіоп  сатега)  -  координатний 
детектор частинок високих енергій, що 
дозволяє визначити енергію частинки (є ? 
1-2 ТеВ) і параметри її траєкторії, 
використовуючи утворення в щільному 
середовищі електронно-фотонних 
каскадів. 

к. стримерна (рос. камера стриме- 
рная; англ. 5ігеатег спатрег) - різновид 
іскрової камери, в якій розряд, викли- 
каний імпульсом високої напруги, припи- 


КАРО 


КАРО 


Кк 








няється на стримерній стадії іскрового 
розряду; слугує для реєстрації заря- 
джених частинок, для вивчення взаємодії 
частинок у газі. Див. також стримери. 

к. флотаційна бульбашкова (рос. 
камера  флотационная  пузьшрьковая; 
англ. бибБіе сратіег, Биббіе се!) - те 
саме, що камера бульбашкбва. 

к. Шмідта (рос. камера Шмидта; 
англ. 5сптіді сатега) - дзеркально- 
лінзовий | телескоп із | сферичним 
дзеркалом і розташованою у його центрі 
кривизни | корекційною пластинкою, 
поверхня якої має спеціальну форму, 
завдяки чому система виправлена на 
сферичну аберацію при великому полі 
зору (до 252) і великому відносному 
отворі (до 1:1). 


КАНАЛ, -у 1 передачі 
інформації (рос. канал; англ. 
сраппеї, сбаїп, Бей, спаппеїпеє, сопації, 
сігсції, ра55, раї, гасе). 


КАНАЛ, -а 2 (рос. канал; англ. 
сраппе!  (5іої),  сапаї, саму, Бед, 
сраппеїйпя,  сопадшії, сиі, 4исі, (Пом/) 
раззат?е, рогі, гасе, (гас; (реактора) 
Ноїв; (у системах пакетного зв'язку) 5101, 
сраппе! 51ої). 

к. звуковий підводний (рос. канал 
звуковой подводньюй; англ. ппдегуаїег 
зоцпд спаппеї) - природний акустичний 
хвилевід, який утворюється в океані 
внаслідок особливого вигляду залежності 
швидкості звуку від глибини. Швидкість 
звуку на деякій глибині, що називається 
віссю Кк. 3. п., сягає мінімального 
значення. 

КАОН, -а (рос. каон; англ. Каоп) - те 
саме, що К-мезбн. 

КАРЛИК, -а (рос. 
дугагіб). 

к-ки білі (рос. карлики бельге; англ. 
умПВіїе дм/агі5) - компактні зорі з масами 
порядку маси Сонця (М.) і радіусами 
- 0,01 радіуса Сонця (Ва). Середня 
густина речовини к. б. складає 102-109 


карлик; англ. 
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г/см?, За оцінками, число к. б. складає 3- 
10 90 від загального | числа зірок 
Галактики. Значна частина к. б. входить у 
подвійні з зоряні системи (зокрема, 
першою зіркою, віднесеною до б. к. 
виявився Сіріус В - супутник Сіріуса з М 
- 1Мое, відкритий А. Кларком ГА. СіагК| у 
1862). К. б. виділені в особливий клас 
зірок у 1910-і рр., їхня назва пов'язана з 
кольором перших представників цього 
класу - Сіріуса В та 40 Ерідана В - 
гарячих білих зірок. Для фізики к. б. 
цікаві насамперед як об'єкти 
застосування теорії надгустої плазми. 
Білими карликами стають зорі наприкінці 
своєї еволюції (див. також еволюція 
зір). Основне джерело світності к. б. - 
накопичена в зірці енергія теплового 
руху йонів. У тісних подвійних системах 
к. б. може стати більш масивний 
компонент. Основне джерело світності у 
таких к. б. - термоядерне горіння водню. 

к-ки червбдні (рос. карлики красньге; 
англ. гед дулагів) - зірки спектральних 
класів К, М, які мають низьку світність. 
Більша частина к. ч. належить до зірок 
головної послідовності діаграми 
Герцшпрунга-Расселла. К. ч. з 
численними, в них зосереджена основна 
частина | речовини зірок нашої та 
більшості інших галактик, наприклад, 
Галактика містить 3:10" ч. к. 


КАРОТАЖ, -у (рос. каротаж; англ. 


Іордіпе,  реорПпузіса| | Іорєбіпе,  мгеїїі 
Іордіпеє,  Іоєріпр  б5егуісе5,  м/ге-Йпе 
5егуїсе5, ЮБогероїе 5игуеу, м/еї (Іоє) 
зигуєеу). 


к. нейтронний свердловин (рос. 
каротаж нейтронньїй скважин; англ. 
пецігоп Іоєріпє ої Богерпо1іез5)- вид 
геофізичних досліджень, які проводяться 
для розвідки нафтових і газових родовищ 
і базуються на зондуванні нейтронами 
гірських порід, що перетинаються 
свердловинами. 

к. радіоактивний 
(рос. каротаж радисоактивньвшй 
скважин; англ. кафіаїоп  Іоєріпр 
Падіоасіїуїу Іоєріпе, писіеаг Іоєріпе | 


свердловин 


КАТО 








ої фБогероїе5) - група методів 
дослідження шарів гірських порід за 
допомогою різноманітних ядерних 
випромінювань. Ці дослідження 
проводяться при розвідці та розробці 
родовищ газу, нафти й інших корисних 
копалин. 


КАРЦИНОТРОН, -а (рос. 
карцинотрон; англ. сагсіпоїгоп) - те 
саме, що лампа зворбтної хвилі. 


КАТАЛІЗ, -у (рос. катализ; англ. 
сатаїіузіз). 

к. мюбнний (рос. катализ мюоннькй; 
англ. шишоп саїаіузі5) - явище синтезу 
(злиття) ядер ізотопів з водню, що 
відбувається | при істотній участі 
негативно заряджених  мюонів, які, 
утворюючи з ядрами  мезомолекули, 
сприяють зближенню ядер на відстані, 
достатні для перебігу ядерної реакції. 
Звільняючись після акту реакції, мюони 
можуть повторити процес (тобто вони 
виступають в ролі каталізатора). 


КАТІОН, -а (рос. катион; англ. сакіоп) 
- о позитивно заряджений іон, який 
рухається в електричному полі до катода. 
К. містяться в розчинах і розплавах 
більшості солей і основ (див. також 


електробліз). | К. називають | також 
позитивно заряджені йони в іонних 
кристалах. 


КАТОД, -а (рос. катод; англ. саїподе) 
- 1) негативний полюс (або клема) 
джерела струму. 2) Негативний електрод 
електровакуумного або кгазорозрядного 
прилада, який править за джерело 
електронів, що забезпечують провідність 
міжелектродного проміжку у вакуумі або 
газі. 3) В електрохімії - електрод в 
електроліті, біля якого відбувається 
відновлення йонів, що входять до складу 
електроліту (див. також електроліз). 

к. віртуальний | (рос. катод 
виртуальньй; англ. мігіша| саїподе) - 
потенціальний бар'єр, що може виникати 
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в потоці заряджених частинок 
(електронів або йонів) за рахунок 
створюваного або просторового заряду; к. 
в. частково пропускає і частково відбиває 


цей потік. К. в. виникає, наприклад, 
перед катодом вакуумного діода, що 
працює в режимі обмеження струму 
просторовим зарядом; у вакуумних 
багатоелектронних приладах при інжекції 
прискореного електронного пучка в 
простір між сіткою та наступним 
електродом; при емісії заряджених 


частинок у плазму в ленгмюрівському 
шарі (див. також явища приелектродні) 
між електродом і плазмою. 

к. вторинноелектробнний (рос. катод 
вторичнозлектронньій; англ. зесопагу- 
еіесігоп саїпофе) - те саме, що емітер. 

к. металопбристий Ікатод 
розподільний, катод  диспенсерний| 
(рос. катод металлопористьїй, катод 
распределительньій, катод 
диспенсернь(й; англ. дізрепзег саїподе) - 
тип  термоелектронного катода; являє 
собою металеву губку з тугоплавкого 
металу (МУ, Ве, Мо), яка містить сполуки 
активних матеріалів, переважно Ва. При 
нагріванні Ва, виділяючись зі сполук, 
дифундує до поверхні і покриває її 
тонкою плівкою металу, яка знижує 
роботу виходу. 

к. оксидний (рос. катод оксидньій; 
англ. соаїед саїроде) - ефективний 
термоелектронний | катод | непрямого 
розжару; належить до класу 
напівпровідникових термоелектронних 
катодів. Активною речовиною тут є окис 
металу; в результаті | прогрівання 
(активування) к. о. в об'ємі та на поверхні 
утворюється надлишок металу, який 
забезпечує необхідну електропровідність 
к. о. і зниження роботи виходу. Існує два 
типи к. о. низько- та 
високотемпературні. У 
низькотемпературних к. о., які працюють 
при робочих температурах » 900 - 1300 
К, використовуються суміші  окисів 
лужноземельних металів Ва, 5г, Са. У 


КАТО 


КВАЗ 








високотемпературних активною 
речовиною слугують окиси У, ТО та ін. 
Робочі температури таких к. о. лежать у 
діапазоні » 1400 - 2000 К. 

к. плазмовий (рос. катод 
плазменньшй; англ. ріазта саїподе) - 
область розряду поблизу власне катода, в 
якій плазма створюється за допомогою 
спеціальних засобів, не пов'язаних з 
основним розрядом. У загальному випадку 
-- плазмовий електрод. 

к. порожнистий (рос. катод полькй; 
англ. бойом саїподе) - тип емітера в 
газорозрядних приладах, у яких струм 
емісії знімається з поверхні порожнини 
(сферичної, циліндричної), що охоплює 
розрядний об'єм. До к. п. належать також 
емітери, що складаються з кількох 
елементів, робочі | поверхні яких 
обмежують частину розрядного об'єму. 

к. термоелектрбнний |термокатобд | 
(рос. катод термозлектроннь(й, 
термокатод; англ. егтіопіс саїподе, 
Ноїє саїподе) - катод електровакуумних і 
газорозрядних приладів, який  емітує 
електрони при нагріванні (див. також 
емісія термоелектронна). Основні типи к. 
та металеві, напівпровідникові, 
металопористі та боридні. 


КАТОДОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос. 
катодолюминесценция; англ. 
саШодошштіпезсепсе) - люмінесценція, 
що виникає при збудженні речовини 
потоками електронів, прискорених у 
зовнішньому електричному полі. 
Найбільшу ефективність перетворення 
кінетичної енергії зарядженої частинки в 
кванти випромінювання, яка досягає 20 - 
25 96, мають деякі  полікристалічні 
кристалофосфори з  рекомбінаційним 
механізмом світіння. 


КАУСТИКА |поверхня каустична, 
обвідниця| (рос. каустика, поверхность 
каустическая; англ. сашяіїс; від грец. 
каоботікос - пекучий, палючий) - обвідна 
родини променів, тобто геометричне місце 
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точок перетину нескінченно | близьких 
променів родини. Рівняння к. визначається 
рівнянням родини променів к - к(5, п, т) з 
додатковою умовою Дт) - ох, у, 2/9, М, 
т) - 0, де Д(т) - якобіан переходу від 
променевих координат до декартових 


(див. також метод геометричної 
бптики). 

КВАДРУПОЛЬ, -я (рос. 
квадруполь; англ.  дшадйгироїе). В 


електростатиці - обмежена система 
зарядів з нульовими сумарним зарядом і 
дипольним електричним моментом, але з 


відмінним від нуля тензором 
квадрупольного моменту. У 
магнітостатиці магнітний Кк. 
визначається | як | обмежена система 


замкнутих струмів з нульовим магнітним 
дипольним моментом, але з відмінним від 
нуля псевдотензором магнітного 
квадрупольного моменту. 


КВАЗАРИ, -ів, мн (рос. квазарькг; 
англ. диазаг5) - позагалактичні об'єкти 
малого кутового розміру, що 
характеризуються | значним червоним 
зміщенням 7 спектральних ліній (2 більше 
або порядку 0,1). Назва походить від 
англійських слів  "аша5і-5їеПаг  гадіо 
5о0игсез" (квазізоряні джерела 
радіовипромінювання). 


КВАЗІЕНЕРГІЯ (рос. квазизнергия; 
англ. диазіепегру) - фізична величина, 
що характеризує стан 
квантовомеханічної системи, 
гамільтоніан | якої | є періодичною 
функцією часу. У випадку, коли період 
то є (дійсною о величиною, хвильова 
функція квазіенергетичного стану 
завжди може бути представлена у 


вигляді чо (60) з ехр| -іЙО/5 6 хг), де 
Фо х,/) симетрична відносно зсувів за 


часом на період, кратний т: Ф9(х,і нт) - 








КВАЗ  КВАЗ Кк Кк КВАЗ 
Ж хг), Во, за означенням, - к. проте мають далекий координаційний 
порядок, який проявляється у здатності 
частинки. рядуоь роми лани 
когерентно розсіювати надхідне 
випромінювання (див. також порядок 
КВАЗІЗОРІ, | -зір, || мн. | (рос. Дема о Ряд 
5 і А далекий і близький). 
квазизвіздькг; англ. диа5і-5їагз) - те саме, 
що -, - 
надзбрі КВАЗІНЕЙТРАЛЬНІСТЬ, -ості 
" (рос. квазинейтральность; англ. 
КВАЗІЗІРКИ, | -бк, (мн. | (рос. чпазіпені-гайту). - 
квазизвіздькг; англ. фшазі-5їагя) - те саме, к. плазми (рос. квазинейтральность 
що плазмьг; англ. ріазта адшпазіпецігайсу) - 
надзбрі. одна з найважливіших властивостей 
плазми, яка полягає у практично точній 
КВАЗІЇМПУЛЬС -у (рос однаковості густин додатніх і від'ємних 
Ь 4 - 


квазиймпульс; англ. диа5і-тотепішт) - 
векторна характеристика | р стану 
квазічастинки в кристалі. Для частинки 
в періодичному середовищі (напр., у 
кристалічній решітці) к. відіграє ту ж 
саму роль, що й імпульс частинки в 
просторово однорідних системах. У 
просторово-періодичній системі 
перетворення хвильової функції (г) 
частинки | при зсуві | на вектори 
трансляції (періоди) а; системи має 
вигляд: М(г ч аг) - ехр(прамП)М(т); тутр- 
квазіїмпульс. 


КВАЗІКООРДИНАТИ , -нат, мин. 
Іквазісурядні| (рос. квазикоординатьї; 
англ.  дшазі-соогдіпаїе5)  - поняття, 
встановлювані в такий спосіб: якщо 
положення механічної системи 
визначається 5 узагальненими 
координатами 4, 4», -.» 4, ТО величини 
дала, дл», ..., дл. що є незалежними одна 
від одної лінійними комбінаціями 
диференціалів координат а, 4», .., 4. і 
виражені  неінтегровними  рівностями 
вигляду ат; и анчад: зад кю зад. 
(21,2,..., 5) (де ак - коефіцієнти, що 
залежать від 4, 4, .., 45), називаються 


диференціалами к., а самі Ти, Л», ..., Я. - 
к. даної системи. 

КВАЗІКРИСТАЛ, -а (рос. 
квазикристалл; англ. а4шазі-сгузіаї) - 


тверде тіло, що складається з атомів, які 
не утворюють кристалічної решітки, 
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частинок, що входять у її склад. К. п. 
може порушуватися на відстанях порядку 
дебаєвого радіуса екранування і на час 
порядку або менше 1/02ре (ре - плазмова 
частота). 


КВАЗІОПТИКА (рос. квазиоптика; 
англ.  диазі-оріїсз) -  асимптотичний 
метод для опису дифракції коротких 
хвиль у системах, розміри яких істотно 
перевищують довжину хвилі. К. уточнює 
геометричної оптики метод в околах 
каустик і фокусів, у зонах півтіні, при 
описі широких хвильових пучків і т.п. 


КВАЗІРІВНІ, -ів, мн. 
квазиуровни; англ. дшазі-Іеуеї5). 
к-вні Фермі (рос.  квазиуровни 
Ферми; англ. Кегті  дФиа5і-Іеуеі5) - 
енергетичні рівні, що характеризують 
заповнення дозволених енергетичних зон 


(рос. 


носіями заряду в напівпровідниках у 
нерівноважних | умовах. | Якщо часи 
релаксації імпульсу й енергії 4| для 


електронів і дірок набагато менші за часи 
їхньої рекомбінації, то всередині кожної 
дозволеної енергетичної зони 
встановлюється рівноважний розподіл за 
енергіями з температурою решітки. Однак 
при цьому не існує єдиного рівня Фермі 
для всієї системи, а кожній зоні відповідає 
ферміївський розподіл зі "своїм" рівнем 
Фермі. 


КВАН 








КВАЗІСЕРЕДНІ, -ніх, мин. 


(рос. 


квазисредниєе; англ. ашазіауегаєєз) - 
статистичні середні |для р систем із 
виродженим станом статистичної 
рівноваги. К. відповідають звичайним 
статистичним середнім, для яких 
виродження знімається | нескінченно 


малим збуренням, що порушує симетрію 


гамільтоніана. | Поняття  к. введено 
М.М. Боголюбовим у 1960. 

КВАЗІСУРЯДНІ,  -них, мн (рос. 
квазикоординать; англ. дмазі- 
соогадїпаїез) - те саме, що 
квазікоординати. 

КВАЗІЧАСТИНКА Ізбудження 
елементарне! | (рос. квазичастица, 
возбуждениє злементарное; англ. дшаз5і- 
рашмісіе) - фундаментальне поняття 
квантової теорії багатьох тіл, введення 
якого радикально | спрощує фізичну 


картину і методи опису широкого кола 
процесів у системах багатьох частинок із 
сильною взаємодією, у ї т. ч. у 
конденсованих середовищах (тверде тіло, 
квантова рідина), плазмі, ядрі атомному. К. - 
особливий довгоісновний (довготривалий) 
багаточастинковий комплекс, що слабко 
взаємодіє зі своїм оточенням (або, 
принаймні, ця взаємодія зводиться до 
самоузгодженого поля). Тому к. перебуває 
у певному квантовому стані зі своєю 
хвильовою функцією, енергією, імпульсом 
(у кристалі - квазіімпульсом), спіном і т.д., 
рухаючись як ціле подібно до звичайної 
частинки. 


КВАЗІЯДРО (рос. квазиядро; англ. 
Багіопішт) - те саме, що барібній. 


КВАНТ, -а 
дпапішт). 

гама-квант (рос. гамма-квант; англ. 
Ратта(-гау) дшапішт) (У) - фотон 
великої енергії (умовно вище 100 кеВ). 
Г.-к. виникає, наприклад, при квантових 
переходах в атомних ядрах, при деяких 
перетвореннях елементарних частинок 


(рос. 


квант; англ. 
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(зокрема, при  аннігіляції / електрон- 
позитронної пари у фотони), гальмівному 
та | синхротронному випромінюванні 
електронів високої енергії. 

к. дії (рос. квант действия; англ. 
диапішт ої асіїоп) - те саме, що стала 
Планка. 

к. магнітного потоку (рос. квант 
магнитного потока; англ. диапішт ої 
таєпейс Них) - мінімальне значення 
магнітного потоку Ф, через кільце 
надпровідника зі струмом, зумовленим 


рухом  куперівських пар електронів 
(див. також ефект Купера, 
надпровідність); одна з 


фундаментальних фізичних констант. 
Ф, - (2) - 2,0678506(54):107 Вб (на 
1984). Значення Ф, визначене на основі 
ефекту Джозефсона. 

к. світла (рос. квант света; англ. ПРП 
диапішт) - те саме, що фотбн. 


КВАНТУВАННЯ (рос. квантование; 
англ. диапіїтайіоп, диапіїтіпе). 

к. вторинне (рос.  квантование 
вторичное; англ. зесопЧагу дпапіїгатіоп, 
зесопдагу ашапіїгіпеє) - метод розгля- 
ду квантової системи, при якому роль 
незалежних змінних відіграє кількість 


частинок у заданому стані. К. в. 
виникло при розгляді 
нерелятивістських систем, що 
складаються ї з а тотожних частинок. 


П. Дірак ГР. Рігасі, П. Йордан (Р. Зогдапі і 
О. Кляйн (О. Клейн) |О. Кіеіпі|, для Бозе- 
частинок, 1927; Ю. Вігнер ГЕ. М/ідпегі| і 
П. Йордан | ГР.Їогдфап| | для | Фермі- 
частинок, 1928. Апарат к. в. має широке 
застосування в статистичній фізиці і 
квантовій теорії поля, де розглядаються 


процеси народження і | знищення 
частинок. 

к. канонічне в квантовій 
механіці (рос. квантованиєе 
каноническое в квантовой 
механике; англ. сапопісаї 


дчапігайоп |сапопіса| адшапіїгіпе) іп 
диапіцт тесрбапіс5)- квантування 
на основі гамільтонового (інакше - 


КВАН 


КВАР 








канонічного) формалізму, аналогічного 
гамільтоновому формалізму класичної 
механіки. Постулат к. к. полягає в заміні 
узагальнених координат і спряжених їм 
імпульсів на відповідні оператори, що 
діють на хвильову функцію стану. 
Причому переставні співвідношення для 
цих операторів і квантові рівняння руху 
для них отримуються заміною 
фундаментальних дужок Пуассона |і 
канонічних рівнянь руху класичної 
механіки за "правилом відповідності": 
класична дужка Пуассона замінюється 
на квантову дужку Пуассона ЧїА, В) -з 


їп 
комутатор операторів А і В: 
ГА, Ві: АВ-ВА. 

к. Ліфршица-Онсагера (к. Ліфшица- 
Онзагера) (рос. квантование Лифшица- 


ТА, Вівань ГА, ВІ, визначену через 


Онсагера; англ. І М5ріс-Опзарег 
дмапіїатіоп, І й5піс-Опзарег 
диапіїгіпе) - узагальнення правила 


орбітального квантування електронів у 
магнітному полі (див. також рівні 
Ландау) для випадку довільного закону 
дисперсії носіїв заряду в металах. У 
металі для електронів, що перебувають 
поблизу Фермі поверхні, значення 
енергії рівнів Ландау набагато 
перевищують характерну відстань між 
ними (яка дорівнює добуткові Планка 
сталої на циклотронну частоту). Тому 
орбітальне | квантування | описується 
квазікласично, а самі рівні 
характеризуються високими квантовими 
числами (п » 107). При цьому умова 
орбітального квантування фактично 
задає зміну площі 5,  охоплюваної 
орбітою в імпульсному просторі, при 
переході з однієї орбіти на іншу: Д5 з 


Фан За з ОлепН/с (тут е - заряд 
електрона, Н - напруженість магнітного 
поля). 

к. | магнітного потоку (рос. 


квантование магнитного потока; англ. 
дмапіайоп ої таєпегіс Пих, диапіігіпе 
ої пзаєпекіс Пих) - дискретність значень 
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магнітного потоку Ф, що проходить через 
неоднозв'язний | надпровідник (напр., 
надпровідне кільце). Магнітний потік має 
значення, кратні кванту магнітного потоку 
Ф.. 

к. просторбве (рос. квантование 
пространственноєе; англ. зрасе 
дчапіаїоп, 5райа! диапіігайоп, зрасе 
дчапітіпе, зрайа! дпапіїтіпеє) - те ж, що 
й квантування моменту імпульсу: 
дискретність можливих його просторових 
орієнтацій відносно довільно обраної осі. 

к. прбстору-часу (рос. квантование 
пространства-времени; англ. зрасе-ійте 
дчапіайоп, 5расе-ііте айшапіїгіпеє) - 


напрямок у квантовій теорії поля, 
заснований на гіпотезі про дискретну 
(квантовану) структуру  просторово- 


часового світу в області малих масштабів. 


КВАРКИ, -ів, мн. (рос. кварки; англ. 
дчагк5) - мікроскопічні частинки зі 
спіном 5, елементарні складові всіх 
адронів: баріонів і мезонів. У межах 
точності сучасного експерименту к. - 
точкові, безструктурні утворення (їхні 
розміри менше 1079 см). До початку 80-х 
рр. були відомі 5 типів к.: и, 4, 5, с, Б. 
Однак є теоретичні підстави припускати 
наявність ще одного, шостого к. - І-К. 
Кожен тип к. 4; представлений трьома 
різновидами 4/, у яких квантові числа і 
маса дднакові, але є відмінність у 
характеристиці (відсутньої в адронів), 
названій кольором, яка набуває трьох 
різних значеннь, й - 1, 2, 3. У першому 
наближенні кожен баріон складається з 
трьох кварків, кожен мезон - із кварка й 
антикварка. Всім к. зазвичай приписують 


баріонне | число | В-1/3. | Тип  к. 
характеризується насамперед значеннями 
таких квантових чисел:  ізотопічного 


спіну (Т) та його проєкції І, дивності (5), 
чарівності (С) і краси (Б), які визначають 
аромат к. Характерною рисою к. є 
дробовий електричний заряд, кратний е/3. 


КВАР 


КЕРУ 








КВАРКОНІЙ, -ю (рос. кварконий; 
англ. | дшагкопіцт)  -  мезон, що 
складається з важкого кварка та його 
антикварка. | К. може правити за 
"пробник" сильної взаємодії на малих 
відстанях. Цей пробник є унікальним, 
тому що дає пряму інформацію про 
властивості глюонних полів (див. також 
глюбни). Крім того, к. - зручний об'єкт 
для дослідження слабкої взаємодії; напр., 
розпади к. є одним із джерел інформації 
про бозони Хіггса, аксіони та інші 
екзотичні об'єкти, що виникають у теорії. 


КВАРЦ, род. -у, ор. -ом (рос. кварц; 
англ. дшагі;) - кристалічний двоокис 
кремнію 510», один з основних мінералів 
земної кори. Основною кристалічною 
модифікацією  5і0», що існує при 
звичайних температурах і тисках, є О-К.; 
цю модифікацію і називають власне к. 
Кристалічна структура к. утворена з 
кремнекисневих тетраедрів 5і1О;: катіон 
5і, що міститься в їх центрі, оточений по 
тетраедру чотирма аніонами О, а кожен 
іон О, здійснюючи зчеплення тетраєдрів, 
зв'язаний з двома йонами кремнію; зв'язок 
між 5і 1 О має йоноковалентний характер. 
Параметри елементарної комірки с-к.:аг- 
0,4903 нм, с - 0,393 нм, точкова група 
32. Для (-к. ця група реалізується в 
атомній структурі в двох енантіоморфних 
(правій і лівій) просторових групах. 
Кристали к. - подовжено-призматичні 
або дипірамідальні з гранями 
гексагональної призми і двома 
ромбоедрами; часто к. є здвійникованим 
(див. також двійникування). 


КВАТЕРНІОНИ, -нів, мн. (рос. 
кватернионь-; англ.  дшаїегпіоп5) - 
елементи | множини | Н, які можна 


представити у вигляді д - (1 1 Олі 9 Ор) 
з озК. Тут бо, ..., Оз - дійсні числа, а (1, Ї, 
Ї) - твірні базису в Н, що задовольняють 














співвідношення: 
1ізі,1)-р1кеК1221,22)с2КЮс2-1, 
і) заз К, Кі їк з і, Кі з і. Ці 
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співвідношення можна записати в більш 
компактній формі, ввівши твірні е», е1, е», 
ез; тоді е2 - 1, ер - -1, ем; З Єїк ек (Ї, ) - 1, 
2, 3) (Єїк - СИМВОЛ Леві-Чівіти). Множення 
к. на скаляр і додавання к. визначаються 
як і для звичайних векторів. Можна 
ввести добуток двох к. 4 2 феїі 4 - Ве; 
а В ее; 





формулою 447 Тим самим 


іі 
множина Н перетворюється в алгебру 
(алгебру  кватерніонів). | Алгебра  Н 
містить у вигляді  підалгебри поле 
дійсних чисел і поле комплексних чисел. 


КЕЛЬВІН, -а (рос. Кельвин; англ. 
Кеїуіп), К - одиниця термодинамічної 
температури, одна з основних у СІ; К. 
дорівнює 1/273,16 частини 
термодинамічної температури потрійної 
точки води. Застосовується як одиниця 
Міжнародної практичної температурної 
шкали, 1К - 19С. 


КЕРМА (рос. керма; англ. Кекта; 
скорочено від англ. Кіпегіс епегбу геЇеа5ед 
іп пайег - кінетична енергія, звільнена в 
речовині) - сума початкових кінетичних 
енергій | всіх | заряджених частинок, 
утворених нейтронами, рентгенівськими 
та | у-квантами | в | одиниці маси 
опромінюваної речовини в результаті 
взаємодії з речовиною. К. вимірюється в 
греях (СТ) або в радах. К. - міра енергії, 
переданої випромінюванням зарядженим 
частинкам у даній точці опромінюваного 
об'єму. 


КЕРМЕТ, -у (рос. кермет; англ. 
сегтег) - те саме, що металокераміка. 


КЕРУВАННЯ (рос. управление; 
англ. сопігої, Папіпе, штапає?етепі, 
тапіриіабйоп, орегайоп, 5їеегіпе, 
змідапсе; (автомобілем, поїздом) Фкіуе, 
дгіуіпе). 

к. оптимальне (рос. управление 
оптимальное; англ. оріїта| сопігої) - 
керування технічними об'єктами, що 


КЕРУ 


КІЛЬ 








забезпечує найкращий у якому-небудь 
заздалегідь визначеному розумінні перебіг 
технологічного процесу. 


к. та регулювання автоматичне 
(теорія) (рос. управление и 
регулированиєе автоматическое 
(теория); англ. аціопакіс  сопігої 
ГІБеогу|) - наука, яка вивчає загальні 
властивості систем автоматичного 


керування та регулювання і займається 
розробкою методів аналізу та синтезу цих 
систем, 


КИПІННЯ (рос. кипение; англ. 
Боійпе) - процес пароутворення в рідині, 
що включає народження пухирців пари, 
їхній ріст, рух і взаємодію; окремий 
випадок нерівноважного фазового 
переходу 1-го роду. К. викликається 
перегрівом рідини, стан якої потрапляє в 
область вище лінії рівноваги (див. також 
рівняння ван-дер-Ваальса), або 
зниженням тиску нижче його значення на 
лінії рівноваги рідина - пар. 


КИСЕНЬ, -сню (рос. кислород; англ. 
охуреп), О - хімічний елемент УІ групи 
періодичної системи елементів, атомний 
номер 8, атомна маса 15,9994 а.ом. 
Природний  К. складається з трьох 
стабільних ізотопів МО (99,762 96), /О 
(0,038 96) ії ЗО (0,200 96). Ядра атомів 80 
містять 8 протонів і 8 нейтронів і мають 


особливу стійкість; вони з 
найпоширенішими ядрами земної кори. 
Електронна конфігурація зовнішньої 


оболонки 25?р'. К. існує у вигляді двох 
простих речовин: власне к. з молекулою 
О» та озону Оз, що утворюється, напр., в 
електричних розрядах | в | атмосфері. 
Молекули О» є досить стійкими, озон же 
нестійкий і легко розпадається: О3-30» З 
О.К. О» - безбарвний газ без запаху і 
смаку; озон Оз має синє забарвлення і 
різкий запах, є отруйним. 


КИСЛОТА (рос. кислота; англ. асій). 
к-ти | нуклеїнові | (рос.  кислотьт 
нуклеийновьге; англ. писієіс асідз) - група 
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біологічних полімерів, що передають і 
зберігають спадкову інформацію, 
керують процесами синтезу структурних 
білків і білків-ферментів. 


КІАНІТ, -у Їдистен| (рос. кианит, 
дистен; англ. Куапіїе, суапіе, дізіпеп(е), 
ЬШше їаіс), АЇО5ІО, - мінерал із групи 
острівних силікатів. 


КІЛО... к (рос. кило..., Кк; англ. 
Кіїо..., К; франц. Кіїо-, від грец. уїма - 
тисяча) - основа до найменування одиниці 


фізичної | величини | для | утворення 
найменування | кратної одиниці, яка 
дорівнює 1000 0 початкової | одиниці. 


Приклад: 1 км - 1000 м. 


КІЛОГРАМ, -а, кг (рос. килограмм, 
кг; англ. Кійоргат, Ке) - одиниця маси, 
одна з основних у СІ. К. дорівнює масі 
міжнародного прототипу, що зберігається 
в Міжнародному бюро мір і ваг. 

к.-метр за секунду, кг'м/с (рос. к.- 
метр в секунду, кг'м/с; англ. К.-теїег рег 
5есопд, Ко-лпі/5) - одиниця СІ імпульсу 
(кількості руху); дорівнює імпульсу тіла 
масою 1 кг, що рухається поступально зі 
швидкістю 1 м/с. 


КІЛОПОНА, -а (рос. килопонд; англ. 
Кіїоропа), Кр - див. кілограм-сила. 


КІЛЬКІСТЬ, -ості (рос. количество; 
англ. дцапійу, атошпі; (число) питрег, 


соипі; (чисельність) роршагбіоп, 
5ігепрій). 
к. опромінення (рос. количество 


облучения; англ. епегРу ехрозиге) - те 
саме, що експозиція енергетична. 

к. освітлення (рос.  количество 
освещения; англ. ехрозбигте, Пштіпайоп) - 
те саме, що експозиція. 

к. руху (рос. количество движения; 
англ. тотепіит, Ппеаг попепійт) - те 
саме, що імпульс. 


КІЛЬ 


КІНЕ 








КІЛЬЦЕ, -я (рос. кольцо; англ. гіпр, 
писіец5; (інтерференційне) їгіпре; 
(деталь) сойаг, БесКеї, гасе, аппии5, 
Шіпбіе, мазПег). 


к.  будкерівське (рос.  кольцо 
будкеровское; англ. ВидКег гіпо) - 
стаціонарний стан кільцевого пучка 


релятивістських електронів з домішкою 
деякої кількості позитивних іонів, який 
досягається завдяки самофокусуванню. 
Названо на честь Г.І. Будкера, який 
узагальнив | умову | самофокусування 
релятивістського пучка електронів на 
кільцеве утворення. На цьому явищі 
засновано один із напрямків 
колективного методу прискорення. 

к. нагромаджувальне (рос. кольцо 
накопительное; англ. 5іогабе гіп7) - те 


саме, що накопичувач заряджених 
частинок. 

к. накопичувальне Ікільце 
нагромаджувальне,! (рос. кольцо 
накопительное; англ. 5ї0гаре гіпр) - те 
саме, що накопичувач заряджених 
частинок. 


кільця Ньютона (інтерференційні) 
(рос. кольца Ньютона (интерференци- 
онньте); англ. Мемтоп й іпеез5) - інтерфе- 
ренційні смуги однакової товщини у 
формі колець, розташованих концентри- 
чно навколо точки дотику двох сфери- 
чних поверхонь або площини і сфери. 
Інтерференція світла / відбувається в 
тонкому проміжку, що розділяє поверхні. 
При освітленні немонохроматичним сві- 
тлом к. Н. стають кольоровими. (Ї. Нью- 
тон, 16751. 


КІНЕМАТИКА (рос. кинематика; 
англ. Кіпетагіся) розділ механіки, в 
якому вивчаються геометричні власти- 
вості руху тіл без урахування їхньої маси 
і діючих на них сил. Вихідними в к. є 
поняття простору та часу. Залежно від 
властивостей досліджуваного об'єкта, к. 
можна розділити на: к. точки та твердого 
тіла; к. деформовної частинки; к. непере- 
рвного деформовного середовища. Поло- 
ження точки чи тіла відносно даної си- 
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стеми відліку визначається якими-небудь 
незалежними між собою параметрами 
(координатами) а!, 4», -. Чи, ЧИСЛО п ЯКИХ 
дорівнює числу ступенів вільності точки 
або тіла. Закон руху точки чи тіла від- 
носно даної системи відліку описується 
кінематичними рівняннями руху а: - П(0), 

ЬО, ..., ча 7 БО, що визначають 
координати 4(І) як функції часу І. Кі- 
нематичні характеристики руху, що роз- 


глядаються в механіці, виражаються 
через перші та другі похідні від 
координат 4; за часом. Про к. де- 


формовного середовища див. також теб- 
рія пружності та гідроаеромеханіка. 


КІНЕСКОП, -а (рос. кинескоп; англ. 
Кіпезсоре, дігесі  уіем(іпр) | ше, 
(1еїеуізіоп) рісішге ше) електронно- 
променевий прилад, що слугує для від- 
творення телевізійних зображень, а також 
цифро-буквених і графічних даних у си- 
стемах відображення інформації  ке- 
рованих ЕОМ (дисплеї). Див. також 
прилади електроннопроменеві. 


КІНЕТИКА (рос. 
Кіпекісз). 

к. в механіці (рос. кинетика в 
механике; англ. Кіпегіс5 іп 
тесрапісз5)- розділ механіки, в якому 
вивчаються рух і рівновага механічних 
систем під дією сил. Підрозділяється на 
динаміку та статику. 

к. фазових переходів (рос. кинетика 
фазовьтх  переходов; англ. Кіпекіс5 ої 
ріа5е  ігапзійоп) - розділ фізичної 
кінетики, в якому досліджуються процеси 
виникнення нової фази при фазових 
перетвореннях. Ці процеси різні для 
фазових переходів (ФП) 1-го та 2-го роду, 
оскільки при ФП 1-го роду фази різко 
відрізняються одна від одної, тоді як у 
випадку ФП 2-го роду вони майже 
збігаються. У випадку ФП-1 перетворення 
однієї фази в іншу вимагає перебудови 
системи і подолання бар'єру енергетично 
невигідних проміжних станів. Завдяки 
цьому можливе існування 


кинетика; ангел. 








КІНЕ Кк КЛАС 
метастабільного стану старої фази в костей від концентрацій реагентів, 
області, де абсолютно стійкою є нова температури й інших факторів; теорети- 
фаза. | У першій стадії процесу чне визначення констант швидкостей 
флуктуаційно виникають невеликі хімічних реакцій на основі молекулярної 


області нової фази-зародки; число їх 
невелике | і | кожен зародок росте 
незалежно від інших. У наступній стадії 
відбувається ріст і об'єднання нової фази. 
У випадку ФП-2 к. ф. п. визначається 
повільною релаксацією параметра 
порядку до свого рівноважного значення. 

к. фізична (рос. кинетика 
физическая; англ. рНЮузіса| Кіпегіс5) - 


мікроскопічна теорія процесів у 
нерівноважних середовищах. У к. ф. 
методами квантової | або класичної 


статистичної фізики вивчають процеси 
перенесення енергії, імпульсу, заряду і 
речовини в різних фізичних системах 
(газах, плазмі, рідинах, твердих тілах). На 
відміну від термодинаміки 
нерівноважних процесів і 
електродинаміки суцільних середовищ, к. 
ф. виходить із уявлення про молекулярну 
будову розглянутих середовищ, що 
дозволяє обчислювати | з | перших 
принципів кінетичні коефіцієнти, 
діелектричні та магнітні проникності й 
інші характеристики суцільних 
середовищ. К. ф. включає в себе 
кінетичну теорію газів з нейтральних 
атомів або молекул, статистичну теорію 
нерівноважних процесів у плазмі, теорію 
явищ перенесення у з твердих тілах 
(діелектриках, металах і 
напівпровідниках) і рідинах, кінетику 
магнітних процесів і теорію кінетичних 
явищ, пов'язаних | із | проходженням 
швидких частинок через речовину. До неї 
ж належать теорія процесів перенесення в 
квантових рідинах і надпровідниках і 
кінетика фазових переходів. 

к. хімічна (рос. кинетика химиче- 
ская; англ. сретіса| Кіпегіс5) - область 
фізичної хімії, в якій вивчають механізми 
та швидкості хімічних реакцій. К. х. 
включає в собе три основні задачі: вивче- 
ння закономірностей протікання хімічних 
реакцій у часі та залежність їх швид- 
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будови реагентів; дослідження хімічних 
реакцій в умовах руху речовини, дифузії 
реагентів, наявності теплопередачі і т. д. 
(хімічна макрокінетика). 


КІНЕТОСТАТИКА (рос. кинето- 
статика; англ. Кіпеїоз5іаїіся) - розділ ме- 
ханіки, в якому розглядаються способи 
розв'язання динамічних задач за допомо- 
гою аналітичних або динамічних методів 
статики. В основі к. лежить принцип 
Даламбера, відповідно до якого рівняння 
руху тіл можна складати у формі рівнянь 
статики, якщо до фактично діючих на 
тіло сил і реакцій зв'язків приєднати сили 
інерції. 


КІНОФОРМ, -а (рос. киноформ; 
англ. Кіпофоглп) - тонка фазова синте- 
зована голограма, що несе однозначну 
інформацію про фазову складову об'єктної 
хвилі і дозволяє відновлювати її при осві- 
тленні опорною хвилею. Прообразом к. 
можна вважати фазову лінзу Френеля. К. 
відновлює тривимірне зображення, але, на 
відміну від тонких голограм, записаних 
шляхом реєстрації інтерференційної карти- 
ни, к. формує на заданій довжині хвилі ті- 
льки одне зображення, і при цьому все сві- 
тло, що падає на нього, дифрагує в один 


порядок дифракції. 


КІРАЛЬНІСТЬ,  -ості (рос. ки- 
ральность; англ. сбігаїйту) - див. хіра- 
льність. 


ККД (рос. ккд; англ. ейнісіепсу 
(Касіог),  соебісіепі | оф  регіогапсе, 
регіогтапсе Гасіог, ошкриі-іприє гагбіо, 
соейісіепі ої еНісіепсу) - див. коефіцієнт 
корисної дії. 


КЛАС, -у (рос. класс; англ. (розряд) 
сіаз5, Бгапад, саеєогу, ягопр, 5о0гі, їуре; 
(рівень) ргаде, дцайсу, гапее, гаїе; (роди- 


КОВА 








КЛАС 

на) | репи5; (трикотажної машини) 
ра(и)ре; (судна) гаіпр). 

к. зір(бк) спектральний | (рос. 


спектральньгй класс звізд; англ. 5ресігаї 
51еПаг сіа55) - група, яка об'єднує зірки із 
схожими особливостями їх спектрів ви- 
промінювання і поглинання. Всього існує 
10 спектральних класів, які розрізняють 
за наяваністю у спектрах зірок і від- 
носною інтенсивністю певних 
спектральних ліній характерних хімічних 
елементів. 

к. кристалів (рос. класс кристаллов; 
англ. сгузіаї сіаз5) - те саме, що групи 
симетрії кристалів точкові. 


КЛАСТЕР, -а (рос. кластер; англ. 
сіи5їег; букв. - скупчення, пучок) - си- 
стема з великого числа слабко зв'язаних 
атомів або молекул. Кластери займають 
проміжне положення між  ван-дер- 
ваальсовими молекулами, що містять 
декілька атомів або молекул, і дрібнодис- 
персними частинками (аерозолями). 


КЛИН, -а 1 (рос. клин; англ. (деталь) 
угедее (ріесе), Кеу, 5піт, собіег, рїБ, єЇші; 
(чека) спосК; (замковий) сашт; (у панчосі) 
сгої сі; (швацький) воге, риз5еї, іпіау). 

к. фотометричний (рос. клин фото- 
метрический; англ. рпоїотеїгіс мере) - 
пристрій для ослаблення світлового по- 
току, який застосовується у фотометрії. 
Являє собою клин з ахроматичної ре- 
човини, коефіцієнт поглинання якої не 
залежить від довжини світлової хвилі. 
Ступінь ослаблення світлового потоку 
якою-небудь ділянкою к. ф. визначається 
його оптичною густиною Р - Іс(Ф./Ф), де 
Ф.Ф - відношення надхідного на клин 
світлового потоку до потоку, що пройшов 
через нього. 


КЛИН, -у 2 (рос. клин; англ. угедре). 


КЛІСТРОН, -а (рос. клистрон; англ. 
Кіузігоп) - прибій хвиль і (елек)трон) - 
електровакуумний прилад, що слугує для 
підсилення та генерації електромагнітних 
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НВЧ коливань. Характеризується локалі- 
зацією взаємодії електронів з електри- 
чним НВЧ полем (у вузьких проміжках 
резонаторів) і тривалим групуванням 
електронного пучка в згустки в просторі, 
де немає ВЧ поля (дрейфовий простір). 
Такий спосіб групування відрізняє к. від 
інших приладів того ж призначення, та- 
ких, напр., як лампа рухомої (біжної) 
хвилі, або лампа зворотного зв'язку. 


КЛОТОЇДА (рос. клотоида; англ. 
сіоїпоїй) - те саме, що спіраль Корню. 


КНВ (рос. КНИ; англ. амапішт 
попдезігисіїуе пеазигетепія, Фшапішт 
попрегішгбайуєе  пеазигетепіз) див. 
вимірювання неруйнувальні квантові. 


КОАГУЛЯЦІЯ (рос. коагуляция; 
англ. соаршіайоп; (огелювання) 
ресіігабіоп). 

к. акустична (рос. коагуляция 


акустическая; англ. асоц5ііс соарціайоп) 
- процес зближення Й укрупнення зваже- 
них у газі або рідині дрібних і твердих 
частинок, рідких крапельок і газових пу- 
хирців під дією акустичних коливань 
звукових і УЗ частот. 


КОБАЛЬТ, -у (рос. кобальт; англ. 
собаїс), Со - хімічний елемент МП групи 
періодичної системи елементів, атомний 
номер 27, атомна маса 58,9332. У приро- 
ді представлений стабільним "Со. Елек- 
тронна конфігурація двох зовнішніх обо- 
лонок 35"р'4"45?, У вільному стані - срібля- 
стий метал з рожевим або синюватим від- 
ливом. При температурі до 427-430 "С 
стійкий О-Со з гексагональною кристалі- 
чною решіткою з параметрами а - 0,251 іс 
- 0,409 нм; при вищих температурах пере- 
ходить у В-Со з гранецентрованою кубі- 
чною граткою. Із штучних радіонуклідів 
найбільше значення має В -радіоактивний 
Со (Ті - 5,271 роки). 








КОВА Кк КОГЕ 
КОВАРІАНТНІСТЬ,  -ості (рос. сумарне хвильове поле в деякій точці є 
ковариантность; англ. соуагіапсе) - результатом додавання вихідних полів 


властивість фізичних величин, що опи- 
сують дане явище або коло явищ, пере- 
творюватися за представленнями групи 
інваріантності, встановленої або перед- 
бачуваної для цих явищ. Див. також 


інваріантність. 

к. і  контраваріантність (рос. 
ковариантность | и  контравариант- 
ность; англ. соуагіапсе ап 


сопігауагіапсе) - поняття лінійної алге- 
бри і тензорного аналізу, які характери- 
зують способи перетворення компонент 
тензора при перетвореннях координат 
хі-зу(х)). Коваріантні компоненти пере- 
творюються як градієнт, д//дх! - (д//ду/) 
(ду/дх), а контраваріантні - як дифе- 
ренціал, ду! - (ду/дх))дх/ (за повторювани- 
ми індексами виконується підсумовуван- 
ня). 


КОГЕЗІЯ (рос.  когезия; англ. 
соПезіоп; від лат. сорае5и5 зв'язаний, 
зчеплений) - зв'язок між молекулами 
(атомами, йонами) всередині тіла й у ме- 
жах однієї фази. На відміну від адгезії, к. 
характеризує міцність тіла і | Його 
спроможність протидіяти зовнішньому 
зусиллю. Найбільша к. спостерігається у 
конденсованих тіл. 


КОГЕРЕНТНІСТЬ, -ості (рос. коге- 
рентность; англ. сопегепсе; від лат. 
сорбаегеп5 - що знаходиться в зв'язку) - 
корельоване протікання в часі й у 
просторі декількох випадкових  коли- 
вальних або хвильових процесів, яке до- 
зволяє одержувати при їхньому додаванні 
чітку інтерференційну картину. Якщо 
хвильове поле Е(г, 0 описується за 
допомогою комплексної амплітуди и(г, 0), 
так що Е - Ве и, то функція взаємної ко- 
герентності другого порядку Г» визначає- 
ТЬСЯ як середнє значення 


Р а МА РЕБРО ДА р 
зверху позначує статистичне усереднення 
за флуктуаціями хвильового поля. Якщо 


де риска 
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цт, 0), ц(то, 0), то при однакових 
інтенсивностях інтерферувальних пучків, 





тобто при імвуц) є што) з І, для 


середньої інтенсивності І сумарного поля 
можна записати: І - 211 - Ве 9, де 
у 2 Г.І - комплексний ступінь ко- 
герентності полів у просторово- 
часових точках (т, (4) 1 (т», 55). Чіткість 
інтерференційної картини безпосередньо 
пов'язана з величиною У: якщо представи- 
ти останню у вигляді у - У ехр(іФ), то 
І- 211 - |У со5Ф| 


М яз (макс а Іл) Пак Ж Ті), 
де Іл Відповідає со5Ф - 1, а Їпін - СО5Ф - - 
1. 

к. квантова їй у квантовій 
оптиці (рос. когерентность 
квантовая в квантовой оптике; 
англ. диапішт сорегепсе іп диапійт 
орсіс8) - характеристика інтерференції 
квантових станів поля випромінювання. 
Центральний об'єкт теорії к. к. - 


когерентний стан | а), що визначається 


як власний вектор оператора знищення й. 
. У квантовій оптиці розрізняють повний і 
частковий ступені когерентності. 
Повністю  когерентні поля найбільш 
близькі за властивостями до класичного. 
Часткова | к.  к. визначається | тим 
максимальним значенням т, для якого 
виконується умова факторизації 
нормально впорядкованого корелятора: 


(/а-)" ау"). зер(а")" ау" -(а"умау. 


к. просторбва хвильового 
поля (рос. когерентность 
пространственная волнового 


поля; англ. зрайшаі сорегепсеої уауєе 
Гіе14) - одна з характеристик поля, яка 
визначає статистичний зв'язок, кореляцію 
між параметрами поля в різних точках 
простору. 


КОДУ 


КОЕФ 








к. світла (рос. когерентность света; 
англ. сорегепсе ої ЦєНІ) - взаємна по- 
годженість протікання в часі світлових 
коливань у різних точках простору і (або) 
часу, що характеризує їхню здатність до 
інтерференції. У загальному випадку ко- 
герентність світлових коливань кількісно 
вимірюється ступенем взаємної 
когерентності (с.в.к.), що визначає 
контраст інтерференційної картини (і. к.) 
в даному експерименті. Напр., у класи- 
чному досліді Юнга інтенсивність світла 
І у деякій точці спостереження Р в ти- 
повому випадку квазімонохроматичного 
джерела подається виразом 

І-«ПГЯіз 252 ув) | со5(2ЛУТ Ж Ф). 
Тут І 1 1 - середні інтенсивності в точці Р 
при освітленні порізно через малі отвори 1 
і 2 екрану, які виділяють дві ділянки сві- 
тлового поля протяжного джерела; |у(т)| - 
с.в. к. що є функцією відстані між 
отворами 1 і 2 і різниці часів т» поширення 


світла від точок 1 і 2 до точки Р; Ф - стала 
фаза, що залежить від положення отворів 1 
і 2 відносно джерела. В окремому випадку 
І - Б с. в. к. визначається через макси- 
мальне та сусіднє мінімальне значення 


7 УР 3 Ї ін 
інтенсивностей в і. к.: |уто()| преезгово 
КОДУВАННЯ (рос. кодирование; 
англ. содіпр). 
к. інформації (рос. кодированиє 
информации; англ. содіпе ої 
іпіогтаїоп) - встановлення відповід- 


ності між елементами повідомлення та 
сигналами, за допомогою яких ці 
елементи можуть бути зафіксовані. Нехай 


В, Б ФВ,і-1п - множина елементів 
повідомлення, А - алфавіт із символами 
а; ФА )-1 т. Нехай скінченна послі- 


довність символів називається словом у 
даному алфавіті. Множина слів в алфавіті 
називається кодом, якщо вона зіставле- 
на у взаємно однозначну відповідність з 
множиною В. 
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КОЕФІЦІЄНТ, -а (рос. козффици- 
ент; англ. соеНісіепі, соп5іапі, Їасіог, 
тоадииз, габіо, Бєяйге, іпдех, гате). 

к. акомодації (рос. козффициент 
аккомодации; англ.  ассопітодаїіоп 
соейісіепі) - характеризує поведінку 
молекул газу з при їх взаємодії з 
поверхнею твердого тіла або рідини. 
Зазвичай к. а. визначають як: є - |(Т» - 
ТУТ» - Т.)| х 1, де Т» - температура 
поверхні тіла, | Т, | - температура 
сукупності молекул газу, що падають на 
поверхню, та Т» - температура газу, що 
залишає поверхню. Такий підхід 
справедливий лише у випадку, коли 
молекули газу, що залишають поверхню, 
задовольняють розподіл Больцмана. У 
загальному випадку к. а. слід визначати як 
величину, яка характеризує передачу 
енергії та імпульсу газу до поверхні 
твердого тіла або рідини. 

к. взаємоіндукції (рос. козффициент 
взаймоиндукции; англ. тиша! 
іпдисіапсе, тиша іпдисіапсе Гасіог) - 
див. індуктивність взаємна. 

к. відбивання (рос. козффициент 
отражения; англ. геНПесіїоп соеббісіепі, 
кеПесіїоп Гастіог, геПесіїоп іпадех, гадіапі 


геПесіапсе, кгеесіапсе, кеНесіуїйу) - 
відношення потоку випромінювання, 
відбитого тілом, до надхідного на нього 
потоку випромінювання. Іноді 
(наприклад, для радіохвиль) 
користуються поняттям амплітудного к. 
в. - відношення амплітуд відбитої та 


надхідної хвиль. У загальному випадку к. 
в. є сумма коефіцієнта дзеркального і 


дифузного відбивання (див. також 
відбивання світла). 
к. відновлення у теорії удару 


(рос. 


теорий 


козффициент восстановления в 
удара; англ. соеНісіепі ої 
гезійшіоп іп ітрасі (Пеогу) - 
величина, що характеризує ступінь 
відновлення до кінця удару двох тіл 
нормальної складової відносної 
швидкості цих тіл на початку удару (див. 
також удар). 








КОЕФ Кк КОЕФ 
ай --- 7 -- д. . .Г 

к. екстинкції (рос. козффициент к. о напрямленої дії  Ікоефіцієнт 

зкстинкции; англ. ехііпсіїоп соеНісіепі) спрямованої дії) (рос. козффициент 

- те саме, що каламутність середбвища. направленного действия; англ. 


к. електризації (рос. козффициент 
злектризации; англ. Чіеіесігіс 
зизсериїьіШйту, еїесігіс зизсершбійу) - те 
саме, що сприйнятливість діелектри- 
чна. 

к. заламу (рос. козффициент прело- 
мления; англ. гебгасіїоп іпаех, геїтасіїуе 
іпдех, іпдех ої кеїгасіїоп, геїтасіїуе 
ехропепі) - те саме, що показник зала- 
му. 

к. захбплення (рос. козффициент 
увлечения; англ. епігаїптепі соеНісіепі) 
- див. дбслід Фізо, бптика рухбмих 


середовищ. 
к. кінематичної в'язкості (рос. козф- 
фициент  кинематической  вязкости; 


англ. соеНісіепі ої Кіпетаїіс уізсобігу) - 
те саме, що в'язкість кінематична. 

к. кореляції (рос. козффициент 
корреляции; англ. соггеіаїоп соейісіепі, 





соеббісіепі ов сокггеїаїїоп,  сокгеїіабйіоп 
Тасіог, іпдех ої соггеіагіоп) числова 
характеристика залежності двох 
випадкових величин  Х; і ХХ, з 
математичними сподіваннями а; - МХ; і 
ненульовими дисперсіями 

з М(хеаї)?. К. к. визначається рівністю 
реріХ,Х,) мита, 

о б, 


к. корисної дії ЇККД| (рос. козффи- 
циент полезного действия, ккд; англ. 
ебНбісіепсу (Каског), соеййсіепі ої 
регіогтапсе, регіогтапсе Гасіог, опериі- 
іприє гагіо, соей'сіепі ої еНісіепсу) - від- 
ношення корисно використаної енергії 
М.» наприклад у вигляді роботи, до зага- 
льної кількості енергії М/, отриманої си- 
стемою (машиною або двигуном), т - М/у/ 
М/. Для реальних систем завжди п « 1. На 
підставі другої засади термодинаміки для 
теплових машин найбільший ккд залежить 
тільки від температури нагрівача Т; і холо- 
дильника Т» і дорівнює й - (Т, - То)/Т, 
(теорема Карно). 
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дігесіїуїсгу (Гаског), дігесіїуе раїп, 9аїп) - 
відношення потужності, випромінюваної 
антеною в даному напрямку, до 
випромінюваної в тому ж напрямку 
потужності деякої еталонної напрямленої 
антени за умови однаковості повних 
потужностей,  випромінюваних обома 
антенами (див. також антена, діаграма 
напрямленості). 

к. нестабільності (у магнетизмі) 
(рос. козффициент нестабильности (в 
магнетизме); англ. іпзтабійту 
соейісіепі |іп таєбпеїіз т Ї) - межа 
можливих відхилів якої-небудь магнітної 
характеристики матеріалу від середнього 
її означення, які відбуваються через 
нестабільність впливових чинників. 

к. пакувальний (рос. козффициент 
упаковочньїій; англ. расКіпе Гастог) - те 
саме, що множник пакувальний. 

к. поглинання (рос. козффициент 
поглощения; англ. абзогріїоп Гасіог, 
аб5огріапсе,  аБб5огріїуйу,  абзогріїоп 
соеййсіепі, ехнпсбоп соеййсіепі, 
ехіпеці5рбіпр соебіісіепі) - відношення 
потоку випромінювання,  поглиненого 
даним тілом, до потоку випромінювання, 
що потрапив на це тіло. Якщо надхідний 
потік має широкий спектр, вказане 
відношення характеризує так званий 
інтегральний к. п.; якщо ж діапазон 
частот надхідного світла є вузьким, то 
говорять про монохроматичний к. 
п. - поглинальну спро-можність тіла. 


к. поглинання  монохроматичний 
(рос. козффициент поглощения 
монохроматический; англ. 


топоспготакіс абзогріїоп соеНісіепі) - 
те саме, що спроможність поглинальна 
тіла. 

к. потужності (рос. козффициент 
мощности; англ. ром'ег КГасіог, ррБабе 
Тастог) - відношення середньої 
потужності змінного струму до добутку 
діючих означень напруги та струму. 








КОЕФ Кк КОЕФ 
Найбільше значення к. п. дорівнює безрозмірне відношення потоку 
одиниці. випромінювання, що розсіюється даним 

к. пропускання середовища тілом, до надхідного на нього потоку 
(рос. козффициент пропускания випромінювання. Див. також розсіяння 


средь; англ. ігап5тіз5іоп (соебісіепі) 
Пгапз5тіззіоп соп5бапі,  їкапзтіззіоп 
Тасіог, ігапєтійапсе| ої тедійит), 7- 
відношення потоку випромінювання Ф, 
що пройшов крізь середовище, до потоку 
Фо, що надійшов на її поверхню: т - Ф/ 
Фу. 


к. ШПуассбна (рос. козффициент 
Пуассона; англ. Роіз5оп'5  гаїо) - 
абсолютне значення відношення 
величини віднос- 


ної поперечної деформації елемента тіла 
до його відносної поздовжної деформації 
ух З бу/'Єх або Шу З би/Єх, Де Єх, бу Ї 8, - 
деформації по відповідних осях (при 
розтягуванні зразка | уздовж осі х 
відбувається звуження Його поперечного 
перерізу). 

к. розмагнічення (рос. козффициент 
размагничивания; англ. детарпетігайіоп 
соейїсіепі) - те саме, що фактор 
розмагнічувальний. 

к. розмибження нейтрднів (рос. 
козффициент размножения нейтронов; 
англ. тиїнрісайоп  (басіог), пешігоп 
птийпріїсайоп  Іасіог,  К-Гасіог)  - 
параметр, який характеризує перебіг 
ядерної ланцюгової реакції в середовищі 
або системі з речовинами, що діляться. К. 
р. -н. визначається як | відношення 
кількості нейтронів в одному поколінні 
до їх кількості в попередньому поколінні 
(мається на увазі, що зміна поколінь 
відбувається в результаті ділення ядер, 
коли поглинаються первинні нейтрони і 
народжуються вторинні). Прик.р.н.К- 
1 має місце стаціонарна ланцюгова 
реакція зі сталою інтенсивністю. Якщо К 
» 1, то інтенсивність процесу наростає, а 
якщо К « 1 - спадає. 


к. розсіяння світла (рос. 
козффициент рассеяния света; англ. 
Пор:  дізрегзіоп соеббісіепі, | Побі 


дізвірайоп  соебісіепі, Шобі з5сайегіпе 
соейіїсіепі, Шері адіззіраїіоп Гасіог) - 
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світла. 

к. самоіндукції (рос. козффициент 
самоиндукции; англ. соейіісіепі ої 5еії- 
іпдисіоп, 5еїв-іпдисіапсе, 5еН-іпдисіоп, 
соейїсіепі ої іпдисіїоп) - те саме, що 
індуктивність. 

к. спрямобваної дії (рос. 
козффициент направленного действия; 
англ. дігесійуйку (Басгог), Фігесіїуе раїп, 
ваіп) - те саме, що коефіцієнт 
напрямленої дії. 

к. тертя (рос. козффициент трения; 
англ. ікісійоп соебїісіепі) - див. тертя. 

к. шуму (рос. козффициент шума; 
англ. поїзе Їасіог, поі5е гаїпо, поі5е 
Йвиге) - те саме, що шум-фактор. 

к. якості випромінювання (рос. ко- 
зффициент качества излучения; англ. 
гайіаїоп дчайсу соеййсіепі) - 
регламентована величина, встановлена на 
основі даних про відносну біологічну 
ефективність іонізувальних 
випромінювань різного виду. К. я. в. 
переводить значення поглиненої дози 
випромінювання в значення еквівалентної 
дози. 


к. яскравості (рос. козффициент 
яркости; англ. БгіРріпе55  соеНісіепі, 
Шштіпапсе Гасіог) - відношення 


яскравості поверхні, яка відбиває або 
пропускає світло у даному напрямку, до 
яскравості однаково з нею освітленої 
ідеально матової поверхні, що має 
одиничний коефіцієнт відбивання. 

к-нти аеродинамічні (рос. 
козффициентьт азродинамические; англ. 
аегодупатіс соеїбісіепі5) - безрозмірні 
величини, що характеризують 
аеродинамічні силу та момент, які діють 
на тіло, що рухається в рідині чи 
газоподібному середовищі. Визначають 
такі к. а. Сва - К. а. аеродинамічної сили 
В, т- к. а. аеродинамічного моменту М, 
к. а. лобового опору, аеродинамічної 
піднімальної сили, аеродинамічної 


КОЕФ 


КОЕФ 








бокової сили, коефіцієнти 
аеродинамічних моментів крену, никання 
(нипання), тангажу й ін. Основні методи 
визначення к. а. складних за формою тіл 
- експерименти на моделях і натурних 
об'єктах, хоча розрахунково-теоретичні 
методи з використанням комп'ютерів 
набувають усе більшого розвитку. 

к-нти Айнштайна 
козффициентьт Зинштейна; 
Еіп5їсіп  соебіісіепі5) - те саме, 
коефіцієнти Ейнштейна. 

к-нти | Ейнштейна  (|коефіцієнти 
Айнштайна)| | (рос.  козффициентьт 
Зинштейна; англ. Еіпз5іеїп соеНісіепі5) - 
коефіцієнти, які в теорії випромінювання 
характеризують імовірності спонтанного 
та індукованого випромінювання при 
переході атома з квантового стану з більш 
високою енергією в стан із нижчою 
енергією, а також імовірність поглинання 
при зворотних переходах - із нижчого 


(рос. 


англ. 
що 


стану у вищий. 

к-нти електромагнітної індукції 
(рос. козффициентьт злектромагнитной 
индукции; англ. еіесіготарпетіс 
іпдисіїоп соебісіепі5) - параметри, що 
характеризують електромагнітну 
взаємодію в системі замкнутих 


нерозгалужених електричних кіл, по яких 
протікають квазістаціонарні струми (див. 
також наближення квазістаціонарне 
(квазістатичне)). У випадку повільних 
(порівняно зі швидкістю світла) рухів 
контурів ерс індукції в кожному контурі 


: --1д 

дорівнює Ер (а Із, де 1, 
струм у контурі 4 (він вважається 
додатним, якщо додатні заряди 
переносяться | в | напрямку обходу). 
Величина Ї ро ряд називається 


коефіцієнтом взаємної індукції контурів 
р і 9 її знак залежить від вибору 
напрямків у цих контурах. 

к-нти кінетичні (рос. козффициентьт 
кинетическиєе; англ. Кіпебїіс соеНісіепі5) -- 
коефіцієнти Їх, що входять у лінійні 
співвідношення термодинаміки 
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нерівноважних процесів Щи 0 ІД, які 
К 


виражають зв'язок потоків І фізичних 
величин (напр. потоків енергії, маси 
компонентів, імпульсу | й ін.) (із 
термодинамічними силами Х 
(градієнтами температури, хімічного 
потенціалу, гідродинамічної швидкості), 
що викликають ці потоки. Коефіцієнти 
Ії називають також 
онсагерівськими 

(онзагерівськими) к. к., якщо сили 
та потоки обрані так, що виробництво 


ентропії в системі за одиницю часу 
внаслідок незворотливих процесів 
дорівнює 97 0 ХХ 
І, 
к-нти Клебша-Гордана (рос. 


козффициенть  Клебша-Гордана; англ. 
Кіересь -Согдап соеНйсіепія) - 
виникають у квантовій механіці при 
розв'язанні задач додавання моментів 
незалежних частинок (або систем), а 
також при додаванні ізотопічних спінів і 
взагалі будь-яких аналогічних величин, 
пов'язаних із групами 5С(2) і 50(3). 
Задача додавання двох моментів полягає 
у знаходженні власних функцій Шіп І 


власних значень операторів ), і ), (де) - 


йо  -о сумарний 
виражених через 


момент 
власні 


системи), 
функції 
п іт, Операторів двох моментів, що 
ОМ і їхніх проєкцій: 
- є ен, Зк З 5 


тут,зт 


РА іт 
Тут коефіцієнти Сі, іт, - Кк. К.Г., 


зенР1), ), є Пт 
можуть набувати значень | - і: 5», /175)2-1, 
ди, іа; - | «т хі (1, т і і» т» - 
квантові числа моментів і їхніх проєкцій 
окремих частинок; див. також 
додавання моментів квантове). Загальні 
формули для к. К.-Г. при довільних |, )з і 
і) були отримані Ю. Вігнером і Г. Рака, 
однак | вони / занадто громіздкі для 


, причому | і т 








КОЛА Кк коли 
більшості фізичних застосувань. В нелінійності. Часто відбувається 
практичних розрахунках користуються вибуховим чином. Приклад к. х. - 
або алгебричними формулами, коли один утворення в результаті ефекту 
із моментів є малим, або числовими самофокусування світла точкових 


таблицями для конкретних значень |), із і 
.. 


к-нти Рака (рос. козффициентьт 
Рака; англ. Васаб'5 соебісіепі5) - в 
квантовій механіці характеризують 
складання трьох (і більше) кутових 


моментів, а також ізотопічних спінів та 
інших аналогічних величин, пов'язаних із 
групою тривимірних обертань (див. 
також складання моментів квантове). 

КОЛАЙДЕР, -а (рос. коллайдер; 
англ.  сойідег; від англ. соїййде -- 
зіштовхуватись) - пристрій зі 
спрямованими назустріч один одному 
пучками заряджених частинок, 
призначений для вивчення взаємодії цих 
частинок при зіткненнях. 


КОЛАПС, -у (рос. коллапс; англ. 
соПарее). 

к. гравітаційний (рос. коллапс 
гравитационньїй; англ.  Ргамікайіопаї 
соЙарз5е) - кгідродинамічне стиснення 
космічного об'єкта під дією власних сил 
тяжіння, що призводить до значного 
зменшення його розмірів. Для розвитку к. 
г. необхідно, щоб сили тиску були або 
відсутні взагалі, або були недостатні для 


протидії 
силам гравітації. В основі к. г. при 
народженні зір | і | при утворенні 


нейтронних зірок і чорних дір лежать 
зовсім різні фізичні процеси. Однак 
гідродинамічна картина розвитку к. г. в 
основних рисах однакова в обох випадках. 
При к. г. з-під сфери гравітаційного 
радіуса | не | може виходити ніяке 
випромінювання, ніякі частинки. 

к. хвильовий (рос.  коллапс 
волновой; англ. маме соПарзе) - явище 
самочинної концентрації (зазвичай з 
наступною дисипацією) хвильової енергії 
в малій області простору. Може мати 
місце при поширенні різних типів хвиль 
у середовищах із доволі високим рівнем 
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фокусів, що супроводжують поширення 
інтенсивних лазерних імпульсів у 
прозорому діелектрику. 


КОЛИВАННЯ (рос. колебания; англ. 
о5сіПайіоп5, уіїбгатіоп5) - рухи або стани, 
яким притаманний той або інший ступінь 
повторюваності в часі. К. властиві всім 
явищам природи: пульсація 
випромінювання зірок, обертання планет 
Сонячної системи, морські припливи і 
відпливи на Землі, биття серця, дихання, 
тепловий рух іонів кристала, рух 
електронів в атомі і т.д. Не цікавлячись 
деталями поведінки, загальні властивості 
коливальних і хвильових процесів у 
реальних системах, зумовленої їхньою 
природою (фізичною, хімічною та ін.), 
встановлює теорія к. і хвиль, яка, 
базуючись на математичних і фізичних 
моделях, визначає зв'язок між 
параметрами системи та її коливальними 
характеристиками. Основні розділи теорії 
к. і хвиль: теорія стійкості лінеаризованих 
систем, теорія параметричних систем і 
адіабатичних інваріантів, теорія 
автоколивальних і автохвильових 
процесів, теорія ударних хвиль і солітонів, 
кінетика к. і хвиль у системах з великим 
числом | ступенів вільності, теорія 
стохастичних систем - систем зі складною 
динамікою. Сучасна теорія к. і хвиль 
перекривається із синергетикою. 


к. ангармонічні (рос. колебания 
ангармонические; англ.  апрагтопіс 
о5сіНатіоп5) - коливання, які 
відрізняються за формою від гармонічних 
коливань. Усі коливання, які 
зустрічаються в природі та техніці, 
ангармонічні.  К. а. шможуть бути 


розкладені в спектр. Доки відмінності за 
формою к. а. від гармонічних невеликі, у 
спектрі | міститься | лише невелика 
кількість складових. При збільшенні 
відмінностей за формою к. а. від 








Коли Кк КОЛИ 
гармонічних, спектр к. а. все більше зовнішньої сили до значення частоти 
збагачується складовими. власних | коливань системи настає 


к.  бетатрбнні (рос.  колебания 
бетатронньге; англ. Бетаїгоп озсійатіоп5) 
- о коливання заряджених частинок у 
циклічних | прискорювачах відносно 
миттєвих або рівноважних орбіт. У 
прискорювачі 4 з з плоскою миттєвою 
орбітою розрізняють аксіальні 
(вертикальні) | бетатронні | коливання, 
перпендикулярні до площини орбіти, та 
радіальні к.б.- у площині орбіти. К. 


б., зумовлені тільки відхилами 
початкових поперечних координат |і 
швидкостей частинок, коли відсутні 
збурювальні сили, називаються 
вільними, а коливання, зумовлені 
збурювальними силами, - 
вимушеними. Див. також 


фокусування частинок у прискорювачі. 

к. валентні | (рос.  колебания 
валентньте; англ. уаїепсе уібгайоп5) - 
нормальні коливання молекул, основний 
внесок у які вносять коливання ядер 
вздовж напрямку валентних зв'язків. У 
двоатомних молекулах є лише одне 
коливання, яке можна вважати 
валентним, тому що воно відповідає 
рухам атомів вздовж зв'язку. У 
багатоатомних молекулах число Кк. в., 
взагалі кажучи, дорівнює числу зв'язків. 
Багато частот к. в. є характеристичними 
частотами, тобто слабко відрізняються 
для різних молекул, що містять однакові 


групи атомів (наприклад, валентні 
коливання зв'язків С - Н метильних 
груп). 


К. в. часто мають вищі частоти, ніж 
деформаційні, а тим більше торсійні 
коливання. 

к. вимушені (рос.  колебания 
вьшужденньге; англ. Їогсефй о5сіНЙаноп5) -- 
коливання, що існують у системі під дією 
змінної зовнішньої сили. Атмосферні й 
океанічні припливи під дією Місяця, 
тряска автомобіля на нерівній дорозі, 
різного роду вібрації - приклади к. в. 
Найпростішими є к. в. у лінійних 
системах. При наближенні частоти 
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резонанс. При дії зовнішньої сили на 
нелінійну систему характер коливань є 
складнішим. 

к.  вироджені молекул (рос. 
вьфрожденнье колебания молекул; 
англ. деєепегаїе міргайоп5 ої 
тоїіесиіе5) - нормальні коливання 
багатоатомних молекул, що мають 
однакові частоти і форми. Кількість 
нормальних коливань молекул дорівнює 
ЗМ - 6, а лінійної молекули - ЗМ - 5, де М 
- о кількість атомів. За наявності у 
молекули певних елементів симетрії це 
число зменшується, тому що з'являються 
різні коливальні стани з однаковою 
енергією і відповідні коливальні рівні 
енергії  вироджуються (див. також 
виродження). Ступінь 
виродження -- кількість коливань З 
однаковим значенням частоти 
нормальних коливань. 

к. вільні (рос. колебания свободнькге; 
англ. їгее об8сійайоп5) - те саме, що 
коливання власні. 

к. власні Іколивання вільні) (рос. 
колебания  собственнью,  колебания 
свободньге; англ. пакшгаї оз5сіНакіопя, ее 
о5сійа-їїоп5) - коливання в механічній, 
електричній або якій-небудь іншій 
фізичній системі, що відбуваються за 
відсутності зовнішньої дії за рахунок 
початково накопиченої енергії (внаслідок 


наявності початкового зміщення або 
початкової швидкості). 

к. гармонічні (рос.  колебания 
гармонические; англ. багтопіс 
о5сійайоп5) - коливання, при яких 


фізична (чи будь-яка інша) величина 
змінюється в часі за синусоїдним законом 
х з А 5іп(ої з Ф), де х - значення 
коливної величини в момент часу І (для 
механічних к. г., наприклад, зміщення та 
швидкість, для електричних - напруга та 
сила струму), А, о, Ф - сталі величини: А 
- амплітуда, з - колова частота, (сі - Ф)- 
повна фаза коливань, Ф - початкова фаза 








Коли Кк КОЛИ 
коливань. Це єдиний тип коливань, динаміка кристалічної решітки). Якщо 
форма | яких не змінюється при зміщення малі і гармонічне наближення 
проходженні через будь-яку лінійну справедливе, то незалежними власними к. 
систему. Будь-яке негармонічне к. р. зі 
коливання може бути представлене у нормальні коливання (моди), кожне з 
вигляді | суми різних гармонічних яких залучає до руху всі атоми кристала. 
коливань. Нормальне коливання має вигляд плоскої 
к. деформаційні (рос. колебания де- хвилі, що характеризується хвильовим 
формационнье; англ. деїогтайоп вектором К, який визначає напрямок 


о5сіЙаїіоп5) - нормальні коливання бага- 
тоатомних молекул, основний внесок у 
які вносять деформації валентних кутів. 

к. електричні (рос.  колебания 
злектрическиве; англ. еіесігісаї 
о5сійайіоп5) - зміни напруги та струму в 
електричних колах, які повторюються 
через однакові (точно або наближено) 
проміжки часу (див. також коливання). 
Найпростішою  коливною системою є 
коливний контур. 

к. зв'язані | (рос. |  колебания 
связаннье; англ. сопріед оз5сійаніоп5я) - 
власні коливання у складній коливній 
системі, що складається зі зв'язаних одна 
з одною найпростіших систем. Див. 
також системи зв'язані. 

к. ібнно-звукові Їк. йбнно-звукові | 
(рос. колебания ионно-звуковьте; англ. 
іоп-5оипі уіїбгагіопе, іоп-асоцзіїс 
уіргайоп5я) - низькочастотні акустичні 
поздовжні хвилі, що поширюються в 
плазмі 
з незалежною від частоти швидкістю 
р ГОДуеКТ. зуКТ)МІГ?, де 4- заряд, М- 
маса йонів, Т. і Т - температури 
електронів і йонів, У, і у, - відношення 
питомих теплоємностей електронного та 
йонного газів (див. також хвилі в плазмі, 
плазма). 

к. кристалічної | гратки (рос. 
колебания кристаллической решетки; 
англ. Іаісе уїбгацоп5) - те саме, що 
коливання кристалічної решітки. 

к. кристалічної решітки Гколивання 
кристалічної гратки| (рос. колебания 
кристаллической решетки; англ. Іайісе 
уібгайоп5) - узгоджені зміщення атомів, 
що утворюють кристал, відносно їх 
положень рівноваги | (див. також 
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поширення фронту хвилі та її довжину 2, 
і вектором поляризації е(К), який вказує 
напрямок зміщення атомів у хвилі. 

к.  крутильні (рос.  колебания 
крутильнье; англ. іог5іопа! уїбгайоп5) - 
механічні коливання, при яких пружні 
елементи зазнають деформації зсуву. 
Мають місце в машинах з обертовими 
валами. К. к. виникають у результаті 
нерівномірності періодичного моменту 
як рушійних сил, так і сил опору. 

к. модульбвані (рос. колебания 
модулированньте; англ.  тойиіаїей 
о5сіайіоп5) - коливання, параметри яких 
(амплітуда, фаза, частота, тривалість і т.п.) 
змінюються в часі. Можуть бути і 
просторово модульовані коливання (дво- і 
тривимірні). Розрізняють 
амплітудномодульовані коливання і 
фазовомодульовані коливання. 

к. молекул (рос. колебания молекул; 
англ. мібгайоп5 ої піоіеспіве5) - один з 
основних видів молекулярного руху, при 
якому відбувається періодична зміна 
відносного розташування ядер атомів, що 
складають молекулу. Роль потенціальної 
енергії для ядерного руху відіграє 
адіабатична | електронна енергія | як 
функція ядерних координат. 

к. | молекул | нормальні (рос. 
колебания молекул нормальньг"е; англ. 
погта) уібгаїоп5 ої ппоїесиіве5). Це 
поняття | виникає при дослідженні 
коливань багатоатомних молекул і є 
істотним для інтерпретації молекулярних 
спектрів і з'ясування будови молекул. 

За формою к. м. н. прийнято поділяти 
на валентні (змінюються довжини 
зв'язків) і деформаційні (змінюються 
кути між зв'язками). 


Коли 








к. нормальні моди нормальні | (рос. 


колебания нормальньге, МОДЬ 
нормальньте; англ. погта) о5сійачіоп5, 
погта!  подйе5)  - власні (вільні) 
гармонічні коливання лінійних 
динамічних систем зі сталими 


параметрами, в яких відсутні як втрати, 
так і приплив коливальної енергії ззовні. 
Кожне к. н. характеризується певним 
значенням частоти, з яким осцилюють усі 
елементи | системи, і | формою  - 
нормованим розподілом амплітуд і фаз за 
елементами системи. Лінійно незалежні 
к. н. що відрізняються за формою, але 
мають ту ж саму частоту, називаються 
виродженими. Частоти к. н. називаються 
власними частотами системи. 

к. носійні (рос. колебания несущие; 
англ. Беагіпе о5сійаїіоп5) - коливання, 
які використовуються для передачі 
модулювального сигналу з наявною в 
ньому інформацією. Саме по собі носійне 
коливання не містить інформації і, як 
правило, є стаціонарним.  Носійне 
коливання є гармонічним коливанням 
(радіозв'язок, локація і т.п.), частоту 
якого прийнято називати  носійною 
частотою (частотою-носієм) або 
періодичною послідовністю імпульсів 
(багатоканальний зв'язок, інформаційно- 
вимірювальні системи). 

к.нульові у твердому тілі (рос. 
колебания | нулевьне в  твіердом 
теле; англ. тего-роіпі о5сійайоп5 іп 
501145) -  квантовомеханічний рух 
частинок твердого тіла при Т - 0 К. 
Сумарна енергія к. н. системи дорівнює 
Ро/2. Вплив к. н. на властивості системи 
при низьких температурах є істотним, 
коли величина амплітуди к. н. близька за 
значенням до відстані між частинками 
(наприклад, через к. н. не відбувається 
кристалізація Не при нормальному тиску 
навіть при найнижчих температурах. Див. 
також гелій рідкий, рідина квантова. 


к. радіально-фазові в 
прискорювачах (рос. колебания 
радиально-фазовьте в 


ускорителях; англ.  гадіаї-рбазе 
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коли 
о5сійаїіоп5 іп  ассеїегагог5) - 
сукупність взаємопов'язаних коливань 
фаз, радіусів орбіт і енергій заряджених 
частинок | поблизу їх рівноважних 
значень. 
к. релаксаційні (рос. колебания 
релаксационнье; англ. геіахатіоп 


о5сіНайіоп5) - коливання, що виникають у 
нелінійних системах, де істотну роль 
відіграють дисипативні сили: зовнішнє 
або внутрішнє тертя - у механічних 
системах, опір - в електричних. 

к.  розривні (рос.  колебания 
разрьтвнье; англ, дізсопсіпийу 
о5сіНайіоп5) - коливання, при яких поряд 
із | порівняно | повільними | змінами 
величин, які характеризують стан 
коливної системи, в деякі моменти 
відбуваються настільки швидкі зміни цих 
величин, що їх можна розглядати як 
стрибки, а весь коливальний процес у 
цілому - як послідовність повільних змін 
стану | системи, які починаються й 
закінчуються миттєвою його зміною 
(стрибками чи розривами). Релаксаційні 
коливання часто розглядаються як к. р. 

к. стохастичні (рос. колебания стоха- 
стические; англ. 5їосСразіїс озсійакйіоп5, від 
грец. отохаотікос - вдумливий, розважли- 
вий, який уміє вгадувати) - нерегулярні ко- 
ливання в повністю детермінованій си- 
стемі, зовні не відрізнимі від випадкового 


процесу. 

к. та хвилі в атмосферах 
Сонця, зір і | планет (рос. 
колебания и волнь в атмосферах 
Солнца, звЕзд и планет; англ. 
мібгайіоп5 апа жу/лауе5 іп 5оЇаг, 
5геїїаг апд ріапеї 
аїтозрРреге5)  - являють собою 


гідродинамічні та магнітогідродинамічні 
коливання та хвилі (див. також хвилі 
пружні, хвилі в плазмі) в неоднорідній 
атмосфері у полі сили тяжіння. 

к. та хвилі нелінійні (рос. колебания 
и волнью нелинейнье; англ. попіїпеаг 
о5сійайіоп5 апа млауе5) - процеси в 
коливних і хвильових системах, які не 
задовольняють принцип суперпозиції. К. 


КОЛІ 


коло 








та х. н. у загальному випадку взаємодіють 
між собою, а їхні характеристики (частота, 
форма коливань, швидкість поширення, 
вид профілю хвиль та ін.) залежать від 
амплітуди. Вивченню  к. та х. н. 
присвячена теорія нелінійних систем - 
нелінійна динаміка. 

к. фазові частинок У 
прискорювачах (рос. колебания 
фазовке частиц в ускорителях; 
англ. рЮра5е озсійайіоп5 ої рагіісіе5 
іп ассеїегаїтог5) - зміни фази 
прискорюваних частинок відносно 
високочастотного прискорювального 
поля, викликані механізмом 
автофазування. Стійкість к. ф. - одна з 
головних умов нормальної 0 роботи 
більшості резонансних прискорювачів 
заряджених частинок. 


КОЛИВНИК, -а (рос. осциллятор; 
англ. озсіНатог) - див. осцилятор. 

КОЛІМАТОР, -а (рос. коллиматор; 
англ.  соШітатог; від лат. сойіто, 
спотворення правильного сойіпео - 
скеровую по прямій лінії) - оптичний 
пристрій | для отримання пучків 
паралельних променів. К. складається з 
об'єктива (у найпростішому випадку - 


увігнутого дзеркала), у | фокусній 
площині якого поміщено яскраве 
джерело світла малої величини (точкова 
нитка лампи, освітлений отвір 
діафрагми). 

КОЛІР, род. відм. кбльору (рос. 
цвет; англ. соЇо(п)г, Біоот, дує) - 


об'єктивна характеристика одного або 
кількох випромінювань, які одночасно 
сприймаються | оком, що відображає 
суб'єктивні особливості сприйняття цих 
випромінювань. К. визначається 
спектральним складом випромінювань і 
співвідношенням їх інтенсивностей. 

к-ри  доповнювальні (рос. цвета 
дополнительньте; англ. пшпаегсоїо(п)гз, 
сотріетепіагу соЇїо(ц)г5, соппріетепіз, 
аддїцуе соіо(и)г5) - кольори 
випромінювань, які при належному 
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підборі їх інтенсивностей дають у сумі 
білий колір. 

к-ри основні (рос. цвета основньге; 
англ. Базіс соїо(ц)г5, ргіпсіраї соїо(и)г5, 
ргітагу (соіо(п)г5), соїо(ц)г5 ргітагу) - 
три кольори, оптичним додаванням яких 
у певних кількостях можна одержати 
колір, який на око не можна відрізнити 
від будь-якого даного кольору. 
Обмежувальною умовою для к. о. є їхня 
лінійна незалежність, тобто жоден із них 
не може бути представлений у вигляді 
суми довільної кількості двох інших. 
Набір з к. о. утворює тривимірну 
колориметричну систему. Кількість 
можливих систем к. о. нескінченна. Див. 
також колориметрія. 


КОЛО 1 (рос. цепь; англ. сіксиії, 
пегуогк, пе). 

к. інтегрувальне | (рос. | цепь 
интегрирующая; англ. іпіергаціпя 
пеїуогК, іпіеєтатіп»е сігсиії, іпіергатог) - 
електричне коло, у якому вихідна 
напруга | ПСлох (0) (або струм) є 
пропорційною інтегралові за часом від 
вхідної напруги С, (0) (або струму): Цих 


(9 ЕК Ох ( г) 4. 


к. магнітне (рос. цепь магнитная; 
англ. таєпеїс сігсції) - просторова 
послідовність магнетиків (речовин або 
середовищ із різною магнітною 
проникністю), по яких проходить певний 
магнітний потік. Внаслідок формальної 
аналогії електричних і магнітних кіл, до 
них застосовний загальний математичний 
апарат. Існує, однак, і принципова 
відмінність між к. м. і електричним 
колом: у к. м. з незмінним у часі 
магнітним | потоком не виділяється 
джоулеве тепло (див. також закби 
Джобуля-Ленца), тобто немає розсіяння 
електромагнітної енергії. 


к.  фазообертальне (рос.  цепь 
фазовращающая; англ. ріазег, ріазе 
51пійег, ріа5е-5рій(іпе) сігсиії, ріабе- 


іпуегійпє пеїмогік, ріа5е-5нпій пеїм/огК, 


коло 


КОМІ 








5пійег,  ріа5е-5ріНіпр  ипії,  ррбазе 
спапрег) - те саме, що фазообертач. 


к.  фазоповертальне (рос.  цепь 
фазовращающая; англ. ріазег, рразе 
5пійег, ріа5е-5ній(іпе) сігсції, рбабе- 


іпуегіїпє пеїмогК, ріа5е-5бій пеїуогК, 
5пійег,  ріа5е-5ріНіпр  ипії, | ррбазе 
спапрег) - те саме, що фазообертач. 
кола диференціювальні (рос. цепи 
дифференцирующие; англ. 
фібегепіїайпє  сігсиції, | фіНегепііачіпе 
пегугогК, ФіНегепбіатог) - електричні кола, 
в яких вихідна напруга або струм 
приблизно пропорційні похідній за часом 


вхідної напруги або струму. 


КОЛО 2 (рос. круг; англ. сігсіе, їЗК, 
сотра55, гоппа, уПееї). 

к. меридіанне (рос. круг 
меридианньвй; англ. тегійіап сігсіе) - 
астрометричний інструмент для 
визначення екваторіальних координат 
зірок, а також Сонця, Місяця та планет. 

КОЛО 3 (рос. окружность; англ. 
сігситіїегепсе, сігсіе, сотра55, гоцпа). 


КОЛОСБІГ, -у 1 (рос. круговорот; 
англ. сігсиіайіоп). 


КОЛОСБІГ, -у 2 (рос. круговорот; 
англ. сіксшаїіоп) - див. циркуляція. 


КОЛОРИМЕТР, за (рос. 
колориметр; англ. соїогітетег, 
соїогітеїгіс іпзігштепі, соїо(п)г Ргадег; 
від лат. соїог - колір і грец. уєтро - 
вимірюю) - прилад для вимірювання 
трьох координат кольору в одній із 
колориметричних систем (див. також 
колориметрія), в якій припускається, що 
будь-який колір може бути 
представлений як результат оптичного 
додавання (змішування) певних 
кількостей трьох кольорів (наприклад, 
червоного, синього, зеленого), що 
приймаються в ній за основні кольори. У 


візуальних  к. ці кількості основних 
кольорів (координати кольору) 
підбираються спостерігачем так, щоб 


отримати колір, який на око не можна 
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відрізнити від досліджуваного кольору; 


результати | підбору фіксуються на 
вимірювальних шкалах Кк. У 
фотоелектричних (об'єктивних) к. аналіз 
вимірюваного випромінювання та 
обчислення координат кольору 
виконуються автоматично. 
КОЛОРИМЕТРІЯ (рос. 


колориметрия; англ. соіогітеїгу) - те 
саме, що вимірювання колірні. 


КОЛЧАДАН, -у (рос. колчедан; 
англ. заг). 

к. залізний (рос. колчедан 
железньій; англ. ругіїе) - те саме, що 
пірит. 

к. магнітний | (рос.  колчедан 
магнитньій; англ. ругтоййпе) - те саме, що 
піротин. 


к. сірчаний (рос. колчедан серньгй; 
англ. ругіїе) - те саме, що пірит. 


КОМА (рос. кома; англ. сота; від 
грец. кобип - волосся) - одна з 
геометричних аберацій оптичних систем, 
зумовлена косими пучками променів, що 
проходять через оптичну систему. 
Зображення точки-об'єкта за наявності к. 
має різко асиметричну структуру. Більш 
детально див. також аберації оптичних 
систем. 


КОМЕТИ, род. відм. комет (рос. 
кометьк; англ. сотеїз; від грец. корптпс, 


буквально - довговолосий) - малі тіла 
Сонячної системи з протяжними (до 
сотень | млн. км)  нестаціонарними 


атмосферами. Від інших малих тіл к. 
відрізняються також фізико-хімічними й 
орбітальними характеристиками. 3 Землі 
спостерігаються саме атмосфери к., а не 
тіла, що їх породжують, - кометні ядра. 
Всього зареєстровано більше тисячі к. 


КОМІРКА (рос. ячейка; англ. се!ї, 
ипії; (відділення) сеї, пе5і, Бох; (отвір) 
тезі, Іоор; (лунка) зіої, ме; 
(розподільного пристрою) сотрагітепі; 








КОМІ Кк КОМУ 
(для | розміщення | апаратури) Нау; КОМПАРАТОР,  -а  порівнювач, 
(пам'яті) | Іосайіоп; (відділення || в пристрій | порівнювальний, прилад 
холодильній камері) ІосКег). порівняння, схема порівняння| (рос. 

к. Вігнера-Зейтца (рос.  ячейка компаратор, устройство 
Вигнера- Зейтца; англ. Мівпег- 5еїі(7 се!) сравнивающее,  прибор  сравнения, 
- елементарна (примітивна) комірка схема  сравнения; англ.  сотрагаїог 
кристала, яка використовується (шпіс),  сопрагіпє ипії, сотрагайуе 
найчастіше. Для побудови к. В.-3. будь- іп5ігитепі,  сопірагізоп  іпз5ігитепі, 
який вузол кристалічної решітки треба «ап5ійоп детестог, тего-сгоз5іпе 


з'єднати з усіма сусідніми трансляційно 
еквівалентними йому вузлами і провести 


через середини відповідних відрізків 
перпендикулярні | до | них | площини. 
Багатогранник, що містить вибраний 


вузол і обмежений цими площинами, є К. 
В.-3., яка цілком визначає трансляційну 
структуру кристала і має ту ж точкову 
симетрію, що і його решітка Браве. При 
зсуві на вектори трансляції гратки к. В.- 
3. заповнюють собою весь кристал. У к. 
В.-3. міститься по одному трансляційно- 
нееквівалентному вузлу всіх типів, що є в 
даній кристалічній гратці. К. В.-3. 
оберненої решітки кристала є першою 
зоною Бріллюена. 

к. елементарна (рос.  ячейка 
злементарная; англ. | ипії сеї) - 
найменша з найбільш симетричних |і 
рівних одна одній частин кристалічної 
структури, яка повторюється 
трансляціями. 

к. магнітна (рос. ячейка магнитная; 
англ. тзарпекіс сеї!) - елемент структури 
магнітновпорядкованого кристала, 
паралельними  перенесеннями якого в 
трьох вимірах  (трансляціями) можна 
цілком відтворити магнітну атомну 
структуру кристала. Поняття "к. м." багато 
в чому є аналогічним кристалохімічному 
поняттю "елементарна комірка" кристала 
(ЕКК), але існують і розбіжності в їхньому 
означенні. Зокрема, у випадку к. м. 
трансляції | повинні | призводити до 
суміщення кристала із самим собою з 
урахуванням атомних магнітних 
моментів, а не тільки положень атомів і 
їхньої хімічної сортності, як у випадку 
ЕКК. 
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детесіог, сотрагаїог Ба5е, сотрагіз5оп 


Ьаз5е,  сопіго| ЮБазе, зіапдадагд  Басзе, 
зіапдагИ(ітайіоп) ІепетВр). 

к. інтерференційний (рос. 
компаратор интерференционньтй; англ. 
іпіег-Їеготеїгіс сотрагаїог) - 
інтерферометр для абсолютних 
вимірювань довжин кінцевих мір 
(вимірювальних плиток) порівнянням 


(компаруванням) їх із довжиною хвилі 
світла 2, а | також для відносних 
вимірювань довжин двох кінцевих мір. 


КОМПЕНСАТОР, -а (рос. 
компенсатор; англ. сотрепзатїог, 
сапсеїіег, едиаїйгег; (радіо) Баіапсег; 


(теплових деформацій) уагіабог; від лат. 
согареп5о - відшкодовую, зрівноважую). 

к. оптичний (рос. компенсатор 
оптический; англ. оріїсаї соптрепзатог) - 
оптичний пристрій, за допомогою якого 
шляхом порівняно грубих переміщень 
оптичних елементів вводяться невеликі 
різниці ходу в двох світлових променях 
або наявна різниця ходу зводиться до 
нуля чи до іншого значення, що його 
вимагає принцип вимірювань. 


КОМПОНЕНТ, -у (рос. компонент; 
англ. сотропепі; від лат. сотропеп5 - 
складовий) - хімічно індивідуальна 
речовина, що входить до складу 
термодина-мічної системи і яка може 
бути виділена з неї та існувати незалежно. 
К. можуть міститися в різних фазах 
термодинамічної системи (твердій, рідкій, 
газоподібній), які | характеризуються 
термодинамічними потенціалами, 
залежними від концентрацій к. 








КОМУ К КОнд 
КОМП'ЮТЕР, -а (рос. компьютер; к. електронний Ікомутатор 
англ. сопаршіег). електроннопроменевий | (рос. 


к-ри оптичні (рос. к-рьт оптические; 
англ.  оріїса| | сотриїег5)  - нове 
інтенсивно | розроблюване покоління 
обчислювальної техніки (комп'ютерів) на 
основі використання оптичного 
випромінювання як носія інформації. 
Складовими частинами к.о. слугують 
пристрої, що формують, передають, 
перетворюють і здійснюють інші 
операції над інформацією та 
керувальними світловими потоками. 
Цифровий оптичний процесор може 
виконувати до 103 - 107 операцій за 
секунду. 


КОМУТАТИВНІСТЬ,  -ості (рос. 
коммутативность; англ. сопатитайіуіу, 
сопатибабійсу) - див. перестанбвність. 


КОМУТАТОР, -а 1 (рос. 
коммутатор; англ.  сопітиіаїог) - 
операція в лінійному просторі, що 


ставить у відповідність будь-яким двом 
елементам а і Б третій елемент (а, 5| із 
властивостями: 1) ШаоачВрі, с) - аа,с) 
-ВІБ,с) (лінійність); 2)|а, БІТ а) - 0 
(антисиметричність); 3) |аТЬ, сПнНІНіс, а) 
-ІсГа, Б) - 0 (тотожність Якобі), де а, В - 
деякі числа. К. називають також добутком 
Лі. В асоціативній алгебрі к. задається 
виразом Га, Б) - аб - Ба. Якщо (а, Б| - 0, 
то елементи а | і | Б називають 
комутовними. К. елементів х, у групи С 
- її елемент Їх, у| з ух у", де за групову 
операцію взято множення. Дія |х, у| зліва 
на добуток ух дає ху. Якщо Їх, у| з е, дее 
- одиничний елемент групи С, то хіу є 
переставними (комутують). Див. також 
співвідношення переставні. 





КОМУТАТОР, за 2 (рос. 
коммутатор; англ. 5м'їїсі (Бох), 5м/іїсПег, 
5міїсрбіпє шпії, 5міїїсбБоагаИ, 5иулісріпе 
сепіег, 5мйіїсбіпр  обіїсе, сопітиаїог, 
сопититаїйоп  5міїсі, сігспції сбапеег, 
ехспапре, іпіегспапеяег, Кеубоага, 
тиніріехег, Боага). 
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коммутатор злектронньгй, коммутатор 
злектроннолучевой; англ. еіесігоп 
5міїсіп) - електроннопроменевий прилад, 
який слугує для розподілу сигналів між 
багатьма незалежними каналами або для 
синтезу сигналів, що надходять багатьма 


каналами. Найпростіший к. е. містить 
електронний прожектор, що формує 
пучок, і відхилювальну систему, яка 
скеровує пучок по черзі на металеві 
пластини - ламелі, що з'єднуються із 
вхідними контурами каналів. 

к.  електроннопроменевий (рос. 


коммутатор злектроннолучевой; англ. 
еіесігоп 5у/йСі) - те саме, що комутатор 
електронний. 


КОНВЕКЦІЯ (рос. конвекция; англ. 
сопуесііоп; від лат. сопуесіїо - доставка) - 


перенесення маси в результаті 
переміщення суцільного середовища 
(газу, рідини). Найбільш поширені вільна, 
вимушена і капілярна | к. Вільна 
(природна)  к. виникає під дією 


архімедових сил у полі сили тяжіння, 
якщо мають місце неоднорідності 
густини в окремих місцях середовища, 
що виникають у результаті наявності в 
рідині або газі різниці температур або 
концентрацій домішки. Вимушена к. 
викликається зовнішньою механічною 
дією на середовище. Капілярна к. виникає 
в об'ємах рідини з вільною поверхнею 
при існуванні перепадів поверхневого 
натягу уздовж такої поверхні. 


КОНВЕРСІЯ (рос. конверсия; англ. 
сопуегзіоп; від лат. сопуег5іо - зміна). 

к. внутрішня (рос.  конверсия 
внутренняя; англ. іппег сопуег5іоп) - 
явище, при якому енергія, що 
вивільнюється при  електромагнітному 
переході збудженого атомного ядра у 
стан з меншою енергією, передається в 
результаті електромагнітної взаємодії 
одному з електронів, що залишає атом 
(конверсійний електрон). Відношення 








КОНД Кк КОНДд 
ймовірності к. в. до ймовірності переходу англ. сарасіїог, єЇесігіс(аї) сарасііог, 
з  висиланням  у-кванта називається сопдепзег; від лат. сопдепзаїог, 


коефіцієнтом конверсії. Коефіцієнт к. в. 
зростає зі зменшенням енергії переходу 
йо, ростом його мультипольності І, та 
заряду ядра 2 (у першому наближенні 
-/). При  енергіях переходів, які 
перевищують подвоєну енергію спокою 
електрона, може відбуватись утворення 
електрон-позитронних пар (парна 
конверсія), імовірність якої, на відміну 
від к. в. на електронах атома, зростає з 
ростом енергії і падає зі збільшенням 
мультипольності переходу. 

к. парна (рос. конверсия парная; 
англ. раїк сопуегзіоп) - див. конверсія 
внутрішня. 

к. нейтрино резонансна (рос. 
конверсия нейтрино резонансная; англ. 
гезопапсе сопуег5іоп ої пешігіпо) - 
гіпотетичний процес переходу одного 
типу нейтрино в інший при 
розповсюдженні в середовищі з 
монотонно змінною густиною. 


КОНДЕНСАТ, -у (рос. конденсат; 
англ. сопдепзате). 

к. вакуумний (рос. конденсат 
вакуумньй; англ. уаспиті сопЧепзаїе) - 
ненульове  вакуумне середнє  якого- 
небудь локального оператора поля. 
Уявлення про к. в. - одне з центральних у 
сучасних теоріях електрослабкої 
взаємодії та сильної взаємодії -- квантовій 
хромодинаміці. | Використання слова 
"конденсат" пов'язане | з | картиною, 
відповідно | до якої вакуумний, або 
найнижчий за енергією стан слід уявляти 
не у вигляді "порожнього" простору, аяк 


своєрідне середовище полів, які 
флуктуюють із великою амплітудою. ІЗ 
теоретичної точки зору особливий 
інтерес являє | випадок спонтанного 
порушення симетрії, коли симетрія к. в. 
нижча, ніж симетрія початкового 
лагранжіана. 


КОНДЕНСАТОР, -а (електричний) 
(рос. конденсатор  (злектрический); 
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буквально - той, що ущільнює, згущує) - 
пристрій, призначений для одержання 
потрібних величин електричної ємності і 
здатний накопичувати і віддавати 
(перерозподіляти) електричні заряди. К. 
складається | з | двох (іноді більше) 
провідних тіл (обкладинок), розділених 
діелектриком. Чисельно ємність С к. 
дорівнює зарядові 4 однієї з обкладинок при 
одиничній напрузі І між обкладинками: С 
з- ф/О. Енергія, запасена зарядженим до 
сталої напруги Ї/ к, дорівнює М/ - СПР/2. 


КОНДЕНСАЦІЯ (рос. конденсация; 
англ. | сопдеп5аїїоп; від  пізньолат. 
сопдепзаїо - ущільнення, згущення) - 
перехід речовини з газоподібного стану 
(пари) у рідкий або твердий стан. 
Квазістатичний процес к. відбувається в 
умовах рівноваги співісновних фаз і є 
фазовим переходом 1-го роду. 


к. Бозе-Айнштайна (рос. 
конденсация  Бозе-Зйнштейна; англ. 
Во5е-Кіп5їесіп  сопдеп5аїоп) - див. 
конденсація Бозе-(Ейнштейна). 

к. Бозе( Ейнштейна) (рос. 
конденсация Бозе(-Зйнштейна); англ. 


Во5е-Біп5їсіп сопадаепз5аїїоп) - квантове 
явище, яке полягає в тому, що у системі з 
великим числом частинок, які 
підкоряються статистиці Бозе- 
Ейнштейна (газ або бозе-рідина), при 
температурах нижче температури 
виродження в стані з нульовим ім- 
пульсом опиняється скінченна кількість 
усіх частинок системи. Термін "к. Б(-Е)." 
базується на аналогії цього явища 3 
конденсацією газу в рідину, хоча ці 
явища зовсім різні, тому що при к. Б(-Е). 
вона відбувається у просторі імпульсів, а 
розподіл частинок у  координатному 
просторі не змінюється. Теорія к. Б(-Е). 
створена А. Ейнштейном (А. Еїпзіеїп| у 
1925 і розвинута  Ф. Лондоном (ГЕ. 
Гопдоп| у 1938. Оскільки к. Б(-Е). 
відбувається навіть в ідеальному газі, її 
причиною є властивості симетрії 








КОНС Кк Конт 
хвильової функції частинок, а не газового  разряда, сжатие газового 
взаємодія між ними. К. Б(-Е). призводить разряда; англ. раз дізсрагее сопігасіїоп) 
до квантової когерентності хвиль де - різке,  стрибкоподібне зменшення 


Бройля на макроскопічних масштабах. 

к. зворбтна (рос.  конденсация 
обратная; англ. кеуег5е сопдепзаніоп) - 
явище, що спостерігається поблизу 
критичної точки рівноваги рідина-пара 
двокомпонентних систем, для яких 
існування двофазної рівноваги можливе 
при тисках і температурах, що 
перевищують критичні. 

к. капілярна (рос. 
капиллярная; англ. сарійагу 
сопдепзайоп) - конденсація пари в 
капілярах і мікротріщинах поруватих тіл, а 
також у проміжках між тісно зближеними 
твердими | частинками | або тілами. 
Необхідна умова к. к. - змочення рідиною 
поверхні тіла (частинок). 


конденсация 


КОНДЕНСОР, -а (рос. конденсор; 
англ. сопдепз5ег) - короткофокусна лінза 
або система лінз, використовувана в 
оптичному приладі для освітлення 
предмета, що розглядається | або 
проєктується. К. збирає і спрямовує на 
предмет промені від джерела світла, у 
тому числі й такі, які при його 
відсутності проходять повз предмет; в 
результаті різко з зростає освітленість 
зображення. 

КОНСТАНТА (рос. константа; англ. 
соп5їапі; від лат. соп5іап5 - сталий) - 
див. стала. 


КОНТРАВАРІАНТНІСТЬ, -ості 
(рос. контравариантность; англ. 
сопігауагіапсе). 

к. і коваріантність (рос. 
ковариантность и 
контравариантность; англ. соуагіапсе 
апа сопігауагіапсе) - див. 
коваріантність. 

КОНТРАКЦІЯ (рос. контракция; 
англ. сопігасіїоп). 

к. газового розряду стиснення 
газового розряду) (рос. контракция 
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поперечного розміру області, заповненої 
розрядним струмом, яке виникає при 
перевищенні деякого критичного тиску 
газу або розрядного струму. 


КОНТРАСТ, -у оптичний (рос. 
контраст оптический; англ. сопітазі, 
оргіса!; франц. сопітазіе, від лат. сопіта 
- проти та 510 - стою) - безрозмірна 
величина, що характеризує максимальну 
відмінність у світності (освітленості) 
різних частин об'єкта. У геометричній 
оптиці к. виражається як К - (Вах - Віп)/ 
(Вілах 8 Віпіп), ДО Вах Ї Виіп-- Максимальна та 
мінімальна світності (для об'єкта) або 


освітленості (для зображення). 
Відношення у - К/К, де К' - к. 
зображення, а Кк» -  к. предмета, 


називається коефіцієнтом передачі к. 
через оптичну систему. 
к. фазовий (рос. контраст фазовьй; 


англ.  ріа5е  сопіга5і)  - контраст 
зображення у мікроскопі (або іншому 
оптичному приладі), зумовлений 


величиною різниці фаз між незбуреними 
променями, які утворюють світлий фон у 
полі зору, і променями, що зазнали 
розсіяння на досліджуваних об'єктах. Див. 
також мікроскбп. 

КОНТРЧЛЕНИ, -ів, Мн. в 
квантовій теорії поля (рос. 
контрчлень в квантовой теорий 


поля; англ.  соппіег  їегт5 іп 
диапіит Гіе!д Феогу) - 
операторні вирази, зазвичай з 
нескінченними числовими 


коефіцієнтами, що за формою залежності 
від операторних польових функцій і їхніх 
похідних збігаються | з | окремими 
доданками повного лагранжіана 
розглядуваної квантовопольової моделі і 
вводяться для усунення 
ультрафіолетових розбіжностей за 
допомогою процедури перенормування. 


КОНУ 


конц 








КОНТУР, -а 1 (рос. контур; англ. 
(ел.) сіксиії, пеїм/огК, Ісор). 


к. коливний (рос. контур 
колебательньтй; англ. о5сіНйаїогу сігсиії, 
о5сійачіпє  сігсції, 0 о5сійаїіоп  сігсиії, 


о5сійайіпє Іоор) - електричне коло, що 
містить індуктивність І, ємність С і опір 


В, у якому | можуть  збуджуватись 
електричні коливання. За відсутності 
втрат (К - 0) у лінійному к. к. 


відбуваються вільні гармонічні коливання 
з частотою 1//1.С (Томсона 
формула). У реальних к. к. через 
наявність втрат при 0 « К « Ор (дер - 


УС) 


коливання з частотою й» - 


Фо -е 


загасні 


уфі-б й 


амплітудою, пропорційною ехр(- 91), де б 
з К/2І - загасання контура. Якість 
характеризується його добротністю. При 
К » Ор коливання в к. к. відсутні. При 
включенні у лінійний к. к. генератора зі 
змінною ерс Е - Ерсо5сі у ньому 
встановлюються вимушені коливання 3 
частотою о. 


встановлюються 


к.к. 


КОНТУР, -у 2 (рос. контур; англ. 
сопіоцг, ргобііе, Шпе, оційпе, сибоші, 
варагії, боппдагу, едее, Гогт). 

к. спектральної 1 лінії 
спектральної | лінії| | (рос. контур 
спектральной линии, профиль 
спектральной линии; англ. зресігаї Ппе 
ргобііе)  - спектральний розподіл 
інтенсивності випромінювання або 
поглинання в спектральній лінії. 
Спектральні лінії в дискретних спектрах 
висилання або поглинання не є точно 
монохроматичними. Дія різних механізмів 


Шшрофіль 


поширшання спектральних ліній 
призводить | до | утворення | деякого 
спектрального розподілу інтенсивності 


Цо)дв поблизу частоти (оо квантового 
переходу в атомі або в молекулі. 


КОНУС, -а (рос. конус; англ. сопе, 
Ье!ї, тарег). 
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к. Маха (рос. конус Маха; англ. Масі 
сопе) - конічна поверхня, що обмежує в 
надзвуковому потоці газу область, у якій 
зосереджені звукові хвилі (збурення), що 
виходять із точкового джерела збурень. 
Поверхня к. М. є обвідною системи 
звукових хвиль, які поширюються від 
джерела збурення. 

к. світловий (рос. конус световой; 
англ. йебі сопе) - у теорії відносності 
геометричне місце точок у 
чотиривимірному просторі, відділених 
від початку  чотиривимірної системи 
координат з нульовим  чотиривимірним 
інтервалом. Геометрично являє собою 
тривимірну гіперповерхню у просторі 
чотирьох вимірів. 


КОНФАЙНМЕНТ, -у (рос. 
конфайнмент; англ. сопіїпетепі, букв. - 
обмеження) - невилітання (полонення) 
кольорових кварків і глюонів, утримання 
їх усередині безбарвних адронів (див. 
також утримання кобльору). 


КОНФІГУРАЦІЯ (рос. 
конфигурация; англ.  сопбїєйгайоп, 
райегп, реотеїгу, 5раре, агспітестите). 

к. електронна (рос. конфигурация 
злектронная; англ. еіесігопіс 
сопійєигайоп) - сукупність значень 
головного п і орбітального І квантових 
чисел для всіх електронів даного атома. 

к. рівноважна молекули (рос. 
конфигурация равновесная 
молекуль; англ. едиїйЬгійт 
сопійєигайоп ої а тоїесцієе) - 


розташування атомів у молекулі, яке 
відповідає мінімуму потенціальної 
поверхні. 

КОНФОРМАЦІЯ (рос. 


конформация; англ. сопфогтайоп; від 
лат. сопіогтаго - форма, розташування). 

к-ції молекули (рос. конформациий 
молекульг; англ. плоїесціе сопіогтагіоп) -- 


різні стани молекули з неоднаковим 
розташуванням атомів у просторі, що 
виникають при зміні внутрішніх 


конц 


КОРЕ 








геометричних параметрів молекули 
(зокрема, кутів обертання навколо хімічних 
зв'язків і валентних кутів). Конформаційні 
зміни не супроводжуються розривом або 
утворенням хімічних зв'язків. 


КОНФУЗОБР, -а (рос. конфузор; англ. 
сопуегеепі їшБе; від лат. сопішпдо - 
вливаю) - ділянка проточного канала у 
вигляді труби, що звужується, зазвичай 
круглого або прямокутного перерізу. У 
випадку, коли в к. надходить потік рідини 
або газу зі швидкістю, меншою місцевої 
швидкості звуку, тиск при переході від 
широкого вхідного до вузького вихідного 
перерізу падає, а швидкість і, отже, 
кінетична енергія потоку, зростають, тобто 
течія має характер, обернений характеру 
течії в дифузорі. 


КОНЦЕНТРАТОР , -а 
акустичний (рос. концентратор 
акустически й; англ. сопсепігаїог, 


асоцй5сісаї ) - пристрій для збільшення 
інтенсивності УЗ (амплітуди 
коливального зміщення частинок). За 
принципом дії розрізняють два типи к.: 
фокусувальні, або високочастотні, та 
стержневі, або низькочастотні. 


КОНЦЕНТРАЦІЯ 
концентрация; англ.  сопсепігаїїоп, 
Фдепзігу; від  новолат. сопсепітайо - 
зосередження) - величина, що визначає 
відношення кількості компонента (числа 
атомів або молекул, маси, числа молів) до 


(рос. 


об'єму | всієї | системи (двох або 
багатокомпонентної речовини - сплаву, 
розчину, хімічної сполуки). Таким 


чином, існують три види к.: к. молекул, 
масова к. і молярна к. 

к. напружень У теорії 
пружності (рос. концентрация 
напряжений в теориим упругости; 
англ. 51ге55 сопсепітайоп) - 
зосередження великих напруг на малих 
ділянках, що прилягають до місць із 
різного роду зміною форми поверхні або 
перерізу деформованого тіла. Факторами, 
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що зумовлюють  к. нн. (т. зв. 
концентраторами напружень), є отвори, 
порожнини, тріщини, виточки, надрізи, 
кути, виступи, гострі краї, різьблення, а 
також різні нерівності поверхні. 


КООРДИНАТИ, -нат, мн. |сурядні| 
(рос. координать(; англ. соогдіпате5). 

к. астрономічні (рос. координатьт 
астрономические; англ.  азігопотісаї 
соогдіпаїез; від лат. со- - префікс, що 
означає спільність, | і | огдїпаїця  - 
упорядкований, визначений). Більшість 
координатних систем в астрономії є 
сферичними і грунтуються на понятті 
небесної сфери - сфери довільного 
радіуса, з центром, що збігається з 
початком (центром) заданої системи 
відліку (за центр може бути обрана будь- 
яка точка). Вибір системи координат на 


небесній сфері фіксується: обраною 
точкою (північним полюсом системи); 
великим | колом І, яке задається 


перетином небесної сфери з площиною, 
перпендикулярною діаметру сфери, що 
проходить через полюс; точкою на І, від 
якої починається відлік дуг уздовж цього 
кола. У встановленій у такий спосіб 
системі положення об'єкта визначається 
двома кутовими координатами: відрізком 
дуги великого кола, що проходить через 
об'єкт і полюс укладу, і дугою основного 
великого кола, укладеною між 
початковою відліковою точкою і точкою 
перетину з великим колом, що проходить 
через об'єкт і полюс. 

к. криволінійні (рос. координатьт 
криволинейнье; англ. сигуїйпеаг 
соогдїіпатез) - набір дійсних чисел а, ..., 
д» що визначають положення точки Р в 
деякій області С п-вимірного евклідового 


простору |і пов'язані з  декартовими 
сурядними Хі, ..., Хи цієї точки за 
допомогою перетворень 4; - (Хі, --5, Хп) Ї 
2 1, 2, ... п, де 42 4(х1, ..., Хи) - 
однозначні неперервно диференційовні 
функції в С. 

к. узагальнені (рос. координатьт 
обобщенньге; англ. репегаїйеї 








КОРО Кк КРАТ 
соогдїпаїез) - незалежні між собою к. електрична (рос. корона 
параметри 4: (Ї 13.2; 5) будь-якої злектрическая; англ. еїесігіса! согопа) - 


розмірності, число яких дорівнює числу 5 
ступенів вільності механічної системи і 
які | однозначно | задають положення 
укладу. Закон руху системи в к. у. дається 
5 рівняннями вигляду 4: - 44), де і - час. 
к. циклічні 0 (рос.  координать 
циклическиєе; англ. сусіїс соогдїпатез) - 
узагальнені сурядні механічної системи, 
які | не | входять | у | вираз для 
характеристичної функції цієї системи 
явно. Наявність к. ц. дозволяє при 
використанні відповідних рівнянь 
одержати одразу стільки інтегралів цих 
рівнянь, скільки система має к. ц. 


КОРЕЛЯЦІЯ (рос. корреляция; англ. 


соггеіаїїоп; від пізньолат. соггеіайо - 
співвідношення)  - залежність | між 
величинами, що не зводиться, взагалі 


кажучи, до функціональної. Терміном "к." 
користуються тоді, коли одна з величин 
залежить не тільки від даної другої, але і 
ще від ряду інших. Ця ситуація характерна 


для статистичного | опису динамічної 
системи. За числову міру к. править 
коефіцієнт кореляції (для випадкових 


величин) або кореляційна функція (для 
випадкових процесів). 

к-ції кутові та розподіли кутові 
(рос. корреляции угловьте и 
распределения угловьте; англ. апеишаг 
фізєгібийоп5 ап апешіаг согтеїіайоп5) - 
характеристики, які використовуються 
для | опису зіткнень | і  розпадів 
мікрочастинок. К. к. та р. к. є основним 
джерелом інформації про властивості 
атомних ядер і елементарних частинок. 
Кутові розподіли дозволяють визначити 
кутові розподіли продуктів реакції через 
матрицю розсіяння і матриці густини 
початкового та кінцевого станів, кутові 
кореляції визначають кореляцію (зв'язок) 
між продуктами розпаду. 


КОРОНА (рос. корона; англ. согопа; 
(дефект  епітаксійного шару) сгомп; 
(шини або протектора) сгом/ті). 
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див. розряд корбиний. 

к. сбнячна (рос. корона солнечная; 
англ. 80Їаг согопа) - зовнішня, найбільш 
протяжна оболонка Сонця. Поверхнева 
яскравість внутрішньої сонячної корони -- 
близько 10 9 яскравості центра сонячного 
диска. К. с. простежується до відстаней у 
кілька діаметрів Сонця |і поступово 
переходить у Зодіакальне світло. 

к-ни зір(бк) (рос. короньі звізд; англ. 
5гаг согопа5) - зовнішні гарячі частини 
зоряних атмосфер. Зазвичай температура 
к. з. 109 - 107 К. Середня концентрація 
частинок у к. 3. 109- 1019 см?) Зазвичай к. 
з. плавно переходять у зоряний вітер. 


КОСМОЛОГІЯ (рос. космология; 
англ. со5тоїіору; від грец. косрос - світ, 
Всесвіт і Хбуос - слово, вчення) - розділ 
астрономії, що вивчає Всесвіт як ціле і 
включає в себе вчення про будову й 
еволюцію всієї охопленої 
астрономічними спостереженнями 
частини Всесвіту. Емпіричною основою 


космологічних теорій Є дані 
астрономічних спостережень і дані 
експериментальної фізики. Теоретичну 


базу к. складають основні фізичні теорії, 
що описують закони руху матерії. 


КОСМОХРОНОЛОГІЯ (рос. 
космохронология; англ. 
со5тосПгопоїору; від грец. косрос - світ, 
Всесвіт, урбомос - час і Хбуос - слово, 
вчення) - один із напрямків космології, 
що встановлює вік різних астрономічних 
об'єктів (планет, Сонця, зірок, галактик) і 
Всесвіту в цілому. 


КРАПЛЯ (рос. капля; англ. фор, 
дгоріеї, дгір, дої, єЇобиіе, Боб; (скломаси) 
роб; (металу після плавлення чи паяння) 
Ьишоп) - невеликий об'єм рідини, 
обмежений у стані рівноваги поверхнею 
обертання. Форма к. визначається дією 
поверхневого натягу та зовнішніх сил 
(напр. сили ваги). Мікроскопічні к., а 


КРАТ 


КРИВ 








також к. в умовах невагомості мають 
форму кулі. На змочуваних поверхнях к. 
набувають форми кульового сегмента з 
крайовим кутом «7/2, на незмочуваних 
поверхнях - з кутом 0»7/2 (див. також 
змбчування). 


КРАСА (|привабливість| у теорії 


елементарних частинок (рос. 
красота |прелесть| в теорий 
злементарньх частиц; англ. 


ЬБеашу), Б - адитивне квантове число, що 
характеризує певний тип (аромат) кварка 
(6-кварка), а також адрони, до складу яких 
входить Ь-кварк 

П (або) антикварк ВЛ. К. властива т. зв. 


красивим (привабливим)  адронам, |і 
зберігається ї в процесах з сильної Й 
електромагнітної взаємодій. Носієм к. є 
Ь-кварк. 


КРАТНІСТЬ, -ості (рос. кратность; 
англ. гаїйїо; (мат.) огдег; (стат.) меірНні). 

к. зв'язку (рос. кратность связи; 
англ. БопИ гайо) - число електронних 
пар, усуспільнених двома сусідніми 
атомами молекули в результаті 
ковалентного хімічного зв'язку. Так, у 
молекулі етану НзС-СН-» зв'язок С-С - 
одинарний, к. з. дорівнює одиниці (одна 
пара  усуспільнених електронів); у 
молекулі етилену Н.С- СН)» зв'язок С-С - 
подвійний, к. з. дорівнює двом (дві пари 
усуспільнених електронів). К. з. не 
завжди виражається цілим числом, а іноді 
й зовсім не піддається однозначному 
визначенню. 

к. стану (рос. кратность состояния; 
англ. 5їайяйсаї угеівНі) - те саме, що вага 
статистична. 

к. частоти (прискорювальної 


напруги прискорювача) (рос. 
частотьт (ускоряющего 
напряжения ускорителя); 
англ. П'едцепсу гайо Гої 
ассеїетгатіпоє  уосїкаєе іп ап 
ассеїегаїогі) - ціле число, яке 
дорівнює відношенню частоти 
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прискорювальної напруги у циклічному 
резонансному прискорювачі до частоти 


обертання рівноважної частинки (див. 
також прискорювачі | заряджених 
частинок). 


КРАУДІЄН , -а (рос. краудион; англ. 
сгоуфіоп; від англ. сгом4д - тіснитися, 


товктися,  юрмитися) -  одновимірне 
згущення в розташуванні атомів або йонів 
у кристалі, утворене  міжвузельним 
атомом, коли У визначеному 
кристалографічному напрямку, 


наприклад, |110|, на довжині у декілька 
міжатомних відстаней розташовується 1 
зайвий власний атом або йон. 


КРЕМНІЙ, -ю (рос. кремний; англ. 
5ійсішт, 5ійсоп), 5і - хімічний елемент 
ГУ групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 14, атомна маса 28,0855, 
належить до неметалів. Природний к. 
складається зі стабільних ізотопів 795і 


(92,23 96), "5і (4,67 96), 2951 (3,10 96). 
Конфігурація зовнішньої електронної 
оболонки | З9р.  К.  - типовий 


напівпровідник із шириною забороненої 
зони 1,1 еВ (при 0 К). У вільному 
вигляді к. -  темно-сіра кристалічна 
речовина з кубічною гранецентрованою 
кристалічною решіткою типу алмазу, 
параметр якої а-0,54304 нм. 


КРИВА, -бї (рос. кривая; англ. сигуєе, 
сшсуед ЇШпе, Шпе, Іосиз, сбрагасіегіз(іс, 
сигуаште, єгарі, ріої, ігасе). 

к. політрбпна (рос. кривая поли- 
тропная; англ. роїуїгоріс сигуе) - те 
саме, що політрбпа. 

к. росту (рос. кривая роста; англ. 
ргом'її. сигуєе) - залежність інтенсивності 
спектральної лінії поглинання від числа 
атомів, що беруть участь у її утворенні. 
Застосовується для визначення фізичних 
умов і вмісту хімічних елементів в 
атмосферах зір, а також для визначення 
сил 
осциляторів. 


КРИВ 








к. характеристична (рос. кривая 
характеристическая; англ. срагасіегізііс 


сигуе) - залежність оптичної густини 
фотографічного почорніння від 
логарифма кількості освітлення, яке 


подіяло на фотографічний шар. К. х. - 
основна функціональна характеристика 
фотографічного матеріалу, застосовувана 
у сенситометрії. 

криві намагнічення (рос. кривьте 
намагничивания; англ. таєпегігачіоп 
сигуе5) - графіки, таблиці чи формули, 
що показують залежність намагніченості 
І або магнітної /| індукції В від 
напруженості магнітного поля Н. 


КРИВИЗНА (рос. кривизна; англ. 
сигуаїшге) - кількісна характеристика, 
що описує відхил кривої, поверхні, 
ріманового простору й ін. відповідно від 
прямої, площини, евклідового простору й 
ін. Зазвичай | поняття Кк. вводиться 
локально, тобто в кожній точці. У 
декартових координатах, наприклад, к. 
плоскої кривої, заданої функцією у - Й), 
визначається виразом К - у" (1 з у 7) 5. 

к. пбля зображення (рос. кривизна 
поля изображения; англ. сигуаїиге ої 
ітаєе Бе!) - одна з аберацій оптичних 
систем, яка полягає в тому, що поверхня 
найкращого фокусування не збігається з 
фокусною площиною, а виявляється 
викривленою. Радіус кривизни К цієї 
поверхні визначається формулою 

К 
ува (15)(/п, - Мп,,), 
їзі 
де пи і п, - показники заламу до та після 
і-тої заламлювальної поверхні, а г - ЇЇ 
радіус кривизни. 

к. прбстору-часу (рос. кривизна 
пространства-времени; англ. 5расе-їіте 
сигуаште)  - виражає відмінність 
геометричних властивостей реального 
простору-часу від властивостей плоского 
псевдоевклідового простору-часу 
частинної (спеціальної) теорії 
відносності, яку викликає гравітація 
фізичної матерії всіх видів (див. також 
тензор кривизни, тяжіння). 
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КРИПТОМАГНЕТИЗМ,  -у (рос. 
криптомагнетизм; англ. 
сгуріотаєпетізти5) - див. 


надпровідники магнітні. 


КРИПТОН, -у (рос. криптон; англ. 
Кгуріоп), Кг - хімічний елемент МП 
групи періодичної системи елементів, 
інертний газ, атомний номер 36, атомна 
маса 83,80. Природний к. складається з 6 
стабільних ізотопів: "Кг, ЗК, 82Кт, 99Кг, 
ЗК, Кт, серед | них | найбільш 
розповсюджений ?"Кг (57,0 96), найменш 
- "ЗКт(0,35 96). Електронна конфігурація 
зовнішньої оболонки 45"р?. 


КРИСТАЛ, -а (рос. кристалл; англ. 


сгузіаї; від грец. кростадЛло, первісне 
значення - лід) - тверде тіло, якому 
притаманна тривимірна періодична 
структура і яке за рівноважних умов 
утворення має | природну форму 
правильного симетричного 
багатогранника. К. - рівноважний стан 
твердих тіл.  К. який виріс у 
нерівноважних умовах і | не має 


правильної огранки (або втратив її в 
результаті обробки), зберігає кристалічну 


структуру та всі зумовлені | нею 
властивості. 
к. біологічний (рос.  кристалл 


биологический; англ. Біоіовіса! сгузіаї) - 
кристал хімічної сполуки біологічного 
походження (зазвичай білків і 
нуклеїнових кислот).  К. б. іноді 
утворюються в природних умовах, але 
здебільшого їх вирощують штучно для 
встановлення структури складових їхніх 
макромолекул за допомогою 
рентгенівського структурного аналізу. 
Таким методом розшифровані структури 
багатьох білків із молекулярною масою - 
103-109 Дальтон (1 Дальтон дорівнює масі 


атома | Н), кілька видів молекул 
транспортних РНК і впорядкованих 
фрагментів ДНК. Кристалізації 
піддаються також складні 


субмікроскопічні частинки - віруси (- 109 


КРИС 


КРИС 








КРИС 
дальтон). | К. б. характеризуються 
великими розмірами елементарної 


кристалічної комірки (- 10-10? Е). Багато 
к. б. мають вволокнисту будову - 
ланцюжки макромолекул витягнуті 
уздовж одного напрямку. Температурний 
інтервал, у якому можуть існувати к. б., 


як правило, невеликий: 
низькотемпературну межу визначає точка 
замерзання розчинника, 
високотемпературна межа здебільшого 
міститься ї в області  60-709С, коли 
спостерігається денатурація 


макромолекул - розгортання полімерних 
ланцюжків. 

к. вігнерівський (рос. кристалл 
вигнеровский; англ. М/ієпег'8 сгузіаї) - 
упорядкований стан електронів, що 
перебувають у полі ("желе") позитивного 
рівномірно розподіленого заряду. К. в. 
утворюється при низьких температурах 
Т, якщо середня відстань | між 
електронами значно більша, ніж радіус 
Бора. У шцьому випадку мінімальну 
енергію має стан, у якому електрони 
локалізовані і здійснюють малі коливання 
поблизу положення рівноваги - вузлів 
вігнерівської решітки (Ю. Вігнер 
ГЕ. М/ієпет|, 1934). К. в. має звичайні 
властивості кристалічних тіл. 
Експериментально к. в. спостерігався 
вперше Граймсом ІС. Стіте5| і Адамсом 
ІС. Адат5| (США) для електронів над 
рідким гелієм. 

к. ідеальний (рос.  кристалл 
идеальньїй; англ. регіесі сгузіаї) - 1) 
фізична | модель, ї що являє собою 
нескінченний  монокристал, який не 
містить домішок або структурних 
дефектів (вакансій, міжвузельних атомів, 
дислокацій та ін.). Поняття к. і. 
використовується в кристалографії та 
теорії твердого тіла. 2) Кристал 
досконалої форми, в якій фізично 
рівноцінні грані однаково розвинуті (див. 
також кристалізація). 

к. квантовий (рос.  кристалл 
квантовьтшй; англ. дшапішт сгузіаї) - 
кристал, у якому амплітуда нульових 
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коливань а, частинок, які утворюють 
кристалічну решітку, порівнянна з 


міжатомною відстанню | а. Ступінь 
"квантовості" кристала характеризують 
параметром де Бура: 

Ло 2 (П/Ф(тЕ)? ше (аа). Велика 


амплітуда нульових коливань у к. Кк. 
призводить до квантової делокалізації 
частинок: частинки можуть здійснювати 
когерентні підбар'єрні переходи (див. 
також ефект тунельний) на сусідні 
вузли кристалічної решітки і мінятися 
місцями. Імовірність тунелювання  у/ 
частинок | експоненційно | росте зі 
збільшенням Л: у/ 7 ехр(-1/Л). 

к-ли від'ємні Ікристали негативні! 
(рос. кристалль отрицательнье; англ. 
перайує сгузіаїз) - одновісні кристали, в 
яких швидкість поширення звичайного 
променя світла менша, ніж швидкість 
поширення незвичайного променя (див. 
також променезалам | подвійний, 
кристалобптика). У кристалографії к. в. 
називають також рідкі включення в 
кристалах, що мають ту ж форму, що і 
сам кристал. 

к-ли  двовісні (рос. 
двуосньте; англ. Біахіаї сгузіаї5) -- 
кристали, які мають 2 оптичні осі 
(бінормалі).  К. д. відрізняються від 
одновісних формою хвильової поверхні 
та формою індикатриси. Див. також 
індикатриса оптична. 

к-ли додатні Ікристали позитивні) 
(рос. кристалльт положительнье; англ. 
розійуе сгузіаїз5) - одновісні кристали, в 
яких швидкість поширення звичайного 
променя світла більша за швидкість 
поширення незвичайного променя (див. 
також кристалобптика). 

к-ли змішані (рос.  кристалльт 
смешанньве; англ. тіхед сгузіаїз) - 
кристали нестехіометричного (змінного) 
складу. К.з. одержують при спільній 


кристалльа 


кристалізації двох і більше речовин, 
близьких за хімічними та 
кристалографічними ознаками. 

к-ли | ібнні  (к-ли  йонні) (рос. 


кристалльт ионньте; англ. іопіс сгузіаїз) 
- кристали з іонним (електростатичним) 


КРИС 


Кк 








характером зв'язку між атомами. К. і. 
можуть складатися як з одноатомних, так і 
багатоатомних йонів. Приклади к. |. 
першого типу - кристали галогенідів 
лужних і лужноземельних металів, 
утворені додатньо зарядженими йонами 
металу і від'ємно зарядженими йонами 
галогену (МасСі, С5СІ, Са»). Приклади к. і. 
другого типу - карбонати, сульфати, 
фосфати й інші солі металів, де негативні 
йони кислотних залишків, наприклад 
СОХ, 50Ї, 
кількох атомів. Як правило, к. Й. є 
діелектриками, вони прозорі у видимій та 
ІЧ областях. Для опису структури к. і. 
розроблені детальні системи 
кристалохімічних радіусів (див. також 
радіус атомний). 


складаються з 


к-ли ковалентні (рос. кристалльт 
ковалентньте; англ. соуаїепі сгубіаїз, 
аїотіс сгузіаї5) | - | кристали з 


ковалентними хімічними міжатомними 
зв'язками. К. к. утворюються найчастіше з 
елементів ГУ і близьких до неї груп 


періодичної | системи елементів з 
тетраедричною гібридизацією валентних 
орбіталей, так що хімічний зв'язок 
здійснюється парами електронів, 
локалізованих між близько 
розташованими атомами (див. також 
зв'язок ковалентний). Найтиповішим 


представником к. к. є алмаз (С), до них 
належать також кремній (5і), германій 
(Се), сіре олово 0-5п, ряд сполук з 
елементів, рівновіддалених вправо та 
вліво від вертикалі ГУ групи. 

к-ли молекулярні (рос. кристалльт 
молекулярньте; англ. піоїесціаг сгузіаїз) 
- кристали, утворені молекулами, що 
зв'язані силами міжмолекулярної 
взаємодії. Це головним чином ван-дер- 
ваальсові сили та водневий зв'язок. 
Всередині молекул атоми з'єднані більш 
міцними ковалентними зв'язками, тому 
плавлення, сублімація та поліморфні 
переходи в к. м. відбуваються без 
порушення цілісності молекул. Більшість 
к. м. за кімнатної температури - 
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діелектрики, але в деяких (органічні 
барвники) спостерігаються 
напівпровідникові властивості. 

к-ли негативні (рос. кристалль 
отрицательньте; англ. перайіує сгузіаїз) - 
те саме, що кристали від'ємні. 

к-ли нитковидні (рос. кристалльт 
нитевиднье; англ. Ніатепіагу сгузіаїз) -- 
те саме, що кристали ниткуваті. 

к-ли ниткуваті Ікристали 
нитковидні | (рос. кристалльт 
нитевиднье; англ. Ніатепіагу сгузіаїз) -- 
мікроскопічні  монокристали | з | дуже 
великим (2 10) відношенням довжини до 
діаметра. Як правило, к. н. мають 
ізомеричний (квадратний, шестикутний і 
т.д.) переріз. Серед унікальних 
властивостей | к.  н. виділяється їх 
винятково висока механічна міцність (10? 
7 103 разів більше, ніж у масивних 
монокристалів), значення якої близьке до 


теоретичного. 
к-ли о одновісні (рос. кристалльт 
однооснье; англ. ипіахіа! сгузіаїз) - 


кристали, у яких відбувається подвійний 
променезалам | при всіх напрямках 
надхідного на них променя світла, крім 
одного, названого оптичною віссю 


кристала. Див. також 
кристалооптика. 
к-ли позитивні (рос. кристалльт 


положительнье; англ. розійуе сгузтаїз) -- 
те саме, що кристали додатні. 

к-ли рідкі (рос. кристалльт жидкие; 
англ. йдшід сгузіаїз, апізоєгоріс плеїїі8) - 
речовини в стані, проміжному між 
твердим  кристалічним та ізотропним 
рідким; к. р., зберігаючи основні риси 


рідини, 

напр., плинність, мають характерну 
особливість | твердих кристалів  - 
анізотропію властивостей. При 


відсутності зовнішнього впливу у к. р. є 
анізотропними діелектрична проникність, 
діамагнітна сприйнятливість, 
електропровідність і теплопровідність. У 
к. р. спостерігаються | подвійний 
променезалам і дихроїзм. 


КРИС 


КРИС 


Кк 








к-ли синтетичні (рос. кристалльт 
синтетические; англ. зупібетіс сгузіаїз) - 
кристали, вирощені в лабораторних чи 
заводських умовах. Мають таку ж атомну 
будову, що й природні, часто є більш 
досконалими. 


КРИСТАЛІЗАЦІЯ (рос. 
кристаллизация; англ. сгузгаЙйтабіоп) - 
утворення кристала з газу, розчину, 
розплаву, скла або кристала | іншої 
структури (поліморфні перетворення). К. 
полягає в укладанні атомів, молекул або 
йонів у кристалічну решітку (гратку). 

к. електрохімічна (рос. кристаллиза- 
ция злектрохимическая; англ. 
еі|есігоспетісаї сгузтаНігайоп) - те саме, 
що електрокристалізація. 


к. ультразвукова (рос. 
кристаллизация ультразвуковая; англ. 
иітазопіс  сгузіайігайоп)  - процес 


кристалізації під дією УЗ коливань, які 
змінюють умови зародження і росту 
кристалів ії дозволяють одержувати 
подрібнену структуру  полікристала з 
поліпшеними фізико-механічними 
властивостями. 


КРИСТАЛІТИ,  -ів, | мн. (рос. 
кристаллитьі; англ. сгузгаШйте5) - дрібні 
монокристали, що не | мають ясно 
вираженої огранки. К. є кристалічні зерна 
в металевих злитках, гірських породах, 
мінералах, полікристалічних утвореннях 
та ін. Див. також полікристали. 


КРИСТАЛОАКУСТИКА (рос. 
кристаллоакустика; англ. 
сгузіайоасоцяїс5) - розділ фізичної 


акустики, в якому вивчаються закони 
поширення акустичних хвиль у кристалах 
і взаємодії хвиль з різними видами 
збуджень у кристалах (електронами, 
спінами, дефектами решітки та ін.). 


КРИСТАЛОГРАФІЯ (рос. 
кристаллография; англ. сгузіайовгарру; 
від кристали та грец. урйфо - пишу, 
описую)  - наука | про  атомно- 
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молекулярну будову, симетрію, фізичні 
властивості, утворення та ріст кристалів. 
Математичний апарат к. заснований на 
дискретній геометрії, теорії груп, 
тензорному численні та теорії 
перетворень Фур'є. У к. досліджуються 
будова та властивості різноманітних 
агрегатів із мікрокристалів 
(полікристалів, текстур, керамік), а також 
речовин з атомною  упорядкованістю, 


близькою до кристалічної (рідких 
кристалів, полімерів). 
КРИСТАЛООПТИКА (рос. 


кристаллооптика; англ. сгузіаї! оргїс5) - 
частина фізичної оптики, що вивчає 
закони й особливості поширення світла у 
кристалах та інших анізотропних 
середовищах. Характерними для таких 


середовищ явищами є подвійний 
променезалам, гіротропія, поляризація 
світла, плеохроїзм та ін. 
КРИСТАЛОФІЗИКА Іфізика 
кристалів| (рос.  кристаллофизика, 
физика  кристаллов; англ.  сгузіаї 
ріузіс5) - область кристалографії, що 


вивчає фізичні властивості кристалів і 
інших анізотропних матеріалів (рідких 
кристалів, полікристалічних агрегатів) з 
їхньою симетрією, атомною і реальною 
структурою й умовами одержання, а 
також зміни властивостей під дією 
зовнішніх впливів.  К. використовує 
симетрію кристалів як метод вивчення 
закономірностей зміни властивостей 
об'єктів, загальні закономірності, 
встановлені фізикою твердого тіла, які 
пов'язують атомну будову й електронну 
структуру з властивостями кристалів. 


КРИСТАЛОФОСФОР,  -а (рос. 
кристаллофосфор; англ. ріо5ррог 
Ппатегіа); від кристали та грец. фос - 
світло) - неорганічний кристалічний 
люмінофор (переважно штучно 
виготовлений). Люмінесценція к. може 
збуджуватися | світлом, електричним 
струмом, потоком електронів 


КРИТ 


КРИТ 


Кк 








(катодолюмінофори), 
рентгенівським і радіоактивним 
випромінюваннями  (сцинтилятори). К. 


можуть бути напівпровідники та 
діелектрики (що мають найчастіше 
центри люмінесценції, утворені 
активаторами або дефектами 
кристалічної решітки). 
КРИСТАЛОХІМІЯ (рос. 
кристаллохимия; англ. сгузіаї 
сретізіту) - розділ кристалографії, в 
якому вивчаються закономірності 
розташування атомів у кристалах і 


природа хімічного зв'язку між ними. К. 
заснована на узагальненні результатів 
експериментальних рентгенографічних та 
інших дифракційних методів досліджень 
атомної структури кристалів (див. також 
структура кристалічна, аналіз 
структурний рентгенівський, 
електронографія, нейтронографія), на 
класичних і квантових теоріях хімічного 
зв'язку, на розрахунках енергії 
кристалічних структур з урахуванням 
симетрії кристалів. 


КРИТЕРІЙ, -ю (рос. критерий; англ. 
сгіїегіоп, теа5ите, 1е5і). 

к. запалювання 
самопідтримуваної 
термоядерної реакції (рос. 
критерий зажигания 
самоподдерживающейся 
термоядерной  реакции; англ. 
ірпійоп сгіїегіоп ої 5еїі- 
таіпгаїпед гБегтописіваг 
геастіоп) - умова підтримування 
плазми при температурі горіння 
термоядерних реакцій (Т 2 8 кеВ або 2 
108 К) за рахунок енергії тих продуктів 
термоядерних реакцій, що залишаються у 
плазмі. Для  рівнокомпонентної  Ю1- 
плазми з р максвеллівським розподілом 
частинок | за | швидкостями Кк. 3. 
самопідтримуваної термо-ядерної реакції 
можна записати У вигляді: 
пете 2 12Т/( «бу, РЕ, - 1,34:1072- ТУ), де п- 
густина електронів (у см"), Т - 
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температура плазми (у кеВ), Тк - час 


утримання енергії | в | плазмі без 
врахування втрат на гальмівне 
випромінювання (у секундах), 


Е, - 3,2 МеВ; «бу,» - усереднена за 
максвеллівським розподілом швидкість 
термоядерної реакції (у смс"). Другий 
член у дужках характеризує втрати 
енергії рТ-плазми на гальмівне 
випромінювання. 

к. Лбусона (рос. критерий Лоусона; 
англ. Іом/оп'я5 сгіїегіоп) - визначає 
умови виникнення термоядерної реакції в 
імпульсній термоядерній системі: при 
температурі плазми Т протягом часу Т 
повинна зберігатися густина п, тобто в 
системі досягнутий коефіцієнт 
підсилення енергії Е(Т). Ця умова є 
фіксованою для кожної конкретної 
величини коефіцієнта перетворення її 
термоядерної енергії в електричну. 
Наприклад, для ДТ-реакції у 
високотемпературній плазмі (Т 2 8 кеВ) 
при 
то зо 13по з 108 см Критерій 
встановлений Дж. Д. Лоусоном у 1957. К. 
Л. застосовний для термоядерного 
реактора, що працює в режимі 
підсилювача потужності з коефіцієнтом 
підсилення  К(Т). Див. також синтез 


-3 


термоядерний  кербваний, реактор 
термоядерний. 

к. хімічного зв'язку магнітний (рос. 
критерий химической связи 


магнитньтй; англ. таєпеііс сгіїегіоп ої а 
спетіса| Бопд) - спроба визначення 


характеру хімічного зв'язку в 
комплексних сполуках за їхніми 
магнітними властивостями, введена в 


1931 Л. Полінгом (І. Рацііпе). Величина 
магнітного моменту молекули дозволяє 
судити про кількість в ній неспарених 
електронів. 

к. Релея (рос. критерий Рзлея; англ. 


Вауїсієр  сгіїегіоп) - умова, введена 
Дж.В. Релеєм ().М/. Кауїевієб|, згідно з 
якою зображення двох близько 
розташованих точок | можна бачити 


КСЕН 


КУБИ 


Кк 








окремо, якщо відстань між центрами 
дифракційних плям кожного з зображень 
не менша за радіус першого темного 
дифракційного кільця. Детальніше див. 
також у ст. спромбжність роздільна. 
к-рії подібності (рос. критерий 
подобия; англ. з8ітііагіїу сгіїегіа) - 
безрозмірні числа, утворені з розмірних 
фізичних величин, які визначають 
розглядуване фізичне явище. Однаковість 
усіх однотипних к. п. для двох фізичних 
явищ (процесів) або систем - необхідна й 
достатня умова фізичної подібності цих 
систем (див. також тебрія подібності). 


КРИХКІСТЬ, -ості (рос. хрупкость; 
англ. Бгійепез5, Нарійгу, Їгапеїійсу, 
Ппіабійсу, | 5Погіпе55)  - властивість 
речовини, через яку руйнування настає 
після незначної пластичної деформації 
або без неї. Робота руйнування залежить 
від характеру міжатомного зв'язку, мікро- 
і кристалічної структури, наявності 
домішок та ін. а також від умов 
випробування | або експлуатації | та 
зменшується при збільшенні швидкості 
навантаження, пониженні температури, за 
наявності концентраторів напружень. 


КРІОСТАТ, -а (рос. криостат; англ. 
сгуозіаї; від грец. крбос - холод, мороз і 
стаєтос - що стоїть, нерухомий) - прилад 


для проведення  низькотемпературних 
фізичних досліджень або 
термостатування різних об'єктів при 


низьких (90 - 0,3 К) і наднизьких (Т « 0,3 
К) температурах. 


КРУЧЕННЯ (рос. кручениє; англ. 
тогзіоп) - деформація стержня, вала та 
ін. що характеризується взаємним 
поворотом поперечних перерізів один 
відносно одного навколо центральної осі 
стержня під дією крутильних моментів 
(пар сил), прикладених до його кінців. К. 
пластинок і оболонок виникає під дією 
моментів внутрішніх дотичних сил, які 
з'являються при їхній деформації. 
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КСЕНОН,  -у (рос. ксенон; англ. 
хепоп), Хе - хімічний елемент МП групи 
періодичної системи елементів, інертний 
газ. Атомний номер 54, атомна маса 
131,30. Природний к. складається з 9 
стабільних ізотопів: "Хе (0,10 96), "Хе 
(0,9 96), Хе (1,91 95), "Хе (26,4 96), "Хе 
(4,1 96), Хе (21,2 96), Хе (26,9 96), 
Хе (10,4 96), З9Хе (8,9 96). Електронна 
конфігурація зовнішніх оболонок 55/р?. 
Твердий к. має кубічну кристалічну 
решітку зі сталою 
а - 0,625 нм (при - 140 ?С). 


КУБИК, -а (рос. кубик; англ. сийе, 
Бох). 

к. фотометричний Гкубик Люммера-- 
Бродхуна! (рос. кубик фотометрический, 
кубик Люммера-Бродхуна; англ. 
ррогтеїгіс Бох, Іліпптег-ВгоЧпип з5ієбі 
Бох)  - пристрій | для порівняння 
інтенсивностей двох світлових потоків; 
являє собою дві прямокутні скляні призми, 
складені  гіпотенузними гранями. На 
більшій частині своєї поверхні ці грані 
перебувають в оптичному контакті одна з 
одною, а на деякій ділянці розділені 
прошарком повітря. Промені світла, що 
падають нормально на кожну грань-катет, 
проходять область оптичного контакту без 
зміни напрямку, а від повітряного 
прошарку зазнають повного внутрішнього 
відбивання. | Спостерігач | бачить | два 
світлових поля і порівнює їхні яскравості. 

к. Люммера-Бродхуна (рос. кубик 
Люммера-Бродхуна; англ. ТІлиптег- 
Вгодпип 5ієрПі Бох) - те саме, що кубик 
фотометричний. 


КУЛОН, -а, Кл (рос. Кулон, Кл; англ. 
Соціот, С) - 1) одиниця СІ кількості 
електрики (електричного заряду), що 
дорівнює кількості електрики, яка протікає 
через поперечний переріз за 1 с при 


сталому струмі 1 А. 1 Кл - 0,1 од. СГСМ с 


34109? од. СГСЕ. 2) Одиниця потоку 
електричного зміщення (потоку 
електричної індукції) СІ. 


КУТ 


КУТ 








1 Кл 
СГСЕ. 


0,4 од. СГСМ є 4л-3-10? од. 


КУЛЯ (рос. шар; англ. Баїї, зріеге, 
гоп; (вимірювальна) 8ЇоБе). 
к. Ульбріхта  світловимірювальна 


(рос. шар Ульбрихта 
светоизмерительньшй; англ.  (ЛЬгісбі 
зЇїобе  ріоїотеїег) - те саме, що 
фотометр кулястий. 

КУМУЛЯНТИ, -ів, мн. 
І семіінваріанти! випадкової 
величини (рос. кумулянть 
Ісемиинварианть) случайной 
величинь; англ. сишпшапіє 
І|зетііпуагіапія ої а гапдот 


диапіїсу; від лат. сипціапз - збірний) 
- коефіцієнти розвинення логарифма 
характеристичної функції 0 випадкової 


величини у степеневий ряд: Іпв(и) - 
кі 


как! К. кі, Кк» Кз, ка називають 
середнім значенням, дисперсією, 
асиметрією й  ексцесом випадкової 
величини. 


КУМУЛЯЦІЯ (рос. кумуляция; англ. 
ситиїіабоп; від середньовічнолат. 
ситиїайо - скупчення) - те саме, що 
ефект кумулятивний. 


КУРЧАТОВІЙ, -ю (рос. курчатовий; 
англ. кигспаїоуїшт), Ки, - радіоактивний 
хімічний елемент ТМ групи періодичної 
системи елементів, отриманий штучно, 


атомний номер 104. Належить до 
трансуранових елементів, із 
трансактиноїдних елементів 


(розташований у періодичній системі 
першим після сімейства актиноїдів). Всі 
відомі ізотопи (масові числа 253-261) 
дуже нестійкі, найдовгоісновнішим 
(найдовготривалішим) є 29Ки (Ту - 65 С). 
Перший  радіонуклід | к. отриманий 
Г.Н. Флеровим зі співробітниками в 1964. 
У США цей елемент названий 
резерфордієм (символ БГ). 
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КУТ, -а (рос. угол; англ. апріє). 

к. атаки (в аеродинаміці ) (рос. 
угол атаки (в азродинамике); англ. 
апяїе ої аїкаск Гіп аегодупатіс5|)- 
кут між площиною, жорстко зв'язаною з 
тілом, яке обтікається потоком рідини 
або газу, і площиною, орієнтованою 
вздовж швидкості потоку. 

к. Брюстера (рос. угол Брюстера; 
англ. Вкем5їег апеіе) - кут падіння 
світлового променя, при якому відбите 
від діелектрика світло стає повністю 
поляризованим. Див. (також  закби 
Брюстера, відбивання світла. 

к. Вайнберга (рос. угол Вайнберга; 
англ. Меіпбегре апеїе) - один з основних 


параметрів теорії електрослабкої 
взаємодії Глешоу-Вайнберга-Салама, 
що виражається через відношення 


констант електромагнітної взаємодії е 
(величину заряду електрона) і слабкої 
взаємодії 9: 

5іп бу - е/9, де ви - к. В., 9 2 2(2Ск т?)?, 
Ск - стала Фермі, ту - маса зарядженого 
проміжного векторного бозона. Значення 
параметра 8іп?ду може бути визначене з 
даних щодо вивчення процесів зі слабкими 
нейтральними | струмами (наприклад, 
процесу пружного розсіяння мюонного 
нейтрино на електроні). Теорії великого 
об'єднання дозволяють передбачати 
значення к. В. 

к. валентний (рос. угол валентнькй; 
англ. уаїепсе апеіе) кут, утворений 
двома напрямками хімічних зв'язків, що 
виходять 3 | одного | атома. Знання 
величини к. в. необхідне для визначення 
геометрії молекул. Для простих молекул 
к. в. можна розрахувати методами 
квантової хімії. Експериментально їх 
визначають зі значень моментів інерції 
молекул, отриманих шляхом аналізу 
їхніх обертальних спектрів (див. також 
спектроскопія інфрачервона, спектри 


молекулярні, спектроскопія 
мікрохвильова). К. в. складних молекул 
визначають методами  дифракційного 


структурного аналізу (див. також аналіз 


КЮРІ 


КЮРІ 


кіл 








структурний рентгенівський, 
нейтронографія, електронографія). 

к. діелектричних втрат (рос. угол 
дизлектрических потерь; англ. діеіесігіс 
1055 апеїе, Іо55 апеіе, аіеіесігіс Іо55 
ФіНегепсе) - кут зсуву фаз між векторами 
струму та його реактивною складовою в 
діелектрику, що перебуває під змінною 


напругою. 
к. ковзання (в аеродинаміці) 
(рос. угол скольжения (в 


азродинамике); англ. 8іїр апріе Гіп 
аегодупатіс5|) - кут між осями х і 
хі, 2 і 21 площини х7, жорстко зв'язаної з 
тілом у потоці газу, і площини х/і/і, 
зв'язаної зі швидкістю потоку. 

к. магнітних втрат (рос. угол 
магнитньїтх потерь; англ. пзаєпекйіс 1055 
апеїе) - частина бо повного кута втрат 
(котушки індуктивності в колі змінного 
струму, зумовлена розсіянням 
елекромагнітної енергії внаслідок 
гістерезису магнітного, магнітної в'язкості і 
вихрових струмів в осерді котушки. Якщо, 
наприклад, індуктивний опір сої, набагато 
більший за повний опір втрат Б, то к. м. в. 
дорівнює бо - (В - Ко)/оі, де Ко - активний 
опір осердя. 

к.  пбля  збру  |пбле  кутове| 
оптичної системи (рос. угол поля 
зрения |поле угловое| оптической 
системьшш; англ.  Неійд  апеіе ої 
оргіса! 5у5сет)- кут, у межах якого 
промені світла, що йдуть від предметної 
площини через центр вхідної зіниці 
оптичної системи, утворюють різке 
зображення предметної площини. 

кути Ейлера Їкути Ойлера| (рос. 
угльшю Зйлера; англ. Еиїегіап апеіез) - 
три кути Ф, м і 0, які визначають 
положення твердого тіла, що має 
нерухому точку О, відносно нерухомих 
прямокутних осей Ох, Оу, 07. К. Е. 
широко використовуються в динаміці 
твердого тіла, зокрема в теорії гіроскопа, 
небесній механіці. 

кути крайові (рос. угльг краевьтге; 
англ. Шйтійпеє апеіе5) - кути З і Ф», 
утворювані поверхнями розділу трьох 
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фаз, що визначаються з умови рівноваги: 
з ОН Оз 0, де б - поверхневий 
натяг на межі розділу фаз і і к. 
Прикладом, коли три середовища 
межують між собою, може слугувати 
крапля рідини (середовище 2) на поверхні 
іншої рідини (середовище 1); крапля має 
форму сочевиці. 9. - кут між векторами 
02 і - Оз, 9» - кут між векторами (з і- 
оз. 

кути СОйлера (рос. угльш Зйлера; 
англ. Еміегіап апеїе5) - те саме, що кути 
Ейлера. 


КЮРІ, Кі (рос. Кюри, КІ; англ. Сигіе, 


Сі) - позасистемна одиниця активності 
нукліда | в радіоактивному | джерелі 
(активності | ізотопа), | що дорівнює 


активності ізотопа, в якому за одну секунду 
відбувається 3,7:1019 (точно) актів розпаду; 
названа на честь П'єра Кюрі та Марії 
Склодовської-Кюрі. 


КЮРІЙ, -ю (рос. кюрий; англ. 
сигішт), Спі - радіоактивний хімічний 
елемент Ш групи періодичної системи 
елементів, належить до  актиноїдів, 
отриманий штучно, 


ЛАВА 








атомний номер 96. Конфігурація 
зовнішніх електронних оболонок 
55'рзаорб5"р'д! 75. У вільному вигляді - 
м'який  сріблясто-білий метал. При 
температурі нижче 
600 "С стійкою є (модифікація з 


ЛАВА (рос. скамкья; англ. Бепсб). 
л. оптична (рос. скамья оптическая; 


англ. оріїса| Бепсп) - установка, що 
складається | з довгої прямолінійної 
станини спеціального перерізу | з 


установлюваними на ній рейтерами, що 
можуть вільно переміщатися уздовж неї 
чи жорстко закріплюватися. Рейтери 
складаються з різних оптичних пристроїв 
і тримачів для кріплення оптичних 
деталей, вузлів | і | приладів, що 
розташовані на одній оптичній осі. Л. о. 
призначається для візуальних, 
фотографічних і фотоелектричних 
досліджень оптичних приладів. За її 
допомогою визначають центрованість і 
роздільну спроможність оптичних систем 


і вимірюють їхні оптичні 
характеристики. 

ЛАВИНА (рос. лавина; англ. 
ауаіапсре). 

л. електронна | (рос. | лавина 
злектронная; англ. еїесігоп ауаїапсре) - 
неухильно наростаючий процес 
розмноження електронів у результаті 


йонізації атомів і молекул, як правило, 
електронним ударом; є найголовнішим 
елементом електричного пробою газу. У 
більшості випадків л.е. розвивається в 


електричному або  електромагнітному 
полі, хоча можливе лавинне розмноження 
електронів суто теплової природи, 


наприклад в ударній хвилі. 
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подвійною щільною  гексагональною 
кристалічною решіткою, сталі якої а - 
0,3496 нм і 

с з 1,1331 нм; при температурі вище 
600 "С са-Спі переходить у В-Ст з 
кубічною гранецентрованою граткою. 


ЛАГРАНЖІАН, -а 
лагранжиан; англ. Гаргапріап), 


(рос. 
Р - 


густина функції Лагранжа (0, Щі) - ах 


ЇМ, х); відіграє фундаментальну роль у 
формалізмі | Лагранжа для польової 
системи. Задання л. цілком визначає 
рівняння руху та динамічні величини, що 
зберігаються. Л. є функціоналом полів, і 
вигляд цього функціонала значною мірою 


фіксується фізичними вимогами 
локальності, релятивістської 
інваріантності, інваріантності відносно 


груп внутрішніх симетрій. 
л. ефективний у 

теорії поля (рос. 
зффективньти в 
теорий поля; англ. еНесііує 
Гаргапріап | іп | диапіцт  Гіе!4 
гБеогу)  -  лагранжіан, у якому 
врахована в обмеженій області енергій 
взаємодія лише частини з повного числа 
ступенів вільності, що містяться в 
первісному фундаментальному 
лагранжіані квантової теорії поля (КТП). 
При цьому "зайві" ступені вільності, які 
містяться У фундаментальному 
лагранжіані, або взагалі не збуджуються і 
можуть не враховуватися при побудові л. 
е. або через вакуумні флуктуації 
визначають вид взаємодії полів у л. е. Л. е. 
- одне з найважливіших понять КТП. 


квантовій 
лагранжиан 
квантовой 


ЛАГР 


ЛАЗЕ 








ЛАЗЕР, -а Ігенератор (квантовий) 
оптичний| (рос. лазер, генератор 
(квантовьшй) оптический; англ. Іабег, 
оргіса! (диапіит) єепегатог; абревіатура 


від англ. | "Цієрі | Агаріїбісайоп Бу 
5шйтиїакд Етіззіоп ої Кадіацйоп", що 
означає "підсилення світла вимушеним 
випромінюванням")  - пристрій, що 
перетворює різні види енергії 
(електричну, світлову, хімічну, теплову і 
т.д.) в енергію когерентного 
електромагнітного випромінювання 


оптичного діапазону. В основі роботи л. 
лежить процес вимушеного висилання 
фотонів збудженими квантовими 
системами | - атомами, молекулами, 
рідинами та твердими тілами. Будь-який 
л., що працює як генератор когерентного 
випромінювання, повинен складатися з 
трьох елементів: пристрою, що постачає 
енергію для переробки її в когерентне 
випромінювання; активного середовища, 


що "вбирає" у себе цю енергію і 
перевипромінює її у вигляді 
когерентного випромінювання; 
пристрою, що здійснює зворотний 
зв'язок. 


гама-лазер Іг(руазері (рос. гамма- 


лазер,  г(р)азер; англ.  рапіта-ЇІабег, 
2(гуазег)  - джерело когерентного 
електромагнітного випромінювання  у- 
діапазону. Часто також 


використовуються скорочення "гразер" 
чи "газер", що є абревіатурою англійської 
фрази "Сатта Кау Атрійсайоп Бу 
5шйтиіа»ад  Епізбіоп ої  ВКадіабоп" 
("підсилення у-випромінювання за 
допомогою вимушеного 
випромінювання"). Поки що генерація 
вимушеного випромінювання | в  у- 
діапазоні не втілена в життя. Одержання 
генерації в з рентгенівському та  у- 
діапазонах відкрило б нові перспективи в 
рентгенівському структурному аналізі, 
ядерній фізиці (вплив на перебіг ядерних 
реакцій ) та ін. 

л. аргбновий (рос. лазер аргоновьій; 
англ. акроп Іазег) - див. у ст. лазери 
газорозрядні. 
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л. газовий (рос. лазер газовьй; англ. 
раз(еоц5) ШІа5ег) - лазер з активним 
середовищем у вигляді газів, пари чи їх 
сумішей. | Л. г. містить активне 
середовище, що має підсилення на одній 
або декількох лініях в оптичному 
діапазоні спектру, і оптичний резонатор 
(у найпростішому випадку складається з 
двох дзеркал, між якими розміщене 
активне середовище). Л. г. дозволяють 
одержувати гранично вузькі та стабільні 
лінії генерації. За характером збудження 
активного середовища л. г. підрозділяють 
на такі класи: газорозрядні лазери, л. г. з 
оптичним збудженням (див. також 
нагніт оптичний), л. г. зі збудженням 
зарядженими частинками, газодинамічні 
лазери, хімічні / лазери. За | типами 
переходів, на яких збуджується генерація 


л. г. розрізняють л. г. на атомних 
переходах, іонні лазери, молекулярні 
лазери, ексимерні лазери. За механізмами 
утворення інверсії  заселеності рівнів 
виділяють | л. | г. зі | збудженням 
електронним | ударом, з передачею 
збудження від частинок допоміжних 


газів, рекомбінаційні л. г., л. г. з прямим 
оптичним збудженням та ін. 

л.  газодинамічний (рос. лазер 
газодинамический; англ. ра5-Фупатіс 
Іа5ег) - газовий лазер, у якому інверсія 
населеності створюється | в системі 
коливальних рівнів енергії молекул газу 
шляхом |  адіабатичного | охолодження 
нагрітих газових мас, що рухаються з 
надзвуковою швидкістю. Л. г. складається 
з нагрівача, надзвукового сопла (чи набору 
сопел, що утворюють т. зв. соплові грати), 
оптичного резонатора з та дифузора. 
"Робочими" частинками в л. г. слугують 
як багатоатомні, так і  двоатомні 
гетероядерні | молекули, що мають 
дозволені коливально-обертальні 
переходи. Першим і найбільш поширеним 
є л. г. на СО». 

л. гелій-небновий (рос. лазер гелий- 
неоновьй; англ. пеййшт-пеоп Іазег) - див. 
у ст, лазери газорозрядні. 

л. із ядерним нагнітом (рос. лазер с 
ядерной  накачкой; англ.  писівеаг- 








ЛАЗЕ Л ЛАЗЕ 
ршпред 4|Шазег) - лазер, у якому Бріллюена (див. також розсіяння світла 
середовище, що підсилює світло, вимушене). 

збуджується безпосередньо продуктами л. молекулярний (рос. лазер 


ядерних реакцій. Зазвичай ЛЯН - трубка 
з газом, поміщена в потік теплових 
нейтронів. Нейтрони стимулюють реакції 
в ядерноактивній речовині, що нанесена у 
вигляді тонкого шару на внутрішню 
поверхню трубки або введена в трубку у 
вигляді газу. У | ядерних реакціях 
утворюються швидкі йони (з енергією 

- 05 - 100 МеВ ), що йонізують і 
збуджують атоми, які містяться в трубці 
робочого газу, формуючи лазерноактивне 


середовище | (див. | також лазери 
газорозрядні). 

л. інжекційний | (рос. лазер 
инжекционньгтй; англ. іпіесіїоп Іаз5ег) - 
найпоширеніший різновид 
напівпровідникового лазера, що 
відзначається використанням  інжекції 
носіїв заряду через нелінійний 
електричний контакт (р-п-перехід, 
гетероперехід) як механізм  нагніту 
(подачі). 

л. кільцевий (рос. лазер кольцевой; 
англ. тіпр Іа5ег) - див. резонатор 
оптичний. 

л.  комбінаційний (рос. лазер 


комбинационнь(ій; англ. Ватап Іа5ег) - 
нелінійно-оптичний перетворювач світла 
на основі вимушеного розсіяння (ВР). 
При збудженні нелінійного середовища 
(газу, рідини, твердого тіла) інтенсивним 
(лазерним) світлом із частотою у, 
(нагнітом) остання в результаті ВР 
перетворюється в іншу, зазвичай нижчу 
(стоксову) частоту у, - Ун - Дуг, Де Дуг - 
стоксів зсув, що залежить від виду ВР і 
від властивостей середовища. При такому 
перетворенні частоти істотно змінюються 
характеристики світла: збільшується його 
інтенсивність, напрямленість, відносний 
діапазон | перебудови частоти. Для 
створення л. к. використовуються майже 
всі види ВР, а особливо часто вимушене 
комбінаційне | розсіяння | світла | та 
вимушене розсіяння | Мандельштама- 
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молекулярньгй; англ. піоіесиіаг Іабег) - 
лазер, у якому активним середовищем є 
молекулярні гази (наприклад, СО», М», 
О5), а інверсія заселеностей здійснюється 
в системі електронних рівнів молекул 
(наприклад, М»-лазер) або коливальних 
рівнів (наприклад, СО»-лазер, див. також 
спектри молекулярні). За способом 
створення інверсії заселеності в л. м. 


розрізняють газодинамічні лазери, 
газорозрядні лазери, в т. ч. ексимерні 
лазери. 

л. напівпровідникбвий (рос. лазер 
полупроводниковьій; англ. 
зетісопдистог Іаз5ег) - лазер на основі 
напівпровідникового активного 


середовища. На відміну від лазерів інших 
типів, у л. н. використовуються квантові 


переходи між дозволеними 
енергетичними зонами, а не дискретними 
рівнями енергії (див. також 


напівпровідники). Лазерний ефект у л. 
н. пов'язаний переважно з міжзонною 
люмінесценцією (випромінювальною 
рекомбінацією | створених зовнішнім 
впливом надлишкових електронів |і 
дірок). 

л. неодимовий (рос. лазер 
неодимовьій; англ. пеодутішт Іабег) - 
лазер, що генерує оптичне 
випромінювання за рахунок квантових 
переходів між енергетичними станами 
тривалентних йонів Ма", внесених у 
конденсоване середовище (матрицю), 
наприклад, діелектричні кристали та 
скло, напівпровідники, металоорганічні 
або неорганічні рідини. Л. н. працюють у 
широкому діапазоні режимів генерації, 
від неперервного до істотно імпульсного 


(0,5 пс), довжини хвиль випромінювання 
л.н.А - 1,8; 1,3; 1,06; 0,9 мкм. 

л. рентгенівський (рос. лазер 
рентгеновский; англ. Х-гау (Па5ег) - 
джерело когерентного електромагнітного 








ЛАЗЕ Л ЛАМБ 
випромінювання рентгенівського електромагнітних коливань, у | яких 
діапазону. активним середовищем Є потік 

л-ри газорозрядні (рос. лазерьт електронів, що коливаються під дією 
газоразрядньте; англ. Раз 0 дізсрагее зовнішнього електричного та (або) 
Іа5ег5) - найпоширеніший клас газових магнітного поля і переміщуються з 
лазерів, | у в яких | для формування релятивістською поступальною 


активного середовища використовуються 
електричні розряди в газах. При переході 
до тисків газу порядку атмосферного і 
вище (необхідного | для підвищення 
потужності газорозрядних лазерів) 
з'являються нестійкості розряду, які 
роблять активне середовище 
неоднорідним і | непридатним | для 
збудження генерації. Для підвищення 
стійкості розряду використовують 
передіонізацію розрядного об'єму пучком 
заряджених частинок, допоміжним 
розрядом, короткохвильовим (оптичним 
чи рентгенівським) випромінюванням. У 
г. л. високого тиску часто застосовують 


поперечний розряд, зазвичай із 
передіонізацією (ТЕА-лазери, від 
англійського "ягапбуег5е ехсіїатіоп, 


аштозріегіс"). Існують г. л. на атомних 
переходах (неперервної та імпульсної 
генерації) і молекулярні лазери (лазери на 
електронних переходах молекул, 
наприклад, М», Н», СО та ін.); ексимерні та 
ексиплексні лазери, наприклад, Хе», Аг» та 
ін.; лазери на коливальних рівнях молекул, 
наприклад, СО». 

л-ри на барвниках (рос. лазерьт на 
красителях; англ. Фуе Іа5ег5) - лазери, 
активними речовинами яких слугують 
складні органічні сполуки, що мають 
систему спряжених зв'язків та інтенсивні 
смуги поглинання в близькій УФ, 
видимій 
або близькій ІЧ областях спектру. 
Вимушене випромінювання барвників 
виникає в результаті переходів між 
різними коливальними підрівнями (що 
утворюють широкі суцільні зони енергій) 
першого збудженого | й основного 
синглетних електронних станів. 

л-ри на вільних електрбнах (рос. 
лазерьт на свободньїх злектронах; англ. 
Пее  еіесігоп  Іа5ег5) - генератори 
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швидкістю у; Завдяки ефекту Допплера, 
частота випромінювання електронів у ЛВЕ 
у багато разів перевищує частоту коли- 
вань електронів 02: с - 50/01 - (м! /с)со5фі. 


Тут 5 - 1, 2, ... - номер гармоніки, Ф - 
малий кут між напрямком поступального 
руху частинок і напрямком 
випромінювання хвилі: фФ менше або 
порядку У, де 

у 2 31 - (у/суР? - фактор Лоренца, 
у з (м/о жо ур)? повна швидкість 
частинки. Позитивна якість ЛВЕ - 
можливість широкодіапазонної 


перебудови частоти (с) генерації зміною 
мг або ф. 

л-ри на центрах забарвлення ІЛЦЗ| 
(рос. лазерьї на центрах окраски, ЛЦО; 
англ. соЇїо(ц)г сепіег Іа5ег5, Е-сепіег 
Іа5ег5) - лазери, у яких активним 
середовищем слугують іонні кристали з 
центрами забарвлення. Центри 
забарвлення можуть ефективно 
поглинати і висилати 
кванти світла, ї тобто | є робочими 
центрами активних середовищ 
перестроюваних лазерів. За принципом 
дії та характеристикам  ЛЦЗ подібні 
лазерам на барвниках. 

л-ри рідинні (рос. лазерьт 
жидкостньтге; англ. нашій Іабег5) - лазери, 
у яких активним середовищем є рідина. 
Перевага л. р. перед твердотільними -- 
однорідність і можливість циркуляції в 
ньому рідини з метою її охолодження. 


ЛАК, -у (рос. лак; англ. Іасашег, 
уагпізВ, оре). 

л. нітроцелюлозний (рос. 
нитроцеллюлозньій; англ. пікгосейіо5е 
Іасдшег) - те саме, що цапбн. 

л. цапбновий (рос. лак цапоновьій; 
англ. піїгосеїшіобе Іасашег) - те саме, що 
цаподн. 








ЛАМП Л ЛАНТ 
відбувається | посилення цієї хвилі. 

ЛАМБЕРТ, -а, Лб (рос. Ламберт, Лб; Основні елементи | ЛРХ: електронна 
англ. Т атіегі, 1Ь) - позасистемна одиниця гармата, що створює потік електронів; 
яскравості (зазвичай яскравості поверхні, що система фокусування і формування 
розсіює світло), застосовується головним електронного потоку | за допомогою 
чином у США. Названа на честь І.Г. статичних електричних і магнітних полів; 
Ламберта. 1 Лб - (1/л)-10? кд/м? - (П/п) уповільнювальна | система, | по якій 


стильб. 

ЛАМПА (рос. лампа; англ. Іатр, 
Пер; (елн.) ше). 

л. біжнбї хвилі (рос. лампа бегущей 
волньг; англ. ігауе|(І)іпє угауе ше) - те 
саме, що лампа рухбмої хвилі. 

л. електрометрична (рос. лампа 
злектрометрическая; англ. еїесіготеїег 
ше) - електронна лампа (тетрод або 


тріод) з малим сітковим струмом і 
великим опором втрат між керувальною 
сіткою і рештою електродів. 
Застосовується в лампових 


електрометрах. 

л. зворбтної хвилі |Гкарцинотроні| 
(рос. лампа обратной волньщ, карцино- 
трон; англ. Баскмагі-уауе ше, саг- 
сіпоїгоп) - генератор електромагнітних 
коливань НВЧ діапазону, принцип дії 
якого заснований на перетворенні енергії 
електронних пучків в енергію НВЧ 
випромінювання в результаті тривалої 
синхронної взаємодії цих пучків зі 
зворотними хвилями. ЛЗХ у багатьох 
відношеннях аналогічна лампі рухомої 
хвилі - як за формуванням електронних 
пучків, так і за схожістю процесів їхньої 
самоузгодженої взаємодії з НВЧ полями. 


л.  змішувальна | (рос. лампа 
смесительная; англ. штіхег шРре) - 
електронна | лампа, | яка | працює в 
змішувачі. 


л. Нернста (рос. лампа Нернста; 
англ. Мегп5і ріп) - те саме, що штифт 
Нернста. 

л. рухбмої хвилі |лампа біжної 
хвилі| (рос. лампа бегущей волнькг; англ. 
їгауе|(Т)іпє м'ауе їшБе) - вакуумний 
електронний прилад, в якому в результаті 
тривалої взаємодії рухомих електронів із 
полем рухомої електромагнітної хвилі 
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поширюється електромагнітна хвиля, яка 


взаємодіє з електронами в просторі 
взаємодії; колектор для відбору 
електронів, що пройшли простір 
взаємодії. 


л. частотноперетворювальна (рос. 
лампа частотнопреобразовательная; 
англ. Йфедиепсу-ігап5їогтіпе  шБе) - 
багатосіткова | електронна | лампа | з 
подвійним | керуванням електронним 
потоком, яка слугує для перетворення 
частоти. Такими лампами можуть бути 
пентоди, гексоди, гептоди Й октоди, дві 
сітки | яких | використовуються для 
управління електронним потоком, що 
його створює катод. 

лампи  електрбнні (рос.  лампьк 
злектронньте; англ. єЇесігопіс  кшБе5, 
гадіо їшБе5, уаЇуез5, еіесігопіс уаїуе5) - 
елек-тронні прилади з термоелектронним 
катодом і електростатичним керуванням 
електронним потоком за допомогою 
спеціальних електродів. Л. е. слугують 
для перетворення електричних сигналів. 
Див. також кенотрбни, дібди, трібди, 
пентбди, лампи електрометричні 


ЛАНТАН, -у (рос. лантан; англ. 
Іапібапит), Га - хімічний елемент ПІ 
групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 57, атомна маса 138,9055, 
належить до рідкісноземельних 
елементів. Природний л. складається із 
суміші стабільного "Га (99,911 96) і 
слабкорадіоактивного 733Ї,а (В-розпад і К- 
захоплення, 

Ту» з 1,103 років). Конфігурація 
зовнішніх електронних оболонок 
55?ра!9з?, У вільному вигляді - сріблясто- 
сірий метал. При температурі нижче 
2609С стійкою є  о-модифікація з 
гексагональною щільноупакованою 


ЛАНТ 


Лист 








решіткою, сталі якої а - 03770 нм і с - 
1,2159 нм; при температурах 260 - 880 С 
стійкою є В-модифікація з кубічною 
гранецентрованою  граткою, яка при 
8809С переходить у у-модифікацію з 
кубічною об'ємноцентрованою решіткою. 


ЛАНТАНІДИ,  -ів, | мн. (рос. 
лантанидь; англ. Іапібапідйе5) - те саме, 
що лантанбїди. 

ЛАНТАНОЇДИ, -ів, мн. |лантаніди!| 
(рос. лантанойдь, лантанидьш; англ. 
Іапірбапідез) - родина хімічних елементів 
з атомними номерами 58 - 71, 
розташованих за Га у б6-ому періоді 
періодичної системи елементів. 
Належать, як і Га, до рідкісноземельних 
елементів. У періодичній системі л. часто 
розміщують в одній клітинці з Та, у 
літературі | для | них | застосовують 
узагальнений символ ЇІп. Фізичні та 
хімічні властивості всіх л. подібні, що 
пояснюється особливостями будови їхніх 
електронних оболонок; конфігурація 
двох зовнішніх оболонок 55"'р'65", крім СА 
і Щи, що мають також електрон 54. 


ЛАПЛАСІАН, -а (рос. лапласиан; 
англ. Т аріасіап) - те саме, що оператор 
Лапласа. 


ЛАУЕГРАМА (рос.  лаузграмма; 
англ. Таце райегп) - рентгенограма, що 
містить дифракційне зображення 
монокристала, отримана методом Лаує. 
За декількома л., отриманими при різних 
положеннях кристала, можна визначити 
орієнтацію його кристалографічних осей 
відносно обраної системи координат. 


ЛЕГУВАННЯ (рос. легирование; 
англ. форіпеє, айоуїпе, ітригіїу доріпе 
(ргосез5), айоу ададїцоп). 

л. напівпровідників (рос. 
полупроводников; англ. 5етісопдисіог 
доріпе) 0 - дозоване введення в 
напівпровідники домішок або 
структурних дефектів з метою зміни їх 
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електричних властивостей. Найбільш 
поширене домішкове л. н. 

л. ібнне (л. йбнне) (рос. легирование 
ионноге; англ. іоп іпріапіаїоп Форіпе, 
ітріапі(айоп) доріпе, ітріапі, 
ітріапіайоп, іоп(-Беапі) ітріапіабіоп, 
ітріапіайоп  ргосе55, іоп-ітріапіаіоп 
ргосез5) - те саме, що імплантація ібнна. 


ЛЕМА (рос. лемма; англ. Іеппта). 

л. Лбренца (рос. лемма Лоренца; 
англ. Іогепіт'є5 Іептіта) - встановлює 
співвідношення між двома розв'язками 
рівнянь Максвелла, що змінюються в часі 
за | однаковим гармонічним | законом 
мехр(ісзї), але у різний спосіб розподілені у 
просторі. Л. (у диференціальній формі) 
називається окремий випадок білінійної 
векторної тотожності 

сді(ТЕНІ) 12 - пі 12 - 
- іо (ФЕ)п2 - іо (ВН) 2, 
де (Е, Б; Н, В)» - комплексні амплітуди 
полів, і?» - об'ємні густини електричних 
струмів; фігурні дужки позначають таку 
операцію комутації: (Таб|| |» - ІГаб»| - 
ГаьБ. |. 


ЛЕПТОКВАРКИ, 
лептокварки; англ.  Іеріодиагі5) - 
загальна | назва | групи гіпотетичних 
елементарних частинок зі спіном 1, 
висилання і поглинання яких переводить 
лептони в кварки або навпаки. Л. з 
необхідністю виникають у 
калібрувальних квантових теоріях поля 
типу моделі великого об'єднання і є 
різновидом калібрувальних бозонів -- 
фотонів і проміжних векторних бозонів у 
теорії електрослабкої взаємодії, глюонів 
- у квантовій хромодинаміці. 


-ів, мн. (рос. 


ЛЕПТОНИ, -ів, мн. (рос. лептоньг; 
англ. Іеріоп5; від грец. Хєптобс - тонкий) - 
група елементарних частинок, що мають 
тільки | слабку та | (за | наявності 
електричного заряду) електромагнітну 
взаємодію, але не мають, на відміну від 
адронів, сильної взаємодії. Всі л. мають 
спін 1/2, тобто є ферміонами. До їх числа 
належать електрон (є) та електронне 


ЛІБР 


ЛІНЗ 








нейтрино (у), мюон (р) і мюонне 
нейтрино (у,), т-лептон (т) і т-нейтрино 
(уд, а також їхні античастинки (див. 
також число лептонне). 


ЛИСТОК, род. відм. листка (рос. 
листок; англ. Ісаї, 5рееї). 

л. магнітний шар подвійний 
магнітний| (рос. листок магнитньій, 
слой | двойной  магнитньвшй; англ. 
таєпеїіс Ісаї, птаєпеїїс 5Пееї, птаєпетіс 
доцЬіе Гауег) - нескінченно тонкий 
магнітний шар, що складається з 
елементарних магнітних диполів, 
розташованих так, що  різнойменні 
"магнітні заряди" перебувають на двох 
нескінченно близьких поверхнях. 
Магнітні листки дозволяють замінити 
магнітне поле стаціонарних струмів 
полем фіктивних магнітних зарядів 
(позитивних і негативних) і тим самим 
звести задачу вивчення магнітного поля 
до магнітостатики. 


ЛІБРОН, -а (рос. либрон; англ. гоп) 
- квазічастинка, яка відповідає 
елементарному збудженню орієнтаційних 
(лібраційних) коливань молекулярного 
кристала, що супроводжуються відхилом 
осей молекул від рівноважної орієнтації 
(окремий випадок оптичного фонона). Л. 


підкоряються статистиці Бозе- 
Ейнштейна, взаємодіють один з одним, з 
іншими квазічастинками і з 


електромагнітним полем. 


ЛІНЗА (рос. линза; англ. Іеп5; нім. 
Ііп5е, від лат. Їеп5 - сочевиця) - 
найпростіший оптичний елемент, що 
виготовляється з прозорого матеріалу, 
обмежений двома  заламлювальними 
поверхнями, які мають загальну вісь або 
дві взаємно перпендикулярні площини 
симетрії. При виготовленні  л. для 
видимої області застосовують оптичне 
скло або органічне скло, в УФ діапазоні - 
кварц, флуорит та ін., в ІЧ діапазоні - 
спеціальні | сорти стекол, кремній, 
германій, сапфір, ряд солей і т. д. Робочі 
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поверхні л. зазвичай мають сферичну 
форму, рідше б циліндричну, 
тороїдальну, конусоподібну | або з 
заданими невеликими  відхилами від 
сфери (асферичну). 

л. акустична (рос. 
акустическая; англ. асошзіїс Іеп5) - 
пристрій, що здійснює фокусування 
звуку за допомогою зміни довжини 
шляху, о який проходить у ньому 
акустична хвиля, і заламу звуку на його 
граничних поверхнях. Подібно до 
оптичних лінз, л. а. обмежені двома 
робочими поверхнями і виконуються з 
матеріалу, швидкість звуку в якому с» 


линза 


відмінна | від швидкості | звуку в 
навколишньому середовищі с. Вони 
можуть бути виготовлені з твердих 


речовин, рідин або газів. Л. а. бувають 
плоско-опуклими, плоско-ввігнутими, 
двоопуклими, двоввігнутими Й опукло- 
ввігнутими. Залежно від  по-казника 
заламу для звукових хвиль п - сс», л.а. 
називають  уповільнювальними при 
п 2 1 і прискорювальними при п « 1. 

л. колективна (рос. линза 
коллективная; англ. сойесііпо 1|Іепе5, 
соПесіїуе Іеп5) - лінза, розташована біля 
однієї з проміжних площин зображення, 
створюваного складною оптичною 
системою. Л. к. практично не впливає на 
положення і розмір зображення, але 
змінює напрямок пучків променів, що 
утворюють зображення, і слугує для 


узгодження попередньої частини 
оптичної системи з наступною. 

л. контактна (рос. линза 
контактная; англ.  сопіасі (4Шеп5) - 


окулярна лінза, призначена для корекції 
зору, що накладається безпосередньо на 
роговицю ока й утримується на ній за 
рахунок сил зчеплення. 

л. Френеля (рос. линза Френеля; 
англ. Егезпеї Іеп5) - складна ступінчаста 
лінза, що складається з окремих суміжних 
концентричних кілець невеликої товщини, 
які в перерізі мають форму призм 
спеціального профілю, розрахованого так, 
що світловий пучок, який виходить із 


ЛІНІ 


ЛІНІ 








певної точки предмета, збирається теж у 
точку, утворюючи образ. | Л. Ф. 
застосовують як конденсорні лінзи, лупи, 
дзеркала, призми. Перевагою л. Ф. є мала 
товщина, яка дозволяє зменшити осьові 
розміри та масу оптичної системи. 

лінзи | електронні | (рос. | линзьі 
злектронньгте; англ. еіесігоп Іеп5е5) - 
електроннооптичні пристрої, які 
створюють квазістатичні електричні та 
магнітні поля певної симетрії і слугують 
для фокусування 0 пучків заряджених 
частинок. Існують електростатичні, 
магнітні та комбіновані л. е. 

лінзи | магнітні | (рос. | линзьї 
магнитньте; англ. птарпеїіс Іеп5е5) - певні 
конфігурації магнітних полів, що мають 
симетрію, для фокусування пучків 
заряджених частинок (електронів, іонів). 
Див. також лінзи електронні. 


ЛІНІЯ (рос. линия; англ. Ппе). 

л. агонічна (рос. линия агоническая; 
англ. аропіс пе) - лінія на земній 
поверхні, що проходить через точки, в 
яких  проєкція вектора напруженості 
магнітного поля | на горизонтальну 
площину (горизонтальна складова) 
спрямована з півдня на північ і магнітне 
схилення | дорівнює нулеві, тобто 
напрямки магнітного та географічного 
меридіанів збігаються. 

л. Блбха (лінія блобхівська) (рос. 
линия Блоха, линия блоховская; англ. 
Віосі Іпе) - шар у доменній стінці (ДС) 


феро- чи  феримагнетика, у якому 
відбувається зміна напрямку 
намагніченості М при переході від 
ділянки стінки (субдомена) з однією 
полярністю до ділянки | з | іншою 
полярністю (наприклад, від 
лівообертальної блохівської стінки до 
правообертальної; див. також стінка 


Блоха). Термін введений де Блуа та 
Гремом  |В.М/. де Віоіз, | С.П. Старбат; 
1958). Л. Б. спостерігаються тільки в 
тонких магнітних плівках. В одній ДС 
може бути декілька л. Б. таку ДС 
називають стінкою зі змінною 
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полярністю. З л. Б. пов'язують існування 
швидкостей | насичення | ДС,  відхили 
циліндричних магнітних доменів від 
напрямку градієнта магнітного поля в 
процесі їхнього руху. 

л. блбхівська (рос. линия 
блоховская; англ. Віосії пе) - те саме, 
що лінія Блбха. 

л. геодезична (рос. линия 
геодезическая; англ. реоде5іс пе; від 
грец. уєобаїстая, буквально - поділ Землі) 
- геометричне поняття, що узагальнює 
уявлення про пряму лінію в евклідовому 
просторі на випадок просторів більш 


загального вигляду (викривлених 
поверхонь в  евклідовому просторі, 
ріманових просторів, диференційовних 


багатовидів із лінійною зв'язністю і т. п.). 
Конкретне означення л.г. залежить від 
геометричної структури розглядуваного 
простору. У малій області ріманового 
простору л. г. є не тільки "найпрямішою", 
але й найкоротшою кривою між двома 
точками. Поняття л. г. використовується 
у фізичних теоріях. 

л. півхвильова (рос. линия 
полуволновая; англ. раїй-мауе пе) - 
відрізок лінії | передачі  (хвилевода, 
двопровідної лінії, коаксіального кабеля), 
довжина якого дорівнює цілому числу 
півхвиль у лінії. 

л. резонансна (рос. линия 
резонансная; англ. кезопапсе (пе) - 
спектральна лінія атома, для якої частота 
випроміненого світла збігається | з 
частотою випромінювання, яка 
поглинається атомом в основному стані. 
Як правило, цей термін застосовують до 
однієї чи кількох найінтенсивніших ліній, 
що відповідають дозволеним оптичним 
переходам (електричним | дипольним 
переходам) між основним станом і 
найнижчими збудженими рівнями енергії. 

л. світова (рос. линия мировая; 
англ.могій Шпе) - крива в просторі-часі 
(п.-ч), що зображає рух класичної 
(неквантової) точкової частинки (тобто 
неперервну послідовність подій, що 
відповідають положенню частинки в 








ЛІНІ Л ЛІНІ 
просторі в кожен момент часу), а також вузького - піка і відносно | широкого 
поширення світлових променів. У більш спектрального розподілу - фононного 
широкому значенні під л. с. іноді крила, зумовленого переходами, що 
розуміють довільну криву в п.-ч. супроводжуються | народженням або 
л. спектральна (рос. линия знищенням фононів матриці. 
спектральная; англ. зресігаї Шіпе) - лінії двопрбвідні симетричні (рос. 
вузька ділянка частот спектру линий двухпроводньюе симметричньтге; 
випромінювання або поглинання англ. їм/о-мліге з5упитеїгіс(аї) Шпе5) - 
речовини, ширина якої набагато менша передавальні системи, утворені двома 
середньої частоти даної ділянки. паралельними провідниками. Зазвичай 


л. тбку в гідро- та 
аеродинаміці (рос. л. тока в 
гидро- и азродинамике; англ. 
Шгеад (ої сигтепі) |з5їгеатіїпе) іп 
Будлго- апа аегодупатіс5з) - 


лінія, у кожній точці якої дотична до неї 
збігається за напрямком із швидкістю 
частинки рідини або газу в даний момент 


часу. 
л.  чвертьхвильова (рос.  линия 
четвертьволновая; англ. адшагіег-уауе 


Шпе) - відрізок однорідної довгої лінії 
передачі, довжина якого складає чверть 
довжини хвилі в цій лінії на робочій 
частоті.  Л. мч. використовується 0 для 
конструювання чвертьхвильових 
трансформаторів опору, чвертьхвильових 
металевих ізоляторів | і | резонаторів, 
безконтактних замикачів тощо. 

лямбда-тбчка та лямбда-лінія в 
рідкому гелії (рос. лямбда-точка и 
лямбда-линия в жидком гелимй; англ. 
ІатЬда роіпі апа ІатЬда Їпе іп бе 
Падмід решт) - див. тбчка. 

лінії | безфонбнні | (рос. | линий 
бесфононньте; англ. ріропопіез5 ІШпез5) - 
вузькі лінії в спектрах поглинання та 


випромінювання домішкових центрів 
люмінесценції (атомів, іонів або молекул 
у кристалічній чи ї неупорядкованих 


твердих матрицях), що виникають при 
оптичних випромінювальних квантових 
переходах між рівнями енергії центра і 
відбуваються без участі фононів матриці. 
У загальному випадку спектральна смуга, 


що відповідає | електронному (для 
молекулярних центрів 

електронноколивному) переходу в 
домішковому центрі, складається з 
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використовуються для передачі енергії 
високочастотних коливань у діапазоні 
метрових і коротших хвиль. 

лінії довгі (рос. линий длинньте; 


англ. Іопе Шпез, Іопе-дізїапсе 
(єкапзтіззіоп) Шпе5) - те саме, що лінії 
передачі. 

лінії | дозвблені | (рос. | линии 


разрешенньте; англ. регтійей Шпе5) - 
спектральні лінії, що виникають при 
випромінювальних квантових переходах, 
для яких виконуються правила відбору 
для електричних дипольних переходів 
(на відміну від заборонених ліній). 

лінії заборбнені |лінії спектральні 
заборбнені| (рос. линий запрещіннькге, 
линий  спектральньже  запрещенньте; 
англ. ТогБідФеп ІШпез) - спектральні лінії, 
які відповідають квантовим переходам, 
забороненим правилами відбору. 


лінії | затримки | (рос. | линиий 
задержки; англ. Феіау Шпе5) - пристрої 
для часової з затримки електричних 


сигналів при доволі малих спотвореннях 
їхньої | форми. Найчастіше  л. 3. 
застосовують для затримки на сталий час 
відеоімпульсів. Для затримки на час 71 
мкс застосовують електричні л. 3.; для 
триваліших затримок -- акустичні л. 3. 
При дуже тривалих затримках 
використовують запис магнітну 
стрічку; зчитувальний пристрій 
віддалений від  записувального на 
відстань І - ці, де и - швидкість руху 
стрічки, 5 - час затримки. 


на 


лінії затримки акустичні (рос. 
линий задержки акустические; англ. 
асоц5їїс деїау Шпе5) - пристрої для 


затримки електричних сигналів на час від 


ЛІНІ 


ЛІТО 








часток мкс до десятків мс, засновані на 


відносно малій швидкості пружних 
хвиль. Л. з. а. складаються з трьох 
основних елементів: вхідного та 
вихідного електроакустичних 
перетворювачів, які перетворюють 


електричні коливання в пружні на вході 
л. з. а. і пружні коливання в електричні на 
її виході, та звукопровода, механічно 
зв'язаного з перетворювачами, в якому 
поширюються лружні хвилі. 

лінії затримки ультразвукові (рос. 
линии задержки ультразвуковьіе; англ. 
иітаз5опіс деЇау Іпе5) пристрої для 
затримки електричних сигналів, засновані 
на перетворенні | цих сигналів | в 
ультразвукові, швидкість поширення 
яких у звукопроводі на багато порядків 
менша швидкості поширення 
електричних сигналів. Таким чином, 
затримка сигналу визначається часом 
поширення ультразвуку в звукопроводі. 
Л. з. у. дозволяють затримувати 
електричні сигнали на час від одиниць до 
кількох тисяч мксек. 

лінії небулярні (в астрономії) 
(рос. линии небулярньте (в 
астрономии); англ. перціаг Іпе5 Гіп 
а5іго-поту |)  - характерні 4 для 
газових туманностей емісійні спектральні 
лінії, що є забороненими лініями деяких 


хімічних елементів, відповідають 
переходам З найнижчого З 
метастабільних | рівнів | на / підрівні 
основного стану. 

лінії | передавальні 0 (рос. линии 


передающие; англ. ігап5тіз5іоп ШПпез5) - 
див. лінії передачі. 

лінії передачі |лінії передавальні, 
лінії довгі| (рос. линии передачи, линий 
передающие, линий  длинньге; англ. 
ігап5тіззіоп  Шпе5, Іопе Шйпе58, Іопе- 
дізіапсе  («гап5тіззіоп)  Шпе58, 4|ПпКе5, 
Іеедїйпез, йпез, ікапзтіззіоп ШпКз, ІГеедз, 
Теедег5,  Іеефіпе5)  - системи, що 
складаються ї з г двох зд або | декількох 
паралельних | провідників довільного 
перерізу, ізольованими один від одного. 
Призначені для передачі 4 по | них 
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електромагнітної енергії. | Поперечні 
розміри таких л. п. малі в порівнянні з 
поздовжніми а часто й у порівнянні з 
довжиною хвилі коливань, що 
передаються (звідси і термін "довгі 
лінії"). Вперше л. п. з'явилися в 30-х 
роках 19 ст. у телеграфії. 

лінії силові (рос. линий силовьіе; 
англ. Йпез ої Іогсе, Пих) - родина кривих, 
які характеризують просторовий розподіл 
векторного поля сил; напрямок вектора 
поля в кожній точці збігається з 
дотичною до силових ліній. Щільність л. 
с. характеризує інтенсивність (величину) 
силового поля. Поняття "л. с." введене М. 
Фарадеєм при дослідженні магнетизму. 


лінії смужкові (рос. линий 
полосковьге; англ. 5ігір Іпе5) лінії 
передачі, що містять провідники у 
вигляді однієї чи кількох смужок, 
розташованих у повітрі або нанесених на 
діелектрик. 

лінії спектральні заборбнені (рос. 
линий  спектральнье  запрещенньте; 
англ. ГогБіддеп Іпез) - те саме, що лінії 
заборбнені. 


лінії стбксові (рос. линий стоксовьі; 
англ. 5і0Ке5 Шпе5) - спектральні лінії в 
молекулярних спектрах люмінесценції, 
довжина хвилі яких більше довжини 
хвилі збуджувального світла. Див. також 
люмінесценція, правило Стокса. 

лінії фраунгоферові (рос. линиий 
фраунгоферовьг; англ. Егацпроїег Іпез) 


- лінії поглинання у спектрі Сонця, 
спостережувані в інфрачервоній, 
ультрафіолетовій та видимій області 
спектру. Більшість із них зумовлено 


поглинанням сонячного випромінювання 
такими елементами, як О, Н, Ма, Ее, Са, 
що містяться у верхніх шарах сонячної 
атмосфери. 


ЛІТІЙ, -ю (рос. литий; англ. Шібішт), 
Ії о - хімічний - елемент | І групи 
періодичної системи елементів, атомний 
номер 3, атомна маса 6,941, належить до 
лужних металів. Природний Л. 
складається із суміші стабільних ізотопів 


ЛІТО 


ЛІЧИ 








"і (7,596) і "Чі (92,5 96). Електронна 
конфігурація 15225. У вільному стані - 
пластичний, дуже м'який сріблясто-білий 
метал, швидко тьмяніє на повітрі 
внаслідок утворення плівки оксиду і 
нітриду. При нормальній температурі 
стійкою зі модифікація л. з 
об'ємноцентрованою кубічною решіткою 
з параметром а - 0,35023 нм. 


ЛІТОГРАФІЯ (рос. 
англ. ШроргарНу). 

л. рентгенівська (рос. литография 
рентгеновская; англ. Х-гау ШіШоргарПу) 
- метод мікроелектронної технології, 
який полягає | у | формуванні з 
субмікронним | розділенням | захисної 
маски заданого профілю на поверхні 
підкладини; здійснюється за допомогою 
рентгенівського випромінювання з 
довжиною хвилі А - 0,4 - 5 нм; один із 
методів мікролітографії. 

ЛІТОСФЕРА (рос. литосфера; англ. 
ШШозріеге) - те саме, що кора земна 
(див. також Земля). 


литография; 


ЛІТР, -а, л (рос. литр, л; англ. Шткег, І) 
- одиниця вимірювання об'єму та 
місткості у метричній системі мір, що 
дорівнює 1,000028:103 мі, Л. - це об'єм 1 
кг чистої, вільної від повітря води при 
тиску 760 мм рт. ст. і температурі 
найбільшої густини води (49С). різниця 
між об'ємом 1 дм? та 1 л зумовлена тим, 


що сучасне означення кілограма 
відрізняється від первісного. 
ЛІТРОАТМОСФЕРА (рос. 


литроатмосфера; англ. Шег-аїтозбрПеге) 
- о позасистемна одиниця роботи або 
енергії, що дорівнює роботі розширення 
газу на 1 літр проти сталого зовнішнього 
тиску в 1 атмосферу. Позначається л-ат, 
ЇІапт, Їаї. Якщо одиницею тиску слугує 
фізична атмосфера, то 1 л-ат (1 Іаїт) - 
101,3278 Дж, якщо технічна атмосфера, то 
1 Іа: - 98,0692 Дж. 
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ЛІЧИЛЬНИК, -а (рос. счетчик; англ. 
сошпіег (Чеуісе), птеїег, герізіег, 
питегатїог). 

л. Гайгера (- Мюллера) (рос. счеітчик 
Гейгера( Мюллера); англ. Сеієег(- 
Миєїїіег) соппіег, Сеірег( Миеїег) плетег, 
ра5-ПіЙег соцпіег їшБе) - те саме, що 
лічильник Гейгера( Мюллера). 

л. Гейгера( Мюллера) |лічильна 
трубка Гейгера( Мюллера), лічильник 
Гайгера (-Мюллера), лічильна трубка 


Гайгера(-Мюллера)| | (рос.  счетчик 
Гейгера(-Мюллера), счбтная трубка 
Гейгера(- Мюллера); англ.  Сеїірег(- 


Мигеї!ег) соппіег, Сеірег( -Миєіег) 
теїег, 2а5-НШег соппіег ше) - детектор 
частинок, дія якого базується | на 
виникненні самостійного електричного 
розряду в газі при потраплянні частинки 
в його об'єм |Х.Гейгер (Х. Гайгер) і 
Е. Резерфорд, 1908). Л. Г. придатний 
також для детектування нейтронів, 
рентгенівських і у-квантів за вторинними 
зарядженими частинками, які 
генеруються | ними. Установка для 
пошуку розпаду протона, що розміщена в 
тунелі під Монбланом, містить 43 000 
таких лічильників. 

л. електричної енергії (рос. счетчик 
злектрической знергий; англ. еїесігіс 
епегру сойпіег) - електровимірювальний 
прилад для вимірювання електричної 
енергії, спожитої в мережах сталого або 
змінного струму. Л. е. е. 
електромеханічної групи має обертову 
рухому частину, число обертів якої 
прямо пропорційне спожитій споживачем 
електричній енергії. 

л. іскровий (рос. счетчик искровой; 
англ. зрагк  сошпіег) - прилад для 
реєстрації частинок, принцип дії якого 
заснований на з виникненні іскрового 
розряду в газі при потраплянні в нього 
зарядженої частинки. У найпростішому 
варіанті л. і. являє собою два паралельних 
металевих електроди в герметизованому 
об'ємі, заповненому | Аг або парою 
органічної речовини (спирт, ефір). До 
електродів прикладена стала напруга 


ЛІЧИ 


ЛОГА 








порядку декількох кВ. Частинка, що 
реєструється, йонізує молекули газу і 
утворювані вільні / електрони дають 
початок  лавиноподібному  наростанню 
числа електронів у проміжку за рахунок 
іонізації молекул газу в сильному 
електричному полі. Потім настає 
стримерна стадія пробою (див. також 
стримери), яка переходить в іскровий 
розряд. Реєстрація розряду здійснюється 
за електричним сигналом, який виникає 
на  навантажувальному опорі або за 
світловим випромінюванням від іскри. 

л. люмінесцентний (рос. счетчик 


люминесцентньїюй; англ.  Пиогезсепі 
соппіег) - див. лічильник 
сцинтиляційний. 

л. пропорційний (рос.  счетчик 


пропорциональньтй; англ. ргорогіїопаї 
сойпіег)  -  кгазорозрядний детектор 
частинок, що створює сигнал, амплітуда 
якого пропорційна енергії, виділеній в 
його об'ємі реєстровною частинкою. 

л.  самогасний | (рос.  счетчик 
самогасящийся; англ.  5еїі-диепсрей 
соппіег) - газовий лічильник 
йонізувальних | частинок, | у | якому 
коронний розряд, що виникає при 
потраплянні частинок, самостійно гасне 
без застосування зовнішніх гасильних кіл. 

л. сцинтиляційний (рос. счетчик 
сцинтилляционньгй; англ. 58сіпкіНайіоп 
соппіег) - прилад ядерної фізики для 
виявлення | і | лічби | йонізувальних 
частинок. Основною частиною л. с. є 


сцинтилятор, у якому частинки 
викликають спалах люмінесценції, що 
реєструється після цього 
фотоелектронним помножувачем і 


електронною системою. 

л-ки заряджених частинок (рос. 
счетчики  заряженньїх  частиц; англ. 
срагеед-рагіїсіє соппіег5) - прилади 
ядерної фізики для реєстрації 
йонізувальних частинок. Принцип дії л. 3. 
ч. заснований на йонізувальній 
спроможності частинок. При 
проходженні такої частинки через л. 3. ч. 
він виробляє електричний імпульс, який 
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після цього підсилюється і реєструється 
електронним пристроєм. За допомогою 
цього пристрою можна вимірювати також 
йонізувальну спроможність, час 
проходження частинки, швидкість, 
енергію тощо. Див. також лічильник, 


лічильник Гейгера 
(Мюллера), лічильник іскровий, 
детектор | ядерних випромінювань 
напівпровідниковий, лічильник 
сцинтиляційний, лічильник Черенкова. 

л-ки | фотбнів | (рос. | счетчики 
фотонов; англ. рЮрокоп  соцпіег5) - 


прилади для виявлення та вимірювання 
слабких потоків фотонів. Для реєстрації 


світлових квантів застосовуються 
лічильники Гейгера( Мюллера) та 
самогасні лічильники з фотокатодом. 


Основним елементом л. ф. є фотокатод, в 
якому фотони, що реєструються, 
викликають фотоефект. Існують л. ф., що 
працюють на принципі фотоефекту в газі, 
який заповнює лічильник. Л.ф 
дозволяють реєструвати світлове 
випромінювання 3 інтенсивністю в 
декілька квантів на кв. см. За сек. 

л-ки частинок (рос. счетчики ча- 
стиц; англ. рагіїсіе соппіег5) - імпульсні 
електронні детектори частинок; до них 
належать лічильник Гейгера( Мюллера), 


пропорційний лічильник,  сцинтиля- 
ційний детектор та ін. 
л-ки  Черенкова (рос. счетчики 


Черенкова; англ. СрегепКоу соппіегз) - 
детектори швидких частинок, засновані 
на реєстрації за допомогою 
фотопомножувачів випромінювання, що 
ці частинки висилають (див. також 
випромінювання Черенкова). Робота л. 
Ч. заснована на залежності інтенсивності 
та напрямку висилання черенковського 
випромінювання від швидкості частинок. 
Див. також ефект Вавілова Черенкова. 


ЛОВНИЦЯ (рос. ловушка; англ. гар, 
апезівг; (екраб  Баййе; (для рідини 
саїспег, саїсіп кап, саїсії роб (обч.) їгар, 
Поок; (знаряддялову) ммеїг; (длямаси 5аме- 
аїі; (у напівпровідникая кар, 5іве,кгарріпо 


лого 


ЛУПА 








сепівг, ігарріпд сепіте, ігарріпд їгар, 
їгарріпузівегарріпазіаїв -- див. пастка. 


ЛОГАРИТМ, -а (рос. логарифм; 
англ. Іорагійпт) - див. логарифм. 


ЛОГАРИФМ, -а |логаритмі| (рос. 
логарифм; англ. Іовагіїппі). 

л. кулобнівський Глогаритм 
кулонівський| (рос. логарифм 
кулоновский; англ. СоціотЬ ІовРагіїпп), 
Іж - безрозмірний параметр плазми, який 
показує, у скільки разів повний переріз 
розсіяння що визначається в 
основному розсіянням на малі кути, 
тобто за рахунок далекодії кулонівських 


сил, більший від перерізу б, ближньої 


Опов, 


взаємодії: Опов З веолою я шиФі, 
де г - дебаївський радіус екранування, 
р, - прицільний параметр ближньої 
взаємодії (див. також плазма). 
ЛОГОМЕТР, -а (рос. логометр; англ. 
гайотетег; від грец. Лбуос - відношення, 


пропорція) - механізм приладів для 
вимірювання відношення двох 
електричних величин, як правило, 
струмів. 


ЛОКАЛІЗАЦІЯ (рос. локализация; 
англ. Іосаїйзабіоп). 
л. андерсонівська (рос. локализация 


андерсоновская; англ. Апдегзоп 
Іосаїйтацйоп) - явище, яке виникає при 
поширенні хвиль у середовищі з 


просторовими неоднорідностями і полягає 


в тому, що внаслідок багатократного 
розсіяння на неоднорідностях та 
інтерференції розсіяних хвиль стає 


неможливим поширення рухомих хвиль; 
коливання набувають характеру стійної 
хвилі, сконцентрованої (локалізованої) в 
обмеженій області простору. 
Андерсонівська локалізація можлива для 
хвиль будь-якої природи. (Ф.В. Андерсон 
ГРЬМ/. Апдегзоп|, 1958; Н.Ф. Мотт |М.Е. 
Мой), див. також метали аморфні, 
системи невпорядковані. 
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ЛОКАЛЬНІСТЬ, -ості (рос. 
локальность; англ. тісгосацз5аїйу) - те 
саме, що мікропричинність. 


ЛОКАЦІЯ (рос. 
Іосайіоп, гадаг). 

л. звукова (рос. локация звуковая; 
англ. 50шпа Іосайоп, з5оппа детесіїоп апа 
гапріпе) - визначення напрямку на об'єкт 
і місця розташування об'єкта за звуковим 
полем, яке створюється цим об'єктом 
(пасивна локація) або за відбиванням від 


локация; англ. 


нього звуку, що створюється 
спеціальними пристроями (активна 
локація). 

л. оптична (рос. локация 
оптическая; англ. оріїса! Іосакіоп, ері 
гаЧаг, оріїса| кадаг) - виявлення, 
визначення координат і розпізнавання 
різноманітних об'єктів за допомогою 
електромагнітних хвиль оптичного 


діапазону. Л. о. як самостійна область 
науки і техніки виникла з появою лазерів 
на поч. 60-х рр. 

ЛОУРЕНСІЙ, -ю (рос. лоуренсий; 
англ. Іамтепсішт), їт - радіоактивний 
хімічний елемент ШІ групи періодичної 
системи елементів, отриманий штучно, 
атомний номер 103, належить до 
актиноїдів. Відомі ізотопи з масовими 
числами 
252 - 260, із яких найстійкіші 2791,г (Тир - 31 
су і 291, (Ту - 3 хв). За розрахунками, 
електронна конфігурація трьох зовнішніх 


оболонок атома л. 55'р'а""Р'бз"р'"я р. 


ЛУГИ, -ів, мн. (рос. щблочи; англ. 
аїкаїй) - розчинні у воді основи (див. 


також кислота), наприклад, КОН, 
Маон. 

ЛУНА (-сигнал) |відлуння, сигнал 
відбитий| (рос. зхо(-сигнал), сигнал 
отраженньгй; англ. еспо) - хвиля 
(акустична, електромагнітна тощо), 


відбита від якоїсь перепони і прийнята 
спостерігачем. 

л. спінова (рос. зхо спиновое; англ. 
зріп есно) - явище повторного виникнен- 


люк 


ЛЮМІ 








ня сигналів ядерної або електронної 
магнітної індукції, зумовлене фазуванням 
спінових магнітних моментів під дією 
радіочастотних імпульсів. 


ЛУНОЛОТІ, -а І|відлунник, ехолот| 
(рос. зхолот; англ. есрпотеїег, ріпяег, 
(Черів) зоцпаєг, (асопзїіс) дерії бпдег, 
еспо деріп Нпдег, 5опіс деріп Нпдег, 
еспо  5оипдіпє  ?еаг,  есро-50ипдіпр 
іп5іиитепі, еспо з5оцппдег, Ракїотеїег, 
еспо5опде, 5опіс дері-йпадіпе 
іп5ігитепі) - гідроакустичний 
навігаційний прилад для вимірювання 
глибини дна водойми за допомогою 
гідроакустичного луна-сигналу. Дія л. 
заснована на вимірюванні часу запізнення 
ультразвукового імпульсу, відбитого від 
дна, відносно моменту його 
випромінювання. 


ЛУПА (рос. лупа; англ. тарпійег, 
Іопре, тарпіуїпеє Іеп5, епіагєїпя Іеп5, Іеп5, 
бе) - оптична система, що складається з 
лінзи або кількох лінз, призначена для 
спостереження дрібних предметів, 
розташованих на скінченній відстані, під 
збільшеним кутом зору. Предмет, що 
спостерігається, поміщають від л. на 
відстані, трохи меншій її фокусної відстані; 
за цих умов л. дає пряме збільшене і уявне 
зображення предмета. 


ЛЮК, -а |вікно| в оптиці (рос. 
люк |окно| в оптике; англ. рогі) - 
реальний отвір (діафрагма) або оптичне 
зображення такого отвору у просторі 
предметів, що найбільшою мірою 
обмежує поле зору оптичної системи. 


ЛЮКС, -а, лк (рос. люкс, лк; англ. 
Шшх, Їх; від лат. Гах - світло) - одиниця СІ 
освітленості; 1 лк дорівнює освітленості 
поверхні площею Їм? при світловому 
потоці випромінювання, що нормально 
падає на неї, рівному 1 люменові. 1 лк - 
10" фот. 
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ЛЮКСМЕТР, -а Гілюмінометр | (рос. 
люксметр, иллюминометр; англ. ІШшх 
тетїег, ійитіпатіоп пеїег; від лат. их - 
світло і грец. ретро - вимірюю) - прилад 
для вимірювання освітленості; один Із 
видів  фотометрів. Найпростіший  л. 
складається З фотоприймача та 
реєстратора фотоструму з регульованою 
чутливістю. Для правильного 
вимірювання освітленості необхідно, щоб 
крива спектральної чутливості 
фотоприймача збігалася | з | кривою 
спектральної чутливості людського ока. 


ЛЮМЕН, -а, лм (рос. люмен, лм; 
англ. патеп, Па; від лат. атеп - світло) - 
одиниця СІ світлового потоку; 1 лм - 
світловий потік, що висилається 
точковим джерелом у просторовому куті 
в 1 стерадіан при силі світла в 1 канделу. 


ЛЮМЕНОМЕТР, -а (рос. 
люменометр; англ. Гиптептеїег) - те 
саме, що фотбметр інтегрувальний. 

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос. 


люминесценция; англ. пітіпезсепсе; від 
лат. Їатеп, род. відм. атіпіз - світло та 
-е55епі - суфікс, що означає слабку дію) - 
випромінювання, що являє собою 
надлишок над тепловим 
випромінюванням тіла і продовжується 
протягом часу, який значно перевищує 
період світлових коливань. 

л. антистбксова (рос. 
люминесценция  антистоксова; англ. 
апіі-510Ке5 Шштіпезсепсе) - 
фотолюмінесценція, довжина хвилі ЯКОЇ 
менша довжини хвилі збуджувального 
світла (тобто фотолюмінесценція, що не 
підкоряється правилу Стокса). При л. а. 


випромінені | кванти | мають більшу 
енергію, ніж кванти  збуджувального 
світла. Збільшення енергії квантів 


відбувається за рахунок енергії теплового 
руху атомів. Оскільки при л. а. у світлову 
енергію переходить енергія теплового 
руху атомів, відбувається охолодження 
речовини (ефект оптичного охолодження). 


ЛЮМІ 


ЛЮМІ 








За допомогою оптичного охолодження за 
рахунок  антистоксової люмінесценції 
можна зменшити кінетичну енергію 
окремих йонів | до | величин, що 
відповідають температурам до 107 К. Л. а. 
іноді | може виникати також при 
поглинанні квантів світла двома центрами 
люмінесценції і передачею енергії обох 
збуджень на один центр (кооперативна 
люмінесценція). 


л. від'ємна (рос. люминесценция 
отрицательная; англ. ператуєе 
Шштіпезсепсе) - нестача у 
випромінюванні речовини (порівняно з 
рівноважним тепловим 


випромінюванням), що виникає в тому 
випадку, коли заселеність рівня енергії, 


з якого відбувається відповідний 
квантовий перехід, менша, ніж при 
рівноважних | умовах.  Нерівноважна 


населеність рівня енергії створюється 
зовнішнім впливом на випромінювальне 


середовище. Наприклад, у 
напівпровідниках можна за допомогою 
імпульсного електричного поля 
перемістити електрони та дірки на 
протилежні сторони зразка, що 
послаблює | рекомбінаційну | частину 
теплового випромінювання. Тривалість 
такої | л. в. після | зняття | впливу 
визначається швидкістю теплової 
генерації з вільних носіїв | заряду | в 


напівпровіднику і часом їхнього дрейфу 
від його меж. Л. в. характеризується тими 


ж параметрами, - що й звичайна 
люмінесценція, але її вихід 
(енергетичний і квантовий; див. також 
вихід люмінесценції ) вважається 
від'ємним. Інтенсивність л. в. завжди 
менша за інтенсивність теплового 
випромінювання, тому її можна 
спостерігати з тільки в ІЧ області. 


(В.В. Антонов-Романовський, 1955). 

л. гаряча (рос.  люминесценция 
горячая; англ. Юоє Іштіпе5сепсе) - 
висилання світла квантовою системою 
(молекулою, твердим тілом), яка 
перебуває в збудженому електронному 
стані, у ході встановлення теплової 
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рівноваги з навколишнім середовищем 


(звичайна  люмінесценція відбувається 
при тепловій рівновазі | системи з 
навколишнім середовищем).  Л. г. 


спостерігається при переходах з високих 
електронних рівнів енергії (заселяються 
при збудженні); У звичайній 
люмінесценції вони відіграють істотну 
роль лише при високих температурах. Л. 


г. властива молекулам (у парі та в 
конденсованій фазі) і екситонам у 
напівпровідниках. 

л. кооперативна (рос. 
люминесценция кооперативная; англ. 
соорегайує Шштіпезсепсе) - 


люмінесценція, що виникає при передачі 
енергії від двох або більше центрів, що 
поглинули кванти збуджувального 
оптичного | випромінювання, одному 
центрові люмінесценції. Л. к. є одним із 


видів  антистоксової люмінесценції | 
дозволяє перетворювати більш 
довгохвильове (зазвичай ІЧ) 
випромінювання в більш 


короткохвильове (наприклад, у видиме 
світло). 

л. параметрична (рос. 
люминесценция параметрическая; англ. 
рагатеїгіс Шштіпез5сепсе) - те саме, що 
розсіяння світла параметричне. 

л. поляризбвана (рос. 
люминесценция поляризованная; англ. 
роіагігед Гитіпебзсепсе)  - явище 
висилання об'єктами повністю або 
частково | лінійно | або  циркулярно 
поляризованого люмінесцентного 
випромінювання внаслідок анізотропії 
елементарних актів | поглинання і 
висилання квантів світла в процесі 
люмінесценції. 

л. резонансна | Гвипромінювання 
резонансне, флуоресценція резонансна) 
(рос.  люминесценция  резонансная, 
излучение резонансное, флуоресценция 
резонансная; англ. гезопапсе 
Птіпез5сепсе,  кезопапі | Шшптіпезсепсе, 
кезопапсе гадіайоп, гезопапсе 
Пиогезсепсе, кгезопапі  Пиогезсепсе) - 
фотолюмінесценція, при якій частота 








ЛЮМІ ліІМ МАГН 
збуджувального | випромінювання бо грец. форєас - носій) - спеціально 
практично збігається | з | частотою синтезовані речовини, здатність яких до 


фотолюмінесценції атома з - (Є - 62)/Й, 
де єї і є» - енергії верхнього збудженого 


та нижнього (як правило, основного) 
рівнів енергії атома. Відповідні 
спектральні лінії називаються 


резонансними; вони пов'язані або з 
переходами з основного енергетичного 
стану в збуджений, або з переходами між 
збудженими станами, якщо нижній із них 
достатньо заселений яким-небудь 
способом. Див. також розсіяння світла 
резонансне. 

л. рекомбінаційна Гвипромінювання 
рекомбінаційне) (рос. люминесценция 
рекомбинационная, излучениє 
рекомбинационноє; англ. гесотііпаїіоп 
Шштіпезсепсе, гесотріпайоп гафіайоп) - 
люмінесценція, що виникає при 
рекомбінації частинок - атомів, іонів, 
молекул і т. п., відірваних одна від одної 
під час збудження. Так, л. р. газів виникає 
при рекомбінації електронів із 
позитивними йонами або рекомбінації 
атомів у молекулу (наприклад, світіння 
активного азоту). Л.р. напівпровідників 
виникає при рекомбінації електронів і 
дірок з дефектами решітки, на яких вони 
перебували перед початком збудження, а 
також при рекомбінації вільних 
електронів і дірок один на одному. На 
відміну від інших видів люмінесценції, 
під рекомбінаційним випромінюванням 
розуміють процес, якому передує 
утворення вільних носіїв заряду. 

л. сенсибілізбвана (рос. 
люминесценция  сенсибилизированная; 
англ. зеп5іігей Шштіпезсепсе) - 
люмінесценція, що виникає в результаті 
перенесення енергії електронного 
збудження від одних оптичних центрів 
(названих донорами або сенсибілізаторами 
енергії) до інших (названих центрами 
світіння або акцепторами енергії). 


ЛЮМІНОФОРИ,  -ів, мн. (рос. 
люминофорьг; англ. Іитіпоррог58; від 
лат, їштеп, род. відм. Патіпіз - світло та 
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люмінесценції при способах 


збудження викорис- 


різних 


МАГН 


М 








товується для практичних цілей. 
Розрізняють органічні та неорганічні л. За 
типами збудження і відповідно областями 
застосувань  л. поділяють на фото», 
катодо-, електро», рентгено-, 
хемілюмінофори і т.п. 


ЛЮТЕЦІЙ, -ю (рос. лютеций; англ. 
Шшіесішт), Га - хімічний елемент ПІ 
групи періодичної системи елементів, 


МАГАЗИН, -у 
електротехнічний (рос. магазин; 
англ. Бох, Біп, 5к0га?е (демісе), 540ге, 
Норрег, Бибег, ипії, їгау, 5касК). 

м. ємностей (рос. магазин вмкостей; 
англ. сарасіїапсе Бох, сопадепз5ег Бох) - 
комплект вимірювальних конденсаторів, 
розміщених у загальному корпусі, що має 
комутаційний пристрій. 

м. індуктивностей (рос. магазин 
индуктивностей; англ. іпдисіапсе Бох) - 
набір вимірювальних котушок 
індуктивності, розміщених у загальному 
корпусі,  споряджений  комутаційним 
пристроєм. М-ни і. бувають штепсельні та 
важільні. Зазвичай | м-ни |і. містять 
пристосування для збереження значення 
їхнього активного опору незмінним при 
змінах індуктивності. 

м. бпорів (рос. магазин 
сопротивлений; англ. кгебізіапсе Бох, 
гезізтог БапК) - комплект електричних 
вимірювальних опорів, розміщених у 
загальному корпусі, що має 
комутаційний пристрій. 


МАГНАФЛЮКС, -у Імагнітофлексі! 
(рос. магнафлюкс, магнитофлекс; англ. 
таєпаНйих, птарпеїоНех) - назва методу 





атомний номер 71, атомна маса 174,967, 
належить до лантаноїдів. Природний л. 
складається із суміші стабільного ("Пи 
(97,41 96) і слабко В-радіоактивного /7"їи 
(Ту, з 3,610!) років). Електронна 
конфігурація зовнішніх оболонок 
55?ра!95?, У вільному вигляді - сріблясто- 
білий | метал. | Має  кгексагональну 
щільноупаковану решітку, параметри якої 
а - 0,3505 нміс- 0,5553 нм. 


М 
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магнітної суспензії в магнітній 


дефектоскопії. 


МАГНЕСИН, -а (рос. магнесин; англ. 
таєпезуп) - пристрій для дистанційної 
передачі показів вимірювальних приладів. 


МАГНЕТИЗМ, -у (рос. магнетизм; 
англ. таєпейізт) - 1) особлива форма 
взаємодії електричних струмів і магнітів 
(тіл із магнітним моментом) між собою та 
струмів із магнітами. 2) Розділ фізики, що 
вивчає цю взаємодію та властивості 
речовин, у яких м. виявляється. Магнітна 
взаємодія просторово розділених тіл 
здійснюється магнітним полем, що, як і 
електричне поле, являє собою прояв 
електромагнітної форми руху матерії 
(див. також пбле електромагнітне). 
Джерело магнітного поля - рухомий 
електричний заряд, тобто електричний 
струм. 

м. земний  |геомагнетизм| (рос. 
магнетизм земной, геомагнетизм; англ. 
еагії таєпебі5т, геггезігіа| пає?пебієт, 
реотаєпейізт) - розділ геофізики, який 
вивчає магнітне поле Землі (МПЗ), його 
розподіл на земній поверхні, просторову 
структуру (магнітосферу Землі, радіаційні 
пояси), його взаємодію з міжпланетним 


МАГН 


МАГН 


М 








магнітним полем, питання його 
походження. МІПЗ має сталу складову - 
основне поле (його внесок г" 99 95) і змінну 
(- 1 96). Основне МПЗ є близьким до поля 
диполя, центр якого зміщений відносно 
центра Землі, а вісь нахилена до осі 
обертання Землі на 11,59. Величина 
магнітного | моменту | диполя тепер 
становить 8,310? А-м?, середня величина 
магнітної індукції поблизу земної 
поверхні дорівнює 25:10? Тл. 

м. збнний (рос. магнетизм зонньїкй; 
англ. Бапд парпеїзп) - магнетизм 
металів і сплавів, що інтерпретується в 
рамках моделей, заснованих на зонній 
теорії. Типові представники  зонних 
магнетиків - перехідні метали Ее, Со, МІ, 
Сг, їхні сплави і сполуки. Енергетичний 
спектр перехідних металів являє собою 
широку зр-зону, в яку занурена система 
п'яти вузьких а4-зон, що перетинаються; а- 
електрони перехідних металів за своїми 
властивостями займають проміжне 
положення між  локалізованими та 
колективізованими електронами. Енергія 
кулонівського відштовхування а- 
електронів, які містяться поблизу одного 
й того ж вузла кристалічної решітки і 
мають протилежні напрямки  проєкції 
спіна, в перехідних металах більше 
ширини а-зони. Саме це призводить до 
розсування енергетичних зон електронів 
із різними напрямками  спіна та 
виникненню спонтанної намагніченості 

м. кластерних стекол (рос. 
магнетизм кластерньжх стекол; англ. 
тісготадпейзт)  - те саме, що 
мікромагнетизм. 

м. мікрочастинок (рос. магнетизм 
микрочастиц; англ. тісгорагтісіе 
тає?пеїзт)  - магнітні властивості 
молекул, атомів, м атомних ядер і 
суб'ядерних частинок (т. ЗВ. 
елементарних частинок). Маг-нітні 
властивості | елементарних | частинок 
зумовлені наявністю у них спіна, а більш 
складних систем (ядер, атомів, молекул) 
-. особливостями їхньої будови та 
внеском У сумарний магнетизм 
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мікросистеми окремих частинок, що її 
складають. Для елементарних частинок - 
лептонів і адронів - основною магнітною 
характеристикою є спіновий дипольний 


магнітний момент. Див. також 
магнетон, відношення 
магнітомеханічне. 


МАГНЕТИК, -а (рос. магнетик; англ. 
таєпегїіс) - речовина, у якої виявляються 


які-небудь магнітні властивості. 
Розмаїтість типів м. зумовлена 
відмінністю магнітних властивостей 


мікрочастинок, що утворюють речовину, 
особливостями їхніх взаємодій, фазовим 
(у о тому числі агрегатним) станом 
речовини й іншими факторами. М. часто 
класифікують за величиною та знаком 
їхньої магнітної сприйнятливості к 
(речовини | з | к | « | 0 називають 
діамагнетиками, з к ? 0 - парамагнетиками, 
з к 2» 1 - феромагнетиками). Більш 
глибока класифікація м. заснована на 
розгляді їхньої магнітної структури. 

м-ки  актинідні (рос. магнетики 
актинидньте; англ. асіїпоїд парпеїісз) - 
те саме, що магнетики актинбідні. 

м-ки актинбідні Гмагнетики 
актинідні | (рос. магнетики 
актин(о)идньте; англ. асііпоїд таєпеїіс5) 
- кристалічні магнетики (метали, сплави, 
сполуки), а також аморфні магнетики, що 
містять елемент із ряду  актиноїдів 
(актинідів): Ас, ТП, Ра, 0, МР, Ри та ін. 
Магнітний | момент атомів  актиноїдів 
зумовлений частковою незаповненістю 5|- 


оболонки | (див. | також  магнетики 
рідкісноземельні, феромагнетизм). 
м-ки аморфні (рос.  магнетики 


аморфньте; англ. атогріоця таєпегісз) -- 
клас магнітних матеріалів, які поєднують 


певну магнітну з атомну структуру, 
наприклад феромагнітну, з аморфною 
атомною структурою в обмеженому 


інтервалі температур (А.І. Губанов, 1960). 
Типи м. а. феромагнетики (ФМ), спінове 
скло | (СС), о феримагнетики  (ФИМ), 
невпорядковані феромагнетики (НФМ) - 
асперомагнітні, невпорядковані 


МАГН 


МАГН 


М 








феримагнетики (НФИМ) - сперомагнітні. 
М. а. застосовують для створення 
постійних магнітів, систем магнітної 
пам'яті, магнітних екранів та ін. 

м-ки рідкісноземельні (рос. 
магнетики редкоземельньте; англ. гаге- 
еагій штаєпеііс5) - кристалічні й аморфні 
магнетики (метали, сплави, сполуки), що 
містять  рідкісноземельні елементи  - 
лантаноїди. У вужчому розумінні м. р. - 
речовини, що містять рідкісноземельні 
лантаноїдні елементи і мають магнітне 
упорядкування (фероч, фери- й 
антиферомагнетизмом). 


МАГНЕТИТ, -у (рос. магнетит; англ. 
таяпеійе) - мінерал або штучна сполука 
заліза з киснем (Ее Ее.Оз); 
кристалізується ї в з системі оберненої 
шпінелі. 


МАГНЕТОН, -а (рос. магнетон; англ. 


тарпеїоп)  - одиниця вимірювання 
магнітного моменту, яку використовують 
при швивченні магнітних властивостей 


атомів і атомних ядер. У системах атомної 
фізики, де істотну роль відіграють 
електрони, одиницею вимірювання 
магнітного моменту системи є м. Бора: 

ув 2 е/(дті) - 9,274078-1074 Дж/Тл, 
де т, - маса електрона. У ядерній фізиці 
використовується ядерний м.: 

Изд 7 ЄП/(2тр) є 5,050824:1077 Дж/Тл, 
де т, - маса протона. 

м. Бора (рос. магнетон Бора; англ. 
Воїг тарпеїоп) - див. магнетбн. 

м. ядерний (рос. магнетон ядернькй; 
англ. писіеаг пзаєпеїоп, У/еі55 птаєпеїоп) 
- одиниця вимірювання магнітних 
моментів атомних ядер, яка дорівнює 
магнітному моменту, що створюється 
орбітальним рухом частинки із зарядом е 
і масою т, протона. Див. також 
магнетбн. 


МАГНЕТРОН, -а (рос. магнетрон; 
англ. таєпеїгоп) - електровакуумний 
генератор електромагнітних коливань 
НВЧ, заснований на взаємодії електронів, 
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які рухаються в магнітному полі, зі 
збуджуваними ними електромагнітними 
полями. Основою конструкції м. є 
коаксіальний циліндричний діод (із 
внутрішнім електродом - катодом в 
однорідному  магнітостатичному полі, 
напрямленому вздовж його осі. Емітовані 
катодом електрони здійснюють 
дрейфовий рух поперек схрещених 
статичних електричного та магнітного 
полів, утворюючи замкнутий струм 
навколо катода. Анод багаторезонаторного 
м. - масивний порожнистий циліндр, у 
внутрішній частині якого вирізані об'ємні 
резонатори із щілинами, що виходять на 


поверхню. 
м.  трохбідний (рос.  магнетрон 
трохоидальньй; англ. шосроїідаї 


тарпеїгоп) - те саме, що трохотрбн. 

м. трохоїдальний (рос. магнетрон 
трохоидальньй; англ. осроідаї 
тарпеїгоп) - те саме, що трохотрбн. 


МАГНІЙ, -ю (рос. магний; англ. 
таєпезішт; лат. Маєвпезіцт), Ме - 
хімічний елемент П групи періодичної 
системи елементів; атомний номер 12, 
атомна маса  24,305. Природний м. 
містить 3 стабільних ізотопи: "Ме 
(78,99 956), Ме (10,00 96) і 79Ме (11,01 956). 
Електронна конфігурація зовнішньої 
оболонки 35. У вільному вигляді - 
сріблясто-білий метал, має гексагональну 
щільноупаковану кристалічну структуру 


з параметрами а «- 0,3202 нм і 
с - 0,5299 нм. 
МАГНІКО (рос. магнико; англ. 


таєпісо) - висококоерцитивний сплав для 
постійних магнітів. Сполука: Со - 24 96 
(вагових), Мі - 14 96, А - 8 96, би - 3 90, 
інше Ке; коерцитивна сила Н. - 575 Е; 
залишкова індукція В, 12500 Гбс; 
максимальна магнітна енергія (ВН)пах - 
5,0:109 Гс-Е. 


МАГНІТ, -а 
тарпет). 


(рос. 


магнит; англ. 


МАГН 








м. еталбнний (рос. зталонньктй; англ. 
геїегепсе птарпеї) - висококоерцитивний 
магніт зі стабілізованою залишковою 
намагніченістю, який застосовується для 


градуювання або поточної перевірки 
чутливості магнітометрів (як робочий 
еталон | магнітного | моменту) або 
балістичних гальванометрів. 

м. постійний (рос. магнит 
постоянньтй; англ. регтапепі парпеї) - 
виріб із магнітнотвердого матеріалу, 


автономне джерело сталого магнітного 
поля. У найпростіших випадках м. п. 
являє собою тіло (що має форму підкови, 
стержня, шайби і т. д.), яке пройшло 
відповідну | термічну | обробку та 
попередньо намагнічене до насичення. 
Основні магнітні властивості, що 
характеризують якість м. п., можуть бути 
представлені розмагнічувальною 
частиною петлі гістерезису (див. також 
гістерезис магнітний) 

м-ти  надпровідні (рос. магнитьт 
сверхпроводящие; англ. зарегсопдискіпе 
тарпеї5, з5ирегсопдисіїує тарпеїз) - 
соленоїди та електромагніти з феритним 
магнітопроводом (ярмом), обмотка яких 
виготовлена з надпровідного матеріалу та 
поміщена в кріостат, що підтримується 
нижче температури переходу проводів 
навитки у надпровідний стан. 

м-ти оксидні (рос. магнитьт 
оксидньв; англ. ПВієр-соегсіуйу  охіде 
таєпеї5) - постійні магніти, виготовлені 
з висококоерцитивних окисів металів та 
їхніх сплавів. Матеріалом для оксидних 
магнітів слугують  барієві, стронцієві, 
свинцеві та залізо-кобальтові ферити, а 
також порошки магнетиту і гама-окису 
заліза. 


м-ти порошкові (рос. магнитьт 
порошковьме; англ. ром'Фег тарпеїз) - 
постійні магніти, виготовлені з 


магнітнотвердих тонких порошків. 


МАГНІТОГІДРОДИНАМІКА, МГД 
Ігідродинаміка магнітна| (рос. магнито- 
гидродинамика, МГД, гидродинамика 
магнитная; англ. 
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тає?пеїопудгодупатіся, мно, 
таєпеїоЙицідтесрапіся, пудготарпегіся, 
таєпеїойцій дупатіс5) - наука про рух 
електропровідних газів і рідин у взаємодії 
з магнітним полем. М. була сформу- 
льована як окрема наука в 40-х р. 20 ст. 
Х.Альфвеном, який показав велике 
значення м. для астрофізики і передбачив 
теоретично новий вид хвиль, характерних 
для добре провідного середовища, що 
перебуває в магнітному полі, т. зв. МГД- 
хвилі (альфвенівські хвилі). 


МАГНІТОГРАФ, -а (рос. магнито- 
граф; англ. пттаєпеїоргарі) - прилад для 
неперервного запису варіацій магнітного 
поля Землі (див. | також варіації 
магнітні). 


МАГНІТОДІЕЛЕКТРИКИ, -ів, мн. 
(рос. магнитодизлектрики; англ. 
таєпеїодіеіесігіся, паєпегіс іпз5ціаїогзя, 
таєпеїодієеіесігіс  таегіаї) - штучні 
неоднорідні феромагнетики, що 
складаються з феромагнітних частинок, 
зв'язаних | у | єдиний конгломерат 
діелектриком, який утворює його 
неперервну діелектричну фазу. М. 
можуть бути як магнітном'якими, так і 
магнітнотвердими. 


МАГНІТОМЕТР,  -а 
вимірювач магнітної 
магнитометр, 


Ігауссметр, 
індукції! (рос. 
гауссметр, измеритель 
магнитной индукции; англ. 
тає?пеїотетїег,  ппаєпеііс(-Пеїд)  плекег, 
таєпеїїс Фегесіог, вацязтеїег) - прилад 
для вимірювання модуля повного вектора 
магнітної індукції або його складових. 
Найпоширенішою є класифікація м. за 
фізичним явищем, використовуваним у 
вимірювальних перетворювачах (ВП) 
прилада. Індукційні м. засновані на 
використанні явища електромагнітної 
індукції; у м. цього типу ВП здійснює 
зв'язок між індукцією магнітного поля й 
індукованою в контурі прилада 
електрорушійною силою. Квантові м. 
засновані на квантових ефектах і явищах, 








МАГН МАГН М М МАГН 
що виникають при взаємодії МАГНІТООПТИКА (рос. 
мікрочастинок із магнітним полем: магнитооптика; англ. таєпеїооріїсзя) - 
ядерному магнітному резонансі, розділ оптики, що вивчає явища, ЯКІ 


електронному парамагнітному резонансі, 
ефекті Зеємана, ефекті Джозефсона (див. 
також магнітбметр квантовий, сквід). 
Магнітооптичні м. засновані на міні 
оптичних властивостей речовини під дією 
магнітного поля (ефект Фарадея, ефект 
Ханле та ін.).  Гальваномагнітні м. 
засновані на одночасному впливі на 
напівпровідник електричних і магнітних 
полів. 

м. квантовий  |тесламетрі| 
магнитометр  квантовьгй,  тесламетр; 
англ. аготіс-іуре тарпеїотеїег, 
1езіатеїег) - прилад для вимірювання 
слабких магнітних полів, заснований на 
визначенні частоти квантового переходу 
парамагнітних | частинок з одного 
зеєманівського підрівня на іншій. Різниця 
енергій між зеєманівськими підрівнями 
пропорційна напруженості магнітного 
поля Н (див. також ефект Зеємана). У 
найпоширенішому м. к. частота переходу 
між вибраними підрівнями визначається 
за резонансним поглинанням 
електромагнітного випромінювання. 


(рос. 


МАГНІТООПІР, -ору (рос. 
магнитосопротивлениєе; англ. 
таєпеїогезізіапсе) - зміна питомого 
опору р провідника (металу, напівметалу, 
напівпровідника) у зовнішньому 
магнітному полі | Н. Кількісно м. 


характеризується скалярною величиною 
Др/р. М. - парне гальваномагнітне явище. 
Класичний м. зумовлений викривленням 
траєкторій носіїв заряду (для 
визначеності, електронів провідності) під 
дією маг-нітного поля. При Н 2 Не - 
Гтс/(еп)ЇїкКТ, коли відстань між рівнями 
Ландау в магнітному полі стає більшою, 
ніж теплове розмиття КТ рівнів, на м. 


істотно | впливає квантування руху 
електронів (див. також явища 
гальваномагнітні). 
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виникають у результаті взаємодії 
оптичного випромінювання з речовиною, 
що перебуває в з магнітному полі. 
Наявність магнітного поля не тільки 
змінює дисперсійні криві коефіцієнта 
поглинання та показника заламу, але й 
призводить до появи або зміни оптичної 
анізотропії середовища. Більшість 
магнітооптичних ефектів є прямим або 
непрямим наслідком розщеплення рівнів 
енергії системи (зняття виродження) у 


зовнішньому магнітному полі. 
Безпосередньо це розщеплення 
виявляється | у ефекті  Зеємана  - 
розщепленні в магнітному полі 
спектральних ліній оптичних переходів. 
Усі інші  магнітооптичні 4 ефекти є 
наслідком ефекту Зеємана та пов'язані з 
особливостями поляризації / оптичних 
переходів і з закономірностями 


поширення світла в середовищі, що має 
дисперсію. 


МАГНІТОПРОВІД, (рос. 
магнитопровод; англ. та?пеїіс 
сопдисіог, ігоп сігсиії, соге ріскир, соге) 
- пристрій зі збільшеною магнітною 
провідністю, призначення якого 
підсилювати потік магнітної індукції в 
тих ділянках магнітного кола, де це 
вигідно. М. - невід'ємна складова частина 
електричних машин, трансформаторів, 
електромагнітів, реле, 
електровимірювальних приладів. 


-ода 


МАГНІТОРОЗВІДКА Грозвідка 
магнітна! (рос. магниторазведка, 
разведка  магнитная; англ. тарпеїіс 
ргоз5ресіїпє,  піаєбпефіся)  - вивчення 
структури земної кори та пошуки 
корисних копалин на підставі 
дослідження особливостей магнітного 
поля Землі. 

МАГНІТОСТРИКЦІЯ (рос. 
магнитострикция; англ. 


МАЗЕ 








тарпеїозігісійоп; від лат. 5ігісіїо - 
стиснення, натягування), зміна форми та 
розмірів тіла при його намагніченні; 
відкрита | в з залізі | Дж.П.  Джоулем 
І).Р. Хоціе, 1842). Явище м. притаманне 
всім речовинам, як сильномагнітним феро- 
і фери- і антимагнетикам (ЛІ/Ї г. 107? - 10" 
2), так і діа- та парамагнетикам (ЛІ/Ї 2. 107 -- 
109), оскільки відображає взаємозв'язок 
підсистем атомних магнітних моментів і 
кристалічної решітки. 

м. об'ємна (рос. магнитострикция 
обьемная; англ. усїите таєпетобігісііоп) 
- див. магнітострикція. 

м. самочинна (рос. магнитострикция 


самопроизвольная; англ. зропіапеоця 
таєпеїозігісіоп) - зміна розмірів і 
форми феро-, фери- та 
антиферимагнетиків при охолодженні 


нижче температури магнітного фазового 
переходу. 


МАГНІТОСФЕРА (рос. 
магнитосфера; англ. таєпеїозріеге). 

м. Землі (рос. магнитосфера Земли; 
англ. Багії таєпеїоврреге) - область 
навколоземного простору, яку займає 
геомагнітне поле; у першому наближенні 
порожнина в потоці сонячного вітру 
(СВ). Зовнішньою межею м. 3. є 
магнітопауза, що відокремлює 
геомагнітне поле від СВ, який обтікає 
Землю. У внутрішній частині м. 3. на 


відстані до ЗВ (ВК - радіус Землі) 
геомагнітне | поле близьке до поля 
геомагнітного диполя. У зовнішній 
частині м. 3. на денній стороні 


геомагнітне поле стиснуте СВ (о 10 В), 


на нічній стороні утворюється 
геомагнітний хвіст діаметром 
- 40 В, довжиною 103 В. 

м. планет (рос.  магнитосфера 


планет; англ. ріапеї таєпеїозрПеге). При 
обтіканні планет сонячним вітром (СВ) 
можуть виникати магнітосфери різних 
типів (залежно від природи перешкоди, 
створюваної планетою для СВ). 
Розрізняють власну магнітосферу (Земля, 
Меркурій, Юпітер, Сатурн, Уран); 
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наведену, або індуковану магнітосферу 
(Венера, комети); комбіновану 
магнітосферу (можливо, Марс). 


МАГНІТОФЛЕКС, -у (рос. 
магнитофлекс; англ. таєпеїоПех) - те 
саме, що магнафлюкс. 


МАГНІТОХІМІЯ (рос. 
магнитохимия; англ. таРпеїоспетізіту) 
- розділ фізичної хімії, що вивчає 
взаємозв'язок між магнітними та хімічними 
властивостями речовин. Сучасний аналіз 
взаємозв'язку | хімічних і магнітних 
властивостей молекул і | кристалів 
заснований на сукупному використанні 
досягнень теорії магнетизму та 
розрахункових квантовохімічних методів. 
Сильний взаємний вплив хімічного зв'язку 
та магнітних взаємодій зумовлений їхньою 
протилежною тенденцією до колективізації 
або локалізації електронних станів. 


МАГНОН, -а (рос. магнон; англ. 
тає?поп) - квазічастинка, що відповідає 
кванту спінових хвиль У 
магнітновпорядкованих системах. М. 
стосовно спінових коливань відіграє ту ж 
роль, що й фонон щодо коливань 
кристалічної решітки. Час життя м. 
визначається загасанням спінових хвиль. 
М. є бозонами. М. називають також 
кванти специфічних спінових хвиль у 
Фермі-рідині (див. також звук 
нульовий). Розрізняють акустичні й 
оптичні (за аналогією з фононами). 


МАЗЕР, -а Гпідсилювач квантовий | 
(рос. мазер, усилитель квантовь(й; англ. 
таз5ег, цшапішт  агпріййег; Мабег -- 
абревіатура | від | англійських слів: 
"Місгоуаме  Атіріїсайоп Бу 5(іпиіаїед 


Етіззіоп ої КВадіайоп" - підсилення 
мікрохвиль (НВЧ) за | допомогою 
індукованого випромінювання) - 
підсилювач електромагнітних хвиль НВЧ 
діапазону, заснований на явищі 
вимушеного висилання 
електромагнітного випромінювання 
збудженими | квантовими системами 








МАЗЕ М МАНІ 
(атомами, молекулами, йонами). (високомолекулярної сполуки), утворена 
Підсилення зумовлене тим, що при однією, декількома | або багатьма 
вимушеному випусканні частота, фаза, полімерними ланцюгами -- лінійними, 
поляризація і напрямок поширення у розгалуженими або кільцевими 


випроміненої та вимушувальної хвиль є 


однаковими. Для підсилення 
електромагнітних коливань 
використовується | зміна внутрішньої 
енергії частинок при квантових 


переходах із збудженого стану до стану з 
меншою енергією. Такими частинками є 
парамагнітні йони, що ізоморфно входять 
у вигляді невеликої домішки (соті 
частки 96) | у | кристалічну | решітку 
діелектричного кристала. Більшість м. 
працює в сантиметровому діапазоні. 

м. на циклотронному резонансі (рос. 
мазер на циклотронном резонансе; англ. 
сусіоїгоп(-гебопапсе)  та5ег) - НВЧ 
генератор (підсилювач), | у якому 
використовується вимушене 
випромінювання пучка електронів, що 
рухаються по гвинтових траєкторіях в 
однорідному магнітному полі (або 
трохоїдними траєкторіями у схрещених 
електричному та магнітному полях). 


МАЙОРОН, -а (рос. майорон; англ. 
таіогоп), Мо - гіпотетично нейтральна, 
псевдоскалярна (зі спіном 0 і від'ємною 
внутрішньою  парністю) частинка з 
нульовою масою, яка взаємодіє переважно 
з нейтрино майоранівського типу. М. - 
голдстоунівський бозон, що виникає при 


спонтанному порушенні симетрії 
лептонного числа. 

МАКРОЗЙОМКА 
Імакрофотозйбмка!| (рос. 
макро(фото)сьвмка; англ. 


тасгосгарпу) - фото- або кінозйомка 
дрібних предметів або їхніх елементів у 
великих масштабах без мікроскопа за 
допомогою звичайних або спеціальних 
фотографічних об'єктивів. 


МАКРОМОЛЕКУЛА (рос. 
макромолекула; англ. тасгоптоїесціве; 
від грец. рнакрос - довгий, високий, 
далекий і молекула) - молекула полімеру 
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(Г. Штаудінгер ІН. 5іацдіпеегі, 1922; див. 
також полімери). 


МАКРОФОТОЗЙОМКА (рос. 
макрофотосьбмка; англ. тасгоргарру) - 
те саме, що макрозйбмка. 


МАКСВЕЛЛ, -а, Мкс (рос. 
Максвелл, Мкс; англ. Маху/еї, Мх) - 
одиниця магнітного потоку в системі 
одиниць | СГС. Названа | на | честь 
Дж.К. Максвелла |).С. МахмеЩ. 1 Мкс а 
10? Вб (див. також Вебер). 


МАКСИМОН, -а (рос. максимон; 
англ. тахітоп) - назва гіпотетичної 
частинки максимально великої маси в 
спектрі о мас елементарних частинок 
(М.А. Марков, 1965). Припускається, що 
спектр елементарних частинок 
обмежується зверху | масою певного 
значення. Наявність стабільних м. могла 
б вирішити  астрофізичну проблему 
прихованої маси. 


МАНГАН,  -у (марганець) (рос. 
марганец; англ. тапрапе5е), Мп -- 
хімічний елемент побічної підгрупи УП 
групи періодичної системи елементів, ат. 
номер 25, ат. маса 54,9380. Природний 


стабільний ізотоп Мп, конфігурація 
зовнішніх електронних оболонок 
Зе"р'д'45). Вільний м. - сріблясто-білий 


крихкий метал. М. входить до складу всіх 


чавунів і | сталей, багатьох бронз, 
манганіну. Мпзі, Мп5і - 
високотемпературні | напівпровідникові 
матеріали. 


МАНГАНІН, -у (рос. манганин; англ. 
тапрапіп) - мідно-мангановий сплав на 
основі Си (див. також сплави). 


МАНІПУЛЯТОР, -а (рос. 
манипулятор; англ. тапіршаїог 








МАНО М МАНО 

(ппеспапі5т), розіїіопег, агт, рБапііпео на йонізації газу радіоактивним 

деуісе,  Бапдег) - пристрій | для випромінюванням (зазвичай а- 

виконання робіт у недоступних зонах із частинками). 

високим рівнем ядерного м. Кинудсена (рос. Кнудсена; англ. 

випромінювання. Кпифз5еп  ба(ц)єє) - те саме, що 

манометр радіометричний. 

МАНШУЛЯЦІЯ (рос. манипуляция; м. опору (рос. манометр 


англ. тапіршабйоп) - зміна якого-небудь 
параметра електричних коливань високої 
частоти, яка застосовується для передачі 
сигналів. На відміну від модуляції 
коливань, при маніпуляції не 
передбачається повільність зміни 
параметрів коливального процесу 
порівняно з самим процесом. 


МАНОМЕТР, -а (рос. манометр; 
англ. тапотетег, ра(и)яе, ргез5иге теїег, 
ргезбиге ва(ц)єе, ргеззиге іпаісаїог) 
прилад для вимірювання тиску рідин, 
газів та пари. 

м. електророзрядний (рос. манометр 
злектроразрядньй; англ. еїесігіс- 
дієсбагєе ва(ц)ре) - вакуумметр, дія 
якого заснована на залежності від тиску 
струму жеврійного розряду, що виникає в 
магнітному полі при низьких 
температурах (див. також манометр 
електророзрядний магнітний). 

м.  електророзрядний магнітний 
Іманбметр Пеннінга| (рос. манометр 
злектроразрядньтшй магнитньй, 
манометр  Пеннинга; англ. тарпегіс 
еіесігіс-дізсрагяе ва(и)єе, Реппіпє 
ва(ц)ре) -  вакуумметр, дія якого 
базується на залежності від тиску струму 
жеврійного розряду, що виникає в 
магнітному полі при низьких тисках 
(Ф. Пеннінг ГЕ. Реппіпе|, 1937). 

м. іонізаційний радіоактивний (м. 
йонізаційний радіоактивний) Гальфа- 
трон| (рос. манометр ионизационньтй 
радисактивньй,  альфатрон; англ. 
гадіоасіїуе іоп(ігайоп) ра(ц)ре, 
гадіоасіїуе іопігайіоп ргез5иге єа(и)єе, 
гадіоасіїуе | іопігайоп-ра(ц)єе | ше, 
аїррбаїгоп) прилад для вимірювання 
тиску розрідженого газу, який базується 
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сопротивления; англ. Рігапі ва(и)єє) - те 
саме, що манбметр Пірані. 

м. | Пеннінга | (рос. манометр 
Пеннинга; англ. Реппіпр ва(и)ве) - те 
саме, що манбметр електророзрядний 
магнітний. 

м. п'єзоелектричний (рос. манометр 
пьезозлектрический; англ. ріегоеіесігіс 
ргеззиге  ба(ц)?е)  - прилад для 
вимірювання тиску, який базується на 
явищі п'єзоелектрики. Тиск газу, в який 
поміщено пластинку п'єзокварцу (певним 
чином вирізану з кристала), викликає її 
стиснення і внаслідок цього появу на Її 
межах електричного заряду, величина 
якого пропорційна тиску і може бути 
виміряна. 

м. Пірані Гманбметр бпору!| (рос. 
манометр Пирани, манометр 
сопротивления; англ. Рігапі ра(и)ре) 
вакуумметр, основний елемент якого -- 
металева нитка з великим температурним 
коефіцієнтом опору, яка нагрівається. 


м. радіометричний Іманбметр 
термомолекулярний радіометричний, 
манбметр Кинудсена| (рос. манометр 
(термомолекулярньти) 
радиометрический, манометр 
Кнудсена; англ. кгафіотеїег  ргез5иге 


ра(ц)яе, Кпидз5еп єа(ц)єе) - прилад для 
вимірювання тиску розріджених газів, дія 
якого грунтується на радіометричному 


ефекті. 

м. теплоелектричний (рос. манометр 
теплозлектрический; англ. 
Шегтоєеїесігіс ра(п)єє) - прилад для 
вимірювання тиску, заснований на 


залежності теплопровідності розріджених 
газів від тиску. Основною частиною м. т. 


є | нитка, | по якій | пропускають 
калібрований електричний струм. При 
зміні тиску навколишнього газу 


МАНГ 


МАСА 








змінюється тепловідведення від нитки, і 
її температура змінюється. Температуру 
зазвичай вимірюють або термопарою, або 
за зміною опору нитки. У манометрах 
сталої температури мірою вимірюваного 
тиску є величина сили струму (або 
потужності), яка потрібна для 
підтримання сталої температури. 

м. термомолекулярний 
радіометричний (рос. манометр 
термомолекулярньтй 
радиометрический; англ.  гадіотеег 
ргеззиге ва(и)єе) - те саме, що манбметр 
радіометричний. 


МАРГАНЕЦЬ, -нцю (рос. марганец; 
англ. тапрапезе), Мп - див. манган. 


МАРЕОГРАФ, -а (рос. мареограф; 
англ. | тагеоргарії,  штагієгарп)  - 
самописний прилад для запису коливань 
рівня моря. За своєю конструкцією 
аналогічний лімніграфу. 


МАРС, -а (рос. Марс; англ. Маг5) - 
четверта по порядку від Сонця велика 
планета | сонячної /| системи. Середня 
відстань від Сонця 1,524 а. (227,9 млн. 
км). Період обертання М. навколо Сонця 
686,98 доби, середня швидкість руху на 
орбіті - 24,13 км/с, екваторіальний радіус - 
3394 км, полярний - 3376, км, період 
обертання М. навколо своєї осі - 24 год 37 
хв 22,58 с. Маса М. 6,44-10З кг (0,108 
земної); порівн. густина 3950 кг/м); 
прискорення вільного падіння на екваторі 
3,76 м/с; порівняна ефективна температура 
поверхні 216 К. М. має два супутники: 
Фобос (від грец. фоРос - страх), Деймос 
(від грец. бєїнос - жах). 


МАСА (рос. масса; англ. таз5) - 
фундаментальна фізична величина, що 
визначає інерційні та гравітаційні 
властивості тіл - від макроскопічних 
об'єктів до атомів і елементарних 
частинок | - | у  нерелятивістському 
наближенні, коли їхні | швидкості 
нехтовно малі в порівнянні зі швидкістю 
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світла с. У цьому наближенні м. тіла 
слугує мірою речовини, що міститься в 
тілі, і мають місце закони збереження й 
адитивності м. 3 погляду теорії 
відносності, м. т тіла характеризує його 
енергію спокою, відповідно до 
співвідношення Ейнштейна: Ер - тес? М. 
ізольованої системи тіл не дорівнює сумі 
м. цих тіл. 

м. атомна |вага атомна! (рос. масса 
атомная, вес атомньюшй; англ. акотіс 
таз55, аїотіс угеігрі) - відносне значення 
маси атома, | виражена | в | атомних 
одиницях маси (а. о. м.). М. а. була взята 


Д.І. Менделєєвим за основну 
характеристику елементу при відкритті 
ним періодичної системи елементів. 


Природні хімічні елементи складаються 
із суміші ізотопів, тому за м. а. елементу 
приймають середнє значення мас його 
ізотопів з урахуванням їхнього 
процентного вмісту. М. а. менша за суму 
мас частинок, що входять до складу 
атома, на дефект мас. Найточніший метод 
визначення м. а. - мас-спектроскопічний 
(див. також мас-спектроскопія). 

м. важка (рос. масса тяжблая; англ. 
єгауіїаїіпр шаз5) - те саме, що маса 
гравітаційна. 

м. гравітаційна Їмаса важка, маса 
тяжіння| (рос. масса гравитационная, 
масса тяжблая, масса тяготеющая; англ. 
ргауікайопа піа55) - фізична величина, 


що характеризує властивості тіла як 
джерела | поля | тяжіння; чисельно 
дорівнює інертній масі. Див. також 
маса. 

м. ефективна (рос. масса 


зффективная; англ. еНесіїуе тіа55) - одна 
з основних характеристик квазічастинок, 
яка визначає характер руху зарядженої 
квазічастинки в кристалі за наявності 
зовнішнього поля. 

м.  затравкова | в | квантовій 
теорії поля (рос. масса затравочная 
в квантовой теориий поля; англ. 
Ьаге  та55 іп  дицапіцт  Гіеїі4 
гБеогу) - параметр, який характеризує 
зв'язок між імпульсом і швидкістю 


МАСА 


МАСК 








частинки без врахування її самодії. У 
фізичних процесах м. 3. з'являється 
тільки в сумі з добавками, зумовленими 
взаємодією з власним полем, а також 
поляризацією вакууму. Ця сума утворює 
фізичну (спостережувану) масу частинки. 

м. зведена (рос. маєса приведенная; 
англ. едиіуаїепі піа55, ебвесіїуе Фупатіс 
таз5) - умовна характеристика розподілу 
мас у рухомій механічній або змішаній 
(наприклад, електромеханічній) системі, 
яка залежить від фізичних параметрів 
системи (мас, моментів інерції, 
індуктивності та ін.) і від закону її руху. 

м. інертна (рос. масса инертная; 
англ. іпегціаї| піаз55) - фізична величина, 
що характеризує динамічні властивості 
тіла. М. і. входить до другого закону 
Ньютона (і, таким чином, є мірою інерції 
тіла). Дорівнює гравітаційній масі. 

м. критична (рос. масса 
критическая; англ. сгійса! пта55) - 
мінімальна кількість ядерного палива зі 
вмістом нуклідів, які діляться (230, 290, 
зри, 'СД, при якій можливе здійснення 
ядерної ланцюгової реакції ділення (див. 
також ділення ядерне, реактор 
ядерний, вибух ядерний). М. к. залежить 
від розмірів і форми системи і росте 
пропорційно квадратові (або кубові) її 
лінійних розмірів. 


м. | молекулярна | (рос.  маєса 
молекулярная; англ. тпоіесціаг у/еірНь, 
тоіа! 0 угі?рі, шоїіаг  у/геі?рі,  бгат- 
тоїесціаг  угієні) - значення маси 


молекули, виражене в атомних одиницях 
маси. Практично м. м. дорівнює сумі мас 
атомів, що входять до її складу (див. 
також маса атомна). 


м. планківська | (рос.  масса 
планковская; англ. Ріапсік  тіа55) - 
величина з розмірністю маси, яка 
виражається через фундаментальні 


фізичні константи - швидкість світла с, 
гравітаційну сталу С і сталу Планка й: трі 
з (йс/ С)? а2,2:107 г. 

м. приєднана (рос. масса 
присоединбнная; англ. афйдед  та55, 
аррагепі пта55, уїгіша піа55) - фіктивна 
маса | (або | момент інерції), | що 
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приєднується до маси (або моменту 
інерції) тіла, яке рухається в рідині, для 
кількісної характеристики інерції рідкого 
середовища, що це тіло оточує. 

м. спбкою частинки (рос. масса 
покоя частиць; англ. ке5і та55 ОЇ 
рагіїсіе) - маса частинки в системі 
відліку, у якій вона перебуває в стані 
спокою; одна з основних характеристик 
елементарної частинки, як правило, Її 
називають просто масою; див. також 
тебрія відносності. 

м. тяжіння (рос. масса тяготеющая; 
англ. ргаунаїйпе та55) - те саме, що маса 


гравітаційна. 

маси елементарних частинок 
(методи вимірювання) (рос. 
массь: злементарньжх  частиц  м-ьі 
(методь измерения); англ. 


еїетепіагу рагіїсіє5 піаз55е5 | теїо45 
ої теазигетепі)|). Прямих методів 
вимірювання маси елементарних частинок 
немає, для цієї мети застосовують непрямі 
методи. Наприклад, для електронів 
вимірювалося відношення заряду до маси, 
а точне вимірювання 0 заряду було 
проведене в інших дослідах. Визначення 
мас частинок високої енергії зазвичай 


проводиться за їхніми швидкістю, 
імпульсом, кінетичною або повною 
енергіями. 

маси небесних тіл (методи 


визначення) (рос. массь небесньтх 
тел (методь определения); англ. 
сеіезніа| Боду таз5е5 | теїбодз ої 
деїгегтіпагіопі). В основі 
визначення | м.н. т. лежить закон 
Всесвітнього тяжіння. В астрономії часто 
(але не завжди) можна знехтувати 
розмірами небесних тіл порівняно з 
відстанями між ними та відмінністю 
їхньої форми від точної сфери, тобто 
уподібнити небесні тіла точковим масам. 
Маса Землі Мз - 9КзС, де 4 - 
прискорення вільного падіння, Вз - 
радіус Землі, С - гравітаційна стала. 

маси | пластичні (рос. | маєсьт 
пластическиєе; англ. ріазіїс піа55е5) - див. 
пластики. 


МАСТ 


МАТЕ 








МАСКУВАННЯ (рос. маскировка; 
англ. тазКкіпе). 

м. звуку (рос. маскировка звука; 
англ. 50цпд птаз5кіпр) - явище, яке 
полягає в погіршенні чутності одного 
звуку (сигналу) в присутності інших 
звуків (перешкод). Розрізняють 
одночасне, пряме, послідовне та зворотне 
м. 3. 


МАСТИЛОВІДБИВАЧ, -а 
Гмастиловідбійник| (рос. 
маслоотражатель, маслоотбойник; англ. 
оїї БабПе) - пристрій для запобігання 
міграції пари мастила з мастильного 
пароструменевого насоса у відгнічуваний 
простір. 


МАСТИЛОВІДБІЙНИК,  -а (рос. 
маслоотбойник; англ. сії Бабе) - те 
саме, що мастиловідбивач. 


МАСШТАБ, -у (рос. масштаб; англ. 


з5саїе). 
м. оптичного 0 зображення (рос. 
масштаб  оптического  изображения; 


англ. оріїса| ітаєе з5саїе) - відношення 
лінійного розміру оптичного зображення 
до лінійного розміру предмета. Слугує 
характеристикою  проєкційних систем 
(див. також збільшення оптичне). 


МАТЕРІАЛ, -у (рос. материал; англ. 
паїегіаї, | 5иіБзгапсе,  гпаїіег, 5 ші, 
тедфіит; (тканина) таїтегіаі, Кабгіс). 

м. електроізоляційний (рос. 
злектроизоляционньшй; англ.  еіесігіс 
іпзиїайпє  пакегіаї) - речовина, що 
застосовується для ізоляції 
струмопровідних частин, які перебувають 
під різними електричними потенціалами. 
Порівняно з провідниковими матеріалами, 
е. ом. має дуже великий питомий 
електричний опір » 10? - 1029 Ом'см. 

м. кераміко-металевий (рос. 
материал керамико-металлический; 
англ. сегатіс тетїа!, охіде-теїа! патегіаї) 
- те саме, що металокераміка. 
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м. композиційний (рос. материал 


композиционньтй; англ.  сопіро(5іїе), 
сотрозіїє таїегіа|) - матеріал, який 
являють собою гетерогенну, 


термодинамічно нерівноважну систему, 
складену з двох або більше компонентів, 
які відрізняються за хімічним складом, 
фізико-механічними | властивостями і 
розділені в матеріалі чітко вираженою 
межею. 

м. магнітний (рос. материал 
магнитньгй; англ. таєпеїс таїегіаі, 
таєпеїйс зибягапсе) - речовина, що має 
при температурах нижче температури 
магнітного упорядкування  самочинну 
намагніченість, зумовлену паралельною 
орієнтацією атомних магнітних моментів 
(феромагнетики при температурі нижче 
точки Кюрі Те) або антипаралельною 
орієнтацією | різних за | величиною 
сумарних моментів магнітних підрешіток 
(феримагнетики при температурах нижче 


точки | Неєля | Ту). Вид магнітного 
упорядкування і значення Тс і Ту 
визначаються | знаком | і | величиною 
обмінного | інтеграла | (див. | також 
взаємодія обмінна). 

м.  магнітножорсткий  (|матеріал 
магнітнотвердий | (рос. | материал 
магнитножесткий, материал 
магнитнотвердьій; англ. тарпекісаПу 
бага таїегіа|, рієп-соегсіуїу таїегіаі, 
геїепійуе  птіаїегіаї) -  феромагнітний 


матеріал, який має високу коерцитивну 
силу Н, 7 109 - 109 А/м. М. м. з Н. » 107- 
109 А/м застосовується для постійних 
магнітів, із Н, »- 1093 104 А/м для 
гістерезисних двигунів і магнітного 
запису. М. м. характеризується кривою 
розмагнічення, що визначає значення Н. і 
залишкової індукції В, і максимальним 
значенням добутку (ВН)шк для кривої 
розмагнічення | (т. зв. енергетичним 
добутком). 

м. магнітном'який (рос. материал 
магнитномягкий; англ. пзарпекісаПу з5о0її 
таїегіаї, 50йї-ппаєпеїіс таїегіа), Іом/- 
соегсійуну таїегіаі, попгеіепійїуєе 
таїегіаї) - магнітний матеріал, головним 


МАТЕ 


МАТЕ 








чином феро- або феримагнетик, що має 
малу коерцитивну силу (умовно Н. « 800 
А/м). Поряд із коерцитивною силою, 
мірою магнітної м'якості може слугувати 
також величина статичної магнітної 
проникності -- початкової (2 10? - 10?) та 
максимальної (» 103 - 109). У змінних 
полях при частотах менше 107 - 109 Гц як 
м. м. застосовуються переважно металеві 
сплави, при вищих частотах - тонкі 
магнітні плівки, магнітні діелектрики та 
ферити. 

м. магнітнотвердий (рос. материал 
магнитнотвердьтшй; англ. таєпекісаПу 
бага таїтегіаї, Бієр-соегсіуйу плагегіаі, 
геїепіїуе тагегіаї) - те саме, що матеріал 
магнітножорсткий. 

м. магнітострикційний (рос. 
материал магнитострикционнь(й; англ. 
таєпеїозігісіїує таїегіа!) - 
феромагнітний метал (див. також 
феромагнетик, і феримагнітні ферити, що 
мають добре виражені магнітострикційні 


властивості (див. також 
магнітострикція); 0 застосовується | для 
виготовлення магнітострикційних 
перетворювачів. Існують металеві та 


феритні м. м. 

м. металокерамічний (рос. материал 
металлокерамический; англ. охіде-теїаї 
таїегіаї) - те саме, що металокераміка. 

м. напівпровідникбвий (рос. 
материал  полупроводниковьгшй; англ. 
зетісопдисіпеє паїегіаї) речовина З 
чітко вираженими властивостями 
напівпровідників у широкому інтервалі 
температур, включаючи кімнатну (Т 7 
300 К). 

м. п'єзоелектричний (рос. материал 
пьезозлектрический; англ. ріегтоеіесігіс 
таїегіаї) | - | речовина (діелектрик, 
напівпровідник), яка має добре виражені 
п'єзоелектричні властивості (див. також 
п'єзоелектрики). 

м. сегнетоелектричний (рос. 
материал сегнетозлектрический; англ. 
Теггоеіесігіс паїегіаї) те саме, що 
сегнетоелектрик. 
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м. склокристалічний (рос. материал 
стеклокристаллический; англ. 
сгузгтаЙйпе віазз, мітгосгузтайпе таїегіаї) 
- монолітний матеріал, який складається 
з високодиспесних кристаликів, 
невпорядковано орієнтованих у склистій 
фазі. М. с. одержують спіканням окисів і 
природних матеріалів | або | шляхом 
часткової кристалізації скла. Відомі такі 
м. с. кераміка, ситали, пірокерами, 
склокераміка. М. с. можуть бути 
прозорими в широкій області спектру, 
мають високу механічну міцність, малу 
густину, високу хімічну та температурну 
стійкість тощо. 

м. магнітний текстурбваний (рос. 


материал магнитньтвшй 
текстурированньгтшй; англ.  Техішгігей 
таєпеїїс птатегіаї) полікристалічний 


магнітний матеріал, який має магнітну 
текстуру та пов'язану з нею різку 
анізотропію магнітних властивостей. 
Прикладом м. м. т. є феромагнітні плівки 
сплаву пермалой, сплави термівар, сплави 
типу магніко тощо. 

м. теплоізоляційний (рос. материал 


теплоизоляционньй; англ. реаї 
іп5шаїог,  їПегтаї  іпзшаїог,  Пеаї- 
іпзиіаїйпє пзаєегіаї) - матеріал, який 


погано проводить тепло і застосовується 
для зменшення втрат тепла в навколишнє 
середовище або для захисту конструкцій 
від притоку тепла ззовні (див. також 
теплозахист). М. т. одержують на основі 
органічних (пластмаси, бавовна, дерево) і 
неорганічних матеріалів (азбест, шлаки, 
мінерали), які мають низький коефіцієнт 
теплопровідності, зокрема за рахунок 
поруватої структури. 

м. феромагнітний (рос. материал 
ферромагнитньюй; англ. КІеггоптарпегіс 
таїегіа!) феромагнетики та магнітні 
сплави, які застосовуються як магнітні 
матеріали в різноматітних галузях науки 
й техніки. 

м. фотографічний (рос. материал 
фотографический; англ. ріоїоєгарріс 
таїегіаї) - матеріал, за допомогою якого 
одержують фіксовані в часі зображення 








МАТЕ М МАТР 
об'єктів. Основною частиною м. ф. є один діалектики, матерія | - | об'єктивна 
або кілька |  світлочутливих шарів, реальність, дана нам у відчутті. Рух, який 
нанесених розуміється як "зміна взагалі", - спосіб 
на прозору (плівки, пластинки) або існування матерії - немає руху без 
непрозору (фотографічні папери) матерії, як немає матерії без руху. 
підкладину. Конкретні наукові уявлення про м. та р. 
Чорно-білі м. ф. мають світлочутливий змінюються з розвитком  суспільно- 
шар, який містить  галоїдне срібло історичної практики. У фізиці це 


(фотографічна емульсія), товщиною 6-25 
мкм. Дія світла на м. ф. призводить до 
утворення прихованого фотографічного 
зображення, яке після фотографічного 
проявлення стає видимим. За 
спектральною чутливістю чорно-білі ф. 
м. поділяються на  несенсибілізовані, 
ізоортохроматичні (чутливі до 560-580 


нм), ізохроматичні (до 610-650 нм), 
панхроматичні (до 650-700 нм, але з 
провалом в області | 500-520 нм), 
ізопанхроматичні (аналогічні 
панхроматичним, але 


без провалу чутливості), інфрахроматичні 
(мають додатковий максимум в області 
760, 850 нм). М. ф. мають різну загальну 
світлову чутливість, яка визначається 
технологічними особливостями 
отримання світлочутливого шару. 
Кольорові м. ф. складаються з трьох (або 
двох) галоїдо-срібних емульсійних шарів, 
один із яких чутливий до  синьо- 
фіолетової, другий - до зелено-жовтої і 
третій - до оранжево-червоної частини 
спектру. Кожен із шарів містить 
органічну речовину, присутність якої 
необхідна для наступного після дії світла 
утворення | кольорового зображення. 
Залежно від призначення, м. ф. діляться 
на кілька типів - фототехнічні плівки, 
репродукційні м. ф., позитивні 
кіноплівки, негативні матеріали, плівки з 
оберненням зображення тощо. 


МАТЕРІЯ (рос. 
тапег). 

м. та рух (рос. материя и движениєе; 
англ. паег ап піобіоп) - філософські 
категорії, що є світоглядними основами 
науки в матеріалістичних філософських 
вченнях. Відповідно до матеріалістичної 


материя; ансл. 
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виражається у вигляді зміни фізичних 
картин світу. 

м. ядерна (рос. материя ядерная; 
англ. писіеаг айег) - просторово 
безмежна однорідна система протонів і 
нейтронів, яка перебуває у стійкому стані 
стосовно самочинного розширення або 
стиснення. М. я. є теоретичною 
ідеалізацією, що широко 
використовується в теорії атомного ядра 
як зручна ядерна модель. 


МАТРИЦЯ (рос. матрица; англ. 
таїгіх) - прямокутна таблиця, яка 
складається з т рядків і п стовпчиків; її 
називають м. розміру тхп. Елементами а) 
(перший індекс вказує номер рядка, 
другий - номер стовпчика) м. можуть 
бути числа, функції або інші величини, 
над якими можна робити алгебраїчні 
операції. М. також позначають як ||а,|, 
(ар). 


5-матриця у квантовій теорії 


(рос.  5-матрица в квантовой 
теории; англ. 5-таїгіх іп диапійт 
їбеогу) - те саме, що матриця 
розсіяння. 


м. густини |матриця статистична, 
оператор статистичний | (рос. матрица 
плотности, матрица  статистическая, 
оператор статистический; англ. Феп5іїу 
пзаїгіх,  5іакізііса| | птакгіх,  5іакізіїсаї 
орегагог) - оператор, за допомогою якого 
можна обчислити середнє значення будь- 


якої фізичної величини у квантовій 
статистичній механіці і, зокрема, у 
квантовій | механіці | (Дж. фон Нейман 


І). уоп Мецтаппі, Л.Д. Ландау, 1927). 

м.  коваріантна (рос.  матрица 
ковариантная; англ. соуагіапі паїгіх) - 
матриця, утворена з попарних змішаних 


МАТР 


МАТР 








других моментів (коваріацій) декількох 
випадкових величин (див. також 
моменти випадкової величини). 
Коваріація між компонентами х; та х; 
випадкового вектора х - (хі, Х», ..., Хк) 
визначається як сом(Х., Хі) З МІ(хі - Ш(Х; - 
у), де М - математичне сподівання, ан з 
ми. 

м. когерентності (рос.  матрица 
когерентности; англ. сопегепсе таїгіх) - 


(2х2)-матриця, характеризує 
поляризаційну структуру 
електромагнітного поля, елементами якої 
Є кореляційні функції 

Су (т) 2 «У; () МАЧО є т)» (див. також 
когерентність світла), Тут М) - 
компонента стаціонарного випадкового 
поля в площині, перпендикулярній до 
хвильового вектора. 

м. Мюллера (рос. 
Мюллера; англ. Миєіїевгг таїгіх) - 
матриця лінійного перетворення 
(матричний оператор), яка застосовується 
для аналітичного опису дії 
поляризаційних оптичних елементів на 
довільним чином  поляризовані світлові 
пучки. М. М. - квадратна 4 х 4-матриця 
М, яка пов'язує вектор Стокса 5! 
світлового пучка, що пройшов через 
оптичний елемент, із вектором Стокса 5 
пучка на вході: 5 - М 5. М. М. можна 
застосовувати і до деполяризувальних 
систем (Н. МиєеПег, 1943). 


що 


матрица 


м. розсіяння в оптиці (рос. 
матрица рассеяния в оптике; англ. 
5сайегіпє | таїіх іп  оргіс5) - 


оператор, який перетворює параметри 


світлового | пучка, що опромінює 
розсіювальне тіло, у параметри 
світлового пучка, розсіяного цим тілом, у 
функції напрямків опромінення і 
розсіяння та довжини хвилі. 

м. розсіяння  (|5-матриця| у 


квантовій теорії (рос. матрица 
рассеяния (5-матрица| в квантовой 
теорий; англ. 5сайегіпе пакгіх |5- 
таїгіх) іп  диапійт (їібеогу) - 
оператор, який переводить стан системи 
(точніше, вектор стану) Ф.., до розсіяння 
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(чи реакції) у стан Ф.., після розсіяння: Ф, 


з З 5Ф.. (див. | також  тебрія 
представлень, розсіяння 
мікрочастинок). М. р. є одним із 


основних об'єктів у квантовій теорії поля. 

м. статистична (рос.  матрица 
статистическая; англ. 5іабізйса! таїгіх) 
- див. матриця густини. 

м. феритова (рос. ферритовая; англ. 
їеггіїе таїгіх) - плоска конструкція, яка 
складається з феритової пластини (або 
окремих феритових осердь, розташованих 
у вигляді матриці) з отворами, через які 
пропущено комунікаційні проводи. М. ф. 
застосовується в електронних цифрових 


машинах як елемент  кодувальних, 
декодувальних і  запам'ятовувальних 
пристроїв. 

м-ці  Гелл-Манна (рос. матриць 


Гелл-Манна; англ. Сеї| -Мапп таїгісе5) 
- унітарні (3х3) матриці М (а - 1,2, ..., 8), 
що задовольняють умову 5Р(Ла Ль) 7 2бар, 
5рл 0 (а, - 1, 2,..., 8) (баь- символ 
Кронекера). 


ФОН Ф ср о они РРО 


у З 0 
до «С93 


Матриці 2, введені М. Гелл-Манном 
ІМ. Сеї-Мапп| у 1961 як безпосереднє 
узагальнення матриць Паулі при побудові 
50 (3) - симетричної теорії елементарних 
частинок (див. також симетрія 50 (3)). 
м-ці Дірака (рос. матрицьт Дирака; 
англ. ДБігас пзаїгісе5) - чотири квадратні 


еф о зДм- 


0 
0 
0 
0 
0 
Ї 
3 о 0 
0 
і 0 0 


МАШИ 


МАШИ 








чотирирядкові матриці, які 
релятивістське хвильове рівняння 
квантової механіки для частинок зі 
спіном 1/2. | Див. також матриця, 
рівняння Дірака. 

м-ці Паулі (спінові) (рос. матриць 
Паули (спиновьте); англ. Рашії (зріп) 
таїгісе5) - дворядні комплексні ермітові 
матриці 


"рр 


Введені В. Паулі (МУ. Рації, 1927) для 
опису власних механічного моменту 
(спіну) і магнітного моменту електрона 
(див. також рівняння Паулі). Завдяки 
переставним співвідношенням бібк - СкО! 
з іємої (Де Єкг - СИМВОЛ Леві-Чівіти), 
компоненти  спіну 5 задовольняють 
переставні співвідношення для кутового 
моменту. М. П. використовуються при 
описі будь-якої квантової системи з 
дискретною змінною, яка набуває двох 
значень. Крім спіну, класичним 
прикладом є система протон - нейтрон; її 
дискретну змінну називають  3-ю 
компонентою ізотопічного спіну. М. П. 
використовуються в моделях квантових 
систем на решітках (див. також моделі 
Їзінга). 


входять у 


МАШИНА (рос. 
тасіпе, епяїіпе). 

м. Тьюрінга (рос. машина 
Тьюринга; англ. Тигіпе пасбіпе) - 
наочна уявна схема потенційно 
здійсненної обчислювальної процедури, 
яка передбачає існування нескінченної 
одновимірної стрічки та керувального 
пристрою. Введення м. 4 як 
математичної абстракції дозволило 
надати | технічного аспекту теорії 
алгоритмів, класифікувати обчислювальні 
алгоритми за складністю, що сприяло 
розвитку електронних обчислювальних 
машин. 

м.  уніполярна | (рос. машина 
униполярная; англ. ипіроіаг тасріпе) - 
електрична машина сталого струму, 


машина; англ. 
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заснована на явищі уніполярної індукції. 
М. у. дозволяє одержувати струми 
великої сили, але низької напруги. До 


складу | м. у. о входить рівномірно 
обертовий | поздовжньо  намагнічений 
циліндричний магніт, між віссю і 


поверхнею якого за допомогою ковзних 
контактів приєднано кінці провідника. 
Різновидом м. у. Є 
магнітогідродинамічний генератор, 
провідником у якому слугує рухома 
плазма (див. також джерела 
електричної енергії плазмові). 

м-ни електричні (рос.  машиньт 
злектрические; англ. еїесігіса! пзасріпе5) 
- машини, які слугують для 
перетворення механічної енергії в 
електричну, електричної в механічну, а 
також електричної в електричну з іншими 


параметрами. 
м-ни | научувані | (рос.  машинь 
обучаємьте; англ. теаспабіеє тасНіпе5, 


«гаіпабіе пасНіпез, Іеагпіпє пасріпе5) - 
автоматичні пристрої, що змінюють свої 
характеристики | в процесі роботи, 
пристосовуючи їх до конкретних умов, 
що існують у даний момент, для того, 
щоб забезпечити | найкращу роботу 
машини; відомості про те, які ці умови і 
які | повинні бути характеристики 
машини, не "закладаються" у машину 
конструктором, а накопичуються самою 
машиною. 

м-ни 0 обчислювальні електронні 
ГЕОМІ (рос. машиньт вьчислительньг6е 
злектронньте,  ЗВМ; англ. єіесігопіс 
сотршіпе епріпе5, еіесігопіс птасріпез, 
еіесігопіс сопіриіег5) - широий клас 
пристроїв для автоматичного виконання 
складних і трудомістких обчислень із 


високою швидкістю. Основні 
обчислювальні блоки ЕОМ будуються на 
основі електронних елементів 


(транзисторів, феритів, ламп); крім того, 
використовуються електромеханічні 
пристрої для введення і виведення даних. 
ЕОМ поділяються на аналогові 
обчислювальні машини (див. також 


МАШИ 


МЕГА 








моделювання математичне) і цифрові 
обчислювальні машини. 

м-ни обчислювальні перфораційні 
Гмашини обчислювально-аналітичні | 
(рос. машинь вьтмислительньте 
перфорационньте,  машинь  счетно- 
аналитические; англ.  рипср(ед)-саг 
тасріпе5, рипсі(ей)-сага сопариіегз) - 


комплект машин, які 0 працюють за 
допомогою перфораційних карт, на яких 
шляхом пробивання отворів 
зашифровуються числові величини або 
текст. 

м-ни обчислювально-аналітичні 
(рос. машинь счетно-аналитические; 
англ. рипсі(ей)-сагаі тасНіпез, 


риапсі(ед)-сагад соптритегзя) - те саме, що 
машини обчислювальні перфораційні. 

м-ни пізнавальні (рос. машиньт 
узнающие; англ. соРпійуе птіасріпе5) - 
один із типів научуваних машин, які 
навчаються розпізнавати образи. На вхід м. 
у. подають різноманітні ситуації, 
наприклад, зображення, і повідомляють 
машині за спеціальним алгоритмом, до 
якого класу образів ця ситуація належить. 
Після проведеної процедури навчання у. 
м. повинна правильно класифікувати інші 
образи, що з'являються. 


м-ни цифрові 0 електронні (рос. 
машинь цифровье злектронньте; англ. 
еіесігопіс Фірітаї тасріпез) - 


обчислювальні машини, побудовані на 
електронних елементах і призначені для 
обробки інформації, представленої у 
дискретній (цифровій) формі. 
Відрізняються від інших обчислювальних 
машин повною автоматизацією 
обчислювального процесу, яка 
досягається шляхом програмного 
керування (див. також програмування), 
і наявністю запам'ятовувальних пристроїв 
великої місткості. 


МАЯТНИК, -а (рос. маятник; англ. 
репдшит, Йоаіпе Іеуег) - тверде тіло, що 
здійснює під дією прикладених сил 
коливання біля нерухомої точки або осі 
(фізичний маятник). Якщо тілом Є 
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матеріальна точка, підвішена на невагомій 
нерозтяжній нитці - то м. називають 
математичним. У фізиці під м. зазвичай 
розуміють м., який здійснює коливання під 
дією сили тяжіння. 

м.  зворбтливий (рос. маятник 
оборотнь(й; англ. геуег5ібіе репаціит) - 
прилад для експериментального 
визначення прискорення вільного 
падіння, - фізичний маятник у вигляді, 
наприклад, масивної пластини з двома 
тригранними | ножами, 3 яких один 
нерухомий, а інший може переміщатися 
уздовж прорізу на пластині. 

м. математичний (рос. маятник 
математический; англ. 5ітріе репаціит) 
- див. маятник. 

м. тертевий (рос. маятник 
фрикционньій; англ. Егопде'я репФиїит) 
- те саме, що маятник Фруда. 

м. | тертьовий | (рос. | маятник 
фрикционньій; англ. Егопде'з репдиїит) 
- те саме, що маятник Фруда. 

м.  фрикційний (рос. маятник 
фрикционньй; англ. Егопде'з репдиїит) 
- те саме, що маятник Фруда. 


м. Фруда |маятник  тертьовий, 
маятник тертевий, маятник 
фрикційний| (рос. маятник Фруда, 


маятник фрикционньюй; англ. Егопде'5 
репдиішт) - одна з найпростіших 
самоколивних систем, яка складається з 
фізичного маятника, жорстко скріпленого 
з муфтою, що насаджена на обертовий 
вал. Якщо сила тертя між муфтою і валом 


така, що на деякому інтервалі 
швидкостей вона | зі | збільшенням 
швидкості зменшується, то 
прискорювальний | момент буде в 
середньому більший за гальмівний і в 
системі можуть встановитися 
автоколивання. 


м. Фукб (рос. маятник Фуко; англ. 
Коисайці'я репашіит) - пристрій, що являє 


собою масивний тягар |на  дротині 
довжиною кілька | десятків метрів, 
закріплений | на з опорі з д допомогою 


карданного шарніра або горизонтального 
підшипника, який створює можливість 








МЕГО М МЕЗО 
коливання маятника в будь-якій (уаїше)) - серединне значення 
вертикальній | площині. У результаті упорядкованої вибірки випадкових 
добового | обертання | Землі | площина величин Хі 5 Хо 2... 2 Хо. М. в. дорівнює 


коливання маятника повільно обертається 
відносно покажчиків на земній поверхні. 


м. циклбідний Гмаятник 
циклоїдальний| (рос. маятник 
циклоидальньій; англ. сусіоідаї 


репдиішт) - матері-альна точка, яка під 
дією сили тяжіння здійснює коливання 
взовж дуги  циклоїди, вісь | якої 
вертикальна, а опуклість звернена вниз. 
Період коливань м. ц. залежить від 
розмаху коливань, на відміну від 
математичного маятника. 

м. циклоїдальний (рос. маятник ци- 
клоидальньй; англ. сусіоіЧа| репашіит) 
- те саме, що маятник циклбідний. 


МЕГА... (рос. мега...; англ. тевба...; 
від грец. пєуас - великий), М - основа для 
утворення найменування кратної одини- 
ці, у 109 разів більшої за первісну. Напри- 
клад, 1 МВт (мегаватт) - 109 Вт. 

МЕГОММЕТ?Р, -а (рос. мегомметр; 
англ. тероппатеїег) - омметр для вимі- 


рювання великих електричних опорів 
(порядку десятків - сотень МОм); як 
правило, має власне джерело струму 


(електричний генератор, що дає напругу 
до 1000 В і вище). 


МЕДІАНА 1 (рос. медиана; англ. 
тедіап (сепіег), пед (сепіег); від лат. 
тедіапа - середня) - точка з найменшою 
сумою відстаней від заданих точок. 


МЕДІАНА 2 (рос. медиана; англ. 
тедіап (пе), теа (Шпе); від лат. гледіапа 
- середня) - лінія, що ділить протилежну 
сторону багатокутника навпіл; досередни- 
ця. 


МЕДІАНА З (рос. медиана; англ. 
тедіап (уаїше), тей (уаїе); від лат. 
тедіапа - середня) - серединне значення 
певного набору величин. 

м. вибіркбва 
вьтборочная; англ. 


(рос. 


затріе 


медиана 
тедіап 
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серединному випадковому числу М с 
Хану» ЯКЩО п непарне, і серединному 
значенню двох послідовних серединних 
чисел М з (Ху» З Хузі)/2, якщо п парне. 
М.в. є стійкою оцінкою центра 
розподілу, часто використовується в 
процедурах згладжування даних. 


МЕЖА (рос.  граница; англ. 
Боцпдагу, Боппа, Богаег, ейяе, Йіпре, 
тагяїп, тії, Фрпге5поїй, теїрег). 

м. блбхівська у широкому 
розумінні (рос. граница блоховская 
в широком смьсле; англ. Віосі 
млаїї) - те саме, що стінка Блбха. 

м. доменна блохівська У 
широкому розумінні (рос. 
граница  доменная  блоховская в 
широком смьсле; англ. Віосі млаїї) 
- те саме, що стінка Блбха. 

м. доменна магнітних 
доменів (рос. граница  доменная 
магнитньх доменов); англ. 
дотаїп Боипдагу) - те саме, що стінка 


доменна. 

межі міжзернинні (рос. границьт 
межзвренньте; англ. ргаїп Бошпаагіез) - 
поверхні розділу | між по-різному 
орієнтованими | областями (зернами) 
полікристала. Властивості м. м. і 
примежових областей | визначаються 


їхньою  атомно-кристалічною будовою, 
відмінною від будови зерен. 


МЕЗОАТОМИ,  -ів, мн. (рос. 
мезоатомьг6; англ. те5оаїотя) - атоми, 
в 
яких родин із електронів оболонки 
заміщений негативно зарядженою 
частинкою - мюоном (р ) або адроном 
(0, Комезонами, антипротоном та ін.). 
Дж.А. Вілер |).А. М/Реєеіег|, 1949. 


МЕЗОДИНАМІКА (рос. 
мезодинамика; англ. тез5одупатіс5) - 
розділ квантової теорії поля, присвячений 


МЕЗО 


МЕМБ 








теорії мезонних полів. У ширшому 
розумінні - теорія сильних ("ядерних") 
взаємодій елементарних частинок. 


МЕЗОНИ, -ів, мн. (рос. мезоньк; англ. 
те5оп5) -  адрони, що не мають 
баріонного числа і мають цілочисловий 
спін. Лептонні числа м. дорівнюють 
нулю. За сучасними уявленнями, м. - 
складні системи, побудовані (переважно) з 
пари частинок зі спіном 1/2 - кварка та 
антикварка, - і невеликої домішки 
глюонів. Усі м. - нестабільні частинки 
(див. також частинки елементарні). 

К-мезбни |кабни| (рос. К-мезонь, 
каоньг; англ. К-те5оп5) - родина з двох 
електрично заряджених (К"', К) і двох 
нейтральних (ко, КЗ) мезонів (адронів) 
із о масами близько | половини маси 
нуклона, що мають нульовий спін, 
від'ємну внутрішню парність і відмінну 
від нуля дивність: у К' і КО дивність 5 - 
11, у Кі Ю8 (що є античастинками К7, 
КО) 5 - -1. К" і КО поєднуються в 
ізотопічний | дублет (див. також 
інваріантність ізотопічна). Аналогічний 
дублет утворюють КВ іК. 

К-мезбни нейтральні (рос. К-мезоньт 
нейтральньте; англ. пешіга! К-тезоп5) - 
частинки, що займають ніби проміжне 
положення між істинно нейтральними 
частинками (ро-мезон, 7-квант) | і 
частинками, які відрізняються від своїх 
античастинок квантовими числами, що 
точно зберігаються (електрон-позитрон, 
антинейтрино). Відмінність частинки й 
античастинки К-мезона за дивністю (5 
21 і 5 2: - 1 відповідно) призводить до 
того, що взаємодії цих частинок з іншими 
частинками, при яких дивності 
зберігаються, різні. 

л-мезбни (рос. т-мезонь; англ. л- 
тезоп5) -- див. пі-мезбни. 

мю-мезбни (рос. мю-мезоньі; англ. 
ти-тезоп5) - застаріла назва мюонів. До 
класу мезонів не належать, є лептонами. 

пі-мезбни |л-мезбни, пібни| (рос. пи- 
мезоньв,  л-мезонь,  пионьв; англ. рі 
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тезоп5, л-тюе5о0п5) - група елементарних 
частинок (адронів), що сильно 
взаємодіють, до | якої | належать дві 
протилежно заряджені (л',л/, час життя| | т 
- 10 7 8) та одна нейтральна (л?, 

то» 10 7 19) частинки. Піони мають масу 
(- 139,6 МеВ для л?, проміжну між 
масами протона й електрона, у зв'язку з 
чим були названі мезонами (від грец. рєдос 





- середній, проміжний). | Піони є 
зв'язаними станами пар  кварків |і 
антикварків. 


МЕЗОНІЙ, -ю (рос. мезоний; англ. 
тез5опішт) - воднеподібний атом, ядром 
якого є позитивно заряджений мезон, а на 
оболонці перебуває електрон. У першому 
наближенні енергетичні рівні та радіуси 
оболонок у мезонію такі ж, як і в 
звичайного атома водню. 


МЕЗОПАУЗА (рос. мезопауза; англ. 
тезорайзе) - перехідний шар атмосфери 
на висоті близько 80 км між мезосферою, 
яка характеризується спадом 
температури, і термосферою, в якій 
температура збільшується. 


МЕЗОСКОПІКА (рос. мезоскопика; 
англ. плезо5соріс5) - сукупність явищ, які 
спостерігаються | в тілах скінченних 
розмірів, що містять мікроскопічні 
неоднорідності, пов'язані з 
неусередненістю властивостей тіл за 
різними реалізаціями випадкових 
неоднорідностей. Проявляється в тому, що 
тіла | з однаковими геометричними 
розмірами, концентрацією домішок, 
температурою та ін. макроскопічними 
параметрами | мають ряд відмінних 
властивостей (напр., опір В конкретного 
зразка відрізняється від В ер). З м. пов'язана 
теоретична межа мініатюризації 
електронних приладів. 


МЕЗОСФЕРА (рос. мезосфера; англ. 
тезо5рПеге; від грец. убсос - середній, 
проміжний і офосїра - куля) - шар 
атмосфери, розташований між 


МЕНД 


МЕТА 








стратосферою і термосферою на висотах 
приблизно з від 50 | до 80-90 км. 
Температура в м. від 260 К (біля основи) 
до 170 К поблизу т. зв. мезопаузи. 
Газовий склад м. сталий (близько 80 96 М, 
і 20 96 Ощ). 


МЕЗОФАЗИ,  -фаз, | мн. (рос. 
мезофазьі; англ. апі5оїгоріс плеіі5) - те ж 
саме, що стан рідкокристалічний; див. 
також кристали рідкі. 


МЕЛ, -а (рос. мел; англ. штеї) - 
одиниця, прийнята для кількісної оцінки 
суб'єктивної якості звуків, що 
називається їхньою висотою. При цій 
оцінці звуки розташовуються по шкалі від 
"низьких" до "високих". 


МЕМБРАНА (рос. мембрана; англ. 
тетіЬгапе; від лат.  птегабгапа  - 
шкірочка, перетинка) - гнучка тонка 
плівка, яка зовнішніми силами приведена 
в стан натягу і яка внаслідок цього має 
пружність. М. належить до двовимірних 
коливних систем із розподіленими 
параметрами. 


МЕНДЕЛЕВІЙ, -а (рос. менделевий; 
англ.  тепдеіеуішт), Ма - штучно 
отриманий радіоактивний хімічний 
елемент Ш групи періодичної системи 
елементів, атомний номер 101, належить 
до актиноїдів. Найстійкіший "МА (Ті» - 
55 діб). | Передбачувана електронна 
конфігурація трьох зовнішніх оболонок 
ЗзгредОРіЗбзгрб?в?, 


МЕНІСК, -а (рос. мениск; англ. 
тепізси5; від грец. пємєїокос - півмісяць). 
1) У молекулярній фізиці - викривлена 
межа розділу двох фаз (рідини і пари або 
двох різнорідних рідин) поблизу межі 
їхнього стикання з твердим тілом (напр., 
біля стінок посудини). 2) В оптиці - 
опукло-ввігнута лінза, обмежена двома 
сферичними | поверхнями; один з 
найбільш розповсюджених типів лінз 
(див. також система меніскова). 
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МЕРЕХТІННЯ (рос. мерцание, мн. 
мерцания; англ. ПісКег). 

м. радіохвиль (рос.  мерцания 
радиоволн; англ. гафдіо м'ауе ПНісКег) - 
варіації інтенсивності радіохвиль у часі, що 
виникають унаслідок фокусування, 
дифракції, інтерференції | радіохвиль, 
розсіяних випадковими неоднорідностями 
середовища (показника заламу п); явище, 
аналогічне мерехтінню зірок. М. р. - одна з 
причин завмирання сигналів у йоносфері та 


тропосфері. 


МЕРКУРІЙ, -я (рос. Меркурий; англ. 
Мегсигіши) - найближча до Сонця 
велика планета | Сонячної системи. 
Середня відстань від Сонця 0,387 а.0. 
(57,9 млн. км). Період обертання М. 
навколо Сонця 87 діб 23 год 16 хв. Фігура 
М. близька до сфери з радіусом на 
екваторі (2440 - 2) км. Маса М, є 3,31:1033 
кго (0,054 маси Землі). Прискорення 
вільного падіння на поверхні М. 3,7 м/с". 
Атмосфера на М. практично відсутня. У 
М. виявлене помітне магнітне поле (о 
0,28 А/м). На середній відстані від 
Сонця  яскравісна температура в ІЧ 
діапазоні в підсонячній точці відповідає 
випромінюванню цілковито чорного тіла 
при температурі 613 К, на нічній стороні 


- 111 К. Поверхня вкрита кратерами. 


МЕТАГАЛАКТИКА (рос. 
метагалактика; англ. теїаваіаху, ваїаху 
ої раїахіе5) - сукупність галактик і 
міжгалактичного середовища. На даний 
момент спостереженням доступна 
частина м., що містить декілька млрд. 
галактик (див. також Всесвіт). 


МЕТАЛ, -у (рос. металл; англ. тегаї) 
- традиційно визначається як 
конденсований стан речовини (тверде 
тіло, рідина), побудований з атомів м. у 
хімічному розумінні, тобто з атомів, які 
легко віддають електрони в процесі 
хімічних реакцій. Характерні ознаки м.: 


МЕТА 


МЕТА 








високі електропровідність (підвищується 
зі зниженням температури), 
теплопровідність, пластичність. 

м.діелектрик-напівпровідник (рос. 
металл-дизлектрик-полупроводник; 
англ. теїаї-діеЇесігіс-ветісопдистог) - те 
саме, що МДН-структура. 

монель-метал (рос. монель-металл; 
англ. топеї петаї) - сплав 66-69 90 МІ, 28- 
30 96 Си, 1-2 96 Бе, 1 96 Мп, відкритий А. 
Монелем, 1905. М.-м. - магнітном'який 
матеріал із температурою Кюрі близько 
709С. Цей сплав є пластичним і стійким 
проти корозії. 

му-метал (рос.  му-металл; англ. 
титеїаї) - залізно-нікелевий сплав 72- 
76 96 Мі, 5 Зо Си, 2 96 Сг, 1 96 Мп, інше - 
Ее. Му-метал - магнітном'який матеріал із 
високими початковою (20000 Го/Е) і 
максимальною (100000 Гс/Е) магнітними 
проникностями, малою  коерцитивною 
силою і відносно | високим питомим 
опором; застосовується для виготовлення 
магнітних екранів та ін. 


м-ли | аморфні | (рос.  металльі 
аморфньте; англ. атогріоц5 тегаїз) - 
тверді некристалічні метали та їхні 
сплави, метастабільні системи, 


термодинамічно нестійкі щодо процесів 
кристалізації. Найбільшу зацікавленість 
серед м. а. викликає металеве скло (1960). 

м-ли  благорбдні (рос. металль 
благородньте; англ. побіе теїаїз5) - те 
саме, що метали шляхетні. 

м-ли рідкі (рос. металлью жидкие; 
англ. плонеп плегаї5) - непрозорі рідини з 
електропровідністю с 2 5:109 Ом' м; м. 
р. є розплави металів, їхніх сплавів, ряду 
інтерметалічних сполук, напівметалів і 
деяких напівпровідників. 

м-ли шляхетні |метали благородні | 
(рос. металльї благородньге; англ. побіе 
теїаїз) - група металів, які 
відзначаються низькою хімічною 
активністю. До них належать ДА, Ди, Рі, 
а також метали платинової групи: Ви, ВП, 
Р4, Об5 та П, що належать, як і Рі, до МПІ 
групи періодичної системи елементів і є 
її супутниками | в природі. Добра 
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електропровідність, стійкість до корозії, 
висока | температура | плавлення і 
відбивальна спроможність м. ш. та їх 
сплавів визначили їхнє широке 
застосування. Із | них виготовляють 
різноманітні контакти, опори з малими 
температурним коефіцієнтом і термоерс 
(разом із міддю). Покриття з Ап у 0,01 - 
0,02 мкм наносять на зовнішні поверхні 
космічних кораблів і супутників для 
поліпшення відбивання ними 
електромагнітного випромінювання 
Сонця. Зі срібла виготовляють дзеркала 
високої якості, чисту платину та її сплави 
застосовують у термометрії. 


МЕТАЛОЇДИ,  -ів, | мн. (рос. 
металлоидь; англ. теїайоідйз) - те саме, 
що сполуки металічні. 


МЕТАЛОКЕРАМІКА Іматеріал 
металокерамічний, матеріал кераміко- 


металевий, керметі! (рос. 
металлокерамика, материал 
металлокерамический, материал 


керамико-металлический, кермет; англ. 
сегтеї,  сегатіс тека,  охіде-теїаї 
таїегіаї) - матеріал, виготовлений із 
металевих порошків методами керамічної 
технології - пресуванням у формах із 
наступним спіканням спресованих 
виробів при високій температурі; іноді 
застосовують гаряче пресування порошків 


(одночасна | дія | тиску та високої 
температури). 
МЕТАЛООПТИКА (рос. 


металлооптика; англ. теїа! оріїс5) - 
розділ фізики, у ш якому вивчаються 
оптичні і електро-динамічні властивості 
металів і взаємодія з ними оптичного 
випромінювання. 


МЕТАЛОФІЗИКА |фізика металів! 
(рос. металлофизика, физика металлов; 
англ. ррузіс5 ої пеіаїз) - розділ фізики, у 


якому вивчається структура та 
властивості металів і сплавів, 
взаємозв'язок г між ними та природа 








МЕТА М МЕТО 
процесів, що проходять у металах і км/сек) невеликих твердих частинок. 
сплавах. Іноді м. називають і самі тверді частинки, 
що рухаються в міжпланетному просторі. 

МЕТАМАГНЕТИК, за (рос. 
метамагнетик; англ. штеіатаєпекіс) - МЕТЕОРИТИ, -ів, мн. (рос. 
антиферомагнетик, У якому при метеоритьг; англ. теїеогіїе5; від грец. 


прикладенні магнітного поля Н; вздовж осі 
антиферомагнетизму явище перекидання 
магнітних підрешіток відсутнє (т. зв. спін- 
флоп перехід, див. також переходи фазові 
орієнтаційні) і при досягненні магнітним 
полем критичного значення Н, речовина 


переходить безпосередньо з 
антиферомагнітного стану в 
"псевдоферомагнітний" (насичений 


парамагнітний стан) без проміжної кутової 
(спін-флоп) фази. 


МЕТАМЕРІЯ (рос. метамерия; англ. 


теіатегі5т) - ізомерія, пов'язана з 
наявністю в молекулах ізомерів 
(метамерів) радикалів різних сполук. 


Наприклад, етиловий ефір НаС»-О-С»Н5 


ізомерний (метамерний) 
метилпропіловому ефіру | НаС-О-СзН», 
тому що емпірична формула обох 


речовин САН. 

МЕТАЦЕНТР, -а (рос. метацентр; 
англ. теїасепіге, теїасепіег) - точка, від 
положення якої залежить стійкість 
рівноваги (остійність) тіла, що плаває. 
Коли  плаваюче тіло має поздовжню 
площину симетрії, точка перетину цієї 
площини з лінією дії виштовхувальної 
сили і називається м. Для остійності 
найнижчий із м. повинен лежати вище 
центра ваги (ЦВ) тіла. Відстань між м. і 
ЦВ називають метацентричною висотою 
(це - міра стійкості судна). 


МЕТГЛАС, чу (рос. метглаєс; англ. 
теї?іа55) - те саме, що скло металеве. 


МЕТЕОРИ, -ів, мн. (рос. метеорьг; 
англ. теїеогз; від грец. пєтєсра - небесні 
явища) - короткочасні спалахи в земній 
атмосфері (зазвичай на висотах 70-125 км), 
що виникають при вторгненні в неї з 
космічною швидкістю (від 11 до 73 
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уєтєфра - небесні явища) - тіла, що впали 
на поверхню Землі з міжгалактичного 
простору; є залишками метеорних тіл, що 
не зруйнувалися цілком при русі в земній 
атмосфері. 


МЕТЕОРОГРАФ, -а (рос. 
метеорограф; англ. теїеогоєгаррп) - 
прилад для автоматичного запису 


температури, тиску та вологості повітря, 
а іноді й швидкості вітру у високих 
шарах атмосфери. М. поєднує, таким 
чином, термограф, барограф і гігрограф. 


МЕТЕОРОЛОГІЯ (рос. 
метеорология; англ. теїеогоїову) - 
геофізична наука про земну атмосферу, її 
будову, властивості і | процеси, що 
відбуваються в ній. 

м. динамічна (рос. метеорология 
динамическая; англ. дупатіс 
теїеогоїоєу) - розділ метеорології, в 
якому займаються застосуванням законів 
гідродинаміки | і | термодинаміки до 
дослідження атмосфери та її рухів. 


МЕТОД, чу (рос. метод; англ. тешой, 
мау, іесппідце, арргоаср, ргоседиге, 
таппег, теапз5, ргасіїсе; (режим) тоде; 
(адміністративного управління) 
тесппоїору; (розрахунку) еогу). 

ВКБ-метод (рос. ВКБ-метод; англ. 
У КВ теїой) - те саме, що метод 
фазового інтеграла. 

м. анагліфів (рос. метод анаглифов; 


англ.  апаріурп | теїбой; від грец. 
аубулофос  - рельєфний) - метод 
спостереження стереоскопічних 


зображень із використанням попарних 
зображень, що утворюють стереопари. 

м. валентних зв'язків (рос. метод 
валентньїюх связей; англ. уаїепсе Бопаз 








МЕТО М МЕТО 

теїрпод)  - те саме, що метод теїод ої теазигетепі, сопрепзаїіоп 

локалізбваних пар. теїодй ої птеазигетепі) - те саме, що 
м. валентних схем (рос. метод метод нульовий. 

валентньїтх схем; англ. уаїепсе Бопаз м. вимірювання мостовий (рос. 

тешїой)  - те саме, що метод метод измерений мостовой; англ. Бгідее 


локалізбваних пар. 

м.  Вентцеля-Крамерса-Бріллювна 
(рос. метод Вентцеля-Крамерса-- 
Бриллюзна; англ. М/епігеі -Кгатег5- 
Вкіоціп теїбой) - те саме, що метод 
фазового інтеграла. 

м. вибіркбвий (рос. метод 
вьіборочньгтй; англ. затріїпе теїпоай) - 
основний метод математичної 
статистики, що полягає в прийнятті 
статистичних рішень на підставі вибірки, 
тобто сукупності значень 
спостережуваних величин, отриманих у 
результаті дослідів. Об'єм вибірки або 
планується заздалегідь, або з'ясовується в 
процесі експерименту. 

м. Вінера-Хобпфа (рос. метод Винера- 
Хопфа; англ. М/іепег-Норі теїой) - 
метод розв'язування інтегральних рівнянь 


спеціального вигляду Ф(х) - Й) ЧІ 
0 
у)Ф(у)4у, що називаються рівняннями типу 
Вінера Хопфа (Н. Вінер ПМ, М/іепегі, 
Е.Хопф (ГЕ. Норі, 1931. Введення 
функцій ф'(х) 2 8(єх)дю), де 8(х) 2 1 при 
х» 0, 0(х) - 0 при х « 0, дозволяє звести 
інтеграл у цьому рівнянні до інтеграла 
типу згортки. Застосовуючи 
перетворення Фур'є, одержуємо рівняння 
з двома невідомими функціями. М. В.-Х. 
був розроблений для задачі / про 
дифракцію хвиль на півплощині. 

м. вимірювання диференціальний 
(рос. метод дифференциальньшй 
измерения; англ. ФіНегепійа| теїпой ої 
теа5зигетепі) - безпосередня оцінка за 
допомогою вимірювального  прилада 
різниці між вимірюваною та відомою 
величинами або різниці викликаних ними 


(хх - 


ефектів. 

м. вимірювання компенсаційний 
(рос. метод измерения 
компенсационньй; англ. Баїапсей 
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теїод ої  теа5игетепі) - метод 
вимірювання електричних опорів сталому 
або змінному струму за допомогою 
мостів вимірювальних. 

м. вимірювання йннульовий (рос. 
метод измерения нулевой; англ. его 
тео ої пеа5игетепі, пий теїподй ої 


теазигетепі) - те саме, що метод 
нульовий. 

м. вимірювання  стробоскопічний 
(рос. метод измерения 
стробоскопический; англ. 5ігобозсоріс 
теїод ої  теа5игетепі) - метод 


визначення частоти періодичних рухів 
(коливань струни, 

обертання вала тощо), заснований на 
освітленні обертового або коливного тіла 
короткочасними світловими імпульсами з 
частотою, яку можна змінювати. Якщо 
частота повторення імпульсів стає рівною 
або кратною частоті коливань об'єкта, то 
у спостерігача створюється враження, 
ніби об'єкт зупинився (див. також ефект 


стробоскопічний). 

м. геометричної бптики (рос. метод 
геометрической оптики; англ. 
реотеїгіса! оріїс5 птеїпоа) - наближений 
асимптотичний метод обчислення 
хвильових полів, що спирається на 
уявлення про промені, уздовж яких 
поширюється енергія хвилі. М. г. о. 
відповідає | широкому,  "хвильовому", 
розумінню геометричної оптики, на 
противагу геометричній | оптиці | у 
вузькому,  "променевому", розумінні, 
орієнтованому на побудову зображень за 
допомогою променів. Первісний, 
променевий, період розвитку методу 
геометричної оптики був завершений 


працями В. Гамільтона ГЇМ/. Напайкопі| та 
його послідовників; початок сучасному, 
хвильовому, періоду поклав П. Дебай |Р. 
Оербуе|, 1911. Цей метод дозволив 
проводити розрахунки полів у зонах тіні 








та півтіні, околі каустик і фокусів, 
застосовується не тільки в оптиці, але й у 
радіофізиці, фізиці плазми та ін. 

м. гратки у квантовій теорії 


поля (рос. метод | решбтки в 
квантовой теориий поля; англ. 
Іашісе тефод іп диапіцт Гіе!д 


їбеогу)- те саме, що метод решітки. 

м. Дарвіна-Фаулера у статисти- 
чній фізиці (рос. метод Дарвина- 
Фаулера в статистической фи- 
зике; англ. рагміп-ЕомТег теїой іп 
з5гатіз5гісаї! ріЮузіс5) - метод обчи- 
слення середніх для великого числа М си- 
стем, які не взаємодіють, при фіксованій 
повній енергії Е при М-зсо, Е-зсо, ЯКИЙ 
полягає у побудові твірної функції для 
статистичної ваги, через яку статистична 
вага виражається у вигляді контурного 
інтеграла. 


м.  Дебая-Шеррера (рос. метод 
Дебая-Шеррера; англ. Дебуе-5сПегтег 
теїой)  - те саме, що метод 
полікристала. 


м. Джбнса матричний (рос. метод 
Джонса матричньй; англ. Зопе5 таїгіх 
теїпоа) - спосіб опису амплітуди, фази 
та стану поляризації плоских монохро- 
матичних електромагнітних хвиль, які 
проходять через оптичні системи, що 
мають подвійний променезалам і ди- 
хроїзм. Метод базується на двох понят- 
тях: вектора Джонса, який характеризує 
стан світлового потоку, і матриці Джонса, 
що описує властивості оптичного укладу. 
Використовується для розрахунку поля- 
ризаційних систем, особливо в лазерній 
техніці. 

м. дисперсійних співвідношень (рос. 
метод  дисперсионньжх  соотношений; 
англ. дізрег5іоп геіаїоп5я птеїпоай) - під- 
хід у теорії елементарних частинок, який 
виражає динамічні властивості теорії на 
мові дисперсійних співвідношень - інте- 
гральних співвідношень типу інтеграла 
Коші для амплітуди процесу взаємодії 
між елементарними частинками. 

м. дослідження напружень 
оптичний (рос. метод исследования 
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напряжений оптический; англ. оріїсаї 
5іге55  іпзресііоп  шеїпод) - метод 
визначення напруженого стану в моделях 
деталей машин і будівельних 
конструкцій, який базується на тому, що 
більшість прозорих ізотропних аморфних 
матеріалів (скло, целулоїд, желатина, 
фенолформальдегідні з пластмаси) під 
дією навантаження стають оптично 
анізотропними (явище фотопружності). 
Правильніша назва -  поляризаційно- 
оптичний метод дослідження напружень. 

м. електролітичних ванн (рос. метод 
злектролитических ванн; англ. ріаїіпр 
Ьаф теїбод, еіесігоїувгіс Баїв штеїродй, 


е|есікоїутгег  теїнод, єіЇесігоїуте рої 
теїоай) - метод, який застосовується 
для визначення конфігурації та 


вимірювання електричних потенціальних 
полів. 

м. збігів (рос. метод совпадений; 
англ.  соіпсіфепсе  теїбод) - метод 
вимірювань, який базується на 
зіставленні ряду оцінок чи сигналів, що 
рівномірно чергуються і відповідають 
деяким значенням вимірюваної величини, 


із рядом оцінок або сигналів, що 
стосуються відомої величини. 
м. зображень (рос. метод 


изображений; англ. тетподй ої ітарез) - 
один із методів розв'язання крайових 
задач математичної фізики (для рівняння 
Гельмгольца, рівняння Пуассона, 
хвильового рівняння та ін.), який полягає 
у зведенні початкової задачі відшукання 
поля заданих (сторонніх) джерел у 
присутності граничних поверхонь до 
розрахунку поля тих дже і деяких 
додаткових (фіктивних) джерел у 
безмежному середовищі. Останні 
розміщуються поза областю пошуку поля 


початкової задачі, їхня величина | 
положення визначаються формою 
граничних | поверхонь і виглядом 
граничних умов. 

м. імерсійний (рос. метод 


иммерсионнь(тй; англ. іттег5іоп пеїпой; 
від лат. ігатег5іо - занурення) - метод 
визначення показника заламу п дрібних 








МЕТО М МЕТО 
зерен (2  де-кількох мкм) прозорих дифрагованого поля при проходженні 
твердих тіл під мікроскопом. Зерна хвиль через великі (у масштабах довжини 


занурюють у нанесені на предметне скло 


краплі різних рідин з відомим п. 
Спостерігаючи під мікроскопом ці 
препарати, підбирають рідину, 


найближчу за п до даної речовини. Для 
порівняння п твердої речовини і рідини 


користуються | методом  Бекке, косим 
освітленням або з методом подвійного 
діафрагмування. 


м. ітерацій Іметод простої ітерації, 
метод послідбвних наближень, метод 
повторних  підстанбвок| (рос. метод 
итераций, метод простой итерации, 
метод последовательньжх приближений, 
метод повторньїжх подстановок; англ. 
пегайоп теїодй, арргохітайоп теїподй, 
тео ої зиссе5біуе арргохіпакіоп5, 
тео ої 5иссе5зіуе іегайоп, 5іер-Бу- 
5іер арргоасіп, роіпі-Бу-роіпі текродй, 
зтер-Бу-5гер теїпоа) - спосіб розв'язання 
математичних задач, який полягає в 
побудові послідовності, члени якої 
отримуються за допомогою повторного 
застосування якої-небудь операції. М. і. 
застосовують для розв'язання 
операторних рівнянь виду Аи з- б 
визначення мінімуму функціонала, 
пошуку власних значень і функцій 
рівняння Ди | -Ли, доказу існування 
розв'язків цих задач, а також для 
дослідження поведінки складних систем. 
Найпростіший алгоритм, що реалізує м. і. 
- однокрокова ітерація и" - Ди, к - 0, 
Ех а де и? початковий член 
послідовності (який обирається досить 
довільно), збіжність якої визначається 
принципом стисних відображень. 
Оператори Ах для рівняння Ай - б 
заданого | в лінійному  метричному 
просторі, зазвичай будують за формулами 
Ані з ці - Н(Аки? - ф, де Н. - деяка 
послідовність операторів, яка визначає 
тип ітераційного алгоритму. 

м. Кірхгофа (рос. метод Кирхгофа; 
англ. Кікспроб''5 теїнод) - наближений 
метод розв'язання задач теорії дифракції 
хвиль, | придатний | для | відшукання 
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хвилі) отвори | в екранах.  Скалярне 
хвильове поле Фе) 

(т - радіус-вектор, І - час), що задовольняє 
лінійне | хвильове рівняння, можна 


виразити через значення (гг) та її першої 
похідної на довільній замкнутій поверхні 
Х, що оточує точку спостереження (точку 
поля г). Це один із різновидів принципу 
Гюйгенса-Френеля. У випадку 
Фіг -Ф(т)ехр(- ісог) 

(о - кутова частота), для однозначного 
визначення (г), точно кажучи, досить 
задання на 5 або (г), або дФ/дп (п - 
нормаль до ХУ, спрямована в бік точки 
спостереження т), так що їхнє одночасне 
задання повинне бути погодженим із 
повним полем - надхідним (зовнішнім) і 
дифрагованим. Іноді з допустимим є 
задання ф і дф/дп на У, погоджене тільки 


із зовнішнім полем. У цьому суть 
наближення в м. К. 

м. компенсаційний (рос. метод 
(измерения) компенсационньй; англ. 


ЬБаїапсед теїбод, соптрепзаїоп теїпой 
Гої плеазшгетепі)) - те саме, що метод 
нульовий. 

м. кбмплексних кутових моментів 
Іметод полюсів Редже) у квантовій 
механіці та квантовій теорії 
поля (рос. метод  комплексньх 
угловьх  моментов |метод полюсов 
Редже) в квантовой механике и 
квантовой теориий поля; англ. 
сотріех апешіаг топтепішт  теїрой 
ГВеєре роїе5 теїойд)|) іп диапійт 
Геїд сБеогу) - теоретичний підхід, 
який дозволяє пов'язати асимптотику 
амплітуд розсіяння частинок при високих 
енергіях із особливостями парціальних 
амплітуд (0 перехресного (0 каналу 
(див. також симетрія перехресна) у 
площині комплексного кутового моменту 
ОНИю 

м. Лауе (рос. метод Лауз; англ. Гаше 
тешоа) - метод дослідження 
монокристалів за допомогою дифракції 
рентгенівського проміння; один з методів 








МЕТО М МЕТО 
рентгенівського структурного аналізу. У випадкової величини х за 
м. Л. тонкий пучок рентгенівського спостереженням її реалізації | при 
проміння неперервного спектру падає на параметричному аналізі даних. 


нерухомий монокристал, закріплений на 
гоніометричній голівці (див. також 
гонібметр рентгенівський). 
Випромінювання, розсіяне кристалом у 
напрямках, зумовлених умовою Брегга- 
Вульфа, реєструється | на плоскій 
фотоплівці,  поміщеній за  кристалом 
перпендикулярно до надхідного пучка 
променів; отримане зображення 
називається лауеграмою. 

м. Ліувілля - Гріна (рос. метод 
Лиувилля - Грина; англ. Гіопуїе - 
Сгееп теїпод) - те саме, що метод 
фазового інтеграла. 

м.  локалізбваних пар  І|метод 
валентних схем, метод валентних 
зв'язків| (рос. метод локализованньтх 
пар, метод валентньїжх схем, метод 
валентньх связей; англ. Іосайгед раїг5 
теїод, уаїепсе Бопа5 теїпой) - метод 
розгляду електронної будови молекул, 
відповідно до якого утворення хімічних 
зв'язків відбувається за рахунок руху 
пари електронів із протилежно 
орієнтованими спінами в полі двох ядер, 
причому всі хімічні зв'язки в молекулі 


можуть бути представлені як деякі 
комбінації таких двоцентрових 
двоелектронних зв'язків, що 


зображуються валентними штрихами. 

м. Ляпунбва (рос. метод Ляпунова; 
англ. І арипоу'я теїрой) - див. стійкість 
руху. м 

м. магнітометричний (рос. метод 


магнитометрический; англ. 
тає?пеїотеїгіс  штеїпод)  - метод 
одержання кривих намагнічення 


феромагнітних матеріалів (див. також 
криві намагнічення). Найточніший той, 
у якому застосовується 0 астатичний 
магнітометр. 

м. максимальної правдоподібності 
(рос. метод максимального 
правдоподобия; англ. тахітит 
ШКкейбоод птеїпой) - метод оцінювання 
невідомих параметрів для розподілу 
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(Р.Е. Фішер ЇВ.А. Кізрег|, 1912). З м. м. 
п. пов'язана нерівність Крамера-Рао. 

м. мерехтінь (рос. метод мерцаний; 
англ. Піскег теїпоа) - метод визначення 
параметрів турбулентності середовища та 
джерела, яким просвічується середовище, 


на юснові вимірювання статистичних 
характеристик флуктуацій потоку 
випромінювання, викликаних 
модуляцією хвиль  неоднорідностями 
показника заламу (див. також 
поширення | радіохвиль). | М. м. 
використовується при вивченні 


атмосфери, йоносфери, міжпланетної та 

міжзоряної плазми. 
м. модуляції 

квантовій електроніці 


добротності | у 


(рос. 


метод  модуляциий  добротности в 
квантовой злектронике; англ. О- 
тодиіайоп  теїфод іп  дицапійцт 
еї|есігопіс5) - метод отримання 
поодиноких коротких імпульсів 
лазерного | випромінювання великої 
потужності, при якому добротність 
оптичного резонатора лазера швидко 
збільшується від невеликих початкових 
значень до дуже великих. М. м. д. 
виконується за допомогою  закривачів 
(затворів) або нелінійних просвітлюваних 
фільтрів (див. також лазер, 
світлофільтр). 


м. молекулярних орбіталей (рос. 
метод молекулярньжх орбиталей; англ. 
тоіесціаг  огбіїа| теїпод) - метод 
розрахунку енергії та визначення 
електронної структури молекули. М. м. о. 
базується на одноелектронному 
наближенні, відповідно до якого кожна 
молекулярна  орбіталь | описує стан 
електрона в усередненому полі ядер і всіх 


інших електронів. Основний метод 
квантової хімії. Див. також орбіталь 
молекулярна. 


м. молекулярної динаміки (рос. 
метод молекулярной динамики; англ. 
тоіесціаг дупатіс5 тегпой) - збірна 








МЕТО М МЕТО 
назва декількох чисельних методів взаємодію із середовищем  мюонів, 
розв'язування фізичних задач за загальмованих у речовині. 

допомогою моделювання руху атомів, м. онаведених | ерс (рос. метод 
молекул, колоїдних іт.п. частинок, що наведеннькх здс; англ. іпдисей 
складають досліджувану систему. е|есіготобйуєе Тогсе теїпоа) 
Розглядувана система вважається застосовується | в теорії з антен для 


ергодичною (див. також ергодичність). 
За допомогою м. м. д. як правило, 
досліджуються такі уклади (рідина, густа 
плазма і т. п.), у яких середня кінетична 
енергія порівнянна | з  потенціальною 
енергією.  М.м.д. шрдозволяє описати 
наближення системи до рівноваги. 
(Б. Олдер | |В. АїЧег) і  Т.Вайнрайт 
ГТЬ. М аїпмтієрі, 1957, А. Раман 
ГА. Картапі, 1964). 

м. Монте-Карло Гметод 
статистичних випробувань (рос. метод 
Монте-Карло, метод статистических 
испьштаний; англ. Мопіе-Сагіо теїродй, 
теїпод ої 5гакізііса! їе5їіпе) - чисельний 
метод розв'язування різноманітних задач 
за допомогою моделювання випадкових 
подій. У фізиці м. М.-К. - це метод 
дослідження фізичного процесу шляхом 
створення та використання стохатичної 
моделі, що відображає динаміку даного 
процесу, зазвичай реалізується у вигляді 
комп'ютерних програм. М. М.-К. 
сформульований у 1949 у роботах 
Дж. Неймана (Дж. Ноймана) 


(7. Мештаппі, С. Улама 15. Сапа, 
Н. Метрополіса ЇМ. Меїгороїізі. 

м. мюбнної  спінової релаксації 
Іметод  МСР) (рос. метод мюонной 


спиновой релаксации, метод МСР; англ. 
тиоп зріп кгеіахаїоп теїрпой, ПБеауу 


еіесігоп  5ріп  геіахайоп  теїной) -- 
дослідження фізико-хімічних 
властивостей матеріалів і поведінки 
домішкових частинок за допомогою 


позитивних мюонів, які імплантуються у 
випромінені об'єкти. М. МСР базується 
на законі  незбереження просторової 
парності при розпаді пі-мезонів і мюонів. 
Суть м. МСР полягає в спостереженні за 
зміною в часі поляризації ансамблю 
мюонів, що виникають через магнітну 
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розрахунку комплексних амплітуд струму, 
потужності й опору випромінювання 
(віднесених до клемних перерізів) системи 
вібраторів, які збуджуються прикладеними 
до них заданими сторонніми ерс. 

м. найменших квадратів (рос. метод 
найименьших квадратов; англ. теїрпой ої 
Ісазі з5цаге5, Іеаз5і-5дцаге5 теїрой) - 
метод оцінювання невідомих параметрів 
теоретичних моделей за непрямими 
вимірюваннями при  параметричному 
аналізі даних (див. також аналіз даних). 
(К. Гаусс ЇС. Саифі), 1809). 

м. нульовий |метод вимірювання 
нульовий, метод (вимірювання) 
компенсаційний | (рос. метод 
(измерения) нулевой, метод (измерения) 
компенсационньй; англ. Баіапсей 
теїодй, его пштеїбнойд, сотрепзаєіоп 
теїрод, пи! теїпод Гої теазигетепі!) - 
метод вимірювання, заснований на 
приведенні з до | нуля різниці двох 
порівнюваних величин (вимірюваної та 
відомої), так що їхня сукупна дія на 
нульовий прилад цілком зрівноважується. 

м. оберненої задачі розсіяння (рос. 
метод обратной задачи рассеяния; англ. 
іпуег5е з5сайегіпеє ргобіет тегрпой) - 
метод дослідження деяких нелінійних 
рівнянь математичної фізики. 
Грунтується на представленні 
досліджуваного нелінійного рівняння у 
вигляді умови сумісності для системи 
лінійних рівнянь. 

м. обертання зразка (рос. метод 
вращения образца; англ. затріе гоїаїіоп 
теїйод) - один із методів 
рентгенівського структурного аналізу. 

м. перевалу (рос. метод перевала; 
англ. 5адде-роіпі теїбод, теїпой ої 
задде роіпіз) - спосіб оцінки інтегралів, 
підінтегральні функції яких мають різкий 
максимум. Суть м. п. полягає в тому, що 


МЕТО 


МЕТО 








основний внесок в інтеграл дає малий 
окіл точки максимуму 25. Перетворюючи 
шлях інтегрування і роблячи заміну 
змінних, | домагаються | того, щоб 
найбільший внесок в інтеграл давав окіл 
15 якомога | меншого розміру, а 
підінтегральна функція мала 
найпростіший вигляд. Найпростіший 
варіант | м. п. був використаний 
П. Лапласом (Р. І аріасе, 1820). 

м. перешийка (рос. метод 
перешейка; англ. песк теїрой) - спосіб 


одержання кривих намагнічення, який 
полягає в тому, що зразок у формі 
циліндра з або з призми  намагнічується 


електромагнітом, між полюсами якого він 
утворює щось на зразок перешийка. 
Застосовується переважно для 
дослідження в області сильних магнітних 
полів. 

м. плавних збурень Їметод Ритова|!| 
(рос. метод  плавньїх  возмущений, 
метод Рьгтова; англ. зтооїр регішгБайоп 
теїрпоа) - наближений метод розв'язання 
хвильового рівняння або параболічного 


рівняння | Леонтовича, яке описує 
поширення | хвиль з урахуванням 
дифракції в середовищі З 
крупномасштабними (порівняно з 
довжиною хвилі)  неоднорідностями 


показника заламу; один 
методу збурень. 

м. повторних підстанбвок (рос. метод 
повторньх подстановок; англ. йегайоп 
теїнод, арргохітаїоп пеїпой, птеїпой 
ої зиссеззіуе арргохітайоп5, тео ої 
зиссе5-5іуе іегайоп, зіер-Бу-зіер арргоасі, 
роіпі-Бу-роіпі теїПпод, зтер-Бу-зїер 
тешой) - те саме, що метод ітерацій. 

м. полікристала метод  Дебая- 
Шеррера! (рос. метод поликристалла, 
метод Дебая-Шеррера; англ. роіусгузіаї 
теїод, Рребуе-5сПеггег теїпоай) - метод 


із різновидів 


дослідження структури 
дрібнокристалічних матеріалів за 
допомогою дифракції рентгенівського 


проміння шнна досліджуваному зразку. 
Дифракційна картина при цьому має 
вигляд | вкладених | один | в | одний 
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коаксіальних дифракційних конусів, у 
перерізі яких на екрані утворюються 
максимуми інтерференції дифрагованих 
променів у вигляді дуг. 

м. полюсів Редже у квантовій 
механіці та квантовій теорії 
поля (рос. метод полюсов Редже в 


квантовой механике и 
квантовой теориий поля; англ. 
Веєєе роїеб5 іп  диапіцт  Гіе!д 
їбеогу) - те саме, що метод 


комплексних кутових моментів. 
м. поляризаційно-оптичний |метод 


фотопружності дослідження 
напружень (рос. метод 
поляризационно-оптический, метод 
фотоупругости исследования 
напряжений; англ. ріотоєіазтііс 
птеодй, ріпоготесрапіся теїродй, 
ріоїоєіазіс  тесппідце | ої щ 5іге55 
іпзрестіоп)  -  експериментальний 
метод дослідження напружено- 


деформованого стану елементів машин і 
конструкцій на прозорих моделях з 
оптично чутливих матеріалів. Метод 
базується на штучному тимчасовому 
двопроменезаламі - властивості більшості 
прозорих ізотропних матеріалів (скла, 
целулоїду, желатину, пластмас) під дією 
навантаження ставати оптично 
анізотропними. 

м. послідбвних наближень (рос. 
метод последовательньх приближений; 


англ. тефой ої 5иссез5іуе 
арргохітаїіоп5) - те саме, що метод 
ітерацій. 

м. прискбрення частинок 
резонансний (рос. метод ускорения 
частиц резонансньшй; англ. кезопапсе 


теїод ої рагтісіе ассеїегайіоп) - метод 
прискорення заряджених частинок, у 
якому | рух частинок відбувається 
синхронно (в резонанс) зі змінним 
прискорювальним електричним полем. У 
лінійних прискорювачах підтримується 
однаковість фазової швидкості хвилі та 


швидкості частинки, у циклічних 
резонансних прискорювачах - 
однаковість (у середньому) частоти 


МЕТО 


МЕТО 








обертання частинок у магнітному полі та 
частоти | змінного | прискорювального 
електричного поля (синхротрон, 
синхрофазотрон, фазотрон, циклотрон). 

м. простбї ітерації (рос. метод 
простой  итерации; англ.  Шегайоп 
теїод, терпод ої 5иссеззіуе егайоп) - 
те саме, що метод ітерацій. 

м. Рабі (рос. метод Раби; англ. Вабі 


теїод) - метод дослідження 
енергетичної структури атомів і молекул, 
заснований | на | явищі резонансного 


поглинання радіочастотного поля при 
збігу частоти поля з частотою квантового 
переходу в цих системах. Розроблений 
І. Рабі. Як правило, застосовується в 
спектрометрах радіочастотного діапазону 
(див. також радіоспектроскопія). 

м. раптбвих збурень (рос. метод 
внезапньх возмущений; англ. 5ийдеп 
регіигбаїоп  теїнод) - наближений 
спосіб знаходження та опису основних 
характеристик імовірностей квантових 
переходів у процесах швидких зіткнень 
(процесах "струсу", | тобто таких 
процесах, для яких характерні часи 
зіткнень малі порівняно з оберненими 
частотами | в  незбуреній системі). 
Імовірності | збурення системи при 
раптовому зовнішньому впливові можуть 
досягати величини порядку одиниці. 
Виділяють два крайні випадки процесів 
струсу: типу | розсіяння (приклад 
застосування - процеси кулонівського 
збурення | ядра | важкими йонами, 
кулонівського збурення атомів швидкими 
нейтральними атомами) і типу 
включення (приклад | - розрахунки 
збурення та йонізації атомів при бета- 
розпаді ядер). 

м. решітки  |метод 
квантовій теорії поля (рос. 
метод | решетки в квантовой 
теориий поля; англ. Іацісе перо іп 
дчапійцт Їїеїд сБеогу) - метод 
проведення обчислень і аналізу якісних 
властивостей різних моделей переважно в 
теоріях калібрувальних полів, включаючи 
квантову хромодинаміку, що базується на 


гратки! у 





322 


апроксимації неперервного  простору- 
часу дискретною сукупністю точок - 
решіткою. Найчастіше використовуються 
кубічна гратка, точки якої (які звуться 
вузлами) розташовані у вершинах кубів, 
що заповнюють простір. Найкоротший 
проміжок між сусідніми вузлами зветься 
ребром, а довжина ребра - кроком 
решітки. 

м. Ритова (рос. метод Рьгтова; англ. 
5тооїї  регішгбайоп штекрод) - див. 
метод плавних збурень. 

м. рівносигнальної збни (рос. метод 
равносигнальной зоньхг; англ. едшізієпаї- 
опе  теїпод) - метод визначення 
напрямку на об'єкт, що випромінює або 
відбиває радіохвилі, який базується на 
порівнянні амплітуд сигналів, прийнятих 


кількома антенами з | діаграмами 
напрямленості, які перетинаються в 
просторі. 


м. розділення змінних (рос. метод 
разделения переменньіх; англ. птіетрой ої 


5ерагайоп ої  уагіабів5)  - метод 
знаходження частинних розв'язків 
математичної фізики рівнянь шляхом 


розкладу розв'язку, що залежить від 
повного набору незалежних змінних, у 
добуток співмножників, які залежать 
від піднаборів незалежних змінних, що 
не | перетинаються. | Якщо кожен 
співмножник залежить лише від однієї 
змінної, то розділення змінних зветься 
повним. Якщо принаймні один зі 
співмножників залежить від більш як 
одної незалежної змінної, то розділення 
змінних зветься частковим або Р- 
розділенням. 

м. самоузгодженого 
Хартрі-Фобка!| (рос. метод 
самосогласованного поля, метод 
Хартри-Фока; англ. Нагігее-КосК 
теїод) - поширений метод 
наближеного | опису та розрахунку 
системи взаємодіючих  ферміонів у 
квантовій | механіці, заснований на 
припущенні про те, що рух кожної 
частинки | з | достатньою точністю 
визначається  самоузгодженим полем, 


поля  |метод 


МЕТО 


М 








тобто полем взаємодії даної частинки з 
рештою частинок системи, усередненим 
за рухом цих частинок. Застосовується 
для о розрахунку стаціонарних станів 
атомів і молекул, а також для опису 
даних розсіяння електронів атомами, 
фотоефекту та інших реакцій, у яких 


відіграють роль електронні оболонки 
атомів. 
м.  спінової | луни (рос. метод 


спинового зха; англ. зріп есро птеїрпод) - 
один з імпульсних методів 
спостереження ядерного магнітного 
резонансу, ядерного  квадрупольного 
резонансу та електронного 
парамагнітного резонансу та 
вимірювання часів релаксації магнітних 
моментів. 

У м. с. л. на відміну від стаціонарних 


методів спостереження резонансів, 
використовують два коротких імпульси 
радіочастотного магнітного ш поля, які 


разділені в часі деяким інтервалом. Коли 
інтервал часу дорівнює часові релаксації 
магнітного момента, з'являється сигнал 
спінової луни, що виникає з затримкою, 
рівною відстані між імпульсами 
збуджувального поля. 

м. статистичних випробувань (рос. 
метод статистических испьтаний; англ. 
теїодй ої 5їакізііса| ге5іїпе) - те саме, 
що метод Монте-Карло. 

м.  Тамма-Данкова (рос. метод 
Тамма-Данкова; англ. Татт-ДапКоу 
теїрпоа) - наближений метод у квантовій 
теорії поля (КТП), суть якого полягає в 
тому, що | у точних рівняннях 
гамільтонового формулювання КтТП 
нехтують усіма амплітудами 3 числом 
частинок більшим наперед заданого і 
потім розв'язують точно  вкорочену 
систему рівнянь, що лишилася. 

м. Теплера (рос. метод Теплера; англ. 
дігесі-5падом/ птеїпод, 5спіїегеп теїпод) 
- те саме, що шлірен-метод. 

м. тіньовий (рос. метод теневой; 
англ. 5раом' пефодй, «ргопер-ігапзійоп 
тефод) - метод визначення дефектів 
обробки поверхонь оптичних деталей і 
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малих змін показника заламу прозорих 
середовищ, заснований на залежності 
контрасту освітленості в зображенні 
досліджуваної деталі від величини та 
характеру дефектів. М. т. застосовується 
для виявлення відхилів від сферичності 
оптичних поверхонь, для дослідження 
аберацій | оптичних зображень, для 
дослідження розподілу показника заламу 
в ізотропних середовищах, наприклад, 


при дослідженні розподілу густини 
повітряних потоків в аеродинамічному 
експерименті. 


м. Томаса-Фермі (рос. метод Томаса- 
Ферми; англ. Трота5-Кегті теїподй) - 
наближений метод опису та розрахунку 
багаточастинкових систем великої густини, 
який р являє собою один із варіантів 
квазікласичного наближення квантової 
механіки. 

м. фазового інтеграла  І|метод 
Ліувілля - Гріна, метод Веєнтцеля- 
Крамер-са-Бріллюєна, ВКБ-методі| 
(рос. метод фазового інтеграла, метод 
Лиувилля - Грина, метод Вентцеля- 
Крамерса-Бриллюзна, ВКБ-метод; 
англ. М/епіте| -Кгатег5 -ВгіЙоціп 
тео, УКВ теїродй, Піопуйе - Стееп 
теїпоа, рразе іпіеєтаї теїноай) - спосіб 
наближеного розв'язання | звичайного 
диференціального рівняння и"(х) - 4(Х) 
ис) - 0. До такого вигляду зводяться 
багато рівнянь, що описують 
стаціонарний хвильовий процес у 
середовищі, властивості якого 
визначаються гладенькою функцією 4(х) 
(наприклад, одновимірне рівняння 
Шредінгера). М. ф. і. застосовується для 
різних задач поширення хвиль. 

м. Фарадея вимірювання 
магнітної сприйнятливості 
(рос. метод Фарадея измерения 
магнитной восприимчивости; 
англ. Кагадау теїбод ої таєпегіс 
зи5сертібійсту  теаб5игетепі) - 
метод, який полягає у визначенні на 
магнітних - вагах сили, що діє на 
досліджуваний зразок із боку 
неоднорідного магнітного поля. 


МЕТО 








МЕТО М 
м. Фізб визначення 5дцаге-уауе гезроп5е | срагасіегіяііс 
швидкості світла (рос. метод теїпой, апірійкшде Гипсіїоп теїпой) - 


Физо определения скорости 
света; англ. Кітеай теїой ої ІіїєвНі 
уеїосігу Фегегтіпаїіоп) - метод, 
який базується на амплітудній модуляції 
світлового потоку обертовим зубчастим 
колесом. Цей світловий потік, розділений 
колесом на окремі імпульси, проходить 
певну відстань, відбивається від дзеркала 
і знову потрапляє на зубці колеса. 
Підбираючи частоту обертання колеса, 
щоб відбитий світловий імпульс виявився 
затриманим зубцем, можна обчислити 
швидкість світла. 

м. фотоемульсійний (рос. метод 
фотозмульсионньмшй; англ. рюоїоєгарріс 
теїод) - метод реєстрації 
йонізувальних випромінювань за 
допомогою товстошарових фотоемульсій, 
які називають також ядерними 
фотографічними емульсіями. Є одним з 
основних методів  експериментальної 
ядерної фізики. 

м. фотопружності дослідження 


напружень (рос. метод 
фотоупругости исследования 
напряжений; англ. ріогїоєіазтіс 
тешой, ріпосготесрапіся пешодй, 
ріоїоєіазіїс  їесппідше | ої  5іге55 
іпзресгіоп) - те саме, що метод 


поляризаційно-оптичний. 

м. функціоналів Фбка (рос. метод 
функционалов  Фока; англ. Косі 
Піосіїопа! теїпод) - особливий спосіб 
формулювання рівнянь квантової теорії 


поля, заснований на введенні 
спеціального функціонального 
аргумента, | який має допоміжний 


характер і після виконання всіх викладок 
спрямовувається до нуля. 

м. Хартрі-Фбка (рос. метод Хартри- 
Фока; англ. Нагігее-Еосік теїпоай) - те 
саме, що метод самоузгодженого поля. 

м. частбтно-контрастної 
характеристики (рос. метод частотно- 
контрастной характеристики; англ. 
сопігазї | кап5їег  Йипсіоп  теїПодй, 
тодшаїоп їкапзїег Жіпсіїоп теїПой, 
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метод опису властивостей оптичного 
прилада, пов'язаних із його відхилом від 
ідеального. У загальному випадку ці 
властивості описують функцією, що задає 
розподіл освітленості в зображенні якого- 
небудь стандартного тест-об'єкта з певним 
розподілом яскравості. У цьому методі 
стандартним розподілом яскравості є 


гармонічний; розподіл освітленості в 
зображенні виявляється також 
гармонічним, але з іншими амплітудою та 
фазою, які залежать від частоти і 


властивостей прилада. М. ч.-к. х. широко 
застосовується для дослідження якості 
фотографічних | систем з за допомогою 
періодичних мір. 

шлірен-метод Їметод Теплера| (рос. 
шлирен-метод, метод "Теплера; англ. 
дігесі-5падом/ птеїПпод, 5сПпіїегеп теїпод) 
- різновид тіньового методу дослідження 
оптичних неоднорідностей середовища. 


Застосовується в аеродинамічному 
експерименті. 

м-ди | контролю магнітні (рос. 
методь: контроля юмагнитньв; англ. 
таєпеїїс сопігої! птеїподз) - сукупність 
способів виявлення різних дефектів, 
дослідження фазових перетворень, 


вивчення структури і контролю якості 
термічної та хіміко-термічної обробки 
феромагнітних матеріалів | і / сплавів 
шляхом визначення їхніх властивостей у 
магнітних полях. 

м-ди матричні в оптиці (рос. 
методьт матричнье в оптике; англ. 
таїгіх  теїпод5 (| іп оргісз5) - 
використання | матриць для опису 
поведінки параксіальних (з малими кутами 
нахилів) світлових пучків в оптичних 
системах із коловою симетрією, що 
включає елементи з однорідного або 
"лінзоподібного" середовища з плоскими 
або сферичними поверхнями. 

м-ди непараметричні (рос. методьт 
непараметрические; англ. попрагатеїгіс 
теїподз) - сукупність прийомів і методів 
математичної статистики, заснованих на 


МЕТР 


МЕТР 


М 








непараметричному представленні функції 
розподілу. М. н. особливо ефективні в 
задачах аналізу експериментальних даних 
на стадії пошукового аналізу. М. н. 
використовують | лише неперервність 
функції розподілу і застосовуються для 
оцінювання густини ймовірності та 
перевірки статистичних гіпотез. 

м-ди прискбрення колективні (рос. 
методьт ускорения коллективнье; англ. 
соЙесіїуе ассеїегачіоп теїподйя) - методи 
прискорення заряджених частинок, а 
також їх утримання в процесі 
прискорення, в яких використовуються 
власні електромагнітні поля, що 
виникають у результаті взаємодії однієї 
групи зарядів з іншою або внаслідок 
взаємодії групи зарядів з 
електромагнітною хвилею або плазмою 
(на відміну від / звичайних методів 
прискорення, де створювані зовнішні 
поля, електричні або магнітні, мають 
конфігурацію, що забезпечує як 
прискорення, так і утримання в процесі 
прискорення заряджених частинок). 

м-ди розвідки електричні (рос. 
методью разведки злектрические; англ. 
еіесігіса! ргозресіїпє птеїподз) - методи 
дослідження земних надр, засновані на 


особливостях | протікання | у землі 
електричного струму, які зумовлені 
розподілом у ній неоднорідностей - 
гірських порід, мінералів, корисних 


копалин тощо. 


МЕТР, -а (рос. метр; англ. піекег) - 
одиниця довжини, основна одиниця СІ. М. 
- відстань, яку проходить у вакуумі 
плоска | електромагнітна | хвиля за 
1/299792458 частку секунди (прийнято на 
17-й Генеральній конференції з мір і 
вагів, 1983). 

кілограм-метр за секунду, 
(рос. килограмм-метр в секунду, кг'м/с; 
англ. Кіїоргат-теїег рег 5есопа, Ко-гп/5) 
- див. кілограм. 


кг'м/с 


м. динамічний (рос. метр 
динамический; англ. Фупатіс пеїег) - 
одиниця  геопотенціалу, яка дорівнює 
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роботі, що здійснюється при переміщенні 
одиниці маси на 1 м проти поля 
напруженістю в 10 м/сек". 


МЕТРИКА (рос. метрика; англ. 
теїгіс) - узагальнення поняття відстані 
між точками евклідового простору на 
множинах, у яких можна ввести метричні 
простори. М. евклідового простору в 
криволінійних координатах і м. 
ріманового простору визначаються 
метричним тензором. М. гільбертового 
простору задається його нормою (або 
скалярним добутком). 

м.  простору-часу / (рос. метрика 
пространства-времени; англ.  5расе-ііте 
теїтіс) - основна геометрична структура, 
якою наділяється | просторово-часове 
багатоманіття в спеціальній і загальній 
теорії відносності; визначається заданням 
поля симетричного коваріантного тензора 


2-го рангу з відмінним від нуля 

визначником -- метричного тензора. 
МЕТРОЛОГІЯ (рос. метрология; 

англ. теїгоїору) | - наука про 


вимірювання та методи здійснення їхньої 
повсюдної |  єдиності | і необхідної 
точності. Проблеми м.: загальна теорія 
вимірювань, методи визначення точності 
вимірювань, створення еталонів і 
зразкових засобів вимірювань і т.п. 

м. квантова (рос.  метрология 
квантовая; англ. диапішт теїгоіору) - 
наука про вимірювання, яка базується на 
квантових явищах. Основна проблема м. 
к.- встановлення т. зв. природної системи 
одиниць на основі фундаментальних 
сталих (констант). 


МЕХАНІКА (рос. механика; англ. 
тесрапіс5) - наука про механічний рух 
матеріальних тіл і взаємодії між ними, що 
відбуваються при цьому. Під механічним 
рухом розуміють зміну з часом 
взаємного розташування тіл або їхніх 
частин у просторі. Взаємодії в м. - такі 
дії тіл одне на одного, результатом яких 
є зміни швидкостей точок цих тіл або 


МЕХА 


МЕХА 


М 








їхня деформація. Під м. зазвичай 
розуміють т. зв. класичну м., в основі 
якої лежать закони механіки Ньютона, а 
предметом її вивчення є рух будь-яких 
матеріальних тіл (крім елементарних 
частинок), що відбуваються з 
швидкостями, малими порівняно зі 
швидкістю світла. 

м. квантова |механіка хвильова| 
(рос. механика квантовая, механика 
волновая; англ. ашапішт  тесрапіс5, 
утауе тесрапіс5) - теорія, що встановлює 
спосіб опису та закони руху фізичних 


систем, для | яких величини, що 
характеризують систему і мають 
розмірність дії, виявляються 


порівнянними зі сталою Планка П. Цю 
умову задовольняє, як правило, рух 
мікрочастинок (електронів в атомі, атомів 
у молекулі, нуклонів у ядрах і т.д.). 
Однак у деяких випадках специфічні 


квантові властивості мають 
макроскопічні системи як ціле (див. 
також ефекти квантові 
макроскопічні). М. к. являє собою 
систему | понять | і 0-| адекватний їй 
математичний апарат, необхідний |і 
достатній для опису всіх 
спостережуваних властивостей 
відповідних систем і їхнього руху. 


Закони м. к. є фундаментом наук про 
будову речовини. 

м. квантова релятивістська (рос. 
механика квантовая релятивистская; 
англ. кеіайуїзііс дшапішт тесрапіс5) - 
розділ теоретичної фізики, в якому 
розглядаються  релятивістські квантові 
закони руху мікрочастинок (електронів та 
ін) у так званому одночастинковому 
наближенні. 

м. небесна (рос. небесная; англ. 
сеіе5ціа! птеспапіс5) - розділ астрономії, 
що вивчає рух тіл Сонячної системи. 

м. релятивістська (рос. механика 
релятивистская; англ. геіайшуіягіс 
тесрапіс5) - розділ теоретичної фізики, 
що розглядає класичні закони руху тіл 
(частинок) при швидкостях У, 
порівнянних зі швидкістю світла с. 
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Базується на  частинній 
теорії відносності. 

м. рідин і газів (рос. механика 
жидкостей и  газов; англ. Пи 
тесрапіс5, песпапіс5 ої Пиїд5) - те саме, 
що гідроаеромеханіка. 

м. сипких середбвищ (рос. механика 
сьшучих сред; англ. ргапиіаг тейіа 
тесрапіс5, Іоо5е тедіа тесрапіся) - 
розділ механіки суцільних середовищ, у 
якому досліджується рівновага та рух 
сипких середовищ (піщаних, глинистих і 
інших грунтів, зерна і т.д.). Задача м. с. с. 
- головним чином визначення тиску 
грунтів з на д опорні стінки, форми 
можливих поверхонь сповзання схилів, 
обчислення необхідної глибини 
фундаментів, визначення тиску зерна на 
стіни елеваторів і т.д. 

м. статистична (рос.  механика 
статистическая; англ. згайіягісаї 
тесрапісз) -- див. фізика статистична. 

м. суцільного середовища (рос. 
механика | сплошной  средьгц; англ. 
теспапіс5 ої сопіїпца) - розділ механіки, 
присвячений вивченню руху та рівноваги 
газів, | рідин | і | твердих тіл, які 
деформуються; підрозділяється на 
гідроаєромеханіку, газову динаміку, теорію 
пружності, теорію пластичності. 

м. тіл змінної маси (рос. механика 
тел переменной массьгш; англ. уагіабіе 
та55  Боду  тесрапіс5)  - розділ 
теоретичної механіки, що вивчає рух 
матеріальних тіл, маса яких змінюється 
під час руху (.В. Мещерський, 
К.Е. Ціолковський). Задачі м. т. 3. м. 
виникли з розвитком авіаційної та 
ракетної техніки. 

м. фізико-хімічна (рос. 
физико-химическая; англ. 
ріузісоспетіса| | ппеспапіс5,  рПубзісо- 
српетіса|  пиесрапіс5, рНіузісаї- Спетісаї 
тесНрапіс5,  рЮузісаї | апа  сретісаї 
тесрапіс5) - область науки, яка вирішує 
два основних завдання: 1) з'ясування 
закономірностей і механізму  фізико- 
хімічних і механічних процесів одержання 
різного роду твердих тіл, структурованих 


(спеціальній) 


механика 


МІДЕ 








МІДЬ М 
дисперсних | систем, будівельних |і процесів перенесення енергії в 
конструкційних матеріалів із заданими конденсованих середовищах, при якому 
механічними властивостями та енергія електронного збудження 
структурою; 2) встановлення залежностей безвипромінювально передається від 


механічних властивостей твердих тіл і 
структурованих систем від сукупності 
механічних факторів, температури, складу 
і структури досліджуваного тіла та його 
фізико-хімічної взаємодії з навколишнім 
середовищем. 

м. хвильова (рос.  механика 
волновая; англ. маме тесрапіс5) - те 
саме, що механіка квантова. 

МЕХАНОСТРИКЦІЯ (рос. 
механострикция; англ. теспапозігісійоп) 
- додаткова деформація, яка виникає у 


впорядкованих магнетиках при 
прикладанні до них механічних 
напружень, які призводять до 
перерозподілу магнітних моментів 
доменів, що спричинює зміни 
намагніченості, а це через 
магнітострикцію викликає додаткову 
деформацію. 

МЕХАНОТРОН, за (рос. 
механотрон; англ.  птіуабіе-еіесігоде 
шРе) - електронна лампа, у якій 
керування електронним струмом 


здійснюється механічним переміщенням 
одного або декількох її електродів. 
Механотрони слугують для перетворення 
механічних величин в електричні і 
застосовуються як датники при 
вимірюваннях малих переміщень, малих 
зусиль, тисків, прискорень та ін. 


МЕХОМ, -а (рос. мехом; англ. 
тесрапіса| Обі) - те саме, що Ом 
механічний. 


МИШАК, -у (рос. мьшиьяк; англ. 
агзепіс), Д8 - те саме, що ареен. 


МІГРАЦІЯ (рос. миграция; англ. 
тіргайоп; від лат.  тпібгайо  - 
переміщення). 


м. енергії (рос. миграция знергии; 
англ. епегру штіябгайоп) - один із 
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збудженої частинки до такої ж, але 
незбудженої частинки, що перебуває від 
першої на відстані, меншій за довжину 
хвилі випромінювання. Багаторазове 
повторення цього процесу призводить до 
просторового переміщення збудження. 


МІДЕЛЬ, -длю (рос. мидель; англ. 
тійепеїй 5есіїоп) - те саме, що переріз 
мідлевий. 

МІДЬ, -і (рос. медь; англ. соррег; лат. 
Сиргит), Си - хімічний елемент побічної 
підгрупи І групи періодичної системи 
елементів, ат. номер 29, ат. маса 63,546. 
Природна мідь містить два стабільних 
ізотопи Си (69,17 96) і Си. Електронна 
конфігурація двох зовнішніх оболонок 
Зв"р'д'д5!. М. - м'який кувний метал 


червоного кольору, має кубічну 
гранецентровану структуру з параметром а 
- 0,36148 нм. Густина 


8,94 кг/дм, іш з 1084,59С, (шт з 25409С, 
має шввисоку теплопровідність і малий 
електричний опір. Сполуки міді отруйні. 


МІКАЛЕКСЯ, -у (рос. микалекс; англ. 
тісаїех, птусаїех) - електроізоляційний 
матеріал, що є сумішшю легкоплавкого 
(свинцевого | або  барієвого) скла з 
порошком меленої слюди (близько 40 956). 


МІКАНІЇТ, -у (рос. миканит; англ. 
тісапіте) - електроізоляційний 
матеріал, який виготовляється з тонких 
пелюсток  відщипаної слюди, що 
склеюються в кілька шарів 
електроізоляційними лаками або 
смолами і наклеюються на папір чи 
тканину. 


МІКРО..., мк, и (рос. микро..., мк, у; 
англ. тісго..., у; від грец. шікрос - малий) 


- о основа до найменування одиниці 
вимірювання для утворення 
найменування нчастинної одиниці, що 


МІКР 


МІКР 


М 








складає одну мільйонну частку (107) від 
вихідної. 


МІКРОБАРОГРАФ, -а (рос. 
микробарограф; англ. тісгобагоєгарі) 
- прилад для автоматичного запису дуже 
малих або швидких змін атмосферного 
тиску. 


МІКРОДОЗИМЕТРІЯ 
микродозиметрия; англ. 
тісгодозітеїгу) - дослідження 
мікроскопічного розподілу поглиненої 
енергії | при впливі  йонізувального 
випромінювання на об'єкт і встановлення 
зв'язку між параметрами цього розподілу 
та відгуком об'єкта на його опромінення 
(радіаційно-індукований ефекту). 


(рос. 


МІКРОЕЛЕКТРОНІКА (рос. 
микрозлектроника; англ. 
тісгоеїесігопіся5) - область електроніки, 
що охоплює проблеми створення 
електронних пристроїв У 
мікромініатюрному інтегральному 
виконанні. Продукція м. - інтегральні 
схеми, що слугують елементами 
комп'ютерів, автоматизації, систем 
керування та зв'язку. 

МІКРОЗЙОМКА (рос. 
микросьбмка; англ. сіпе- 
ріпоготісгоєтарпу) - фото- або 
кінозйомка мікрооб'єктів через 
мікроскоп. 


МІКРОІНТЕРФЕРОМЕТР, -а (рос. 
микроинтерферометр; англ. іпіегіегепсе 
тісго5соре, тісгоіпіегіеготеїег)  - 
інтерференційний прилад для 
дослідження поверхонь, для вимірювання 
товщини плівок, малих переміщень і т.д. 


Уперше розроблений В. П. Лінником, 
1933 р. 


МІКРОКАТОР, -а 
пружинна вимірювальна! 
микрокатор, головка 
измерительная; англ. 


Іголівка 


(рос. 


пружинная 
смл5тед-5ргіпе 
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тісготеїег) - прилад для вимірювання 
лінійних розмірів абсолютним (у межах 
шкали) або відносним (порівнянням з 
кінцевою мірою довжини або зразковою 
деталлю) методами. 


МІКРОЛІТОГРАФІЯ (рос. 
микролитография; англ. 
тісгоїроєгарНу) - формування 


мікромалюнків на поверхні твердого тіла. 
М. включає нанесення на підкладку 
тонкого шару фоторезисту, експонування 
окремих областей резисту відповідно до 
фотошаблона та проявлення. М. лежить в 
основі технології мікроелектроніки. 


МІКРОМАГНЕТИЗМ, -у 
Імагнетизм кластерних стеколі| (рос. 
микромагнетизм, магнетизм 
кластерньх стекол; англ. 


тісготаєпетіз т) - сукупність магнітних 
властивостей деяких  невпорядкованих 
твердих розчинів (у певних 
концентраційних інтервалах), зумовлена 
наявністю випадкових конкурувальних 
(знакозмінніх) обмінних взаємодій між 
локалізованими магнітними моментами 


та неоднорідністю розподілу 
концентрації компонентів розчинів 
(відмінності | в | ближньому порядку 
атомів). 

МІКРОМАНІПУЛЯТОР,  -а (рос. 
микроманипулятор; англ. 
тісготапіриіаїог)  - прилад для 
маніпулювання з мікроскопічними 
об'єктами (див. також мікроскоп). 

МІКРОМАНОМЕТР, -а (рос. 


микроманометр; англ. тісготапотетег, 
тісгоргеззиге ва(ц)єє) - манометр для 
вимірювання малих (710-100 мм вод. ст.) 
надлишкових і вакуумметричних тисків 
або різниці тисків. Найбільш поширені 
рідинні мікроманометри. 


МІКРОМЕТР, -а (рос. микрометр; 
англ. тісготеїег) - 1) прилад для 


МІКР 


МІКР 


М 








лінійних вимірювань; 2)  відліковий 
пристрій для вимірювальних приладів. 
об'єкт-мікрбметр (рос.  обьхект- 
микрометр; англ. обіесі-тісготеїег) - 
штрихова міра довжини малого розміру, 
призначена для визначення збільшення 
лінійного поля зору мікроскопів, ціни 
поділки окулярних мікрометрів, шкал і 
сіток, а | також | для | проведення 
вимірювань за допомогою мікроскопів. 


МІКРОН, -а, мкм, и (рос. микрон, 
мкм, у; о англ. | пісготеїге, у) - 
позасистемна | одиниця довжини, що 
дорівнює 1079 м. 


МІКРОНАПРУЖЕННЯ (рос. 
микронапряжения; англ. тіісгоз5ігез5) - 
внутрішні напруження, що існують у 
кристалах при відсутності зовнішніх сил і 
зрівноважені в об'ємах, малих порівняно з 
об'ємом всього тіла. 

МІКРОНЕСТІЙКОСТІ, 


-стей, мн. 
(рос. микронеустойчивости; англ. 
тісгоіп5сгабійніез). 


м. плазми (рос. микронеустойчивости 
плазмьг; англ. ріазта тісгоіп5табійніе5) 
- дрібномасштабні плазмові нестійкості, 
небезпечні для утримання плазми, які не 
призводять до негайного руйнування 
рівноважного стану плазми, а впливають 


на її утримання через процеси 
перенесення - дифузію частинок і 
теплопровідність. 

МІКРООБ'ЄКТИВ, -а (рос. 
микрообьектив; англ. тісго5соре 
оБбіесііуе) - оптична система, що 
застосовується в мікроскопі | для 


одержання збільшеного зображення (див. 
також мікроскоп). 


МІКРОПРИЧИННІСТЬ, -ості 
| локальність| (рос. микропричинность, 
локальность; англ. тісгосацєзаїйу) - 
фундаментальна властивість 
взаємодійних полів у локальній квантовій 
теорії поля, що полягає в зникненні 
комутатора (антикомутатора) операторів 
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Бозе- (Фермі-) поля в представленні 
Гейзенберга | (Гай-зенберга) в точках 
простору, розділених 
просторовоподібним інтервалом (див. 
також комутативність локальна). 


МІКРОПРОЄКТОР, -а (рос. 
микропроектор; англ. тісгозсоре 
ргоіестог). 

м. лазерний |мікроскбп проєкційний 
лазерний| (рос. микропроектор 
лазерньшй, микроскоп проекционньтй 
лазерньтй; англ.  Іазег тісгозсоре 
ргоіесіог) - проєкційний мікроскоп, у 
якому | для збільшення яскравості 
одержуваних зображень 


використовується підсилювач яскравості 
(ПЯ), що діє на основі вимушеного 
(стимульованого) випромінювання. 
Вимушене випромінювання повторює всі 
властивості змушувального, у тому числі 
фазу, поляризацію, тому ПЯ можна 
ставити | у будь-яке з місце | оптичної 
системи на шляху пучків світла, що 
поширюються в ній. 

МІКРОПРОЄКЦІЯ (рос. 
микропроекция; англ. тісгоргоіесіїоп) -- 
одержання на екрані оптичних зображень 
малих об'єктів за допомогою мікроскопа 
для демонстрації зображень одночасно 
декільком спостерігачам у 
мікрофотографії і мікрокінематографії й 
ін. 


МІКРОПРОФІЛОМЕТР,  -а (рос. 
микропрофилометр; англ. 
тісгоргопіотетег) - інтерференційний 
прилад для дослідження шорсткості 
поверхонь. Відрізняється від 
мікроінтерферометра можливістю 
контролю поверхонь | не тільки з 


параленьними один одному штрихами, 
але і | з нерегулярними, хаотично 
напрямленими слідами обробки. 


МІКРОПРОЦЕСОР, -а, МП (рос. 
микропроцессор, МІ; англ. 
тісгоргосез5ог) - програмно керований 
універсальний пристрій для цифрової 


МІКР 


МІКР 


М 








обробки дискретної і (чи) аналогової 
інформації і для керування процесом цієї 
обробки, побудований на одній або 
кількох великих інтегральних схемах. 
МП може виконувати ті ж функції, що і 
процесор комп'ютера, звідси назва "МП". 


МІКРОРАДІОХВИЛІ,, -ль, мн. (рос. 
микрорадиоволнь; англ. тісгом'ауєез) - 
див. мікрохвилі. 


МІКРОРЕНТГЕНОГРАФІЯ (рос. 
микрорентгенография; англ. | Х-гау 
тісгоєтарпу) -- мікроскопія 
рентгенівська. 

МІКРОСЕЙСМИ,  -ів, мн. (рос. 
микросейсмь; англ.  пісго5еі5тія) - 
квазістаціонарні коливання земної кори, 
які скрізь спостерігаються. Зазвичай 
мають горизонтальні та вертикальні 


компоненти і мають період 2-10 сек; 
амплітуда - від частки і до сотень у. 
Вважають, що причина мікросейсмів - 
стійні хвилі в океанах і морях. 

МІКРОСКОП, -а (рос. микроскоп; 
англ. тиісгозсоре; від грец. уткрос - малий 
і сколеєбо - мічу, цілюся). 

м. автоелектрбнний (рос. 
автозлектронньій; англ. еїесігоп 
тісгозсоре) - те саме, що мікроскоп 
електронний. 

м. автойбнний (рос. микроскоп 
автойонньтй; англ. Беід-іоп тісгозсоре) 
- те саме, що проектор ібнний. 

м. біологічний (рос. микроскоп 
биологический; англ. Ьіоіовісаї 
тісгоз5соре) - найбільш розповсюджений 
мікроскоп для біологічних, цитологічних, 
мікробіологічних, медичних і інших 
робіт, для прозорих об'єктів у хімії, 
фізиці, мінералогії й інших областях. 

м. вимірювальний (рос. микроскоп 
измерительньй; англ. теазигіпя 
тісго5соре) - прилад для вимірювання 
розмірів об'єкта. М. в. складається з власне 
мікроскопа, предметного столика, 
освітлювального пристрою та 
вимірювального механізму. 
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м. для ядерних досліджень (рос. 
микроскоп для ядерньгх исследований; 


англ. писіваг епішізіоп  піісгозсоре) - 
мікроскоп для вивчення фотоемульсій, які 
зазнали бомбардування елементарними 
частинками. 


м. електрбнний (рос. микроскоп 
злектронньгй; англ. еіесігоп тісго5соре) 
- прилад для дотримання зображень 
мікрооб'єктів із дуже великим 
зільшенням, у якому, на відміну від 
світлового мікроскопа, замість світлових 
пучків використовуються пучки швидких 


електронів, прискорених електричним 
полем, а замість скляних лінз 
використовуються електронні лінзи. 


Роздільна спроможність найкращих м. е. 
досягає 4,5 - 5 Ангстремів. 

м. електрбнний  просвічувальний 
(рос. микроскоп злектронньтнпй 
просвечивающий; англ.  їкапя5тіз5іоп 
еїесігоп  тісго5соре) - електронний 
мікроскоп, у | якому зображення 
створюється електронами, що проходять 
крізь об'єкт. 

м. електрбнний растровий (рос. 
микроскоп злектронньтш  растровь(ій; 
англ. е|есігоп-5сап тісго5соре, геНесіїоп 
еїесігоп  тісго5соре) - електронний 
мікроскоп, який працює на принципі 
сканування, тобто послідовного від точки 


до точки переміщення тонкого 
електронного пучка (зонда) по об'єкту. 
м. інтерференційний (рос. 


микроскоп интерференционньгюй; англ. 
іпіегіегепсе тісгозсоре) - мікроскоп, що 
застосовується для вивчення 
мікрорельєфу поверхонь оброблених 
металевих деталей і |для вивчення 
біологічних об'єктів. 

м.  ібнний (м. 
микроскоп ионньй; англ. іоп 
тісго5соре) | - електроннооптичний 
прилад, у якому для одержання 
зображення застосовується йонний 
пучок, створюваний термойонним або 
газорозрядним іонним джерелом. За 
принципом дії | м. Й. аналогічний 
електронному мікроскопу. Проходячи 


йбнний) (рос. 


МІКР 


МІКР 


М 








через об'єкт і зазнаючи в різних його 
ділянках розсіяння та поглинання, 
йонний пучок фокусується системою 
електростатичних або магнітних лінз і 
створює на екрані 4 або | фотошарі 
збільшене зображення об'єкта. М. і. має 
вищу роздільну спроможність порівняно 
з електронним мікроскопом. Довжина 
хвилі де Бройля для йонів у (М/пт)!"? раз 
менша, ніж для електронів (М - маса 
йона, т - маса електрона) при однаковій 
прискорювальній напрузі, внаслідок чого 
в м. і спотворення, зумовлені 
дифракцією, які обмежують роздільну 
спроможність електронного мікроскопа, 
дуже малі. 

м. ібнний польовий (м. йбнний 
польовий) (рос. микроскоп ионньй 
полевой; англ. Пеїд-іоп тісгоз5соре) - те 
саме, що проектор ібнний. 

м. люмінесцентний (рос. микроскоп 


люминесцентньюш; англ.  Пиокезсепсе 
тісго5соре) - мікроскоп для 
спостереження мікрооб'єктів у світлі 


їхньої люмінесценції. Оптична схема м. 
л. відрізняється від звичайної схеми 
вибором джерела світла та наявністю 
двох світлофільтрів: перед конденсором і 
після об'єктива. 

м. металографічний (рос. микроскоп 
металлографический; англ. 
теїайоєгарбіс тісгозсоре) - мікроскоп 
для дослідження мікроструктури металів 
і інших непрозорих об'єктів. 


м. оптичний (рос.  микроскоп 
оптический; англ. ері  тісгоз5соре, 
оріїса| тісгозсоре) - оптичний прилад 
для | одержання | дуже збільшених 


зображень об'єктів (чи деталей їхньої 
структури), не видимих неозброєним 
оком. М. о. дає можливість розрізняти 
структури з відстанню між елементами до 
0,2 мкм. М. о. має двоступеневу систему 
збільшення (об'єктив і окуляр), що 
забезпечує збільшення до 1500 крат. 

м. поляризаційний (рос. микроскоп 
поляризационньїюй; англ.  роіагігіпе 
тісго5соре) - мікроскоп для вивчення 
анізотропних об'єктів у поляризованому 
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світлі. Застосовується для дослідження 
гірських порід, мінералів, шлаків, 
вогнетривів, біологічних препаратів та ін. 


м. проєкційний (рос. микроскоп 
проекционньй; англ. ргоіесііоп 
тісгозсоре) б мікроскоп для 
проєктування на екран зображень 
мікроскопічних препаратів. 

м.  проєкційний 0 лазерний (рос. 


микроскоп проекционньюшй  лазерньй; 
англ. Іазег тісго5соре ргоіесіог) - те 
саме, що мікропроєектор лазерний. 

м. рентгенівський (рос. микроскоп 
рентгеновский; англ. Х-гау тісго5соре) 


- мікроскоп, у якому завдяки малій 
довжині хвилі рентгенівського 
випромінювання досягається 
дифракційне розділення порядку 
декількох десятків (нм і який за 
теоретичною | величиною розділення 
займає | проміжне | положення між 


оптичним і електронним мікроскопами. 

м. телевізійний (рос. микроскоп 
телевизионнькй; англ. сеіеуізіоп 
тісго5соре) - прилад, який складається зі 
звичайного мікроскопа і телевізійного 
пристрою для передачі зображення на екран 
телевізійної трубки. 

м. ультрафіолетовий (рос. микроскоп 


ультрафиолетовьїй; англ. шійгаміоїеї 
тісго5соре) - мікроскоп для дослідження 
мікрооб'єктів в ультрафіолетовому 
промінні. 


МІКРОСКОПІЯ (рос. микроскопия; 
англ. тісгозсору). 

м. акустична (рос. микроскопия 
акустическая; англ. асоц5іїс тісго5сору) 
- сукупність методів візуалізації 
мікроструктури та форми малих об'єктів 
за допомогою УЗ і гіперзвукових хвиль. 

м. двохвильова (рос. микроскопия 


двухволновая; англ. см о-мауе 
тісгозсору)  - область електронної 
мікроскопії, метою якої є підвищення 
роздільної спроможності електронного 
мікроскопа. М.д. полягає в тому, що 
спочатку одержують фотографію 
дифракційної картини об'єкта, 


МІКР 


МІКР 
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освітлюючи його випромінюванням з 
короткою довжиною хвилі (електронним 
пучком), а на другому етапі відтворюють 
образ об'єкта, освітлюючи отриману 
фотографію дифракції випромінюванням 
з набагато більшою довжиною хвилі 
(видимого діапазону). 

м. електронна (рос. микроскопия 
злектронная; англ. еїесігопіс тісгозсору) 
- розділ електроніки, в | якому 
розглядаються питання формування 
зображення, методи препарування об'єктів і 
їх дослідження в електронному мікроскопі, 
а також методи визначення параметрів 


мікроскопа. | Див. також  мікроскбп 
електрбнний. 

м. оптична |мікроскопія світлова! 
(рос. микроскопия оптическая, 
микроскопия  световая; англ. (Шебі 
тісгозсору, оргісаї тісгозсору, 
уізібіе(йері) тісго5сору) - сукупність 


методів спостережень і досліджень за 
допомогою оптичного мікроскопа. 
Розрізняють методи світлого (темного) 
поля в відбитому світлі або прохідному 
світлі, фазово-контрастну м. 0., метод 


інтерференційного контрасту, 
поляризаційну м. о., люмінісцентну, 
ультрафіолетову й інфрачервону, 


стереоскопічну, контактну, телевізійну, 
конфокальну, аналітичну м. о. 

м. світлова (рос.  микроскопия 
световая; англ. йррі тісгоз5сору, оріїсаї 
тісго5сору, уізібіе(ПебІ) тісгозсору) - 
те саме, що мікроскопія оптична. 

м. ультрафіолетова (рос. 
микроскопия ультрафиолетовая; англ. 
иітгауіоїеєї тісгозсору) - мікроскопія, в 
якій освітлення об'єкта спостереження 
здійснюється ультрафіолетовим 
випромінюванням. Застосування 
ультрафіолетового проміння дозволяє 
збільшити роздільну спроможність 
мікрооб'єктива і одержати більші значення 
оптичного збільшення, ніж при 
використанні світла видимого діапазону. 
Спостереження об'єкта в 
ультрафіолетовому мікроскопі проводять 
на  люмінесцентному екрані або за 
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допомогою електроннооптичного 
перетворювача чи фотоемульсії. 


МІКРОСПЕКТРОФОТОМЕТР, -а 
(рос.  микроспектрофотометр; англ. 
тісгозресігорпоїотетет) - вид 
мікрофотометра. 


МІКРОСХЕМА (рос. микросхема; 
англ. тісгоеїесігопіс сіксиіє, тісгосіксиії 
срір) - те саме, що схема інтегральна. 


МІКРОТРОН, -а (рос. микротрон; 
англ. тісгоїгоп; від грец. шкрос - малий і 
(елекутрон) - циклічний резонансний 
прискорювач електронів з незмінним у 
часі провідним магнітним полем і сталою 
частотою прискорювального НВЧ поля. 


МІКРОФОН, -а (рос. микрофон; 
англ. тиісгорпопе; від грец. крос - 
малий і фай - звук) - приймач звуку, що 
являє собою електроакустичний 
перетворювач, призначений для 
перетворення звукових коливань у 
повітряному середовищі в електричні 
сигнали. | У комплект  м., крім 
перетворювача, входять  узгоджувальні 
трансформатори, попередні підсилювачі 
та ін. 


МІКРОФОТОМЕТР, -а (рос. 
микрофотометр; англ. тісгорпоїотетег) 
- прилад для вимірювання оптичних 
густин на малих ділянках фотографічних 
зображень - спектрограм, рентгенограм, 


астрономічних знімків і т.п. 
Мікрофотометри являють собою 
денситометри, укомплектовані 
мікроскопічною оптикою. 
МІКРОХВИЛІ, -ль, мн. 
Імікрорадіохвилі| (рос. 


микро(радио)волньв,; англ. тісгомауе5) 
- не цілком чіткий термін, що позначає 


електромагнітні хвилі, як правило, з 
довжиною хвилі ХА х« 1 м, іноді 
хо «0 30 см. Термін "м.", прийнятий 


головним чином у літературі англійською 
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мовою, приблизно еквівалентний терміну 
"НВЧ" (надвисокі частоти). 


МІЛІ..., м (рос. милли..., м; англ. 


тій... га) - основа до найменування 
одиниці вимірювання для утворення 
найменування  частинної одиниці, що 


складає одну тисячну (107) від первісної 
одиниці. 


МІЛІМЕТР, 
англ. тіШйтетег). 

м. ртутного стовпа (рос. миллиметр 
ртутного столба; англ. тіййтетег об 
тегсигу, пит Не), мм рт. ст. - 
позасистемна одиниця тиску: 1 мм рт. ст. 
з 133,332 Па. 


-а (рос. миллиметр; 


МІНІМАКС, зу (рос. минимакс; англ. 
тіпітах; скорочення від  "мінімум- 
максимум") термін, що описує таке 
поводження дійсної  диференційовної 
функції  Йхі,.ьХа) декількох змінних 
поблизу її стаціонарної точки |х (0), 
..ьха(0)) (точки, у якій частинні похідні 
дорівнюють нулю), коли в будь-якому 
околі цієї точки функція набуває значень 
як більших, так і менших  Йх-(0), 
..ХаО)|.... 


МІНІТРОН, -а (рос. минитрон; англ. 
тіпіїгоп; від лат. тіпіти5 - найменший 


і ..трон) - вакуумний електронний 
прилад для генерування НВЧ коливань, 
який являє собою  надмініатюрний 


різновид відбивального клістрона. 

МІРА 1 (рос. мера; англ. теазиге, 
ехтепі, тодиіи5). 

м. дисперсії (рос. мера дисперсиий; 


англ. теа5иге ої адізрегзіоп, РМ) - 
величина, яка визначає запізнення 
імпульсів випромінювання космічних 


об'єктів. Затримка радіовипромінювання 
зумовлена залежністю показника заламу 
плазми від довжини хвилі (див. також 
дисперсія хвиль). Основна частина м. д. 
набирається в міжзоряному газі. 

м. точності (рос. мера точности; 
англ. тодиїц5 ої  ргесізіоп)  - 
характеристика розсіяння значень 
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випадкової величини. Т. м. П пов'язана з 
квадратичним відхилом с формулою: НП - 
273/д. Мірою точності користуються як 
характеристикою розсіяння, головним 
чином у теорії похибок. 


МІРА 2 (рос. мера; англ. теазите, 
ра(ц)яе, раї). Міри утворюють 
матеріальну основу для виконання 
вимірювань засобами вимірювань. 

міри довжини (рос. мерьг длиньг; 
англ. плеазигез5 ої ІепоїН, Пйпеаг теазитез, 
теазигіпе Баг5, ІЇепрії ра(ш)єв5) - міри, 
призначені для речового відтворення 
одиниці довжини. М. д. підрозділяються 
на штрихові та кінцеві. 

міри електричних величин (рос. 
мерью злектрических величин; англ. 
еіесігіса! дцапіййез птеазиге5) - тіла або 
пристрої, призначені для матеріального 
відтворення одиниць вимірювання 
електричних величин та їхніх визначених 
кратних | або | частинних значень. 
Безпосередньо відтворюються міри таких 
електричних величин: опору, ємності, 
індуктивності, взаємної індуктивності. 

міри  зразкбві та вимірювальні 
прилади (рос. мерьг образцовьше и 
измерительнье приборькг; англ. з'апдаг і 
пеазшсе5 апа іп5ігштепія,  кебегепсе 
зіапфагд5 апа іп5ігитепіз, іпзресіїоп 
5іапдагдя - апд  іп5ікитепіз,  тазіег 
5іапдагд5 апа іп5ігитепія,  гебегепсе 
5іапдагдя апа іпз5ікитепіз, 5сапдагдз 
апа іп5ікитепіє, з5сапдагад їезі5 апа 
іп5ігитепі5, среск | ва(ц)єє5 апа 
іп5ігитепіз,  сопіго| 0 ра(ц)єе5 апа 
іп5ігитепіз,  іпзресіїоп  ба(ц)єе5 апа 
іп5ігитепіз,  та5іег  ба(ц)єє5 апа 
іп5ігитепіз,  геїегепсе  ра(ц)єе5 ап 
іп5ігитепіз,  5іапдага  ва(ц)єе5 апа 
іп5ігитепі5, е5і ра(ц)єе5 ап 
іп5ігитепі5) - міри та вимірювальні 
прилади | для збереження | одиниць 
вимірювання | і для перевірки та 
градуювання за ними інших мір і 
вимірювальних приладів. 

міри кутові (рос. мерьг угловьге; 
англ. априїаг теазигез) - міри, призначені 


МІСЯ 


мн 


М 








для матеріального відтворення одиниці 
кута. М. к. підрозділяються на штрихові та 
тверді. 


МІРА З (рос. мира; англ. іезі срагі, 
1е5і ітабєе, Кагреї, іе5і обіесі; франц. 
тіге, від тігег - розглядати на світло, 
прицілюватися) - випробувальна прозора 
або непрозора пластинка, на яку 
нанесений стандартний малюнок; слугує 
для кількісного визначення межі 
роздільної спроможності оптичних 
приладів | у | кутових секундах, 

у мм або в кількості штрихів на мм. 


МІСТ, род. моста |містокі! (рос. мост; 
англ. Бгідре). 

м. автоматичний (рос. 
автоматический; англ. ашіотаїіс Бгідее) 
- вимірювальний  міст(ок), у якому 
зрівноваження схеми виконується 
автоматично за допомогою слідкувальної 
системи. Розрізняють м. а. сталого та 
змінного струму. 

м. акустичний (рос. мост 
акустический; англ. асоц5їїс Бгідре) - 
жорстке з'єднання | між | жорсткими 
елементами | шаруватої | звуко- або 
віброізолювальної конструкції, які 
розділені проміжними м'якими 
прокладками або шарами. М. а. різко 
послаблює ефект ізоляції шаруватих 
конструкцій | і | практично обмежує 
звукоізоляцію подвійних перетинок із 
повітряним проміжком, 

м. вимірювальний (рос.  мост 
измерительньюй; англ. Бгійее) - прилад 
для вимірювання опору сталому струмові 
(вимірювальний міст сталого струму) або 
змінному струмові (м. в. змінного 
струму) методом порівняння зі зразковим 
опором у схемі замкнутого 
чотирикутника. 

м.  частотомірний (рос.  мост 
частотомерньїй; англ. Йедшепсу-теїег 
Ьгідре)  - вимірювальний  міст(ок) 
змінного | струму, рівновага якого 
залежить як від значень опорів (активних 
і реактивних), включених у плечі моста, 
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так і від частоти напруги живлення 
(вимірюваної частоти). 


МІСТОК, -стка (рос. мостик; англ. 
Ьгідее) - див. міст. 


МІСЯЦЬ, -я 1 (рос. Луна; англ. Мооп) 
- природний супутник Землі, обертається 
навколо Землі по еліптичній орбіті з 
ексцентриситетом  0,05490 і великою 
піввіссю, яка дорівнює середній відстані 
від Землі ї - | 384400 км. Період 
орбітального руху М. 27,32166 доби 
(сидеричний місяць) і дорівнює періоду 
осьового обертання. Завдяки цій рівності, 
до Землі постійно повернута одна й та ж 
півкуля М. Геометрична фігура М. 
близька до сфери, середній радіус якої 
1738,0 км, маса М. дорівнює 1/81,30 маси 
Землі. | Мінерало-гічний | склад М. 
близький до земних порід типу базальтів, 
норитів і анортозитів. М. практично не 
має глобального | магнітного | поля 
дипольної природи і є немагнітною, 
порівняно  непровідною | і | холодною 
діелектричною сферою. Питання 
утворення і ранньої історії М. остаточно 
не вирішені. 


МІСЯЦЬ, -я 2 (рос. месяц; англ. 
топів) - проміжок часу, близький до 
періоду обертання Місяця навколо 
Землі. | В астрономії розрізняють 
синодичний (29,5306 доби), сидеричний 
(27,3217), тропічний (27,3216), 
аномалістичний  (27,546), драконічний 
(27,4122) м. що визначаються періодом 
проходження Місяця через певні точки 
на небосхилі. 


МІЦНІСТЬ, -ості 1 (рос. прочность; 
англ.  58їгепрір,  ГТаз5іпе55,  гезі5іапсе, 
згабішу, гопеПпез5). 

м. променева (рос. лучевая; англ. гау 
5ігепей) - спроможність середовища або 
елемента силової оптики чинити опір 
незворотній зміні оптичних параметрів і 
зберігати свою цілісність при впливі 
потужного оптичного випромінювання 


МНОЖж 








(наприклад, випромінювання лазера). М. 
п. чисельно характеризується порогом 
руйнування | (порогом  - пробою)  - 
густиною потоку оптичного 
випромінювання, починаючи з якого в 


об'ємі речовини або на її поверхні 
настають незворотні зміни. 
м. твердих тіл (рос. прочность 


твЕрдьгх тел; англ. 5ікепрій ої 50145) - у 
широкому розумінні спроможність 
твердих тіл опиратися руйнуванню 
(поділу на частини), а також 
незворотливій зміні форми (пластичній 
деформації) під дією зовнішніх 
навантажень. У вузькому розумінні - опір 
руйнуванню. 

м. тривала | (рос.  прочность 
длительная; англ. Іопр-їегт 5ігепеіН, 
Іопе-їйте  5ігепеїр,  сгеер  кирішге 
5ігепеїї) - властивість, завдяки якій 
матеріал руйнується не одразу після 
прикладення навантаження, а через 
деякий проміжок часу. ШПри цьому 
руйнуванню передує більш-менш помітна 
деформація  поповзності (повзучості) 
матеріалів. 

м. хімічного зв'язку (рос. прочность 
химической связи; англ. Бопа 5ігепрій) - 
вимірюється енергією, необхідною для 
розриву даного зв'язку в ізольованій 
молекулі. 


МІЦНІСТЬ, -ості 2 електрична 
(рос. прочность; англ, 8ігепріН). 

м. електрична (рос. прочность 
злектрическая; англ. еїіесігіс 5ігепеїр) - 
те саме, що тривкість електрична. 

МІШЕНЬ,  -і (у ядерній 
фізиці) (рос. мишень (в ядерной 
физике); англ. їагееєї |іп писієеаг 
рруз8іс51|) - пристрій для розсіяння 
пучка частинок. Основна частина м. - блок 
речовини, шщо розташований в пучку 
частинок. Розмір, хімічна і ядерна сполуки 
м. визначаються поставленим завданням, 
енергією та формою пучка, природою 
випромінювання і т. д. 
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МНОЖИНА (рос. множество; англ. 
5еі,  еп5етііє) - набір, сукупність, 
зібрання | яких-небудь об'єктів, які 
називаються його елементами, що мають 
загальну для них усіх характеристичну 
властивість. 


МНОЖИННІСТЬ, -ості (рос. 
множественность; англ. піціріїсіїу) - 
число вторинних адронів, породжених в 
одному акті взаємодії частинок високих 
енергій. 


МНОЖНИК, -а (рос. 
англ. ТЖасіог, тийіріег, 
Гастог, соеййсіепі). 

м.  Ланде  Ід-фактор, фактор 
магнітного розщеплення | (рос. 
множитель Ланде, 9-фактор, фактор 
магнитного расщепления; англ. І апде 
Гасіог) - множник у формулі для 
розщеплення рівнів енергії атома в 
магнітному полі, що визначає масштаб 
розщеплення в одиницях НвН (нв - 
магнетон Бора, Н - напруженість 
магнітного поля, див. також ефект 
Зеємана). Введений А. Ланде в 1921. 
М.Л. для заданого рівня енергії у 
випадку нормального зв'язку (див. також 
спектри атомні) виражається формулою 
Ланде: 

953 1 14 |Л07Ч1) вк 5(591) - ЦІНІ) 
І2201-1)|, де І, 5, і 7 - квантові числа, що 
визначають відповідно величини 
квадратів повного орбітального, повного 


множитель; 
тийцріїсайоп 





спінового та результовного моментів 
атома. 
м. обернення (рос.  множитель 


обращения; англ. Фогтп КЖасіог) - див. 
форм-фактор. 


м. пакувальний Ікоефіцієнт 
пакувальний| (рос. множитель 
упаковочньій, козффициент 


упаковочньтй; англ. раскіпє Гасіог) - 
відношення різниці маси атома М,, 
вираженої | в уніфікованих атомних 
одиницях маси, і його масового числа А 
до А, де 7 - заряд ядра. П. м. - дефект 


МНОЖ МОДЕ 


М 


М МОДЕ 








маси, який припадає на одну частинку, і 
характеризує енергію зв'язку ядра. 

м. структурний (рос.  множитель 
структурньшй; англ. 5ігисішге Гасіог) - 
множник, що впливає на залежність 
інтенсивності інтерференції 
рентгенівського | проміння, розсіяного 
тривимірною кристалічною решіткою, від 
атомного фактора, а також від числа та 
розміщення атомів в елементарній комірці. 
За рахунок м. с. деякі з інтерференційних 
максимумів можуть бути послаблені або 
зовсім відсутні (див. також дифракція 
рентгенівського проміння). 


МО (рос. мо; англ. табо) - 
найменування | одиниці електричної 
провідності, що застосовується в деяких 
країнах, яка дорівнює провідності 


провідника опором в 1 Ом. Міжнародною 
електротехнічною комісією для цієї 
одиниці рекомендована назва Сіменс. 


МОВЛЕННЯ в акустиці (рос. 
речь в акустике; англ. 5реесп іп 
асоцзіїс5) послідовність звуків у 
мові, які вимовляються, як правило, 
разом, із паузами тільки після окремих 
слів або груп звуків. 


МОДА (рос. мода; англ. тоде) - одна 
з характеристик розподілу випадкової 
величини (у теорії ймовірностей |і 
математичній статистиці). Для 
випадкової величини, що має густину 
ймовірності р(х), модою називається 
будь-яка точка, у якій р(х) має максимум. 


МОДЕЛЬ, -і (рос. модель; англ. 
(теорія)  піодеі; / (предмет)  тіоаєї, 
(пзазіег) Їогп, шіаке, 5атріе (ріесе), 


райегп, 5атріє рагі, ргоїоїуре, 5Наре, 
5ітиіатог,  Теппріаїе, штаїгіх, апаїоє; 
(одягу, взуття) дебієп; (устаткування) 
дишту; (автомобіля) іоб). 

м. атома статистична (рос. модель 
атома статистическая; англ. 5какізкїсаї 
аїот подєеї) - наближена модель будови 
багатоелектронних атомів, | у якій 
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сукупність електронів атома 
розглядається як вироджений газ, що 
підкоряється статистиці Фермі-Дірака і 
перебуває в електростатичному полі ядра 
(див. також модель атома "Тобмаса- 
Фермі). 

м. атома Тбмаса-Фермі (рос. модель 
атома Томаса-Ферми; англ. ТРопіаз- 
Еегті аїот подеї) - наближена схема 
розрахунку основного стану 
багатоелектронних атомів, заснована на 
методі Томаса-Фермі, в якій розподіл 
частинок характеризується не хвильовою 
функцією, а залежною від координат 
густиною. М. а. Т.Ф. застосовна, коли 
число електронів і заряд ядра дуже 
великі, вона призводить до задовільних 
результатів уже при числі електронів 710. 

м. Бардіна-Купера-Шріффера 
Імодель БКШІ (рос. модель Бардина- 
Купера -Шриффера, модель БКІШ; англ. 
Вагдееп-Соорег-З8сігіеНег тодеї, ВС5 
тодеї) - теорія надпровідності 
кристалічних твердих тіл, заснована на 
уявленні про надпровідність куперівских 
пар електронів (див. також ефект 
Купера). Теорія розглядає гамільтоніан, 
який враховує винятково притягання між 
електронами з однаковими за величиною 
та протилежно напрямленими імпульсами 
й | антипаралельними | спінами, яке 
характеризується однією додатною 
константою зв'язку 9. На основі моделі 
БКШ була побудована перша послідовна 
теорія надпровідності, що дала пояснення 
на мікроскопічному рівні ряду кінетичних 
і термодинамічних ефектів у 
надпровідниках (стрибка теплоємності, 
ефекту Мейснера, ізотопічному ефекту та 
ін.). 

м. БКШ (рос. модель БКИ; англ. 
Вагдееп-Соорег-5сПгіеНег тодеї, ВС5 
тодеї) - те саме, що модель Бардіна- 
Купера-Шріффера. 

м. векторної домінантності, ВДМ 
(рос. модель векторной доминантности, 
ВДМ; англ. уесіог Фотіпапсе тоаєі, 
УрМ) - модельна теорія 
електромагнітних процесів за участю 


МОДЕ 


МОДЕ 


М 








адронів, згідно з якою взаємодія фотона 
(реального або віртуального) з баріонами 
і мезонами здійснюється не прямим 
чином, а за допомогою перетворення 
фотона в нейтральні векторні мезони (з 
ізотопічними спінами І, що дорівнюють 0 
і 1) і їхній наступній взаємодії з 
адронами. Такий перехід - віртуальний 
(для фотонів з 4-вимірним імпульсом 
можливий реальний перехід). Основне 
припущення ВДМ - слабка залежність 
амплітуд взаємодії векторного мезона з 
адронами від маси векторного мезона. 

м. Гайзенберга Гмодель Гейзенберга | 
(рос. | модель  Гейзенберга; англ. 
Неі5епрегя тодеї) - математична модель 
магнітновпорядкованих кристалічних 
речовин (головним чином 
феромагнетиків), базується на 
застосуванні  гамільтоніана | обмінної 


взаємодії В - - 2 | Лі9і9;, Тут додавання 
і») 


проводиться за всіма парами 

П, ) різних вузлів кристала, у яких 
перебувають іони зі спінами 5; та 5; Лі - 
константи, що характеризують обмінну 


взаємодію.  В.Гайтлер і  Ф. Лондон 
ГМУ/. Неїйег, Е. Топдоп, 1927) на прикладі 
молекули | водню | продемонстрували 
залежність енергії взаємодії від взаємної 
орієнтації спінів електронів; 
В. Гайзенберг (В. Гейзенберг) 
ГМ/. Неїізепрего, 1927) застосував їхні 


результати для опису феромагнетизму 
мо-дельного непровідного кристала, що 


складається з а атомів 3 одним  5- 
електроном поза замкнутими 
електронними | оболонками. Різниця 
енергій, що відповідають станам (із 


різними взаємними орієнтаціями спінів, 
визначає обмінну енергію. 

м.  Гейзенберга | (рос. модель 
Гейзенберга; англ. Неізепреге піоаєї) - 
те саме, що модель Гайзенберга. 

м. гелію П двокомпонентна |модель 
гелію П дворідинна| (рос. модель гелия 
П двухкомпонентная, модель гелия ПП 
двухжидкостная; англ. Ім'о-сотропепі 
рейшт ПП піодеї, їуо-Яцій РБейит П 
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тодеї) - фізична модель надплинного 
гелію ЧНе, яка включає існування в ньому 
нижче Ж-точки (рідкий гелій) двох ком- 
понентів - надплинного та нормального 
(в'язкого). Див. також гелій. 

м. гелію П дворідинна (рос. модель 
гелия П двухжидкостная; англ. їмго- 
Пиї рейит П тодеї) - те саме, що 
модель гелію П двокомпонентна. 

м.  Зінера | феромагнетизму 
перехідних металів (рос. модель 
Зинера ферромагнетизма 
переходньжкх металлов; англ. 
Депег тодеї ої ігапз5ігіоп тега 
Регготаєпеїі8 т) - була 
запропонована в 1951 К. Зінером для 
пояснення зв'язку між феромагнетизмом і 


електричною провідністю в  окисах 
перехідних металів | із | проміжною 
валентністю. У рамках цієї моделі 
припускалося, що в результаті, напр., 


заміщення Іа?" у ТаМпОз на Са", замість 
іона Мо?" виникає Йон МпУ, який захоплює 
електрон в одного з сусідніх іонів. Рух 
захоплюваних електронів зумовлює 
скінченну провідність зразка і призводить 
до феромагнітного впорядкування спінів 
атомів, які належать вузлам кристалічної 
решітки. Електрон, який переміщується від 
іона до йона, отримав назву зінерівського. 
Модифікована м. 3. є узагальненням моделі 
Хаббарда та моделі Шубіна-Вонсовського. 

м. Їзінга (рос. модель Изинга; англ. 
Ізіпє піодєеї) - гранично спрощена модель 
магнетика у вигляді системи магнітних 
диполів (спінів), розташованих у вузлах 
кристалічної решітки. У м. І. у 
мікроскопічному стані системи задано 
орієнтації ("вгору" або "вниз") спінів в 
усіх вузлах кристалічної гратки. Енергія 
мікроскопічного стану складається З 
обмінної взаємодії спінів і взаємодії 
спінів із зовнішнім магнітним полем. 

м.  Кроніга-Пенні (рос. модель 
Кронига-Пенни; англ. Кгопі?-Реппу 
тодеї) - одновимірна точно розв'язувана 
модель руху електронів у періодичному 
полі, яка ілюструє природу виникнення 
енергетичних зон у кристалі (див. також 


МОДЕ 


МОДЕ 


М 








тебрія збина). Запропонована Р.Кронігом 
і В.Дж. Пенні в 1931. У м. К.-П. 
потенціал М), створюваний 
кристалічною решіткою, апроксимується 
періодичною послідовністю прямокутних 
потенціальних | ям | глибиною У, і 
шириною а, розділених потенціальними 
бар'єрами шириною Ь. 

м. нуклбнних асоціацій |модель 
ядра кластерна! (рос. модель 
нуклонньх ассоциаций, модель ядра 
кластерная; англ. писі(е)оп азбосіаїіоп 
тоаєеі, сіияїег птодеі ої писіеця) - модель 
атомного ядра, заснована на уявленні про 
ядро як про систему кластерів чи 
нуклонних асоціацій певного типу, як 
правило, а-кластерів. (Дж. А. Вілер 
(7.А. МУБееіет|, 1947). 

м.  Стб(у)нера | (рос. модель 
Сто(у)нера; англ. 5копег поаеї) - най- 
простіша модель, яка описує виникнення 
феромагнітного упорядкування у перехі- 
дних металах, їх сплавах і сполуках, 
згідно з якою система колективізованих 
електронів металічного магнетика опи- 
сується як ідеальний газ блохівських 
електронів. 

м. твердого тіла Дебая (рос. модель 
твердого тела Дебая; англ. ребуе тоді 


ої а 5014) спрощене представлення 
твердого тіла у вигляді ізотропного 
пружного середовища, здатного 


здійснювати коливання у скінченному 
діапазоні частот від 5 - 0 до 5 з уко; 
значення якої визначається з вимоги, щоб 
загальне | число | можливих коливань 
дорівнювало ЗУ - числу ступенів 
вільності тіла з М атомів. 

м. ядра кластерна (рос. модель ядра 
кластерная; англ. сІц5їег  птодеї ої 
писівц5)  - те саме, що модель 
нуклонних асоціацій. 

м. ядра краплинна (рос. модель ядра 


капельная; англ. Шдшід-Фгор  писіеаг 
тодеїі, фгор писіеаг тодеї) одна із 
найперших моделей атомного ядра, 


запропонована Н. Бором (М. Вофгі і К.Ф. 
фон Вайцзекером ЇС.Е. уоп М/еі75аєескегі, 
у якій ядро розглядається як практично 
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нестислива крапля рідини надзвичайно 
великої густини - порядку 107 кг/м?. 

м. ядра надплинна (рос. модель ядра 
сверхтекучая; англ. 5ирегНшід писіваг 
тодеєї) - модель ядра атома, яка враховує 
парну кореляцію нуклонів поблизу 
поверхні Фермі і застосовує математичні 
методи теорії надпровідності. 

м. ядра оболбнкова (рос. модель 
ядра оболочечная; англ. 5рпеїй піоЧеї ої 
писіец5) теорія, яка грунтується на 
увленні про атомне ядро як про систему 


нуклонів, які рухаються незалежно в 
потенціальному полі, що створюється 
іншими  нуклонами (за аналогією з 


моделлю електронних оболонок атома). 

м. ядра оптична (рос. модель ядра 
оптическая; англ.  оріїсаї  пюодйеї ої 
писіец5) напівфеноменологічний метод 
опису пружного розсіяння | адронних 
об'єктів на ядрах. Згідно з м. я. о., нуклон 
розсіюється ядром як потенціальною ямою. 
Ця яма описується виразом, що містить 
уявну частину, яка відповідає поглинанню 
нуклона. Комплексний ядерний потенціал, 
який діє на нуклон, називається оптичним 
потенціалом. Поширення нуклона в поле з 
таким потенціалом аналогічне 
проходженню світла через напівпрозоре 
середовище з комплексним показником 
заламу (звідси назва моделі). 

м. ядра статистична (рос. модель 
ядра статистическая; англ. 5какізкісаї 
писіеаг піодеї) одна зі спрощених 
ядерних моделей, яка подає кожен 
збуджений стан - ядра з як | сукупне 
збудження деякої кількості частинок або 
деяких елементарних незалежних 
збуджень. М. я. с. дозволяє знаходити 
положення енергетичних рівнів ядра, їх 
густину, моменти ядер і ймовірності 
переходів між рівнями. Застосовується 
для о знаходження збуджень порядку 
енергії зв'язку нуклона в ядрі при 
великих щільностях рівнів. 

м. ядра узагальнена (рос. модель 
ядра обобщенная; англ. репегаїедй аїот 
тодеї) - ядерна модель, що одночасно 
враховує як одночастинкові (нуклонні), 


МОДЕ 








МОДЕ М 
так і | колективні | (коливальні та м-лі | кваркові  адронів (рос. 
обертальні) ступені вільності атомного модели кварковьге адронов; англ. 


ядра (див. також збудження ядра 
колективні). М. я. у.- подальший 
розвиток оболонкової моделі 
(незалежних нуклонів), яка базується на 
припущенні про незалежний рух 
нуклонів | у полі  повільнозмінного 
потенціалу. А. Бор ГА. Вобгі і 


Б. Моттельсон ЇВ.В. Мобеізопі, 
початку 1950-х років. 

б-моделі (рос. о-модели; англ. 5ірта 
тодеїз) - див. сігма-моделі. 

м-лі адрбнів струнні (рос. модели 
адронов струнньте; англ. 5ігіпеє Бадгоп 
тодеіз) - складені кваркові моделі 
адронів, у яких кварки всередині адронів 
вважаються зв'язаними через посередни- 
цтво релятивістських струн. Вважається, 
що на відстанях між кварками, які на- 
ближаються до розмірів адронів (-1073 
см), енергетично вигіднішими є такі 
конфігурації глюонних полів, коли поля 
не заповнюють весь простір, а 
концентруються вздовж ліній, які з'єдну- 
ють кварки, тоді нескінченно тонка труб- 
ка такого поля моделюється реляти- 
вістською струною. 

м-лі граткові двовимірні стати- 
стичної фізики (рос. модели реше- 
точнье двумерньме статистической 
физики; англ. їм/о-Фітепзіопаї Іайісе 
тодеіз5 ої 5іаїізсгісаї рНузбіс5)- 
те саме, що моделі решіткові двовимі - 
рні. 

м-лі двовимірні квантової 
теорії поля (рос. модели двуме- 
рнье квантовой теориий поля; 
англ. |  їм'о-Фітепзіопа| тлодеї5 /- ої 
диапіцт ГТіеїд гБеогу) - моделі, 
які розглядаються | у  двовимірному 
просторі-часі; деякі з них виявляють 
риси, характерні для реалістичних теорій 
(нетривіальний спектр частинок, пере- 
нормування, спонтанне порушення си- 
метрії тощо). Знаходить безпосереднє за- 
стосування у фізиці одновимірних |і 
двовимірних систем (полімери, плівки, 
поверхневі явища). 


на 
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диагк тодеї5 ої НБад4гоп5з) - моделі 
адронів | як | систем, зв'язаних із 
елементарних складових - кварків (4). У 
м. к. легкі адрони групуються в нижчі за 
розмірністю мультиплети групи 5ЇЛ3)- 
симетрії відносно перестановки 
кольорових дробовозаряджених кварків и, 
4 53. У м. к. припускається, що 
спостережувані | адрони | - безбарвні 
частинки, а їхня хвильова функція - 
синглет відносно перестановки колірних 
індексів кварків. Двадцяти семи 
трикварковим станам 444 для баріона 
(Зх3х3-27) відповідають  мультиплети 
групи 543) розмірності 1, 8, 8, 10, а 
дев'яти | мезонним | станам | 4 - 
мультиплети розмірності 1 і 8. 

м-лі  космологічні (рос. модели 
космологические; англ.  со5піоЇовісаї 
тодеїз) - фізико-математичні моделі, що 
описують еволюцію Всесвіту (або окремі 
етапи еволюції). Найбільше значення в 
космології мають моделі однорідного 
ізотропного Всесвіту, в яких всі точки 
тривимірного простору еквівалентні і всі 
напрямки рівноправні. У теоретичній 
космології розглядаються також моделі 
однорідного  анізотропного Всесвіту, 
моделі сферично-симетричного Всесвіту 
й інші (див. також тебрія гарячого 
Всесвіту). 

м-лі решіткові двовимірні |моделі 
граткові двовимірні| статистичної 
фізики (рос. модели  решбточнье 
двумерньне статистической фи- 
зики; англ. їм о0-дітепзіопа| 4 акісе 
тодеї5 ої 5іагі5сгісаї рНіузісз)- 
математичні моделі, в яких просторова 
змінна набуває дискретних значень на 
площині. Описує реальні фізичні си- 
стеми: шаруваті магнетики, плівки рідко- 
го гелію, надпровідні плівки, моношари 
адсорбованих атомів, хвилі зарядової гу- 
стини та ін. 

м-лі | складені | лептонів і 
кварків (рос. модели составнье ле- 
птонов и кварков; англ. сотроцпа 


моди 


моди 


М 








тодеі5 ої Іергоп5 апа диагКк5)- 
моделі, в яких лептони та кварки роз- 
глядаються як зв'язані стани деяких гіпо- 
те-тичних елементарних частинок -- 
преонів. 

м-лі ядерні (рос. модели ядерньге; 
англ. писівеаг птодеїз) - спрощені картини 
будови атомного ядра, які допускають 
простий математичний розв'язок задачі з 
визначення різноманітних величин, що 
характеризують ядро. М. я. ділять на три 
групи, що описують: 1) загальні 
властивості основних станів; 2) спектр 
збуджень; 3) взаємодію з частинками, що 
налітають, та інші реакції. 

сігма-моделі |о-моделі| (рос. сигма- 
модели, о-модели; англ. 5ірта піодеї5) - 
моделі теорії поля, що є зручним 
інструментом дослідження загальних 
властивостей квантової теорії поля. Вони 
виникають як ефективні теорії 
безмасових полів у більш загальних 
нелінійних теоріях поля. Найчастіше с.- 
м. описують квазічастинки, що 
виникають при  спаренні  ферміонів. 
Найкраще вивчені одновимірні с.-м. 


МОДЕЛЮВАННЯ фізичне (рос. 
моделированиє физическое; англ. 
5ітиіайоп, рПузіса! тодеї(Тіпе 
Птодеї орегайоп, тоадеї(-Базеай) 
апаї!узіз), рбузбісаї!) - 
експериментальний метод наукового 
дослідження, що полягає в заміні 
досліджуваного | фізичного процесу, 
явища або об'єкта іншим, подібним до 
нього - моделлю. 

м. електроннооптичних систем (рос. 
моделирование злектроннооптических 
систем; англ. еЇесігоп оріїса| 5узіет 
5ітиіатіоп) - моделювання 
електроннооптичних полів і траєкторій 
частинок, які фокусуються цими полями. 
Електроннооптичні поля моделюють за 
допомогою аналогових приладів  - 
електролітичної ванни або сіткового 
інтегратора. Моделювання траєкторій в 
електростатичному | полі | одержують 
зазвичай за допомогою  траєктографа - 
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автоматичної рухомої каретки, яка має 


два зонди, що ковзають по поверхні 
електроліту в електролітичній ванні, де 
закріплено моделі досліджуваних 
пристроїв. 

м. зір(бк) (рос. моделирование звезд; 
англ.  5іаг  5ітиіайоп)  - методи 
знаходження розподілів фізичних 


характеристик зоряної речовини (тиску, 
густини, температури, маси, хімічного 
складу) від центра до поверхні зірки та 
зміни цих характеристик із часом. Основи 
м. з. заклали Дж. Лейн |).Н. Гапе|, 1869- 


70), | А. Ріттер ГА. Вішегі, 1878-83, 
Р. Емден ЇВ. Епадепі), 1907. 


МОДИ, род. мод, мн. (рос. модьг; 
англ. птіодез; від лат. тоди5 - міра, чин, 
спосіб, вид) - типи коливань (нормальні 
коливання) у розподілених  коливних 
системах або типи хвиль у хвилевідних 
системах і хвильових пучках. Термін "м." 
став використовуватися також для будь- 
якого хвильового поля (поза / його 
джерелами), яке має певну просторову 
структуру (симетрію). Див. також 
резонатор об'ємний, резонатор 
оптичний, хвилевід, квазібптика. 

м.  голдстбунівські | (рос.  модькї 
голдстоуновскиє; англ. Соідзтопе 
тоде5) - колективні моди в 
конденсованих середовищах, у яких існує 
далекий порядок У результаті 
спонтанного порушення симетрії, яка 
відповідає неперервній групі. Аналогічні 
голдстоунівським бозонам у квантовій 
теорії поля. М. г. існують при як завгодно 
великих довжинах хвиль А, причому їхня 
частота о(4) прямує до нуля при д - 2л/Х 
- 0. Причиною виникнення таких мод є 
неперервне виродження рівноважного 
стану. М. г. є, наприклад, спінова хвиля у 
феромагнетику | 3 площиною легкого 
намагнічення. 

м. нормальні (рос. МОДЬІ 
нормальньте; англ. погтіаї птофез) - те 
саме, що коливання нормальні. 


МОДУ 








МОДИФІКАЦІЯ (рос. 
модификация; англ. подЧібісайіоп). 
м. кристалів (рос. модификация 


кристаллов; англ. сгузіаї птодійісаїіоп). 
1) Поліморфна м. к. - кристали однієї 
речовини, що існують у 
термодинамічно різних твердих фазах. 
Наприклад, вуглець у кристалах графіту 
й алмазу. 2) Енантіоморфна м. к. - 


правий і лівий різновиди кристалів 
однієї | речовини. Ідеальна | форма 
правого кристала сполучається з 


відповідною формою лівого кристала 
дзеркальним відбиванням і не 
суміщається простим накладанням. Такі 
кристали | можуть бути оптично 
активними (наприклад, кварц). 


МОДУЛОМЕТР, -а (рос. 
модулометр; англ. тойиіайоп теїег, 
тодиіайоп  птопігог) - прилад для 
вимірювання коефіцієнта | модуляції 
амплітудномодульованих коливань. 


МОДУЛЬ, -я (рос. модуль; англ. 
(коефіцієнт) тодиіц5, соейісіепі, 
сопзіапі; (мат.) аб5оїціе уаше, 
таєпішае; (блок конструкції) плойиіе, 
Ьоск,  раск, ррасКаєе,  5їуїе | ипії, 
соп5ітгисйоп ипії, плоЧдиіаг ппіг). 

м. об'ємного стиснення (рос. модуль 
обьбмного сжатия; англ. тойиійя ої 
уоїште  сопаргезвіоп) - відношення 
величини рівномірного всебічного тиску 
до величини відносного об'ємного 
стиснення, викликаного цим тиском (див. 
також мбдуль пружності). 

м. об'ємної пружності (рос. модуль 
обьбмной упругости; англ. піодиіця ої 


усїште  еіазіїсіу) | - | див. | мбдуль 
пружності. 

м. поздовжньої пружності (рос. 
модуль продольной  упругости; англ. 
ахіаї| /- еЇазіїсікїу  плодиіця, ахіаї єїазіїс 


тодиіц5, ахіаї піодиїця ої еіазіісігу, ахіаї 
соеНсіепі ої еіазіїсіїу) - те ж саме, що 
модуль Інга. 

м. пружності 
упругости; англ. 


(рос. модуль 
еіа5бісієу | піодиіи5, 





341 


еіазгіс пподиїця, піодиіця ої еїіазіісіїу, 
соейісіепі ої еіазгісієїу) - величина, що 
характеризує пружні властивості 
матеріалу (див. також закбн Гука). 
Модулі пружності (модуль Юнга Е, 
модуль зсуву С, модуль об'ємного 
стиснення Кк встановлюються 
експериментально | при статичних |і 
динамічних випробуваннях. 

м. Юнга модуль поздовжньої 
пружності | (рос. модуль Юнга, модуль 
продольной упругости; англ. Хошпр'8 
тодиій5, ахіаї еіазіісіїу піодиіц5, ахіаї 
еЇазсіс  паодиіиз,  ахіа|  плойдиішя ої 
е|азгісіту, ахіа! соебіісіепі ої еіазіісіту) - 
число, | яке | характеризує | пружні 
властивості матеріалу | і | дорівнює 
відношенню нормального напруження с 
до відносного видовження є, викликаного 
цим напруженням вздовж лінії його дії: Е 
з о/є (див. також мбдуль пружності). 


МОДУЛЯТОР, -а (рос. модулятор; 
англ.  тофиіаїог) - пристрій | для 
примусової зміни в часі параметрів, що 
характеризують який-небудь регулярний 
фізичний процес. 

м. магнітний (рос. модулятор 
магнитньтй; англ. таєпеіїс птіоЧиіатог) -- 
феромагнітний пристрій для 
перетворення низькочастотних 
електричних сигналів (включаючи | 
нульову частоту) у змінну напругу більш 
високої частоти (див. також модулятор, 
модуляція коливань). 

м. надпровідний (рос. модулятор 
сверхпроводящий; англ. 
зирегсопдисіїпе піодиіаїог) - різновид 
модуляторів із модуляцією вхідного 
сигналу, який застосовується в умовах 
низьких температур; являє собою провід 
із надпровідного матеріалу (наприклад, 
танталу), який поміщають у змінне (10- 
100 Гц) магнітне поле. 

м-ри світла (рос. модуляторьт 
света; англ.  йєрБі  птодиіаїог5) - 
пристрої для керування параметрами 
світлових потоків (амплітудою, 
частотою, фазою, поляризацією). 
Існують механічні м. с. (обертальні та 








МОДУ М МОДУ 
коливальні заслінки, призми, дзеркала), крестная в ионосфере,  пере- 
і ом. с. она основі фізичних стройка  модуляции,  зффект  Лю- 
ефектів, при | яких зовнішні поля ксембург-Горьковский; англ.  сго55 
змінюють оптичні характеристики тодиіайоп іп іопо5рПеге, 


середовища (ефект Поккельса та ефект 
Керра, ефект Фарадея, фотопружність, 
ефект Келдиша-Франціа). 


МОДУЛЯЦІЯ (рос. модуляция; англ. 
тоадпіатоп; від лат. плодиіайо - мірність, 
розмірність) - зміна за заданим законом у 
часі параметрів, які характеризують який- 
небудь стаціонарний процес (див. також 


коливання  модульбвані, модуляція 
коливань, модуляція світла). 

м. амплітудна (рос. модуляция 
амплитудная; англ. атрійшде 


тоадиіайоп) - зміна амплітуди коливань 
або хвиль у часі (у просторі). Цей термін 
застосовується до процесів із повільною 
(порівняно з початковими коливаннями- 
носіями) зміною амплітуд, коли їхню 
поведінку наближено можна описати за 


допомогою неперервних функцій 
(огинальних). 
м.  їмпульсна (рос.  модуляция 


импульсная; англ. риїзе подшіаїіоп) - 
зміна параметрів імпульсних сигналів у 
часі або у просторі. Зазвичай м. і. Є 
різновидом модульованих коливань, де як 
"переносник" інформації 
використовується послідовність 
імпульсів. Розрізняють 4 основних види 
м. і: амплітудно-імпульсну, широтно- 
імпульсну, фазово-імпульсну та частотно- 
імпульсну. 

м. коливань (рос.  модуляция 
колебаний; англ. о5сійаїіоп піодшіатіоп) 
- зміна різноманітних характеристик 
коливань, повільна порівняно з їх 
періодом (див. | також коливання 
модульбвані). 

м. оптичного випромінювання (рос. 
модуляция  оптического  излучения; 
англ. Шербі птойиіабоп) - те саме, що 
модуляція світла. 

м. перехресна в іоносфері (пере- 
будбва модуляції, ефект Люксембург- 
Горьківський | (рос. модуляция пере- 
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тодиіайоп геадуизітепі, ІГлхетропге-- 
Согікі) еНесі) - перенесення модуляції 
потужної радіохвилі з носійною частотою 
о на радіохвилі інших частот с», ЯКІ 
проходять через ту ж область йоносфери, 
що й потужна хвиля. Виявлений у 1933 
на радіостанціях у Люксембурзі та Горь- 
кому. 

м. світла  |модуляція 
випромінювання| (рос.  модуляция 
света, модуляция оптического 
излучения; англ. ШебЕ піойиіайоп) - 
зміна за г заданим | законом у часі 
амплітуди (інтенсивності), частоти, фази 
або поляризації коливань оптичного 
випромінювання. Розрізняють внутрішню 
(перетворення випромінювання 
відбувається безпосередньо в джерелі) та 
зовнішню (перетворення випромінювання 
відбувається після виходу з джерела) м. с. 

м. фазова (в радіотехніці) (рос. 


оптичного 


модуляция фазовая (в 
радиотехнике); англ. ріазе 
плодиіатцоп Гіп гадіо 
гесрпоїору|) - спосіб модуляції 
коливань, при якому фаза коливань 
високої частоти змінюється відповідно з 
величиною низькочастотного 
модулювального сигналу. Один зі 


способів здійснення м. ф. полягає у дії 
початковим немодульованим коливанням 
на резонансний контур, власна частота 
якого змінюється згідно з величиною 
модулювального сигналу. 

м. частотна (в радіотехніці) 


(рос. модуляция частотная (в 
радиотехнике); англ.  їгедицепсу 
плодиіатоп Гіп гадіо 


гесрпоїоєву |) - повільна зміна частоти 
гармонічних коливань відповідно | з 
модулювальним сигналом (див. також 
модуляція коливань). У радіотехніці 
користуються лінійною модуляцією, коли 
зміна частоти пропорційна величині 
модулювального сигналу. Нелінійність 








МОЗА М МОЛІ 
призводить до спотворень передаваного взаємодії (взаємодії двох наведених 
сигналу. диполів). Залежно від типу молекул, 

зв'язок | може визначатися Й | іншими 


МОЗАЇЧНІСТЬ, -ості (рос. 
мозайчность; англ. тозаїс 5ікистиге). 
м. кристалів (рос. мозайчность 


кристаллов; англ. піо5аїс 5ігисіиге ої 
сгузіаї5) - недосконалість кристалічної 
структури, яка полягає в тому, що 
монокристали ніби складаються з блоків, 
трохи  розорієнтованих (до декількох 
мінут) один відносно іншого. М. к. 
зумовлена дислокаціями на межах зерен. 


МОЛЕКУЛА (рос. молекула; англ. 
птоїіесиів; від новолат. тоїесша, 
зменшувальне від лат. тоїе5 - маса) - 
найменша стійка частинка речовини, що 
має її основні хімічні та фізичні 
властивості. Пряме експериментальне 
підтвердження існування | м. провів 
Ж. Перрен | |). Реггіп| зд при вивченні 
броунівського руху, 1906. М. 
утворюється з атомів при їхньому 
зближенні, якщо енергія зв'язаного стану 
менша від суми енергій вільних атомів. 

грам-молекула (рос. грамм- 
молекула; англ. вгаті-тоїесціаг угеієбг) 


- застаріла назва одиниці кількості 
речовини -- моля. 
м-ли ван-дер-ваальсові (рос. 


молекульт ван-дер-ваальсовьк; англ. уап 
Фег М/ааіз піоіесціе5) - зв'язаний стан 
невеликого числа атомів і молекул, що 
виникає за рахунок слабкої - наприклад, 
ван-дер-ваальсівської взаємодії (системи, 
що складаються з великої кількості таких 


частинок, називають кластерами). 
Обмінна взаємодія у | м.  в.-дер-в. 
відповідає відштовхуванню, тому 
слабкий зв'язок, що з'єднує частинки у м. 
в.дер-в. утворюється | при відносно 
великих відстанях між | ними, коли 
далекодійна взаємодія ще перевищує 


обмінну. Компоненти, які входять до 
складу м. в. дер-в. зберігають свою 
індивідуальність. У м. в.дер-в. атоми 
(молекули) можуть утримуватися не 
тільки за рахунок ван-дер-ваальсівської 
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типами взаємодії: диполь - наведений 
диполь, диполь - квадруполь і так далі. 
Можлива також іон-іонна взаємодія, що 


відповідає слабкому перетіканню 
електрона від однієї компоненти м. в.-дер- 
в. до іншої. 

м-ли в атмосферах і обо- 
лонках зір (рос. молекульшю в 
атмосферах и оболочках 
звбзд; англ.  тоїіесиів5 іп  5їаг 
аїтозврреге5 апа  5Беііз). В 
атмосферах гарячих зір спектральних 


класів О, В, А иЕ м. відсутні, наявні лише 
атоми та йони. У спектрах менш гарячих 
зірок спектральних класів С і К з 
температурою поверхні Т « 6000 К 
виявляються сліди | м. у спектрах 
холодних червоних зір із Т « 3500 К 
спостерігаються | сильні молекулярні 
смуги поглинання. 

м-ли в міжзоряному середовищі (рос. 
молекуль в межзвездной среде; 
англ.  поіесціе5 іп  іпіег5ісеїаг 
тедіипі). Існування м. у міжзоряному 
середовищі уперше встановлене в 1938 - 
40, коли в оптичних спектрах ряду зір 
були виявлені вузькі лінії поглинання, 
зумовлені міжзоряними радикалами СМ, 
СН і СН. Їхній відносний вміст » 103, 
Виявлено багатоатомні молекули, у т.ч. 
Н.О, МН» та ін. (7 80 видів м.). 


МОЛІБДЕН, -у (рос. молибден; англ. 
тоїубдепит), Мо - хімічний елемент 
побічної підгрупи МІ групи періодичної 
системи елементів, атомний номер 42, 
атомна | маса 95,94. У природі 
представлений 7 стабільними ізотопами 


92Мо, Мо З8Мо, "Мо. Електронна 
конфігурація зовнішніх оболонок 
д5"рбао5!. Енергія йонізації 


7,10 еВ. У вільному стані м. - світло-сірий 
ме-тал, має кубічну об'ємноцентровану 
структуру. Густина 10,22 кг/дм?, іш - 
262072С, 

- 4600-48009С (за | різними 


кип 








МОЛІ М МОМЕ 
джерелами). м. атома магнітний момент атома 
М. - парамагнітний матеріал, при Т - 0,90 парамагнітний| (рос. момент атома 
- 0,89К м. переходить у надпровідний магнитньй, момент атома 
стан. Механічні властивості 0 істотно парамагнитньй; англ. аготіс 
залежать від чистоти металу та способу (рага)таєпеїіс  тотепі)  - сталий 
його попередньої обробки. М. магнітний момент, пов'язаний із повним 
використовується | в | основному в механічним моментом атома та 
жаростійких та ін. сплавах. Із м. зумовлений просторовим рухом 


виготовляють аноди, сітки, катоди та ін. 
Із парою води реагує при температурах 
вище 7007С. 


МОЛІБДЕНІТ, -у Гблиск 
молібденовий | (рос. молибденит, блеск 
мо-либденовьій; англ. тоїубдепіїе) - 
мінерал | сполуки | Моб». Кристали 
дигексагонально-дипірамідального виду 
симетрії. 


МОЛЯЛЬНІСТЬ, 
моляльность; англ. тоіаШу) - 
концентрація розчину, виражена 
кількістю молів речовини, розчиненої в 
1000 г розчинника. М. не слід плутати з 
молярністю. 


-ості (рос. 


МОЛЯРНІСТЬ, -ості (рос. 
молярность; англ. тоїіагіїу) - 
концентрація розчину, виражена 
кількістю молів речовини, розчиненої в 
1000 | см? розчину. М. необхідно 
відрізняти від моляльності. 


МОЛЬ, -я (рос. моль; англ. тоїе, 
тої), моль - одиниця СІ кількості 
речовини. У 1 м. міститься стільки 
молекул (атомів, іонів, будь-яких інших 
структурних елементів речовини), 
скільки атомів міститься в 0,012 кг "С 
(нукліду вуглецю з атомною масою 12). 
Див. також стала Авогардо. 


МОМЕНТ, -у (рос. момент; англ. 
тотепі; (часу) тотепі, іпзгапсе, роїіпі). 


м. аеродинамічний (рос. момент 
азродинамический; англ. аегодупатіс 
тотепі) - див. сила та момент 
аеродинамічні. 
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електронів і їхніми спінами, а також 
магнітним моментом ядра 6. 

м. атома парамагнітний (рос. момент 
атома  парамагнитньїй; англ. аїотіс 
рагатає?пегс пітепі) - те саме, що 
момент атома магнітний. 

м. о вигинальний (рос. момент 
изгибающий; англ. Бепдіпя потепі) - 1) 
У теорії вигину бруса - обчислений 
відносно | нейтральної осі момент 
внутрішніх сил, які виникають у даному 
поперечному перерізі бруса при його 
вигині. 2) У теорії пластин і оболонок - 
момент внутрішніх сил, які діють біля 
обраної точки на одиниці довжини 
перерізу, що є нормальним до серединної 
поверхні пластини (оболонки). 


м. | дипбльний | (рос. | момент 
дипольньгй; англ.  Фіроїє  піотепі). 
Електричний м. д. - вектор, 


напрямлений від від'ємного заряду до 
додатнього і чисельно рівний добутку 
заряду на відстань між зарядами; м. д. 
магнітний | - | псевдовектор, який 
визначається рівнянням т - (15|, де 5 - 


їли  - векторна площа, обмежена 


контуром, по якому протікає струм І. 

м. дипбльний молекули (рос. 

момент дипольньй молекуль!; англ. 
фроїє тотепі ої а тоієсцієе) - 
електричний дипольний момент системи 
зарядів, якими можна представити будь-яку 
молекулу, чисельно рівний у. - еагі, де ев - 
ефективний заряд із величиною -1079 од 
СГСЕ, 
І - відстань між центрами тяжіння 
додатнього і від'ємного зарядів, величина 
якої порядку розмірів молекули, тобто 109 
см. 


МОМЕ 


МОМЕ 








м. імпульсу (сили) | момент кількості 
руху, момент  кінетичний, імпульс 
обертальний, момент кутовий, момент 
орбітальний| (рос. момент импульса 
(силь), момент количества движения, 
момент кинетический, импульс 
вращательньй, момент угловой, 
момент орбитальньгй; англ. тотепі ої 
тотепішт, апешаг птотепіит, априіаг 
ітриїзе) | - | одна з динамічних 
характеристик руху матеріальної точки 
або | механічної | системи; відіграє 
особливо важливу роль при вивченні 
обертального руху. Як і для моменту 
сили, розрізняють м. і. відносно центра 
(точки) і відносно осі. М. і. матеріальної 
точки відносно центра О дорівнює 
векторному добутку радіуса-вектора г 
точки, який проведено з центра О, на її 
кількість руху ту, тобто Ко - | ту/|. 

м. інерції (рос. момент инерции; англ. 
тотепі ої іпегіїа) - величина, що 
характеризує розподіл мас у тілі і є поряд з 
масою мірою інертності тіла | при 
непоступальному | русі. | У механіці 
розрізняють м. 1. осьові та відцентрові. М. і. 
складної конфігурації зазвичай визначають 


експериментально. 
м. інерції відцентровий добуток 
інерції) | (рос. | момент | инерции 


центробежньшй, произведение инерции; 
англ. сепігіїшеа| піотепі ої іпегіїа) - 
одна з величин, які характеризують 
розподіл мас у тілі чи механічній системі. 
В. м. і. обчислюють як суми добутків мас 
ту точок тіла (системи) на координати ху, 
Ук Як ЦИХ ТОЧОК: Гу - Х ту ХкУю Їух 2 Ху ук Як, 
І 2 Хту хх хх Значення м. і. в. впливають 
на величини сил тиску на підшипники, в 
яких закріплена вісь обертового тіла. 

м. квадрупбльний (рос. момент 
квадрупольньй; англ. ачадгироїе 
тотепі) - мультипольний момент 2-го 
порядку (рангу), що характеризує 
джерела будь-якого поля. Напр., м. к. 
системи електричних зарядів, 
розподілених в об'ємі У із густиною р(Г), 
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1 
називається симетричний тензор ба 


2, 
(хохк - бік / З)РАУ, де х,, Хк - компоненти 
вектора г, бік - символ Кронекера. 

м. кількості руху (рос. момент 
количества движения; англ. тотепі ої 


тотепішт) - те саме, що момент 
імпульсу. 

м.  кінетичний | (рос. момент 
кинетический; англ. тотепі ої 


тотепішт, априіаг іпіриїі5е) - те саме, 
що момент імпульсу. 
м. кутовий (рос. момент угловой; 


англ.  априїаг  шогпепіцт,  апеиіаг 
ітриісе) - те саме, що момент імпульсу. 
м.  крутильний (рос. момент 


крутящий; англ. ім/і8ї, іог5іоп іогаше, 
смі5їйоє штоптепі, гобайопа! тотепі, 
тогдце). 1) У теорії кручення брусів - 
момент внут-рішніх сил, що діють у 
даному поперечному перерізі бруса, 
узятий відносно центральної осі перерізу, 
перпендикулярної до Його площини; 
дорівнює моменту відносно тієї ж осі 
зовнішніх сил, які | прикладені | до 
відкинутої частини. 2) У теорії пластин і 
оболонок - момент внутрішніх сил, які 
діють біля обраної точки на одиниці 
довжини перерізу, що є нормальним до 
серединної поверхні пластини (оболонки). 


м. магнітний (рос. момент 
магнитньюй; англ. таєпекгіс потепі) - 
фізична величина, що характеризує 


магнітні властивості системи заряджених 
частинок (або окремої частинки) |і 
визначає, разом із іншими 
мультипольними моментами (дипольним 
електричним моментом, квадрупольним 
моментом і т. д. див. також 
мультипоблі), / взаємодію системи з 
зовнішніми електромагнітними полями та 
з іншими подібними укладами. М. м. у, 


створюваний замкнутим електричним 
струмом густини  ((1), що тече в 
обмеженому об'ємі | У, визначається 


формулою р -  Їг /г)|АУ. М. м. мають 
У 


елементарні частинки, атомні 


ядра, 


МОМЕ 


МОНА 








електронні оболонки атомів і молекул. 
М. м. елементарної частинки 
зумовлений існуванням у неї власного 
механічного моменту - спіну. (див. 
також магнетон, відношення 
магнітомеханічне). Для характеристики 
магнітного стану макроскопічних тіл 
обчислюється середнє значення 
вислідного м. м. усіх мікрочастинок, що 
утворюють тіло. Віднесений до одиниці 
об'єму м. м. називається намагніченістю. 

м. магнітний аномальний (рос. 
момент магнитньшй аномальньтй; англ. 
апотаїоц5 піарпеїїс потепі) - відхил 


величини магнітного моменту 
елементарної частинки від "нормального" 
значення, передбачуваного 
релятивістським квантовомеханічним 
рівнянням, яке описує поведінку 
частинки. 


м. молекули магнітний (рос. момент 
молекульши магнитньюй; англ. поїіесиіе 
таєпеїїс тотепі) - момент, зумовлений 
рухом електронів, обертанням молекули 
як цілого і внутрішнім рухом ядер. 

м. обертальний (рос. момент 
вращающий; англ. шгпіпе  потепі, 
гиппіпе гогаше, Фгіуіпе гогаше, огаше) - 
міра зовнішнього впливу на тіло, що 
обертається, | який змінює кутову 
швидкість обертання. М. о. дорівнює 
алгебричній сумі моментів усіх діючих 
на обертове тіло сил відносно осі 
обертання (див. також момент сили). М. 
о. може бути також виражений через 
кутове прискорення є тіла рівністю Моб - 
Іє, де І- момент інерції тіла відносно осі 


обертання. 
м. орбітальний (рос. момент 
орбитальньій; англ. тотепі ої 


тотепішт, апешаг птотепіит, априіаг 
ітриі5е) - 1) у класичній механіці те 
саме, що момент  їмпульсу; 2) 
квантовомеханічний аналог моменту 
імпульсу: при переході до квантової 
механіки змінні замінюються 
операторами, виникає квантування о. м. 
Переходи між станами з певними І (т. зв. 
орбітальне, або азимутальне квантове 
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число) і ) (повний момент) відбуваються 
за правилами відбору (див. також 
додавання моментів квантове). 

м. сили (рос. момент силь; англ. 
тотепі ої Їогсе) - величина, що 
характеризує обертальний ефект сили; 
має розмірність добутку довжини на 
силу. М. с. відносно центра 
(точки) О називається векторна величина 
Мо, що дорівнює векторному добутку 
радіуса-вектора г, проведеного з О в 
точку прикладання сили Е, на силу Мо - 
Пп Е). М.с.відносно осі називається 
скалярна величина М, що дорівнює 
проєкції на вісь 7 вектора м. с. відносно 
будь-якого центра О, узятого на цій осі 
М, з Мосоз0. 

м. ядра квадрупольний (рос. момент 
ядра  квадрупольньїй; англ. писівеаг 
дчадгироїеє піотепі) - величина, що 
характеризує відхил розподілу 
електричного заряду в атомному ядрі від 
сферично симетричного. Визначається 
добутком е0, де е - елементарний 
електричний заряд, О - коефіцієнт, що має 
розмірність площі і дорівнює середньому 
значенню «т"(Зсоз" 0 - 1)», де г - відстань 
елементу заряду від початку координат, 0 
- полярний кут радіуса-вектора за умови, 
що полярна вісь спрямована за спіном 
ядра. Для сферично симетричного ядра 0 
-0. 

м-нти атомних ядер (рос. моментьт 
атомньжх ядер; англ. писіеаг таєпетіс 
тотепі5) - моменти кількості руху й 


електромагнітних моментів ядер, які, 
поряд із | масою та зарядом | Є 
найважливішими характеристиками 


внутрішньої будови ядер і взаємодії ядер 
із зовнішніми полями. 

м-нти випадкбвої величини (рос. 
моменть случайной величиньг; англ. 


гапдот  ашапіїгу  піопепі5, гапфот 
уагіабіє піотепі5) - середні значення 
степенів випадкової величини 85; момент 


порядку 
п з 1, 2, 3... для неперервно розподіленої 
випадкової величини з густиною р(х) 


МОНІ 


МУЛЬ 








дорівнює М" « «6» з | х'р(худх. Момент 


ВІ 


1-го порядку - математичне сподівання, 


м.в. р в. 2-го | порядку називається 
дисперсією. 

м-нти | речовин магнітні (рос. 
моменть  веществ магнитньве; англ. 


5шб5бгапсе таєпеїїс піоптепія, паїегіаї 
таєпеїїс пютепі5) - середні значення 
магнітного моменту, що припадають на 
один атом (чи йон) - носій магнітного 
моменту в тілі. 


МОНАЦИЙТ, -у (рос. монацит; англ. 
топасуте) - мінерал, безводний фосфат 
елементів  церієвої з групи, головним 
чином церію і лантану (Се, Га)РО,, що 
можуть ізоморфно заміщуватися ТЬ, у 
меншій мірі У, Са, МЕ, Ееї т. д. 


МОНІТОР,  -а (у ядерній 
фізиці) (рос. монитор (в ядерной 
физике); англ. топіїог (іп писіеаг 
ррузбіс581) - частина 
експериментальної установки, що 
реєструє повний потік випромінювання, 
яке пройшло в процесі проведення 
вимірювання через мішень. М. 
застосовуються, коли інтенсивність 
джерел випромінювання не залишається 
незмінною. 


мн. 


(рос. 


(методь 


МОНОКРИСТАЛИ, -ів, 
(методи одержання) 
монокристалльт 
получения); англ. топосгузіаїя 
Ітесоуегу теїродя5|). М. -- 
поодинокі кристали, що мають єдину 
кристалічну решітку. Методи 
вирощування поділяються на 
кристалізацію з: розплаву, розчину, газової 
фази і твердої фази. 

м. феромагнетиків 
монокристалльт ферромагнетиков; 
англ.  Регготарпеїїс  тюопосгузіаїз) - 
монокристали, що мають анізотропію 
магнітних властивостей. 


(рос. 
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МОноОпПоОЛль, 
англ. топороїе). 

м. магнітний Г|монополь Дірака | (рос. 
монополь магнитньй, монополь 
Дирака; англ. таєпеїїс піопороїе, Рігас 
топороїе) - гіпотетична частинка, що має 
позитивний або негативний "магнітний 
заряд" - точкове джерело радіального 
магнітного поля. Неодноразові спроби 
експериментального виявлення м. м. поки 
не увінчалися успіхом. 

м. Дірака (рос. монополь Дирака; 
англ. Бігас топороїе) - див. монопбль 
магнітний. 


-я (рос. монополь; 


МОНОСКОЮП, -а (рос. моноскоп; 
англ. топозсоре) - електроннопроменева 
трубка (допоміжна) для генерації заданої 
послідовності телевізійних сигналів при 
настроєнні чи випробуванні телевізійної 
й іншої спеціальної апаратури. 


МОНОХРОМАТОР, за (рос. 
монохроматор; англ. топосіготаїог) - 
спектральний | оптичний прилад для 


виділення вузьких ділянок 
оптичного випромінювання. 

м. нейтрбнний кристалічний (рос. 
монохроматор нейтронньвшй 
кристаллический; англ. пешігоп сгузіаї 
топосіготаїог) - прилад для одержання 
монохроматичних нейтронів за 
допомогою дифракції на монокристалі та 
проведення досліджень із ними. 

м. нейтрбнний механічний (рос. 
монохроматор нейтронньвшй 
механический; англ. пешікоп тесрапісаї 
топосіпготаїог) - прилад, що виділяє 
механічним способом із неперервного 
спектру | нейтронів | вузьку групу 
моноенергетичних нейтронів. 
Монохроматизація здійснюється шляхом 
пропускання добре колімованого пучка 
нейтронів крізь криволінійні щілини 
ротора, що обертається. 


спектру 


МОНОШАДР, -у (рос. монослой; англ. 
топоїауег) - те саме що шар 
мономолекулярний. 


МУЛЬ 


МюЮон 








МОРФОТРОПІЇЯ (рос. морфотропия; 
англ. тіогріоїгоріят) - поняття, введене в 
кристалографію | ще до відкриття 
рентгеноструктурного аналізу; у даний час 
позначає закономірний зв'язок | між 
формою елементарної комірки кристала та 
формою молекул речовини, з якої він 
складений. Окремі випадки м.: ізоморфізм 
та ізодиморфізм. 


МОТОБР, -а (рос. мотор; англ. епріпе, 
тоїог; (вічний) птасріпе; (авто) пий) - 
див. двигун. 


МУЛЬТИВІБРАТОР, -а (рос. 
мультивибратор; англ. піиПіуїбгатог, 
геїгієрегабіе птийцуібгагог, 


пийіуібгатог оз5сіШатог; від лат. плийишт 
- багато і уїбго - коливаю) - електронний 
пристрій | із двома  метастабільними 
станами, яким відповідають два різних 
значення напруги (або струму) і які 


періодично стрибкоподібно змінюють 
один одного за рахунок позитивного 
зворотного зв'язку. М. генерує 


періодичний сигнал прямокутної форми, 
у спектрі якого міститься багато гармонік 
(див. також аналіз Фур'б). 

м. очікувальний (рос. 
мультивибратор ждущий; англ. Біазей 
тиїцуїбгаїог, опе-5Поє піиіуібгаїог) - 
те саме, що одновібратор. 


МУЛЬТИПЛЕТ,  -у частинок 
(рос.  мультиплет  частиц; англ. 
тийрієї ої рагіїсівє85) - група 
елементарних частинок (дублет, триплет, 
октет, декуплет та інші об'єднання 
частинок з великим числом складових) з 
однаковим спіном, а у випадку, коли вона 
утворені адронами, також і однаковою 
внутрішньою парністю. Існування м. Є 


відображенням наявності певних 
властивостей симетрії взаємодій 
елементарних частинок. 

м. ізотопічний (рос. мультиплет 


изотопический; англ. і5оїоріс плиіріег) 
- родина адронів, які в однаковий спосіб 
беруть участь у сильній взаємодії, мають 
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приблизно рівні маси, одні й ті ж баріонні 
числа, спін, парність, дивність та інші 
квантові числа і відрізняються тільки 
електричним зарядом (див. також 
інваріантність ізотопічна). У випадку 
атомних ядер м. і. є аналогові стани ядер- 
ізобарів. 


МУЛЬТИПЛЕТНІСТЬ,  -ості (рос. 
мультиплетность; англ. піиіріїсієу) - 
число 25 5 1 можливих орієнтацій у 
просторі повного спіну атомної системи 
(де 5 - спінове квантове число системи). 
У випадку  І5-зв'язку | (нормального 
зв'язку, див. також зв'язбк векторний) 
при І, 2 5 (І. - орбітальне квантове число) 
м. дорівнює числу можливих орієнтацій у 
просторі повного моменту 7 атомної 
системи (тобто кратності виродження 
рівня енергії). При І « 5 число можливих 
орієнтацій 7 дорівнює 2ЇІ, - 1, однак і в 
цьому випадку м. називається число 25 - 
1. М. визначає розщеплення рівня енергії 
на | компоненти. | Це розщеплення, 
зумовлене релятивістськими ефектами в 
атомній системі (головним чином спін- 
орбітальною взаємодією), називається 
тонким, або мультиплетним, і 
визначається правилом інтервалів Ланде. 
Значення м. вказують ліворуч угорі від 
повного позначення рівня енергії: 29 Ч.,. 


МУЛЬТИПОЛІ,  -ів, мн. (рос. 
мультиполи; англ. піиіроїе5; від лат. 
пинит - багато і грец. поЛлос - полюс) - 


певні конфігурації точкових джерел 
(зарядів). Назва "м." включає позначення 
числа зарядів, | які | утворюють м. 


Наприклад, точковий заряд - м. нульового 
порядку; два протилежних за знаком 
заряди, однакових | за абсолютною 
величиною -- диполь, або м. 1-го порядку; 
4 однакових за абсолютною величиною 
заряди, які розміщуються у вершинах 
паралелограма, кожна сторона якого 
з'єднує заряди протилежного знака - 
квадруполь, або м. 2-го порядку і т. д. 
Поле таких складних систем відносно 


мМюон 


мін 








просте і | може бути описане як 
суперпозиція полів деякого числа м. 


МУСКОВІТ, -у Іслюда біла! (рос. 
мусковит, слюда белая; англ. птизсо- 
уйе Гтіса|) - мінерал хімічного складу 
КАРТАТ5ізО»ІТОНІ», належить до групи 
слюд. 


МЮОНИ, -ів, мн. (рос. мюоньг; англ. 
тиоп5, Пеауу еіесігоп5), Пи - заряджені 
елементарні частинки зі спіном 5, часом 
життя 2,2:107 с, і масою, яка приблизно в 
207 разів перевищує масу електрона (107,5 
МеВ); належать до класу лептонів. М. 





складають 8096 частинок космічного 
випромінювання | на рівні моря і 
народжуються в процесі розпаду л- 


НАБЛИЖЕННЯ (рос. приближение; 
англ. арргохітабйоп). 
н. адіабатичне (рос. приближениє 


адиабатическоє; англ. адіабатіс 
арргохітаоп,  регішгбед  зіакопагу 
5каїе5 штеїрод) - метод наближеного 


розв'язання задач квантової механіки, що 
застосовується для | опису квантових 
систем, у яких можна виділити "швидку" 
та | "повільну" підсистеми. Задача 
вирішується | в два етапи: спочатку 
розглядається рух швидкої підсистеми 
при фіксованих координатах повільної 
підсистеми, а потім враховується рух 
останньої. Н. а. в його первісному 
формулюванні відоме як метод Борна- 
Оппенгеймера, у якому рух швидкої і 
повільної підсистем вважалися 
незалежними. Н. а. використовується в 
теорії молекулярних спектрів та ін. 


н. багатоелектрбнне (рос. 
приближение многозлектронноєе; англ. 
тийієіесігоп арргохітагоп) - 








349 


мезонів (піонів) і К-мезонів (каонів), при 
зіткненнях адронів із речовиною та ін. 
Негативно заряджений м. і позитивно 
заряджений м. є  античастинками. 
Застаріла назва м. - мю-мезони. 


МЮОНІЙ, -ю (рос. мюоний; англ. 
тиопійт), Ми - зв'язаний стан електрона 
(е) і позитивно зарядженого мюона (и); 
воднеподібний атом, у якому роль ядра 
відіграє мюон. М. - найпростіша система 
двох точкових заряджених частинок - 
лептонів. М. є метастабільною системою 
внаслідок розпаду мюона на позитрон і 
два нейтрино з часом життя т є 2,2:107 с. 
Тонка та надтонка структури рівнів енергії 
м. цілком подібні структурі рівнів атома 
водню. 


наближення в електронній теорії металів, 
засноване на розгляді "металу як цілого", 
тобто сукупності великої кількості 
електронів, які взаємодіють між собою і 
перебувають у просторово періодичному 
полі йонів кристалічної решітки (остання 
може здійснювати також теплові 
коливання). Н. б. належить до квантової 
теорії багатьох тіл. 

н.  борнівське | в квантовій 
механіці та квантовій теорії 
поля (рос. приближение борновскоє в 


квантовой механике и 
квантовой теориий поля; англ. 
Вогп  арргохітайоп іп  диапійцт 
тесрапіс5; апа диапійт ГПеїд 
їБеогу) - наближений метод 


обчислення амплітуд пружного розсіяння 
і непружної взаємодії мікрочастинок у 


рамках теорії в збурень у з першому 
наближенні за потенціалом взаємодії. 
Метод сформульований М. Борном 


ІМ. Вогп!| у 1926. 


НАБЛ 








НАБЛ Н 
н. квазікласичне квантової поширення хвиль (рос. 
механіки (рос. приближение приближениєе параболического 
квазиклассическое квантовой уравнения в статистической 
механики; англ. чпазі-сіаз5ісаї теорий распространения 
арргохітабїіоп ої диапійт волн; англ. | ракабоїс едиаїіоп 
тесрапіс5) - наближений метод арргохітакіоп іп 5гаті5тісаї 


знаходження хвильової функції та рівнів 
енергії квантової системи за умови, що 
довжина хвилі де Бройля частинок 
системи набагато менша характерних 
розмірів зміни потенціалу. Див. також 
метод Вентцеля-Крамерса-Бріллювна. 


н. квазістатичне в 
електродинаміці (рос. 
приближение квазистатическое в 
злектродинамике; англ.  дша5і- 
зїатіс арргохітайоп іп 
еіестітодупатіс5) - те саме, що 


наближення квазістаціонарне. 

н. квазістаціонарне  Гнаближення 
квазістатичне! в електродинаміці 
(рос. приближение квазистационарное 
Шприближениє  квазистатическоє| в 
злектродинамике; англ.  дша5і- 
5іайопагу  арргохіптваїіоп  Гдиа5і-5їагіс 
арргохітабйоп| іп 
етесігодупатіс5) - наближений 
опис змінного електромагнітного поля, 
справедливий при досить по-вільних його 
змінах у часі. Критерієм  повільності 
слугує умова 7/ Т «« 1, де Т - характерний 
час зміни поля (напр., період коливань), Т 
- час поширення хвильових збуджень 
через розглядувану обмежену область 
простору (квазістаціонарну зону). 

н. о марковського | процесу (рос. 
приближение марковского процесса; 
англ. Магікоу ргосе55 арргохітабйоп) - 
наближений метод розв'язання 
диференціальних рівнянь, які містять 
випадкові параметри; базується на малій 
величині відношення часу кореляції 
впливів То до часу кореляції відгуку "Т1. 
Формально відповідає межі 
То/ 7: -» 0. Н. м. п. допускає опис значних 
флуктуацій, що виникають у фізичній 
системі під впливом випадкових впливів. 

н.  параболічного | рівняння в 
статистичній теорії 
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їБеогу ої мауе ргораваїіоп)- 
наближений метод опису багатократного 
розсіяння хвиль з урахуванням 
дифракційних ефектів у середовищах із 
великомасштабними (порівняно з 
довжиною хвилі 2) неоднорідностями 
показника заламу. Суть н. п. р. полягає в 


тому, що здійснюється | наближений 
перехід від еліптичного рівняння 
(наприклад, хвильового або рівняння 


Гельмгольца) до параболічного рівняння 
Леонтовича. Для параболічного рівняння 
достатньо однієї граничної умови, тому 
його розв'язок має властивості динамічної 
причинності, тобто поле функціонально 


залежить лише від попередніх за 
координатами значень випадкового 
параметра. 


н. середнього пбля (рос. приближе- 
ние среднего поля; англ. ауегаєе Не! 
арргохітаїйоп) - метод наближеного 
опису ефектів багаточастинкових взає- 
модій у задачах багатьох тіл у квантовій 
механіці та квантовій статистиці, який 
полягає у заміні реального гамільтоніана 
взаємодії багатьох частинок відповідно 
підібраним  гамільтоніаном  одночасти- 
нкової взаємодії з деяким ефективним 
"полем", параметри якого визначаються 
самоузгодженим способом. Див. також 
пбле молекулярне. 

н. суперпозиційне (рос. 
приближение суперпозиционноє; англ. 
зирег-розійоп арргохітабйоп) - 
наближений метод обривання ланцюгів 
рівнянь для кореляційних функцій у 
класичній статистичній фізиці, в якому 


тричастинкова кореляційна функція 
ЕЗ(Пі, т», їз) розподілу молекул 
наближено визначається через парні 


функції Ео(гі, г) за схемою Е3(ті, т», їз) - 
ЕДт, от, з) ВТ», т), де (і, Ю - 1,23, 


НАГН 


НАГР 








гі - координати центра мас взаємодії 
молекул. 


НАБРЯКАННЯ (рос. набухание; 
англ. 8м/еї, змеШіпе) - збільшення об'єму 
твердого тіла в результаті поглинання 
ним рідини або пари з навколишнього 
середовища. 


НАВЕРТ,  -у (рос. цикл; англ. 
(термодин) сусіе; (техн.) сусіе, гоцпа, 
регіої, з5ецшеюпсе; (обробки деталей 
сусіе,гип, зечацепсе(ел) сусіе,5ечацепсе; 
(згоряння  пальногд сус,  регпіосі; 
(ядерногореактора) сусіе,гип; (часового 
об'єднання цифрових сигналів  сусіе, 
їатедобч) сусіе Їоор; (хім.) сусіе,гіпд; 
(годографі сікаеції) -- див. цикл. 


квантовій 
накачка в 


НАГНІТ,  -у у 
електроніці (рос. 


квантовой злектронике; англ. 
ршпріпеє іп диапійит 
еїесітопіс5)  - процес створення 
нерівноважного стану о речовини під 
впливом електромагнітних полів, при 
зіткненнях із зарядженими або 
нейтральними частинками, при різкому 
охолодженні попередньо нагрітих 
газових мас і т.п. Н. переводить 
речовину зі стану термодинамічної 


рівноваги в активний стан (з інверсією 


заселеностей), у якому воно може 
підсилювати і генерувати 
електромагнітні | хвилі (див. також 
електроніка квантова, лазер, ефект 


Зеємана, стандарти частоти квантові, 
магнітометр квантовий). 


н. оптичний у квантовій 
електроніці (рос. накачка 
оптическая в квантовой 


злектронике; англ. оріїсаї ритріпе 
іп диапійт еіесігопіс5)- процес 
створення термодинамічно 
нерівноважного стану о речовини під 
впливом світла (див. також нагніт). 


НАГНІТЕНЬ, -тня (рос. насос; англ. 
ршпр) - див. насбс. 
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НАГРІВ, -у (рос. нагрев; англ. 
Неайпе, Пеаї, магтіпр). 

н. аеродинамічний (рос. нагрев 
азродинамический; англ.  аегодупатіс 


Пеайпеє) - нагрів тіл, які рухаються з 
великою швидкістю в повітрі або іншому 
газі. Н. а. нерозривно пов'язаний з 
аеродинамічним опором, якого зазнають 
тіла при польоті в атмосфері. Енергія, що 
витрачається | на | подолання опору, 
частково передається тілу у вигляді н. а. 
Систему відліку при розгляді фізичних 
процесів, які зумовлюють н. а., зв'язують 
з рухомим тілом, у цьому випадку 
спостерігається гальмування газу поблизу 
поверхні тіла. При польоті зі швидкістю 
звуку підвищення температури повітря Ть 
поблизу тіла складає до 50 К; при вході в 
атмосферу Землі з першою космічною 
швидкістю (7,9 км/с) Ть »- 8000 К, а з 
другою (11,2 км/с) - 

То 2. 11000 К. Існує дві форми н. а.: кон- 
вективний і радіаційний. 

н. плазми (рос. нагрев плазмьі; англ. 
ріазта ПНеаїйпеє) - процес передачі енергії 
зовнішніх джерел енергії хаотичного 
руху частинок плазми; важливий для 
здійснення керованого термоядерного 
синтезу. В установках із магнітним 
утриманням плазми використовуються: 
омічний н. п.; високочастотні методи н. 
п.; пучковий нагрів, нагрів за допомогою 
швидкозрос-тального магнітного поля. У 
термоядерних системах з  інерційним 
утриманням плазми її нагрів здійснюється 


в результаті її швидкого стиснення 
важкою оболонкою. 
НАГРІВОСТІЙКІСТЬ,  -ості (рос. 


нагревостойкость; англ. Пеаї-гебі5іапсе, 
апіїпеаї, Пеаї епдигапсе) - те саме, що 
теплостійкість. 


НАГРОМАДЖУВАЧ, -а (рос. 
накопитель; англ. 5їогаре, 510ге, 5іасКег, 
гесеіуег;  (елн.)  іпіеєгаїог; (збірник) 
асситиіабог; (бункер) Норрег; 
(механічний)  ассипиіаїпо  песрапізп; 


НАДГ 


НАДГ 


15 








(лісу) сойестог БипК; (маш. ) зіо0сК, з5іосКег, 
Ьийег (ипії), 5іогаєє (4емісе), 5і0гаре 
ипії) - див. накопичувач. 


НАДВИПРОМІНЮВАННЯ (рос. 
сверхизлучение; англ. зпрегтадіаїіоп) - 
колективне спонтанне випромінювання 


електромагнітного проміння при 
переході системи збуджених 
випромінювачів (атомів) у когерентний 
сфазований стан. Ефект зумовлений 
наведенням кореляцій між дипольними 
моментами переходу просторово 
розділених випромінювачів, які 


взаємодіють один з одним через поле 
випромінювання. 


НАДГАЛАКТИКИ, -тик, мн. (рос. 
сверхгалактики; англ. 85преграїіахіе5) - 
зіркові системи, розміри яких на порядок 
або на кілька порядків перевищують 
розміри нашої Галактики. 


НАДГЕНЕРАТОР, -а 
Ісупергенератор! (рос. сверхгенератор, 
супергенератор; англ. зирегеепегаїог) - 
періодично запускуваний автогенератор, 
який зазвичай використовується як 
приймач радіосигналів в УКХ діапазоні 


(див. | також радіохвилі). | Н. є 
радіоприймальним пристроєм із 
регенерацією, | в | якому параметр 


зворотного зв'язку змінюється періодично 
з частотою, що лежить за межами 
чутності. | Н. притаманні | високий 
коефіцієнт підсилення | і порівняно 
високий рівень власних шумів. 
Використовується в радіоспектроскопії 
для | реєстрації сигналів | ядерного 
магнітного та ядерного квадрупольного 
резонансів. 
НАДГІГАНТИ,  -ів, (| мн. (рос. 
сверхгигантьц; англ.  5прегріапі5) - 
найяскравіші | зорі, світність | яких 
перевищує -107 світності Сонця, маси 
більші за Сонячну в 
50 - 60 разів, радіус складає -10, інколи 
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1000 радіусів Сонця. Див. також гіганти 
та надгіганти червбні. 

н. ота гіганти | червбні (рос. 
сверхгигантьт и гигантьт краснье; англ. 
гед ріапі5 ап з5ирегеіапі5) - відносно 


холодні зорі високої світності з 
протяжними оболонками. Ефективна 
температура цих зірок 


Т. ж 3000 - 5000 К. Червоні гіганти (ч. г.) 
та червоні надгіганти (ч. н.) мають дуже 
великі радіуси (до 71000 сонячних 
радіусів) і відповідно величезні 
випромінювальні поверхні. Внутрішня 
будова ч. г. та ч. н. подібна: всі вони 
мають гаряче ядро великої густини і 
дуже розріджену про-тяжну оболонку. 


НАДГРАТКА (рос. сверхрешбтка; 
англ.  5ирегіацісе) - те саме, що 
надрешітка. 

НАДЗІРКИ,  -рбк, мн. (рос. 
сверхзвездь, квазизвездькг; англ. 
зирекзіагя, (шазі-5:аг5) - те саме, що 
надзбрі. 

НАДЗОРІ,  -зір, (мн.  |надзірки, 


квазізбрі, квазізірки | (рос. сверхзвіздьк, 
квазизвЕздь; англ. 5ирегяїаг5,  дша5і- 
5аг5) - космічні об'єкти дуже великої 
маси, які є, подібно до зір, автономними 
самовипромінювальними тілами. 


НАДІНЖЕКЦІЯ (рос. 
сверхинжекция; англ. 5ирегіпіесійоп) - 
явище перевищення концентрації 


неосновних носіїв заряду у матеріалі, в 
який відбувається інжекція, порівняно з 
концентрацією носіїв в емітері (див. 
також гетероперехід). Широко 
застосовується в гетеротранзисторах та 
гетеролазерах. 


НАДЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос. 
сверхлюминесценция; англ. 
зирегіштіпезсепсе) - випромінювання 


активного середовища, в якому створена 
інверсія заселеностей рівнів енергії без 
зворотного зв'язку; спостерігається в 


НАДП 


НАДП 


15 








лазерах до досягнення порога генерації 
або у напрямках, для яких підсилення на 
прохід менше втрат. 


НАДПЛИННІСТЬ, -ості (рос. 
сверхтекучесть; англ. 5прегйцідну) - 
властивість рідкого гелію при 


температурі нижче 2,17? К протікати без 
тертя через вузькі капіляри, щілини тощо. 

н. атомних ядер (рос. сверхтекучесть 
атомньтх ядер; англ. писіеаг 
зирегйшійіту)  -  скорельований рух 
нейтронів і протонів у середніх і важких 
ядрах, аналогічний рухові електронів у 
надпровідниках. Див. також модель ядра 


надплинна. 

н. о спінова (рос.  сверхтекучесть 
спиновая; англ. 5ріп з5ирегНшідігу) - 
сукупність явищ, пов'язаних із 
існуванням бездисипативного механізму 
перенесення намагніченості в 


надплинному ?Не. 


НАДПРОВІДНИКИ, -ів, мн. (рос. 
сверхпроводники; англ. 
зирегсопдистогз). 

н. магнітні (рос. магнитньте; англ. 
тарпеїїс зпрегсопдисіогя) - сполуки, що 
мають як надпровідні, так і магнітні 
властивості (надпровідне та магнітне 
упорядкування електронної підсистеми). 
За характером участі електронів у цих 
двох типах упорядкування н. м. можна 
поділити на два класи. До першого 
належать сполуки, в яких надпровідність 
зумовлена електронами провідності, а 
магнетизм пов'язаний з 4- або Б 
локалізованими електронами йонів 
перехідних елементів, що входять до 
складу сполуки. До другого класу 
відносять сполуки, в яких і магнетизм, і 
надпровідність пов'язані з тими ж самими 
електронами провідності 
(колективізованими електронами). 

н. оксидні високотемпературні (рос. 
сверхпроводники оксидньте 
вьшгокотемпературньіе; англ. охіде рієр- 
іетрегаїиге зирегсопдисіог5) - оксидні 
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сполуки З високою 
температурою Те переходу в 
надпровідний стан. Виявлення 
надпровідності в цих сполуках (1986-88) 
іс-тотно | підвищило рівень відомих 
значень Т, від " 24 К до 120 К (Тут 7 77,3 
К для рідкого азоту). Н. о. в. є сполуками 


критичною 


З іонно-ковалентним зв'язком і 
дефектною за киснем 
перовскитоподібною кристалічною 
структурою з упорядкованим 
розташуванням кисневих вакансій. Для 
цих напівпровідників характерна 


порівняно висока рухливість кисню в 
кристалічній решітці: при нагріванні 
різко | збільшується | дефектність | за 
киснем. Надпровідні властивості н. 0. в. 
істотно залежать від вмісту кисню (існує 
оптимальна концентрація кисню, при 
якій досягається максимальна критична 
температура). 

н. органічні (рос. сверхпроводники 
органические; англ. огРапіс зирегсоп- 
дисіог5) - сполуки вуглецю з деякими 
елементами (Н, О, 5 чи 5е, М, Р), що 
мають надпровідні властивості. Органічні 
сполуки, що мають характерний для 
металів | тип | провідності, можуть 
переходити в надпровідний стан при 
низьких температурах (див. також 
провідники органічні). П. Грін 
ГР.І. Стееп| та ін. 1975, К. Бехгаард 
ІК. Веспоаага), 1980. 

НАДПРОВІДНІСТЬ, -ості (рос. 
сверхпроводимость; англ. 
зирегсопдисіїуїу) - властивість певних 
речовин (надпровідників) при 
температурах нижче певної властивої 
даній речовині критичної температури 
переходити у надпровідний стан, який 
характеризується значною зміною 
електричних і магнітних властивостей - 
зокрема повною відсутністю 
електричного опору протіканню сталого 


струму. 


НАКЛ 








НАКО Н НАМА 
НАДРЕШІТКА  |надгратка| (рос. англ. 58їогаре, 5ї0ге, іпіергаїог, 5іасКег, 
сверхрешбтка; англ.  5прегіайісе) - гесеіуег; (збірник) ассипашатог; (бункер) 


твердотільна періодична структура, в 
якій на носії заряду (електрони), окрім 
звичайного потенціалу кристалічної 
гратки, діє додатковий потенціал із 
періодом, меншим довжини вільного 
пробігу електронів, але значно більшим 
за період основної решітки. Потенціал н. 
зазвичай утворюється штучно шляхом 
чергування тонких напівпровідникових 


шарів, що відрізняються типом 
легування або хімічним складом. Див. 
також гетероструктури, поле 
внутрікристалічне. 

НАДРЕФРАКЦІЯ (рос. 


сверхрефракция; англ. зиреггеїтасійоп) - 
явище інверсії висотного ходу зведеного (з 
урахуванням сферичності земної 
поверхні) показника заламу для 
радіохвиль в атмосфері Землі; призводить 
до утворення тропосферного хвилеводу в 
УКХ діапазоні радіохвиль. Див. також 
рефракція радіохвиль. 


НАДСТРУКТУРА (рос. 
сверхструктура; англ. 5прег5ігисіиге) -- 
структура, що відповідає далекому 


порядку в розташуванні атомів різного 
сорту у твердих розчинах заміщення. 


НАКЛЕП, -у металів і сплавів 
(рос. наклеп металлов и сплавов; 
англ. | соїф | угогКкіпеє  |соїіф  могКк 
(рагдепіпе), тесрпапісаї! рагдепіпе, угогК 
Нагдепіпе, сої4 мог могКіпе, реепіпє, 
соїд-м ог 5ігепріШфепіпе, 
уогКНагдепіпо| ої  тегаї5 апд 
аїТ о у5 ) - зміна структури та відповідно 
властивостей металів і сплавів, викликана 
пластичною деформацією при температурі 
нижче температури рекристалізації. 
Наклепом називають також технологічну 
операцію створення зміцненого стану 
холодною пластичною деформацією. 


НАКОПИЧУВАЧ, -а 
Інагромаджувач| (рос.  накопитель; 
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Поррег; (механічний) асситиіаєіпр 
тесПрапізт; (лісу) сойесіог БипК; (маш.) 
5їосК, 5осКкег, Бибег (ипії), 5«0гаре 
(Чеуісе), згогаре ипіб). 

н-чі заряджених частинок 
Гнагромаджувачі заряджених частинок, 
кільця накопичувальні, кільця 
нагромаджувальні| (рос. накопители 
заряженньх частиц, кольца 
накопительньгте; англ. срагєбед рагтісіе 
іпіергатог5я, 5іогаєє гіпо5) - циклічні 
прискорювачі заряджених частинок, 
призначені для накопичування та (або) 
тривалого утримання (години, дні) пучка 
заряджених частинок на стаціонарній 
орбіті при сталій енергії. За принциповою 
схемою  н. 3. ч. як правило, є 
електронними або протонними 
синхротронами (див. також синхротрон, 
синхротробн протонний). 


НАЛАД, -у (рос. режим; англ. тофе, 
Ьерауїіо(п)г, дигу, регіогтапсе, 
сопдійоп5я, орегаїоп, геєіте, ргосе55, 
зіате, гакіпе, зспедше, пзе) - див. режим. 


НАМАГНІЧЕНІСТЬ,  -ості (рос. 
намагниченность; англ. тарпебігайіоп, 
іпіеп5іїу ої таєпекізт, іпіепз5ігу ої 
таєпеїітатіоп, пзарпеїїс птотепі Чепбзіїу, 
таєпеїіїс роіагігаїоп) - характеристика 
магнітного стану макроскопічного тіла; 
середня густина магнітного моменту М, 
визначається як магнітний момент І 
одиниці об'єму: М - І/У. Границя М - аЇ/ 


а називається намагніченістю 
середовища в точці (АГ - магнітний 
момент фізично нескінченно | малого 


об'єму аУ). Одиниця н. у СІ - Ампер на 
метр (А/м). Н. речовини залежить від 
величини магнітного поля і температури. 
Н. тіла залежить від напруженості 
зовнішнього поля, магнітних 
властивостей речовини цього тіла, його 
форми та розташування в зовнішньому 
полі. 


НАМА 


15 








н. залишкова (рос. намагниченность 
остаточная; англ. гезідиаї парпеіітаніоп, 


гетапепі таяпеіїігайоп, ге5ідиа! 
іпіеп5іту ої таєпеїгайоп, кгетапепі 
роіагігабйоп, гезідиа! тарпеїізт, 


гетапепі таєпеїізт, гетапепі птаєпетіс 
іпдисіїїоп, гезідца! таєпекіс іпадийсііоп, 
гетапепсе) - намагніченість попередньо 
намагніченого магнітного матеріалу при 
зменшенні до нуля напруженості 
магнітного поля. Величина н. з. залежить 
від магнітних властивостей матеріалу, 
його магнітної передісторії, температури. 
Н. з. зростає зі збільшенням напруженості 
намагнічувального поля, прагнучи до 
граничного значення, яке і приймають за 
н. з. даного матеріалу. Останню слід 
відрізняти від н. 3. тіла (зразка). Для 
порівняння | н. з. різних матеріалів 
користуються відносною н. 3. 

н. самочинна Гнамагніченість 
спонтанна) (рос.  намагниченность 
самопроизвольная,  намагниченность 
спонтанная; англ. зропіапеои5 
таєпеїітайоп) - магнітний момент, який 
виникає під впливом внутрішніх 
електростатичних взаємодій між 
електронами в деяких твердих 
(кристалічних) речовинах незалежно від 
наявності зовнішнього магнітного поля. 

н. спонтанна (рос. намагниченность 


спонтанная; англ. зропітапеои5 
таєпеїтайоп)  - те саме, що 
намагніченість самочинна. 
НАМАГНІЧЕННЯ (рос. 
намагничиваниєе; англ.  тарпебіітіпе, 


таєпеїігайоп) - сукупність процесів, які 
відбуваються в магнітних матеріалах під 
дією магнітного поля Н і які призводять 
до зростання намагніченості М (або 
магнітної індукції В) матеріалу. У феро- 
або феримагнітних матеріалах 
розрізняють три механізми н.: зсув межі 
між магнітними доменами, обертання 
вектора спонтанної намагніченості М, і 
парапроцес. Під впливом зовнішнього 
магнітного поля відбувається зростання 
областей, у яких М, складає найменші 
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кути з напрямком поля, за рахунок 
сусідніх областей (зсув доменних стінок). 
По завершенні процесу обертання в 
зразку досягається технічне магнітне 
насичення, і приріст намагніченості може 
мати місце лише за рахунок парапроцесу - 
збільшення самої намагніченості внаслідок 
пригнічення магнітним полем теплових 


коливань елементарних магнітних 
моментів речовини. 
н. Їстинне (рос. намагничиваниєе 


истинное; англ. рагаргосез55) - те саме, 
що парапроцес. 

н. технічне (рос. намагничиваниєе 
техническоє; англ. іесппіса| птзарпечїітіпе, 
тесппіса! птає?пебігайіоп) - процеси зміни 
магнітного стану феромагнітних речовин, 
при яких абсолютна величина самочинної 
намагніченості І, в окремих доменах 
лишається | сталою, | а відбувається 
переорієнтація І, в окремих ділянках 
зразка за рахунок зміщення меж доменів 
та | обертання | | І. | Див. також 
намагнічення. 


НАНО..., н (рос. нано..., н; англ. 
папо.., п) - основа до найменування 


одиниці вимірювання для утворення 
частинної одиниці, що складає 107 від 
початкової одиниці. Приклад: 1 нм 
(нанометр) - 107 м. 

НАПІВКОЛОЇДИ, -ів, мн. (рос. 
полуколломдь; англ. 5епісоЙйоідз) - 
речовини, розчини яких у даному 


розчиннику характеризуються тим, що 
поряд з молекулами або йонами в ньому є 
також колоїдні частинки -- міцели. Типові 


н. - мила - милоподібні 
поверхневоактивні речовини, які у 
водних розчинах при певній концентрації 
утворюють міцели в результаті 
молекулярного зчеплення сильно 
розвинених неполярних радикалів, 
наприклад довгих вуглеводневих 


ланцюгів, спорідненість яких один до 
одного більша за їх спорідненість до 
води. 


НАПІ 


15 








НАПІ 
НАПІВМЕТАЛИ,  -ів, мн. (рос. 
полуметалль,; англ.  5епітеїаї5)  - 


метали, які мають аномально мале число 
(1072-10?) носіїв заряду, що припадають 
на один атом речовини. 


НАПІВПРОВІДНИКИ, -ів, мн. (рос. 
полупроводники; англ. 5етіісопдистог8) 
- широкий клас речовин, у яких 
концентрація рухливих носіїв заряду 
значно менша за концентрацію атомів і 
може змінюватися під впливом 
температури, освітлення або відносно 
малої кількості домішок. Ці властивості, а 
також збільшення провідності з ростом 
температури, якісно відрізняють 
напівпровідники від металів. Відмінність 
між н. та діелектриками має умовний 
характер, до діелектриків зазвичай 
відносять речовини, питомий опір яких 
при кімнатній температурі (Т - 300 К) 2 
101-107? Ом'єм. 

н. багатодолинні (рос. 
полупроводники многодолинньг"е; англ. 
птині-уаЙеу зетісопдисіог5) - 
напівпровідники з головним екстремумом 
енергетичної зони (дном зони провідності 
або вершиною валентної зони), 
розташованим | у | точці імпульсного 
простору з К з 0 (див. також тебрія 
збнна). У цьому випадку існує декілька 
еквівалентних екстремумів, причому 
ізоенергетичні поверхні, побудовані 
поблизу них - еліпсоїди, що переходять 
один в одного при перетвореннях симетрії 
зони Бріллюена. 

н. безщілинні (рос. полупроводники 
бесщелевьге; англ. варіез5 
зетісопдисіог5) - речовини з шириною 
забороненої зони, яка тотожно дорівнює 
нулю. У н. б. дно зони провідності і 
вершина валентної зони дотикаються 
одна до одної. Від типових 
напівпровідників н. б. відрізняються 
відсутністю енергетичного порога для 
народження електронно- діркових пар, від 
металів - істотно меншою густиною 
електронного газу. Перетворення в нуль 
ширини забороненої зони може бути 
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зумовлене симетрією кристалічних 
решіток, а може мати випадковий 
характер. Приклади н. б. (-5п (сіре 


олово), В-Не, Не5е, НеєТе. 

н. вироджені (рос. полупроводники 
вьшрожденньте; англ. деєепегате( 4) 
зетісопдисіогз, дегепегайуєе 
5етісопадисіог таїегіа!) - 
напівпровідники, в яких енергетичний 
розподіл носіїв | заряду описується 
статистикою Фермі- Дірака. Рівень Фермі 
у виродженому напівпровіднику 
розташований | або всередині | зони 
провідності чи валентної зони, або в 
забороненій | зоні | в | безпосередній 
близькості від країв цих зон, на відстані 
порядку КТ (Т - абсолютна температура). 
Найяскравіше особливості виродженого 
напівпровідника проявляються в 
присутності квантувального магнітного 
поля (див. також ефект де Хааза - ван 
Альфвена, ефект Шубнікова - де Хааза). 
Н. в. використовуються в тунельних 
діодах та інжекційних лазерах. 


н. магнітні (рос. полупроводники 
магнитнье; англ. тая?пегіс 
зетісопдисіог5) | - | речовини, що 


поєднують у собі напівпровідниковий 
тип  електропровідності з магнітним 
упорядкуванням. Серед н. м. є матеріали 
з різними типами магнітного 
упорядкування - феромагнітним, 
антиферомагнітним, гелікоїдальним | т. д. 
До цього ж класу речовин належать і деякі 
спінові стекла. Температура магнітних 
фазових переходів у н. м. лежить, як 
правило, у діапазоні гелієвих (4,2 К) і 
азотних (- 774 К) температур, хоча 
відомі матеріали з точкою Кюрі Те » 300 
К. 


н. | магнітні | розбавлені (рос. 
полупроводники магнитньте 
разбавленньте; англ. | сиї | тарпегіс 
зетісопдисіог5)  - те саме, що 


напівпровідники напівмагнітні. 
н. напівмагнітні |напівпровідники 


ГО . й . 
магнітні розбавлені| (рос. 
полупроводники полумагнитнье, 
полупроводники магнитнье 


НАПІ 








НАПР Н 
разбавленньге; англ. 5етітарпеїіс ро у 
зетісопдисіотз, сиї тарпегіс На що де 2  - висота 
зетісопдисіог5)  -  напівпровідникові у 79 
тверді | розчини, | в | яких | основна розглядуваної точки | над | площиною 


діамагнітна кристалічна решітка містить 
деяку кількість парамагнітних 
домішкових атомів. 

н. прямозбнні (рос. полупроводники 


прямозоннье; англ. дігесі Бапдеар 
зетісопдисіог5) - напівпровідники, в 
енергетичному спектрі яких "стеля" 


валентної зони Е, і дно зони провідності 
Е, відповідають одному й тому ж 
значенню квазі-імпульсу. 

н. рідкі 0 (рос.  полупроводники 
жидкие; англ. Падшід 5епісопдисіог5) - 
розплави | з електронним механізмом 
електропровідності сб, у яких є « 109 Ом" 
їм! при кімнатній температурі і зростає 
при підвищенні температури; розплави з б 
» 5.103 Ом'м" 
зараховують до рідких металів, з 
сб - (1-5):109 Ом'м" - до рідких напів- 
металів, з б « 109 Ом''м" - до рідких 
діелектриків. 

н. сильнолегбвані (рос. 
полупроводники сильнолегированнье; 
англ. рієбіу оре зетісопдисіог5) - 


кристалічні напівпровідники, в яких 
домішкові | атоми (йони) хаотично 
розподілені в решітці, а | їхня 
концентрація | М перевищує деяку 


критичну концентрацію.  Н. с. є 
невпорядкованою | системою домішок 
усередині впорядкованої 
монокристалічної напівпровідникової 
матриці. 


НАПІР, -бру у гідравліці (рос. 
напор в гидравлике; англ. пудгаціїс 
дгор, реафд  ргез5иге)  - лінійна 
величина, що виражає питому 
(віднесену до одиниці ваги) енергію 
потоку рідини в даній точці. Повний 
запас питомої енергії ї потоку  Н 
визначається рівнянням Бернуллі 
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відліку, ру - тиск рідини, що тече зі 
швидкістю у, у - питома вага рідини, 49 - 
прискорення вільного падіння. Перші два 
доданки | - | повний запас питомої 
потенціальної енергії (гідростатичний н.), 
третє  - питома кінетична енергія 
(швидкісний, кінематичний н.). Уздовж 
потоку н. зменшується. Різниця н. у двох 
поперечних перерізах реальної рідини 
називається втраченим (див. також 
формулу Дарсі-Вайса ІДарсі-Вейсаї). 


НАПРУГА (електрична) (рос. 
напряжение злектрическоє; англ. 
уоїаяе, ротепгіа діНегепсе) - робота на 
переміщення одиничного електричного 
заряду, яка визначається / інтегралом 
напруженості ефективного електричного 
поля Е, (разом зі сторонніми полями) 
вздовж заданого контура у, що з'єднує дві 


точки (1, 2) кола: шоу - | Е, 4Ї. 


Вимірюється н. у СІ у вольтах ( В - 1 
Дж/(А -с)). Поняття н. ввів Г. Ом ЇС. Ор, 
1927, див. також закбн Ома. 

н. активна (рос.  напряжениє 
активное; англ. асіїуе уоаре) - проєкція 
вектора дійового значення напруги на 
напрямок вектора струму. Н. а. 
визначається як відношення активної 
потужності до чинного значення струму: 
О, - РЛ. 


н-ги | висбкі (рос.  напряжениє 
вьшокие; англ. НЮієр  уоаре5, Нієр 
роїепіїаї5) - електричні напруги, що 


перевищують за з величиною деякий 
умовний рівень (в електротехніці - 250 В, 


у ядерній фізиці, рентгенотехніці - 
десятки кв). 
НАПРУЖЕНІСТЬ, -ості (рос. 


напряженность; англ. 5ігепріВ, іпіепзіїу, 
ротепіїа! 5іге55). 

н. електричного  пбля 
(електричного) потенціалу | 


Іградієнт 


(рос. 


НАПР 


НАПР 


н 








напряженность злектрического поля, 
градиент (злектрического) потенциала; 
англ. еїесігіс Бе!д 5ігепрій, еїесігіс (Не! 4) 
іпіеп5ігу,  еЇесігіс  5іге55,  еЇесігозіатіс 
5іге55, еіесігіс Фогсе, уойаре ргадйіепі, 
ротепіїаї ргадіепі, е|есіготобуєе 
іпіеп5іту) - векторна характеристика 
електричного поля, сила, що діє на 
нерухомий у даній системі відліку 
одиничний заряд. При цьому вважається, 
що внесення заряду в зовнішнє поле Е не 
змінює останнього. Електричне поле, яке 
створюється системою нерухомих зарядів, 
є суто потенціальним. Електричне поле 
випромінювання, у т. ч. поле в поперечних 


електромагнітних | хвилях, | є | суто 
вихровим. 
н. магнітного поля (рос. 


напряженность магнитного поля; англ. 
таєпеїіс (Пеї4) іпгеп5ігу, птаєпеїіс Пе! 
5ігепеїї, піаєбпеїїс Їогсе) - аксіальний 
вектор Н(г, ї), який визначає, поряд із 
вектором магнітної індукції В(г, 0), 
властивості макроскопічного магнітного 
поля. 


НАПРУЖЕННЯ (механічне) (рос. 
напряжение (механическоє); англ. 5ігез5, 
5ігаїп, іеп5іоп) - міра внутрішніх сил, які 
виникають при деформації матеріалу. 
Для введення поняття н. із середовища 
подумки виділяється деякий об'єм, по 


поверхні | якого | розподілені | сили 
взаємодії з усією іншою частиною 
середовища, які виникають при 
деформації. 


н. еквівалентне (рос. напряжениє 
зквивалентное; англ. едшіуаїепі 5іге55) - 


напруження одновісного розтягу, 
рівнозначне щодо міцності 
розглядуваного складного напруженого 
стану. 

н. контактне (рос.  напряжениє 
контактное механическое; англ. 
сопіасі 5іге55) - напруження, яке виникає 
при механічній взаємодії тіл, що 
деформуються, на шплощинці їхнього 


дотику та поблизу площинки (наприклад, 
при стисканні дотичних тіл). Н. к. мають 
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місцевий характер і швидко спадають при 


достатньому віддаленні з від місця 
контакту (дотику тіл). 

н. о руйнувальне в теорії 
міцності (рос. напряжение 
разрушающее в теориий 
прочности; англ. Таййпр 51іге55, 
Гаїшкге | 5іге55, / Бик5їїпе  5іге55 | іп 


5їтепрір гБеогу) - напруження, що 
існує в напруженому тілі в момент, який 
безпосередньо передує його руйнуванню. 


Н. р. - одна з основних характеристик 
матеріалу і для металів визначається 
розривом циліндричних зразків на 
випробувальній машині. 

н-ння оголовні (рос. напряжения 
главнье; англ. ргіпсіра|  5іге55) -- 


нормальні напруження до площинок, на 
яких відсутні дотичні напруження. У 
кожній точці тіла існують три такі 
взаємно перпендикулярні площинки, які 
називаються | головними | площинами. 
Напрямки головних напружень 
називаються головними осями. З усіх 
нормальних напружень, які проходять 
через дану точку, найбільше і найменше 
значення нормальних напружень у даній 
точці і є головними напруженнями. 


н-ння температурні (рос. 
напряжения  температурньте; англ. 
тетрегаїиге 5іге55) - напруження, що 
виникають у тілі внаслідок 


нерівномірного розподілу температури в 
його частинах і накладених на тіло 
зв'язків із боку оточення. 

НАПРЯМЛЕНІСТЬ, -ості 
І спрямованість) акустичних 
випромінювачів і приймачів 
(рос. направленность акустических 
излучателей и  привмников; 
англ. дігесійуйу ої асоцзятіїс 
гтап5тіїгег5 апа гесеіуегз) - 
деяка просторова вибірковість 
випромінювачів | і | приймачів, тобто 
здатність | випромінювати (приймати) 
звукові хвилі в одних напрямках у більшій 
мірі, о ніж | в інших. | У режимі 
випромінювання н. зумовлюється 


НАСИ 


НАСМ 


15 








інтерференцією звукових коливань, що 
приходять у дану точку середовища від 
окремих ділянок випромінювача. У деяких 
випадках (рефлекторні, рупорні і лінзові 
антени) у створенні н. бере участь і 
дифракція хвиль. 


НАПРЯМОК, -мку (рос. 
направлениєе; англ. дігесіоп). 
н. о легкбго  намагнічення (рос. 


направление лбгкого намагничивания; 
англ. еазу Фігесійоп) - те саме, що вісь 
легкого намагнічення. 


НАРОДЖЕННЯ (рос. рождение; 
англ.  бігію; шргодисіїоп; (іп  501ід5) 
сгеайоп). 

н. пар частинка- 


античастинка (рос. рождение пар 
частица-античастица; англ. раїг 


ргодисгоп) - один із видів 
взаємоперетворення елементарних 
частинок, | у | якому | в результаті 


електромагнітної чи якої-небудь іншої 
взаємодії одночасно виникають частинка 
й античастинка. 


НАСАДКА (рос. насадка; англ. Пеай, 
ашасптепі, песК, по7ліе, спескекг (м/огК), 
сресКегмогК, спескег ЯШпеє, сарріпе, 
Нигадїе; (сопло) |еє; (отвір) окгіїісе; 
(колони) раскіпр, пе; (скрубера- 
абсорбера) раскед Бей; (будів.) габег 
ріате, гор ріаге). 


н.  анаморфбтна | (рос. насадка 
анаморфотная; англ. апатогріозбсоре, 
апатогрНіс реад, апатогрі(об)іс 
ашасптепі) | -  афокальна | оптична 


система, розташована перед звичайним 
знімальним чи проєкційним об'єктивом і 


призначена для анаморфування 
зображення (при зйомці) або 
дезанаморфування (при проєкції). 

н. гідравлічна | (рос. насадка 


гидравлическая; англ. пудгаціїс српесКег) 
- коротка труба, через яку здійснюється 
витікання рідини. 
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НАСЕЛЕНІСТЬ, -ості рівня (рос. 
населенность уровня; англ. 
роршагкіоп, оссирапсу, осспрагіоп) - див. 
заселеність. 


НАСИЧЕННЯ (рос. насьшцение; 
англ. захигайоп). 

н. магнітне (рос.  насьшцение 
магнитное; англ. птзаєпетїіс 5акигайоп) - 
стан речовини, при якому його 
намагніченість М досягає насичення 
(граничного значення)  М., яке не 


змінюється при подальшому зростанні 
напруженості намагнічувального поля. 


НАСМОК, -а (рос. насос; англ. ритр) 
- див. насбс. 


НАСОС, -а (|нагнітень, насмок, 
гнітильник, помпа| (рос. насос; англ. 
ршпр). й 

н. адсорбційний (рос. насос 


адсорбционньй; англ. ад5огріїоп ритр) 


- о високовакуумний насос, дія якого 
заснована | на | фізичній адсорбції 
відгнічуваного газу розвиненою 


поверхнею адсорбента. 

н. вакуумний  дворбторний (рос. 
насос вакуумньїюй двухроторньй; англ. 
їу0-гоїог уасишт ритр) - об'ємний 
насос, що складається з корпуса та двох 
роторів, які співчасно обертаються без 
дотикання один до одного і до стінок 
камери. 

н.  гетерно-йбнний (рос. насос 
геттерно-ионньій; англ. рефег іоп ритр) 
- те саме, що насбс сорбційно-йобнний. 

н. дифузійний (рос. насос 
диффузионньгй; англ. ФіНизіоп ритр) - 
вакуумний насос, дія якого базується на 
дифузії молекул відгнічуваного газу в 
струмінь пари робочої речовини. Див. 
також насбс пароструменевий. 

н. електророзрядний магнітний (рос. 


насос  злектроразрядньшй  магнитньй; 
англ. пзарпекіс еіесігіс-Чізспагее ритр) - 
високовакуумний насос, дія якого 


грунтується на поєднанні йонного відгніту 
і поглинання газу  розпилюваним в 


НАСО 








НАСО Н 
результаті йонного бомбардування з Ва і Лг). Ці насоси поділяються на 
матеріалом електродів. магнітні | електророзрядні | насоси та 
н. молекулярний (рос. насос випаровувальні насоси, де здійснюється 


молекулярньтй; англ. птоїесишіаг ритр) - 
вакуумний насос, у якому молекули 
відгнічуваного газу захоплюються 
рухомими твердими тілами і видаляються 
з об'єму, що відгнічується. 

н. о пароструменевий (рос. насос 
пароструйньшй; англ.  уаро(и)г(-уеї) 
ршир, 5їеат іеє (аїг) ришр, 5іеат-іеї 
іпіесіог) - вакуумний насос, у якому 
неперервний струмінь пари захоплює газ, 
що підводиться при низькому тиску, і 
несе його в область більш високого 
тиску. 

н. попереднього розрідження |насбс 


форвакуумний| (рос. насос 
предварительного  разрежения, насос 
форвакуумньгй; англ.  ІЇоге  ритр, 


Тогеритр, Баскіпє ршюр, ргееуасцайоп 
рштр, гоцеб(іпє) рштр) - насос, який 
створює попереднє розрідження для інших 


нагнітнів, | не зд здатних | викидати газ 
безпосередньо | в атмосферу. Повний 
залишковий тиск в  одноступеневих 


насосах складає 1:10 - 5-10 мм. рт. ст.; 
у двоступеневих - 1:10" мм. рт. ст. 

н. сорбційний (рос. насос 
сорбционньїй; англ. 5огріїоп ритр) - 
вакуумний насос, який базується на 
поглинанні газів (сорбції) активними 
газопоглиначами (Ті, 7г, Ва, Мо і т.д.), 
які неперервно напилюються на стінки 
насоса при кімнатній температурі або на 
спеціальні конденсатори, охолоджувані 
рідким азотом, воднем і т.п. Плівки, що 
утворюються при цьому, поглинають 
більшість газів, присутніх у вакуумних 
системах: М», О», Н», СО, СО» і пари НьО. 

н. сорбційно-йбнний |насбс гетерно- 
йбнний| (рос. | насос  сорбционно- 
ионньюй, насос геттерно-ионньшй; англ. 
5огріїоп іоп ришір, яейег іоп ритр) - 
високовакуумний насос, який поєднує 
сорбцію газів (див. | також  насбс 
сорбційний) з іонним відгнітом газів, які 
не взаємодіють із поглиначем. Поглиначем 
зазвичай слугує Ті (відомі також н-си с.-Й. 
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термічне випаровування. 

н.  форвакуумний (рос. насос 
форвакуумньтй; англ.  Їоге  ритр, 
іогерштр, Баскіпе ритр) - див. насбс 
попереднього розрідження. 

вакуум-насбси | ежекторні (рос. 
вакуум-насось зжекторньте; англ. 
уасиит еіесіог8) - те саме, що насбси 
ежекторні. 

н-си | ежекторні 
ежекторні,  вакуум-ежектори | (рос. 
вакуум-насось:  зжекторнье, вакуум- 
зжекторьї; англ. уасиит  еіесіог5) - 
вакуумні насоси, в яких відгнічуваний газ 
захоплюється турбулентним струменем 
пари або рідини, що витікає із сопла 
ежектора | у | процесі турбулентного 
перемішування потоків газу та пари. 


Гвакуум-насбси 


НАТІКАННЯ (рос. натекание; англ. 
іпіеаКаєе, ІсеаКкаре) - проникнення газу в 
апаратуру внаслідок її  неідеальної 
герметичності, вимірюється сумарним 
потоком газу, що надходить в об'єм. 


НАТІКАЧ, -а (рос. натекатель; англ. 
Ісак уаїуе, іпіеї уаїуе) - пристрій для 


напуску малих кількостей газу у 
вакуумований об'єм. 

НАТРІЙ, -ю (рос. натрий; англ. 
з5офійт; лат. Маїійт), Ма - хімічний 
елемент головної підгрупи І групи 


періодичної системи елементів, належить 
до лужних металів, атомний номер 11, 
атомна маса  22,98977. У природі 
представлений одним стабільним 
нуклідом Ма. Електронна конфігурація 
зовнішньої оболонки 35". Енергія йонізації 
5,138 еВ. Н. - м'який сріблясто-білий 
метал, що швидко тьмяніє на повітрі. Має 
кубічну  об'ємноцентровану решітку. 
Густина 0,968 кг/дм), іт 7 97,83"С, 

їхип 7 882,97С. Н. хімічно високоактивний, 
бурхливо | реагує з водою, швидко 


НЕЗА 


НЕЗБ 


15 








окиснюється |в повітрі. Зберігати |і 
поводитися з металічним н. потрібно 
обережно. 


НАТЯГ, -у (рос. натяжениє; англ. 
1епзіоп, іепзіопіпе; (тяга) ри, рийпеє, 
дгаб; (розтяг) 5ігаїп, 5ігеїсі; (провода, 
ланцюга) риїї-ир). 

н. міжфазний (рос. межфазноге; англ. 
5шгіасе іепзіоп, сарійагу Тепзіоп) - те 
саме, що натяг поверхневий. 

н. поверхневий |натяг міжфазний| 
(рос. натяжение поверхностноє, 
натяжениє межфазное; англ. збигіасе 
їеп5іоп, сарійагу тепз5іоп) - механічна і 
термодинамічна характеристика міжфазної 


поверхні, яка визначається 
міжмолекулярними взаємодіями та 
структурою поверхневого шару. 


Термодинамічно н. п. визначається як 
робота зворотливого утворення одиниці 
площі нової поверхні шляхом розтягнення 
старої. 


НАХИЛЕННЯ (рос. наклонение; 
англ. іпсіїпайіоп). 
н. магнітне (рос.  наклонениє 


магнитное; англ. таєпегіс іпсііпайіоп) - 
кут між вектором напруженості 
магнітного поля Землі та горизонтальною 
площиною. Н. м. вважається додатним 
(північним), якщо вектор напруженості 
напрямлений униз, і від'ємним 
(південним) - у протилежному випадку. 
На магнітному екваторі н. м. дорівнює 07, 
на магнітних полюсах 1 90?. 


НЕБОКРАЙ,, -ю (рос. горизонт; англ. 
рогігоп) -- див. ббрій. 


НЕВАГОМІСТЬ, -ості (рос. 
невесомость; англ. тего-ргаміку,  пиїї 
ргауйку) - стан, у якому перебуває 


матеріальне тіло, що вільно рухається в 
полі тяжіння Землі (чи будь-якого іншого 
небесного тіла) під дією тільки сил 
тяжіння. Відмітна риса стану н. полягає в 
тому, що при н. зовнішні сили (сили 
тяжіння), що діють на частинки тіла, не 
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викликають взаємних тисків частинок 
тіла одна на одну. 


НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, -ості у теорії 
ймовірності (рос. независимость в 
теорий вероятности; англ. 
іпдерепдепсе іп ргобабіїйшу 
гБеогу )- одне з найважливіших понять 
цієї теорії. | Подію В називають 
незалежною від події А, якщо ймовірність 
Р(ВІ/А) події В за умови здійснення події 
А дорівнює ймовірності Р(В) події В. 

НЕЗБЕРЕЖЕННЯ (рос. 
несохранение; англ. попсопе5егуайїіоп). 

н. | парності | в | ядрах (рос. 
несохранение четности в ядрах; англ. 
писіеаг  рагіїу  попсоп5егуайоп) - 
відсутність визначеної парності ядерних 
хвильових функцій щодо просторового 
віддзеркалення (Р-інверсії), тобто 
відносно одночасної зміни напрямків усіх 
координатних осей на протилежні (див. 
також парність). Причиною н. п. вя. є 
слабка взаємодія між складовими ядра - 
нуклонами (протонами та нейтронами). 


НЕЙТРИНО (рос. нейтрино; англ. 
пешігіпо), у - легка (можливо, безмасова) 
нейтральна частинка, що не має кольору, 
зі спіном 1/2. Н. бере участь у слабкій і 
гравітаційній взаємодіях, належить до 
класу  лептонів, а за статистичними 
властивостями з ферміоном. 
Спостерігали н. трьох типів: електронні 
(у, мюонні (У) і т-нейтрино (У) 
відповідно до наявності трьох типів 
заряджених лептонів. Н. кожного типу 
мають античастинку - антинейтрино. Н. 


має унікальну проникальну 
спроможність. 

НЕЙТРОДИНІЗАЦІЯ (рос. 
нейтродинизация; англ. 
пештодупігабйоп) - компенсація 
паразитного зворотного зв'язку, що 


виникає в лампових підсилювачах при 
посиленні коливань високої частоти 
внаслідок наявності ємності анод-сітка 
електронної лампи. 


НЕЙТ 


НЕЙТ 


15 








НЕЙТРОН, -а (рос. нейтрон; англ. 
пешігоп; від лат. пеціег - ні той, ні 
інший), п - елементарна частинка з 
нульовим електричним зарядом і масою, 
трохи більшою за масу протона. Під 
загальною назвою нуклон входить до 
складу атомних ядер. Н. має спін 1/2 (є 
ферміоном). Належить до родини адронів, 
має баріонне число В - 1 (баріон). У 
вільному стані нестабільний; час життя т - 
898(14) с; у зв'язаному стані - стабільний. 
За сучасними уявленнями н. складається 
з трьох найлегших валентних кварків 
(двох а-кварків і одного и-кварка) трьох 


кольорів, що | утворюють безбарвну 
комбінацію. 

н-ни | повільні | (рос.  нейтронь 
медленньте; англ. 5Їіо0м' пешігоп5) - 


нейтрони з кінетичною енергією меншою 
100 кеВ (див. також фізика нейтронна). 

н-ни поляризбвані (рос. нейтроньт 
поляризованньге; англ. роіагігед 
пешігоп5) - сукупність (пучок) нейтронів, 
спіни яких мають переважну орієнтацію 
уздовж якого-небудь виділеного 
напрямку в просторі (осі квантування), 
зазвичай - напрямку магнітного поля. 

н-ни | проміжні (рос.  нейтроньт 
промежуточнье; англ. іпіегтедіате 
пецігоп5) - нейтрони, які мають енергію 
в інтервалі 102-107 еВ. 


н-ни | теплові | (рос.  нейтроньт 
тепловьте; англ. їНПегптаї пешігоп5) - 
сповільнені нейтрони, які перебувають у 
тепловій рівновазі З ядрами 
сповільнювача (див. також 
сповільнювачі нейтронів). 

н-ни | холодні (рос.  нейтроньі 


холодньте; англ. сої пешігоп5) - дуже 
повільні нейтрони з енергією 102 - 10? 
еВ. 

н-ни | швидкі (рос.  нейтроньі 
бьшстрьге; англ. Базі пецігоп5) - нейтрони 
з енергією понад 100 кеВ. 


НЕЙТРОНОВІД, -бда (рос. 
нейтроновод; англ. пешігоп риіЧе) - 
канал, уздовж якого поширюється 
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напрямлений потік | нейтронів. | У 
найпростішому випадку н. слугує пряма 
труба (з якої відгнічено повітря), оточена 
захистом для поглинання нейтронів, які 
виходять через бокові стінки. Н. 
використовується для виведення 
сформованих пучків нейтронів із джерела 
(реактор, прискорювач), а також у 
сполученні з імпульсними нейтронними 
джерелами в нейтронній спектроскопії за 
часом прольоту. 

НЕЙТРОНОГРАФІЯ (рос. 
нейтронография; англ. пецігопоєгарНу, 
пецігоп 4ійгасіїоп іпуезіівайоп, пецігоп 
дібгасцоп апаїузія) - сукупність методів 
дослідження структури і властивостей 
речовини | за допомогою розсіяння 
нейтронів низьких енергій (4 1 еВ). Н. 
застосовується для дослідження 
структурних, динамічних і магнітних 
властивостей практично усіх відомих 
форм конденсованого стану речовини, від 
простих рідин і кристалів до біологічних 


макромолекул. 

н. магнітна (рос. нейтронография 
магнитная; англ. таяпеїіс 
пецігопоєгарНу, таяпетїіс пештоп 
ііНтасцоп іпуезіівайоп, та?пеїіс 
пештоп фібгасціоп апаїузіз) - 
дослідження атомної магнітної структури 
кристалів методами пружного 
когерентного розсіяння повільних 


нейтронів, довжина хвилі яких порядку 
міжатомних відстаней у кристалі (2 7 10? 
мкм, див. також дифракція нейтронів). 
Наявність | у нейтронів магнітного 
моменту призводить до того, що поряд із 
розсіянням нейтрона на атомних ядрах 
відбувається т. зв. магнітне розсіяння, 
зумовлене взаємодією магнітного 
моменту | нейтрона | з магнітними 
моментами електронних оболонок атомів. 

н. структурна (рос. нейтронография 
структурная; англ. 5ігисішге таєпегіс 
пепігопоєтарру, 5ігисішге пешігоп 
діНтаспоп іпуезіівабйоп, 5ігисішге пецігоп 
фіНтасіїоп  апаЇузі5)  - дослідження 
атомної структури конденсованих 
середовищ методом дифракції нейтронів 


НЕОН 


НЕПЕ 


Н 








низьких енергій на зд атомних ядрах 
(пружного когерентного розсіяння). У н. 
с. використовуються нейтрони з 
довжиною хвилі де Бройля 2.2 0,3 А. 


НЕОДИМ, -у (рос. неодим; англ. 
пеодуптішт), МА - хімічний елемент ПІ 
групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 60, атомна маса 144,24, 
належить до длантаноїдів. У природі 
представлений 7 ізотопами з масовими 
числами 142-146, 148-150. Ізотопи Ма і 
зма малорадіоактивні, періоди 
напіврозпаду | для | них дорівнюють 
відповідно | 2,110 і | 61019 | років. 
Електронна | конфігурація | зовнішніх 
оболонок д5"р9д'Роа?роб5.. Енергія 
йонізації 5,49 еВ. Н. - сріблясто-білий 
метал. При температурах від кімнатної до 
885?С стійким є 5-М4, що має подвійне 
гексагональне щільне упакування. 
Температура плавлення 1024"?С. Густина 


а-МА 7,007 кг/дм/. 


НЕОДНОРІДНІСТЬ,  -ості (рос. 
неоднородность; англ. іппоторепеїгу, 
дізсопііпиїйгу, Пеїегорепеїгу, ігтериіагіїу, 
попипіїогтіу, єгапшагігу). 


н-сті структурні Гдефекти 
структурні) в металах і сплавах 
(рос.  неоднородности  структурньге 


Гдефектьт структурнье| в металах і 
сплавах; англ. зіиспигаї 
іПпото?репеїце5 (зскиссигаї Феїесіз, 
5ігисіигаї іпрегіесіоп| іп  тегаї5 
апд аїїоузв) - ло-кальні порушення 
правильності будови кристалічної 
решітки. Н. с. поділяються на: 1) точкові 
дефекти (вакансії, атоми розчиненої 
речовини в твердих розчинах і т.п.); 2) 
лінійні (дислокації, ланцюжки вакансій і 
т.п.); 3) поверхневі неоднорідності (межі 
зерен | у | полікристалах, поверхневі 
дислокації і т.п.). Н. с. визначають багато 
фізичних властивостей. Див. також 
дефекти в кристалах. 
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НЕОН, -у (рос. неон; англ. пеоп), Ме - 

хімічний МП групи періодичної системи 
елементів, атомний номер 10, атомна 
маса 20,179, належить до інертних газів. 
Природний н. складається з З стабільних 
ізотопів "Ме (90,51 96), "Ме (0,27 96) і 
Ме (9,22 96). Електронна конфігурація 
зовнішньої оболонки  258"р. Енергія 
йонізації 21,564 еВ. Н. - газ без кольору 
та запаху, складається з одноатомних 
молекул. За нормальних умов густина 
899,94 г/м3, 
Температура плавлення -248,527С. 
Температура кипіння -245,43"?С. Твердий 
н. має кубічну гранецентровану 
кристалічну | структуру. Температура 
Дебая 74,6 К. У хімічні реакції н. не 
вступає. 


НЕПЕР, -а (рос. непер; англ. пере) - 
логарифмічна одиниця для вимірювання 
ослаблення або підсилення електричних 
струмів, напруг, звукових тисків, 
потужностей і т.п. Число  неперів 
виражається натуральним  логарифмом 
відношення порівнюваних величин. 


НЕПРОЗОРІСТЬ, -ості зоряної 
речовини (рос. | непрозрачность 
звездного вещества; англ. орасіїу 
ої 5геіїаг таїгег) - розрахований 
на одиницю маси й усереднений за 
частотами коефіцієнт поглинання 
випромінювання. 


НЕПТУН, -а (рос. Нептун; англ. 
Мерішп) - восьма за віддаленням від 
Сонця планета Сонячної системи, що 
належить до групи планет-гігантів. Н. 
обертається навколо Сонця по орбіті, що 
перебуває на середній  геліоцентричній 
відстані 30,058 а. о. (4497 млн. км). 
Середня швидкість руху по орбіті 5,4 км/ 
с, один повний оберт (нептуновий рік) 
164,788 земного року. Екваторіальний 
радіус Н. 24800 | км. Маса 
М з 1,0243-1029 кг. Середня густина 
1,64 г/см?, прискорення сили тяжіння на 
екваторі 11,238 м/с?. 


НЕРО 


НЕСП 


15 








НЕПТУНІЙ, -ю (рос. нептуний; англ. 
перішпішт), Хр - штучно отриманий 
радіоактивний хімічний елемент ПІ групи 
періодичної системи елементів, атомний 
номер 93, належить до  актиноїдів, 
перший трансурановий елемент. Відомі 
ізотопи н. з масовими числами 227 - 241. 
Найбільш стійкий |  (2-радіоактивний 
ізотоп З"Мр 
(То 2 214-109 років). 
конфігурація зовнішніх оболонок 
55"5р5475Р65:64'75. Енергія  йонізації 
5,9 еВ. Н. у вільному стані - сріблясто- 
білий метал, іш - 6409С, їх 7 3900 - 
41007С. Густина а-Мр 
20,48 кг/дм? (при 209С). При кімнатній 
температурі на повітрі металічний н. 


Електронна 


слабко реагує з | СО; і | М, 
дрібнодисперсний н. здатний 
самозайматися. 

НЕРІВНІСТЬ, -ості (рос. 
неравенство; англ. іпедиаїйу). 

н. Клаузіуса (рос.  неравенство 


Клаузиуса; англ. Сіацз5іця іпедцайсу) - 


нерівність, яка виражає теорему 
термодинаміки: для колового процесу 
60 


0, де 50 - кількість тепла, що 


надається системі (або відводиться від 
неї) на нескінченно малій ділянці циклу, 
Т - абсолютна температура відповідного 
елемента середовища. Кількість тепла 90, 
що надається системі, вважається 
додатною, що відводиться від неї - 
від'ємною. Незворотливому (хоча б на 


одній ділянці) циклові відповідає 
нерівність; циклові, що складається 
тільки зі зворотливих процесів, знак 
рівності. Н.К. дає кількісне 
формулювання другої засади 
термодинаміки. 

н-сті Белла (рос. неравенства Белла; 
англ. Веї| іпедиаїйцев) - нерівності, 
справедливі для будь-якої класичної 


статистичної системи, у якій неможливе 
поширення сигналів з зі швидкістю, 
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більшою за швидкість світла (вимога 
локальності, тобто щоб вимірювання, 
виконане у т. А, не впливало на 
результати | вимірювання | в т. 8); 
встановлені Дж.С. Беллом. Отримані з 
метою продемонструвати відмінність 
передбачень квантової / механіки від 
передбачень будь-якої теорії прихованих 
параметрів, що задовольняє | вимоги 
спеціальної теорії відносності. 


НЕРОЗКЛАДАННІСТЬ, -ості (рос. 


неразложимость; англ. 
іпдесотрозабішу). 

н. метрична (рос. неразложимость 
метрическая; англ. теїгіс 
іпдесотрозабішу ) - математичне 
формулювання властивості ергодичності, 
що використовується з для доведення 
рівності середніх за часом середнім 
статистичним у рівноважній статистичній 
фізиці (див. також гіпотеза 
ергодичності). 

НЕСПІВПОМІР, -у (рос. 
асимметрия; англ. азупітеїту) - див. 
асиметрія. 

НЕСТІЙКІСТЬ, -ості (рос. 
неустойчивость; англ. іпзіабійку; (тлв) 
ипяїеадіпезз). 


н. абсолютна (рос. неустойчивость 
абсолютная; англ. абзоїше іпзіабійту) - 
тип нестійкості в системі з розподіленими 
параметрами (плазмі, рідині, твердому 
тілі), при якому мале початкове збурення 
наростає в часі і будь-якій фіксованій 
точці простору (див. також нестійкість 
плазми). 

н. гравітаційна (рос. неустойчивость 
гравитационная; англ. ргаунайоп 
іпзтабійту) - розвиток збурень густини та 
швидкості середовища під дією сил 
власного | тяжіння. Відповідно | до 
сучасних поглядів, н. г. однорідної та 
ізотропної речовини, що розширюється 
(див. також космологія), призвела до 
утворення великомасштабної 
спостережуваної структури Всесвіту - 


НЕСТ 


15 








НЕСТ 
галактик, скупчень і  надскупчень 
галактик (І. Ньютон (ЦП. Мем'опі, 1692, 


Дж. Джинс |). еап5|, 1902). Розроблені 
лінійна та нелінійна теорії н. г. 

н. жмуткбва (рос. неустойчивость 
пучковая; англ. Беашт іпзгабішу) - те 
саме, що нестійкість пучкбва. 

н. жолобкова Гнестійкість 
переставна| | (рос. неустойчивость 
жблобковая, неустойчивость 
перестановочная; англ. Яиіе іпзгабійсу, 
регтиїайоп  іпзгабійшу) - одна з 
гідромагнітних  нестійкостей плазми, 
зумовлена викривленням силових ліній 
магнітного поля, яке утримує плазму. Н. 
ж. притаманна замкнутим магнітним 
конфігураціям і дуже часто розвивається 
у дзеркальних магнітних пастках (див. 
також пастки відкриті). 

н. іонізаційна (н. йонізаційна) (рос. 
неустойчивость ионизационная; англ. 
іопігайоп іп5габійту) найпоширеніша 
нестійкість низькотемпературної неїзо- 
термічної плазми, яка виникає при 
зростанні флуктуацій джоулевого нагріву 
електронного | компонента |і, отже, 
подальшого посилення йонізації. 

н. конвективна (рос. неустойчивость 
конвективная; англ. сопуесіїуеє 
іпзтабійту). 1) Тип нестійкості в системі з 
розподіленими параметрами, при якому 
мале початкове збурення наростає з часом 
і зноситься в просторі (див. також 
нестійкість абсолютна, нестійкість у 
коливних і хвильових системах). 2) 
Нестійкість у газовому або рідкому 
середовищі, що перебуває в полі сили 
тяжіння Е і пронизується потоком тепла з 
компонентом у напрямку, протилежному 
Р. Н. к. пояснюється появою 
підіймальної  (архімедової) сили при 
випадкових вертикальних переміщеннях 
речовини. 

н. модуляційна (рос. неустойчивость 
модуляционная; англ. тодиагіоп 
іпзгабішу) - нестійкість нелінійного 
хвильового середовища, що виникає 
внаслідок резонансу биття на частоті у, - 


Ун Ж Мі, утвореного хвилею нагніту У, і 
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близької за частотою модою хвильового 
середовища у1, з невласними хвилями, що 
поширюються зі швидкостями, 
близькими до групової швидкості хвилі 
нагніту. Н. м. - різновид параметричної 
нестійкості. 

н. переставна (рос. неустойчивость 


перестановочная; 0 англ.  регппиіайіоп 
іпзгабійсу) - те саме, що нестійкість 
жолобкбва. 

н. плазми |нестійкість плазмова! 
(рос. неустойчивость плазми, 
неустойчивость плазменная; англ. 
ріазта іпзгарбішу) - самочинне 
наростання  відхилів від  незбуреного 
квазістаціонарного стану плазми, 
пов'язане або з просторовою 
неоднорідністю плазми, або з 
нерівноважним розподілом за 


швидкостями. З енергетичної точки зору, 
для виникнення н. п. необхідний деякий 


надлишок вільної енергії (над 
термодинамічно рівноважною) у 
незбуреному | стані плазми. 

н. плазми жмуткова (рос. 
неустойчивость плазмь пучковая; англ. 
ЬБеат  іпзгабійту) - те саме, що 
нестійкість пучкбва. 

н. плазми потобкова (рос. 
неустойчивость  плазмьгю  потоковая; 
англ. Беат іпзгабійу) те саме, що 
нестійкість пучкобва. 

н. плазми пучкова (рос. 
неустойчивость плазмь пучковая; англ. 
Беат іпзгабійту) - те саме, що 
нестійкість пучкбва. 

н. плазмова (рос. неустойчивость 


плазменная; англ. ріазта іпзтабішу) - те 
саме, що нестійкість плазми. 

н. потбкова (рос. неустойчивость 
потоковая; англ. Беаті іпзгабійту) - те 
саме, що нестійкість пучкова. 


н. пучкова  |нестійкість плазми 
пучкова, нестійкість (плазми) 
потдкова, нестійкість (плазми) 
жмуткбва| (рос. неустойчивость 
(плазмь)  пучковая,  неустойчивость 
(плазмьг)  потоковая; англ.  Беат 
іпзтабійту) | - одна з найбільш 


НЕСТ 


НЕСТ 


н 








розповсюджених нестійкостей у плазмі, 
зумовлена резонансною взаємодією пучка 
заряджених частинок, який рухається в 
плазмі, зі збуджуваними ним хвилями. 

н. розпадна (рос. неустойчивость 
распадная; англ. Фдесау іп5габійсу) - один 
із різновидів параметричних 
нестійкостей, що виникає в нелінійному 
середовищі при поширенні в ньому хвиль 
(наприклад, у плазмі). Полягає в тому, що 
в присутності хвилі нагніту (з частотою 
(о і (хвильовим вектором Ко), що 
перевищує певний поріг за амплітудою, 
збуджуються Й наростають за 
експонентою одночасно дві хвилі 
(сі, К) і (2, Ю), що задовольняють 
умову: (о - (ІЧ (22, Кк т Ю. 

н. у коливних і хвильових системах 
Інестійкість у коливних і хвильових 
укладах| (рос.  неустойчивость в 
колебательньх и волновьх системах; 
англ. іп5їгабійсу іп о5сійаїогу апа м'ауе 
зузіеті5) - самочинне наростання збурень 
на тлі заданого руху, що призводить до 
якісної | зміни | поведінки | системи. 
Найпростіший приклад нестійкого стану - 
рівновага маятника у верхній точці. 
Фізично нестійкість руху системи означає, 
що стан рівноваги може бути реалізовано 
лише приблизно і на д обмеженому 
інтервалі часу (а для хвильових систем - і 
простору), тим меншому, чим вища 
швидкість наростання збурень. 

н. у коливних і хвильових укладах 
(рос. неустойчивость в колебательньїх 
и волновьгх системах; англ. іпзтабійу іп 
о5сійатогу апа мауе 5у5іетія) - те саме, 
що нестійкість у коливних і хвильових 
системах. 

н. хвиль вибухбва (рос. 
неустойчивость волн взрьювная; англ. 
ехріозвіуе моауе іп5габійу) - самовільне 
наростання хвиль ("вибух"), при якому 
їхні амплітуди | намагаються стати 
нескінченними | за  скінченний час. 
Поняття н. х. в. виникло в Зв'язку З 
аналізом нелінійних хвильових процесів 
у нерівноважних середовищах, у яких 
хвилі можуть зростати за рахунок енергії, 
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що надходить іззовні. Максимальні 
значення амплітуд хвиль і швидкостей 
їхнього відносного росту визначаються 
процесами, що обмежують вибухову 
нестійкість хвиль (наприклад, нелінійне - 
тобто залежне від амплітуди  - 
розстроєння частот взаємодіючих хвиль, 
зумовлене резонансом; наявність 
граничних значень початкових амплітуд 
хвиль тощо). Виникнення н. х. в. у 
нерівноважних середовищах без 
дисипації пов'язано з появою в них хвиль 
з від'ємною енергією, у середовищах із 
дисипацією н. х. в. може призводити до 


встановлення  самоколивань. Н. х. в. 
виявлена | в лабораторній плазмі з 
потоками заряджених частинок та в 


інших нерівноважних середовищах. 

н-сті дрейфові (рос. неустойчивости 
дрейфовьгте; англ. кій: іпз5іабійніе5) 
один із видів плазмових  мікроне- 
стійкостей, зумовлений неоднорідністю і 
багатокомпонентністю термодинамічно 
нерівноважної плазми і пов'язаний з від- 
носним рухом іонної та електронної 
компонент (електрони рухаються вздовж 
магнітних силових ліній, а йони переваж- 
но поперек). Н. д. виникають за рахунок 
порушення больцманівського розподілу 
електронів. Тенденція н. д. - зменшити 
градієнти густини і температури; д. н. 
виникають у достатньо розрідженій пла- 
змі (див. також хвилі в плазмі, несті- 
йкості плазми). 

н-сті  магнітогідродинамічні 
неустойчивости 
магнитогидродинамические; англ. 
таєспеїопудгодупатіс  іпз5кабійіез) - 
макроскопічні нестійкості просторово 
неоднорідної плазми в магнітному полі, 
викликані або градієнтом тиску при 
несприятливій кривизні магнітних 
силових ліній, або струмом, що тече 
вздовж силових ліній. Ці нестійкості 
призводять до | швидкого руйнування 
первісної конфігурації плазми. 
Прикладами н. м. є жолобкова нестійкість 
і тірінг-нестійкість. 


(рос. 


НІКЕ 








НІКО Н 
н-сті параметричні (рос. прилад для визначення різниці висот двох 
неустойчивости параметрические; англ. точок місцевості. 
рагатеїгіс іп5габійціе5) - нестійкості 
коОлЛивниХ систем і нелінійного НІКЕЛЬ, -ю (рос. никель; англ. 
хвильового середовища, що виникають у піскеї; лат. Міссоїшт), Мі - хімічний 


результаті просторово-часової модуляції 


параметрів, які характеризують власні 
коливання системи або середовища. У 
випадку нелінійного хвильового 
середовища модуляція здійснюється 


хвилями скінченої амплітуди - хвилями 
нагніту. Різновиди н. п. - розпадна, 


або модуляційна, нестійкість 
модифікованого розпаду і 
теплова нестійкість (відіграє 


важливу роль у параметричному нагріві 
нижньої йоносфери і пов'язаному з ним 
розшаруванні плазми). 


НЕФЕЛОМЕТР, -а |каламутномір, 
турбідіметр | (рос. нефелометр, 
мутномер, турбидиметр; англ. 
періпеїотеїег, орасітеїег, тшгБідітеїег, 
Нагетеїег, На7е штеїег) - оптичний 
прилад для вимірювання інтенсивності 
світла, розсіяного досліджуваною 
речовиною, дія якого базується на 
зіставленні інтенсивності світла, 
розсіяного об'єктом, з відомою 
інтенсивністю розсіяння робочого 
еталона, освітлюваного тим же світловим 
пучком або відібраною частиною цього 
пучка. 


НЕФЕЛОМЕТРІЯ Гтурбідіметрія | 
(рос. нефелометрия, турбидиметрия; 
англ.  перрпеїотеїгу,  шгбідітеєту) - 
визначення каламутності середовища 
шляхом | вимірювання інтенсивності 
розсіяння світла. 

НЕФОСКОП, -а (рос. нефоскоп; 
англ. | перрозсоре)  - | прилад для 


визначення напрямку та швидкості руху 
хмар. 


НІВЕЛІР, -а (рос. нивелир; англ. 
реодегіс Іеуеї, епоіпеег'5 Іеуеї, Іеуеї, 
еіеуаїіоп теїег) - геодезичний оптичний 
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елемент МП групи періодичної системи 
елементів, атомний номер 28, атомна маса 
58,69. У природі представлений 5 
стабільними ізотопами ЗМІ (68,27 96), "Мі 
(26,10 96), 91Мі, Ф2Мі, Мі. Електронна 
конфігурація зовнішніх оболонок 
Зз'Зр'3ав25. Енергія йонізації 7,633 еВ. 
У вільному стані н. - сріблясто-білий 
пластичний метал. Відомі три 
модифікації НІ о-Мі (кубічна 
гранецентрована решітка), В-Мі (кубічна 
гратка), у-Мі (гексагональна решітка). 
Густина дуже чистого Мі 8,91 кг/дм?, іп - 
14557С, 

їхип З 2730-29159С (за | різними 
джерелами). Хімічно малоактивний, на 
повітрі покривається стійкою окисною 
плівкою, стійкий до окиснення при 
нагріванні і до впливу лужних розчинів. 
Здатний поглинати великі кількості Н». і 
СО. Н. - компонент легованих сталей і 


різних сплавів. Сплав н. з залізом 
(пермалой) має високу магнітну 
проникність. 


НІКОЛЬ, -я (рос. николь; англ. Місої) 
- те саме, що призма Ніколя. 


НІЛЬСБОРІЙ, -ю (рос. нильсборий; 
англ.  піеіббобгіцт),  М5  - штучно 
отриманий | радіоактивний хімічний 
елемент У групи періодичної системи 
елементів, атомний номер 105, належить 
до трансактиноїдів. Отримані 6 ізотопів 
н. з масовими числами 255, 257, 258, 260- 
262. Припускають, що електронна 
конфігурація зовнішніх оболонок така: 
б52р'6475". За хімічними властивостями 
близький до Та. 


НІОБІЙ, -ю (рос. ниобий; англ. 
піобішт), ХЬ - хімічний елемент 
побічної підгрупи У групи періодичної 


НОРМ 


НОРМ 


Н 








системи елементів, атомний номер 41, 


атомна маса  92,9064. У природі 
представлений одним стабільним 
нуклідом ЗМ. Електронна 
конфігурація зовнішніх оболонок 


д5'Ар'44"55". Енергія йонізації 6,88 еВ. У 
вільному стані н. -  сріблясто-білий 
метал, решітка кубічна, 
об'ємоцентрована; 

їз 7 2469?С (за ін. даними 25007С), іхип ВІД 
4760 до 4927 (за різними даними). 
Густина 8,570 кг/дм). При кімнатній 


температурі металевий н. стійкий до 
впливу повітря | та кислот (крім 
плавикової). Входить до складу 


жаротривких сплавів, використовується 
для легування сталей  (фероніобій) і 
сплавів кольорових металів. Входить до 
складу надпровідних сплавів. 


НІТ, -а, нт (рос. нит, нт; англ. пії, пі; 
від лат. пікео - блищу, блискаю) - 
колишнє найменування одиниці 
яскравості - кандели на квадратний метр; 
у СІ застосування цього найменування не 
передбачене. 


НОБЕЛІЙ, -ю (рос. нобелий; англ. 
побейит), Мо - хімічний елемент ПІ 
групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 102, належить до 
актиноїдів. Відомі 9 їзотопів н. з 
масовими числами 251-259, найстійкіший 
39Мо | (Тіо о - 58 хв). Електронна 
конфігурація зовнішніх оболонок 
55"6р54)05 Р'65"бр'75). Енергія йонізації 
атома 6,84 еВ. 


НОМЕР, -а (рос. номер; 
пштЬег; (голки, нитки) соті). 

н. атомний (рос. номер атомньїкй; 
англ. аїотіс пишіег), 7 - одна з 
основних характеристик | атома, що 
дорівнює заряду його ядра (в одиницях 
елементарного електричного заряду) і 
визначає основні властивості атома. Н. а. 
дорівнює числу протонів у ядрі, для 
нейтрального атома - і електронів у 
ньому. У періодичній системі елементів 


ансл. 
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елементи розташовуються у порядку 
зростання атомного номера (звідси 
прийнятий у хімії синонім - порядковий 
номер), починаючи з водню (7 - 1), див. 
також атом. 

н. порядковий хімічного 
елементу (рос. номер порядковьшй 
химического злемента; англ. 
зедиепсе пипег |зедпепіїа| пипбег, 


5егіа| питРрег) ої а сбетісаї 
еіетепі) - те саме, що номер 
атомний. 


НОНТУС, -а |верньєрі (рос. нониус, 


верньер; англ. уегпіег) - допоміжна 
шкала, за допомогою якої роблять відлік 
частин поділок основної шкали 


вимірювальних приладів. 


НОРМИ, род. норм, мн. (рос. нормьг; 
англ. (безпеки) кедиігетепіз, 5 апдагая; 
(поведінки) соде, виїдеїїпе). 

н. радіаційної безпеки (рос. нормьі 
радиационной безопасности; англ. 
гайаїоп заїегу гедшігетепіз, гайіайоп 
заїсту | 5іапд4агд5) | - міжвідомчий 
документ, що регламентує допустимі 
кількісні рівні впливу  йонізувальних 
випромінювань з урахуванням 
опромінення людини ззовні та зсередини. 

НОРМУВАННЯ хвильової 
функції (рос. нормировка 
волновой функции; англ. 
погтаїйзайопої а мауе Гипсііоп) 
- умова, що накладається на хвильову 
функцію системи в 
квантовій | механіці, яка відображає 
властивість даної ізольованої фізичної 
системи зберігатися в процесі своєї зміни 
в часі так, що повна ймовірність знайти її 
в якому-небудь стані дорівнює одиниці. 


НОСІЙ, -я (рос. носитель; англ. 
саггіег; (середовище) саггіег (патегіаї), 
тедішт; Беагег; (крист.) уерісієе). 

н. запису (рос. носитель записи; англ. 
гесогдіп; педійт) - матеріал, на якому в 
процесі запису електричних сигналів 
фіксується записуваний сигнал. 


НУКЛ 








НУКЛ Н 
Найважливіші характеристики н. 3.- 501і4) - те саме, що носії заряду в 
роздільна спроможність і відношення твердому тілі. 
сигнал/шум. 


частота-носій (рос. частота несущая, 
частота несущей; англ. саггіег гедиепсу) 
- див. частота носійна. 

носії дв заряду  |носії 
твердому тілі (рос.  носители 
заряда |носители тока| в твердом 
теле; англ. српагєе саггіег5 |сштепі 
сагіег5| іп а 50114) - рухливі 
частинки або квазічастинки, що беруть 
участь у процесах електропровідності. 
Перенесення заряду в твердих тілах може 
здійснюватися | шляхом переміщення 
електронів і дірок (див. також тебрія 
збнна), іонів (діелектрики), а також 
заряджених дефектів кристалічних 
решіток - вакансій, міжвузельних атомів 
або домішок. 

носії заряду гарячі (рос. носители 
заряда  горячие; англ. ої  срагеве 
саггіег5) | - | рухливі носії заряду 
(електрони та дірки) в напівпровіднику 
або металі, енергетичний розподіл яких 
зміщено відносно рівноважного при даній 
температурі Т в бік більших енергій. 
Носії заряду стають "гарячими", напри- 
клад, при протіканні електричного 
струму під дією досить сильного сталого 
або змінного електричного поля: при цьо- 
му поле прискорює більшу кількість носі- 
їв, ніж гальмує, у результаті чого всій 
електронній системі в цілому надається 
додаткова енергія. Основний ефект, у 
якому проявляється розігрів носіїв заряду 
в напівпровідниках зі зростанням 
електричного поля - зміна  електро- 
провідності та відхил вольт-амперної ха- 
рактеристики (ВАХ) напівпровідників від 
лінійної. Якщо електропровідність зро- 
стає зі збільшенням поля, то ВАХ. нази- 
вається суперлінійною, якщо ж падає - 
сублінійною. 

носії струму в твердому тілі 
(рос. носители тока в твєердом 
теле; англ. сштепі саггіег5 іп а 


струму! в 
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НОСІЙКА (рос. несущая частота, 
несущей частота; англ. саггіег їгедцепсу) 
- те саме, що частота носійна. 


НОСІЙНА,  -ої (рос.  несущая 
частота, несущей частота; англ. сагтіег 
Пгедшепсу) - те саме, що частота носійна. 


НУВІСТОР, -а (рос. нувистор; англ. 


пиуізїог) - конструктивний різновид 
електронної приймально-підсилювальної 
лампи з циліндричною  консольно 
закріпленою системою електродів, що 
забезпечує | високу електричну та 
термічну ефективність і велику 


механічну міцність, при простоті й 
економічності виготовлення. 


НУКЛЕОГЕНЕЗИС, -у (рос. 
нуклеогенезис; англ. писіеорепе5і5) -- 
походження хімічних елементів, тобто 


сукупність процесів, у результаті яких 
утворилися всі наявні 
в природі різновиди атомних ядер - нукліди. 


НУКЛЕОСИНТЕЗ, -у у природі 
(рос. нуклеосинтез в природе; англ. 
писіеозупірезі5 іп пагиге; від лат. 
писіец5 - ядро і грец. сбубвєст - склад, 
структура) - утворення в ядерних 
реакціях, що відбуваються на різних 
стадіях еволюції речовини Всесвіту, 
спостережуваної поширеності елементів 
та їхніх ізотопів. Проблема н. - це 
проблема походження хімічних 
елементів. Н. можна розділити на три 
головні стадії: космологічний н., синтез 
ядер у зірках і у вибухах зірок, н. під 
дією космічного проміння. 

н. вибухбвий в  астрофізиці 
(рос. нуклеосинтез  взрьюной в 
астрофизике; англ. ехріозіуе 
писіеозупірезі5 іп аз5ігорПузісвз) - 
утворення хімічних елементів у ядерних 
реакціях, які відбуваються під час втрати 


НУТА 


НУТР 


ніо 








зорею  гідростатичної рівноваги та її 


повного або часткового руйнування, 
наприклад, при спалахах наднових зірок. 
Н. в. залучають для пояснення 


спостережуваної поширеності елементів. 
Вважається, що н. в. є відповідальним 
(принаймні частково) за утворення 
хімічних елементів від вуглецю до 
елементів групи заліза включно. Н. в. 
протікає за час є. (0,1-10) с - характерний 
час вибуху. Температура речовини в зоні 
н. в. може складати Т - 102-101 К, а 
густина досягає 101 г/см). Швидке 
нагрівання речовини забезпечується, за 
сучасними уявленнями, або 
проходженням крізь речовину сильної 
ударної хвилі, що виникає при колапсі 
ядра зірки, або самими термоядерними 
реакціями, що протікають з виділенням 
енергії. 

н. космологічний (рос. нуклеосинтез 
космологический; англ.  со5тіоїовісаї 
писіеозупіПезіз) - див. нуклеосинтез. 


НУКЛІД, -а (рос. нуклид; англ. 
писіїде; від лат. писіец5 - ядро) - будь- 
яке атомне ядро (відповідно атом) і 
заданими числами протонів і нейтронів. 


Н. що мають однакову кількість 
протонів, називаються ізотопами. 
Радіоактивні ядра називаються 
радіонуклідами. Число відомих н. 
перевищує 2000. Розроблено 
систематизацію н. 

НУКЛОН, -а (рос. нуклон; англ. 
писі(е)оп; від лат. писіец5 - ядро) 


спільне найменування для протона і 
нейтрона, які є складовими частинами 
атомних ядер. Див. також 
інваріантність ізотопічна. 


НУЛЬ, -я (рос. нуль, ноль; англ. тего, 
пи, поцебі, сірбег; (крипт.) рад; 
(верстата) огіріп факит, 7его д4аїшт; 
(точка) сепітаї роїпі, тего роіпг). 

н. температури абсолютний (рос. 
ноль температурь абсолютньгй; англ. 
7его тетрегаїшге) - те саме, що нуль 
температури цілковитий. 
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н. температури цілковитий |нуль 


температури абсолютний | (рос. ноль 
температурьшю абсолютньюй; англ. тего 
гетрегаїиге) - початок відліку 
абсолютної температури по 


термодинамічній шкалі (шкалі Кельвіна). 
Абсолютний нуль температури 
розташований | на 273,16  К нижче 
температури потрійної точки води; див. 
також шкали температурні. 


НУТАЦІЯ (рос. нутация; англ. 
пшайоп; від лат. пиїайо - коливання) - 
рух твердого тіла, що має нерухому точку, 
який відбувається одночасно з власним 
обертанням | і | прецесією тіла | та 
визначається зміною кута нутації (див. 
також кути Ейлера). У гіроскопа (дзиги), 
що рухається під дією сили ваги, нутація - 
це коливання осі власного обертання 
гіроскопа, амплітуда і період яких тим 


менші, чим більша кутова швидкість 
власного обертання. 

н. оптична (рос. нутация 
оптическая; англ. оріїса| пикайоп) - 
коливальна поведінка процесів 
поглинання та з висилання оптичного 


випромінювання, зумовлена коливаннями 
різниці  заселеностей рівнів енергії 
речовини при її взаємодії із сильним 
резонансним електромагнітним полем. Н. 
о. | -  нестаціонарний ефект, який 
проявляється, коли вмикання взаємодії 


речовини з резонансним полем 
відбувається за час, значно менший 
тривалості релаксації квантового 
переходу. 


НУТРОМІР, -а (рос. нутромер; англ. 
іпзіфе сайШрег, іпіегпа! сайрег, сарег, 
іпзіде | Ра(ц)єе,  іпіегпа| /| ба(п)єе) -- 
контактний переносний прилад для 
вимірювання внутрішніх розмірів (круглих 
циліндричних отворів і відстаней між 
паралельними площинами). 

НЬЮТОН, -а, Н (рос. Ньютон, Н; 
англ. Мемтоп, М) - одиниця сили в СІ. 
Названа на честь І. Ньютона (І. Мем/їопі. 
1Н - сила, що надає тілу масою 1 кг 
прискорення 1 м/с"? у напрямку дії сили. 
1Н 109 дн - 0,102 кгс. 


ОБЕР 








ОБВІДНИЦЯ (рос. каустика, 
поверхность каустическая; англ. 
сапзіїс) - те саме, що каустика. 


ОБЕРНЕННЯ (рос. обращение; англ. 
іпуегзіоп; (фото) геуегзаї; (тлв) рісішге 
геуег5е, штіггог енНесі; (деконволюція) 
десопуоїшіоп). 

о. | спектральних | ліній (рос. 
обращение спектральньїх линий; англ. 
зресігаї | Шпе5  іпуегзіоп) див. 
самообернення спектральних ліній. 

о. фотографічне (рос. обращение 
фотографическое; англ. рНіоїоєгарріс 
іпуегзіоп) - прямий спосіб одержання 
позитива без виготовлення окремого 
негатива. Застосовується для одержання 
тільки одного екземпляра позитива. 

о. | хвильового | фрбнту (рос. 
обращениє волнового фронта; англ. 
ууауе Йкопі іпуег5іоп) автоматичне 
формування за допомогою різних 
фізичних механізмів і схемних рішень т. 
зв. оберненого пучка, тією чи іншою 
мірою відповідного до оберненої в часі 
картини розповсюдження  надхідного 
(вхідного) пучка. Основні перспективи 
застосувань о. х. ф. пов'язані з лазерними 
пучками (див. також обернення часу). 

о. часу |Т-віддзеркалення| (рос. 
обращение времени, Т-отражениєе; англ. 
йте іпуегзіоп, Т-іпуегз5іоп) - операція 
заміни часу 8 -» - І, що зіставляє якому- 
небудь руху (чи еволюції) системи інший 
рух, при якому система послідовно в 
зворотному порядку проходить ті ж 
стани, що й у початковому русі, але зі 
зміненими на протилежні значеннями 
векторів швидкості частинки, моментів, 
напруженості магнітного поля та інших 


о 
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величин, що змінюють знак при такій 
операції. Якщо взаємодії, що визначають 
еволюцію системи, такі, що обернений за 
часом рух є одним із допустимих рухів 
системи, то говорять про Т-інваріантність 
руху при даних взаємодіях. 


ОБЕРТАННЯ (рос. вращение; англ. 
гоїайоп, їшгпіпо, гип, гиппіпє, угрееї). 

о. внутрішнє (рос.  вращение 
внутреннее; англ. іпіегпа| гогабіоп) - 
обертання певних атомних груп молекул 
навколо хімічних зв'язків або деяких осей 
обертання. | У | результаті | 0. в. 
утворюються просторові ізомери, 
називані конформерами або ротамерами. 
Характеристики о. в. - бар'єр обертання 


(енергія, необхідна | для здійснення 
повороту, | див. | також поверхня 
потенціальна) | і різниця енергій 
ротамерів. | О. в. визначає багато 
властивостей - наприклад, в'язкість. 

о. | галактик (рос.  вращениє 
галактик; англ. раіасіїса|  гогайіоп, 


периіаг готайіоп) - існування у галактики 
в цілому моменту кількості руху, 
виявлено методами спектроскопії (за 
нахилом спектральних ліній) спочатку у 
спіральних галактик, В. Слайфер 
ГУ. 5ПрБег|, 1913-15. За виглядом кривої 
обертання виділяються три типи об'єктів: 
тип 1 галактики, у яких у межах 
оптичного диска відбувається монотонне 
зростання швидкості обертання У(г) зі 
збільшенням відстані г від центра 
обертання; тип 2 - галактики, у яких У(г) 
в спостережуваній області прагне до 
деякої межі; З - галактики, у яких У(Г) 
починає зменшуватися з ростом г. О. г. 
пов'язане, швидше за все, з їхнім 








ОБЕР ОБ'ЄД о о ОБЕР 
утворенням із сильно турбулізованого результаті взаємодії ї з ї анізотропним 
газу. В цілому проблема походження о. г. середовищем. Обертання площини 
ще не вирішена. поляризації зазвичай зумовлене 

о. Землі осьове (рос. вращение відмінністю показника заламу 
Земли осевоєе; англ. Кагіб гогагіоп, середовища для двох  циркулярно 


ахіаї). Земля обертається | навколо 
миттєвої осі, що проходить через центр 
мас і не збігається з головною віссю 
інерції. Кутова швидкість обертання Землі 
дорівнює 7,29211515.:107 рад/с (на 1900 
р, період / обертання Землі (доба) 
8,616409892.10" с (на 1900 р.). Як кутова 
швидкість, так і положення осі обертання 
Землі | змінюються з часом. Вісь 
обертання Землі змінює своє положення в 
просторі як разом із тілом Землі, так і 
відносно тіла Землі. 

о. зір(бк) осьове 
звізд осевое; англ. 5(еЙак когайїоп, 
ахіаї). Обертання Сонця відкрите 
Галілеєм ЇС. Сайеі| за переміщенням 
сонячних плям. Обертання інших зір 
уперше було виявлено в 1909 
Ф. Шлезінгером (ГЕ. 5сріезіпеег| | при 
дослідженні спектрів затемнених зірок. 
Більшість визначень швидкості 0. 3. 
базується на ефекті Допплера. Період 
обертання  пульсарів визначається за 
періодом проходження імпульсів. 
Очевидно, саме обертання визначає, у 
що перетвориться протозіркова хмара - в 
окрему зірку, кратну систему або зірку з 


(рос. вращениєе 


диском. 

о. магнітне площини 
поляризації (рос. вращение 
магнитное плоскости 


поляризации; англ. Кагадау ебесі) - 
див. ефект Фарадея. 
о. магнітне питбме (рос. вращениє 


магнитное  удельное; англ.  зресійс 
тарпеїїс гоїаїіоп) - те саме, що стала 
Верде. 

о. площини поляризації світла (рос. 
вращениє  плоскости  поляризации 
света; англ. ШРЮрі ріапе-ої-роіагігайоп 
гогайоп) - об'єднана загальним 
феноменологічним проявом група 
ефектів, що полягають у повороті 


площини поляризації попе-речної хвилі в 
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поляризованих (по правому та лівому 
колу) хвиль і описується в загальному 
випадку аксіальним тензором другого 
рангу, що пов'язує аксіальний вектор кута 
повороту  Ф' площини поляризації з 
полярним хвильовим вектором К. Ефекти 
обертання площини поляризації 
знаходять застосування в техніці та у 
фізичних дослідженнях. Прилади для 
вимірювання кутів обертання площини 
поляризації в оптичній області спектру - 
поляриметри та спектрополяриметри -- 
мають чутливість | -1079-107 град. 
Найвиразніший приклад застосування - 
дослідження оптичної активності 
атомних систем, зумовленої порушенням 
парності при слабких взаємодіях. 


ОБЕРТОН, -у (рос. обертон; англ. 
оуегіопе; від нім. Обегіоп - високий тон, 
високий звук) - синусоїдна складова 
періодичного коливання складної форми 
з частотою, вищою за основний тон. 
Будь-яке періодичне коливання можна 
представити як суму основного тону та 
о. причому частоти й амплітуди цих о. 
визначаються як фізичними 
властивостями коливної системи, так і 
способом її збудження. Якщо частоти 
усіх о. - цілі кратні основній частоті, то 
такі о. називаються гармонічними, або 
гармоніками. Якщо ж частоти 
залежать від ОСНОВНОЇ частоти 
складнішим мчином, то говорять про 
негармонічні о. 


ОБ'ЄДНАННЯ (рос. обьединение; 
англ. іоїп, роої; (теорій) шпібісайоп; (в 
одне ціле) іпіеєгайоп; (злиття) тегре, 
тегріпе; (обч.) ппе5п, тезріпє, расКіпе, 


ипіоп; (поєднання) сотБіпатїіоп; 
(перфокарт) соПагіоп, соПаєіпе; 
(з'єднання) сопуипсіїоп; (підприємств) 


соп5оЇдЧайоп; (ущільнення) сгом'діпе). 


ОБ'ЄМ 


ОБ'ЄМ 


о 








о. велике (рос. обьединение великое; 


англ.  рхапд  ипібсайоп) - моделі 
квантової теорії поля, у яких сильна, 
слабка | й електромагнітна взаємодії 
описуються на основі єдиної 
калібрувальної теорії | зі | спонтанно 
порушеною симетрією (див. також 
порушення симетрії спонтанне). В 
основі | великого об'єднання | лежить 


гіпотеза про те, що сильна взаємодія, яка 
описується квантовою хромодинамікою і 
має локальну колірну симетрію 503). 
(див. також симетрія внутрішня), а 
також об'єднана слабка й електромагнітна 
взаємодії - електрослабка взаємодія з 
локальною симетрією 57 (2)9/ (1) є 
низькоенергетичними "залишками" 
єдиної калібрувальної взаємодії з більш 
широкою групою локальної симетрії С, 
що описується єдиною константою (с. 


ОБ'ЄКТ, -а (рос. обьект; англ. обіесі, 
Ьоду; (обч.) епі). 

об'єкти з активними ядрами (рос. 
обьекть с активньми ядрами; англ. 
оБіесіє ми асіїуе писіеі) - 
позагалактичні об'єкти, що 
характеризуються принаймні однією з 
перелічених ознак активності ядер: 
високою потужністю випромінювання, 
наявністю емісійних ліній, значним 
рентгенівським, ІЧ або 
радіовипромінюванням, поляризацією 
випромінювання, змінністю та викидами 
речовини з ядра. Усі ці ознаки відрізняють 
нестаціонарні о. з а. я. від стаціонарних 
нормальних галактик. До класу о. за. я. 
належать квазари, сейфертівські 
галактики, латертиди і радіогалактики з 
вузькими спектральними лініями. 


ОБ'ЄКТИВ, -а (рос. обьектив; англ. 
оБбіесіїуе (Іеп5), Іеп5; від лат. обіесіця - 


предмет) - оптична система (чи її 
частина), повернена до об'єкта 
спостереження або зйомки і яка створює 
дійсне, обернене відносно об'єкта 


зображення. Залежно від типу оптичних 
деталей, 0. поділяють на  лінзові, 
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дзеркальні, дзеркально-лінзові та 
кіноформні. 

о. фотографічний (рос. обьектив 
фотографический; англ. ріоїоєгарріс 
оБбіесіїуе, рроїоргарріс Іеп5) - тип 
об'єктива, призначений для отримання на 
світлочутливому | шарі  проєктивного 


зображення простору, що міститься перед 
ним. О. ф. можуть бути поділені на 
кілька типів: 1) універсальні о. ф.- мають 
фокусні відстані 20-150 мм, відносний 
отвір 1:2,5 - 1:10, поле зору -509 2) 
світлосильні 0. ф. з відносним отвором 
1:2,5 і вище; 3) ширококутні об'єктиви; 4) 
телеоб'єктиви, які при великій фокусній 
відстані мають скорочену довжину; 5) 
об'єктиви із | змінною фокусною 
відстанню (зум-об'єктиви); 6) спеціальні 
об'єктиви, наприклад, для 
аерофотозйомки, для підводної зйомки 
(гідрооб'єктиви), для фотографування з 
екрана осцилографічних трубок і т.д. 


о. ширококутний (рос. обьектив 
широкоугольний; англ.  м/іде-апеіе 
оБіесііуе, м/іде-апеіе Іеп5) - 


фотографічний об'єктив із полем зору 
понад 909. О. ш. поділяються на 
ортоскопічні, в яких добре виправлена 
аберація дисторсії, і дисторсійні з полем 
зору до 1809, в яких дисторсія не 
виправляється. 


ОБ'ЄМ, -у (рос. обьбм; англ. уоїште, 
ЬшіК; (кубатура) сарасіїу, сибіс сарасіїу; 
(обч.) сарасіку; (простір) зрасе). 

о. молекулярний (рос.  обьвбм 
молекулярнь(ій; англ. плоїесціаг уоЇште) 
- об'єм одного | моля речовини; 
відношення молекулярної ваги речовини 
до її густини. О. м. газів - однозначна 
функція температури та тиску. 

о. питбмий (рос. обьвбм удельнькй; 
англ. зресійїс уоїште) - об'єм, який 
займає одиниця маси речовини. О. п. - 
величина, обернена густині. 


ОБЛАСТЬ, -і (рос. область; англ. 
дотаїп, іпіегуаї, агеа, Беї4, ге?іоп, 
сігсіе, ізЇапа, гапре, 5расе, ппіуегзе, 70пе; 


ОБРІ 








(науки, знань) їекгіїогу; (дії) з5соре; (у 
базах даних) геаїт). 
о. Вайса (рос. область Вайса; англ. 


М/еіз5 | йотаїп) | - | див. | домени 
феромагнітні. 

о. Вейса (рос. область Вейса; англ. 
М/еіз5 | йотаїп) | - | див. | домени 
феромагнітні. 

о. довірча (рос. область 


доверительная; англ. сопіїЧепсе іпіегуаї) 
- див. оцінки статистичні. 

о. самовільної намагніченості (рос. 
область самопроизвольной 
намагниченности; англ.  5ропіапеоця 
тарпеїїаїйоп іпіегуаї) див. домени 
феромагнітні. 

о. самочинної намагніченості (рос. 
область самопроизвольной 
намагниченности; 0 англ.  5ропіапеоця 
таєрпеїїаїйоп іпіегуаї) див. домени 
феромагнітні. 

о-сті йонізбваного водню (о-сті 
іонізбваного вбдню) (рос. области 
ионизированного водорода; англ. НП 


топе5, іопігед Пуйдгореп агеа5) те 
саме, що збни НІ. 

ОБМАН, -у (рос. обман; англ. 
среайпо; (оптичний) іШизіоп). 

о-ни | оптичні (рос.  оптическиє 
обманьг; англ. оріїсаї іШизіоп5) - див. 
ілюзії оптичні. 

ОБМЕЖЕННЯ (рос. ограничение; 
англ.  Шптіагіоп, Штікпо, кгезігісіїоп, 
гезігаїпі,  соп5ігаїпі; (пучка, моди) 


сопбпетепі; (елн., обч. ) Сірріпе). 
о. світлових пучків в оптичних 


системах (рос. ограничениє 
световьтх пучков в оптических 
системах; англ. Пеорпі | Беапт 


сопіпетепі іп оргісаї 5у5іет5) - 
див. бптика геометрична. 


ОБМІН,  -у (рос. обмен; англ. 
ехспапое, іпіегспапе?е, спапоіпо, 5У/ар, 
5марріпе; (даними) іприї-опіриг). 

о. в атмосфері (рос. обмен в 
атмосфере; англ. ехсрапое іп 
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айтоє5рПеге) - див. турбулентність 


атмосфери. 


ОБОЛОНКА (рос. оболочка; англ. 
5реїї, 5пеаї, 5Пеакпіпо, 5Кіп, епуеїЇоре; 
(стінка) | м/аїі; (покриття)  сомег, 
соуегіпє, ргоойпє, штапіїе, сіайдіпе, 
епуеїоре; (плівка) Ні; (корпус) сабе, 
епсіозиге,  роц5іпє; (кожух)  сабіпе, 
епсіозиге, Ношзіпе; (обшивка) |асКеї; 
(оптичного волокна) сіад(Чіпе) Іауег; 
(тепловидільного елемента) сап; 
(напівпровідникового прилада) 
епсаряціайоп) - тверде деформовне тіло, 
обмежене двома криволінійними 
поверхнями, відстань між якими мала 
порівняно з двома іншими розмірами. 
Поверхня, яка ділить навпіл товщину 0., 
називається | серединною поверхнею. 
Залежно від матеріалу, о. можуть бути 
ізотропними або анізотропними. 

о-нки | Ядерні (рос.  оболочки 
ядерньте; англ. писіеаг 5Пеї!5) групи 
близькорозташованих рівнів енергії ядра, 
в яких відстані між рівнями набагато 
менші за відстані між оболонками. О. я. - 
поняття оболонкової моделі ядра, згідно з 
якою шнуклони у ядрі рухаються у 
самоузгодженому потенціальному полі. 


ОБРІЙ, -ю |горизбнт; (межа між 
небом і Землею) небокрай; (видимий, ще) 
виднокіл, виднокобло, виднокрай, бвиді| 
(рос. горизонт; англ. Погігоп). 

о. подій Ігоризбит подій| у теорії 
чорних дір і в загальній 
теорії відносності (рос. горизонт 
собьтий в теорий черньжх дьр и 
в общей теорий относи- 
тельности; англ. еуепі ПБогігоп іп 
ЬіасК Боїе гБеогу апа бепегаї 
геїіатіумігу гБеогу) - межа області в 
просторі-часі, в якій сигнали, що поши- 
рюються зі швидкістю світла, цілком 
утримуються тяжінням і не можуть піти 
в нескінченність у зовнішньому просторі. 
О. п. виникає при гравітаційному кола- 
псі, який призводить до утворення чорної 
діри, коли гравітаційне поле зростає на- 








ОБРІ ОДИН о о ОБРО 
стільки, що перестає висилати назовні о. | інформації | оптична (рос. 
навіть промені світла. О. п. є межею обработка информации  оптическая; 
чорної діри. Якщо чорна діра не обертає- англ. оріїсаї| іпіогтаїоп  ргосез5іпе, 


ться, то о. п. Збігається зі сферою, радіус 
якої дорівнює гравітаційному радіусу. 
Обертання чорної діри деформує о. п., 
але його розміри майже не змінюються. 

о. частинки |виднокіл частинки, ви- 
днокбло частинки, виднокрай части- 
нки, бвид частинки, горизбнт части- 
нки) в космології (рос. горизонт 
частиць | в  космологий; англ. 
рагіїсіе Погігоп іп созтоїобу) - 
межа, що відокремлює область простору, 
яку в даний момент може бачити спо- 
стерігач ("частинка"), від області, яка є 
для нього принципово  неспостережу- 
ваною. Об'єкти | за | цією межею 
принципово не спостережувані в даний 
момент часу, тому що світло від них не 
встигло дійти до спостерігача, навіть 
якщо воно і вийшло у момент початку 
розширення Всесвіту. Очевидно, що в 
спостерігачів, які знаходяться в різних 
точках Всесвіту, існує свій обрій. З часом 
виднокіл спостерігача розширюється, в 
міру того як до нього встигає дійти сві- 
тло від більш далеких областей Всесвіту. 

о. Коші (|горизбнт Коші) (рос. 
горизонт Коши; англ. Сайсру Ногігоп) - 
поверхня, що є границею області 
причинної передбачуваності | фізичних 
явищ у майбутньому за початковими 
даними (початковими умовами), заданими 
на деякій просторовоподібній тривимірній 
поверхні (частковій поверхні 
Коші). Термін "о. К." був уведений у 
1966 Р. Пенроузом і С. Хокінгом в 


загальній | теорії | відносності | при 
дослідженні задачі Коші. 

ОБРОБКА (рос. обработка; англ. 
ргосеззгіпо, НБапайпе, м/огКіпо, м/огК, 


орегайоп, птапибасішге, піапиіасіигіпе; 


(технологічна) їгеаїтепі, їгеапо, 
ргосе55; (механічна) тасбіпіпя; (обч.) 
тапіршайоп; (фотоматеріалів) 


деуеїортепі; (птиці, риби) Фгез5іпо.). 
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оргіса! іпіогтаїоп Папаіпо) - обробка 
інформації з використанням оптичного 
випромінювання як носія інформаційного 
сигналу Й оптичних елементів для 
обробки. Найбільш характерною 
особливістю оптичного сигналу як носія 
інформації є його двовимірність. 

о. результатів вимірювань (рос. 
результатов измерений; англ. ргосез5іпе 
ої птеазигетепі  кге5ціїз, Напаїпе ої 
теазшгетепі гезшіїв) - див. аналіз даних. 

о. спостережень (рос. обработка 
наблюдений; англ. оБз5егуайіоп5 
ргосезбіпє, об5егуайоп5я рапаїйпе) - див. 
аналіз даних. 

о. термомагнітна (рос. обработка 
термомагнитная; англ. Іпегттотарпетіс 
теаїтепі) | -  термообробка деяких 
феромагнетиків при температурі нижче 
точки Кюрі в присутності магнітного 
поля, яка призводить до утворення 
магнітної анізотропії. В результаті о. т. 


полікристалічний  феромагнетик стає 
подібним до магнітноодновісного 
монокристала. 

о. термомеханічна (рос. обработка 
термомеханическая; англ. 
Шегтотесрапіса! 0 їкеактепі) - два 
одночасних процеси: пластичне 
деформування | і  термообробка, які 


застосовуються для зміцнення металів і 
сплавів. Прикладом о. т. є обтискання 
сталі | при | 300-5009С, яке значно 
підвищує її міцнісні характеристики. 
Див. також сплави, зміцнення. 


ОБТЮРАТОР, -а оптичний (рос. 
обтюратор оптический; англ. 
5пийег, орігісаї) - закривач (затворі, 
що періодично (чи за іншим законом) 
перекриває світловий потік. 


ОВИД, -у (рос. 


Погігоп) - див. ббрій. 


горизонт; анел. 


один 








ОДИНИЦЯ (рос. единица; 
(величини), ипібї; (число) ипії, ипігу). 
г-одиниця (рос. і-единица; англ. і-ипії) 
- те саме, що юдиниця довжини 


радіаційна. 

о. астрономічна (рос.  единица 
астрономическая; англ.  азігопотісаї 
ипії), а.о. - позасистемна одиниця 
довжини, що дорівнює середній відстані 
від Землі до Сонця; 1 а. о. - 1,49597870-108 
км 5 2 км (прийнято в 1976 Міжнародним 
астрономічним союзом). 

о. довжини радіаційна Годиниця 
каскадна, одиниця зливова, і-одиниця| 
(рос. единица длинью радиационная, 
единица каскадная, единица ливневая, 
і-единица; англ. гадіаїййоп Іепоїп ипії, 
сазсаде ипії, і-ипії) - відстань хо, на якій 
інтенсивність  гама-випромінювання й 
потоку електронів високої енергії 
послаблюється в е разів. 

о. зливова (рос. единица ливневая; 
англ. сазсаде ипії) - те саме, що одиниця 
довжини радіаційна. 

о. каскадна (рос. единица каскадная; 
англ. сазсайе ипії) - те саме, що одиниця 
довжини радіаційна. 

о. маси атомна (рос. единица массьт 
атомная, а. е. м.; англ. аїотіс та55 ипії), 
а. о. м., - одиниця маси, рівна 1/12 маси 
ізотопу вуглецю "С; застосовується в 
атомній і ядерній фізиці для вираження 
мас елементарних частинок атомів, 
молекул. 1 а. о. м. - 1,6605655(86):10727 кг 
(на 1984). Для переведення значень мас т 
частинок, виражених в а. о. м., водиницю 
маси СІ (кг) користуються формулою 
т (кг) 2 т(а.о.м.) /Мд (моль 7), де т(а.о.м.) - 
маса частинки в кілоатомних одиницях, 
М - стала Авогадро. До 1961 у фізиці за 
атомну одиницю маси приймали 1/16 


ансл. 


маси ізотопу кисню "0. Сучасна 
уніфікована | атомна одиниця маси 
дорівнює 1,00048 колишньої фізичної 
атомної одиниці маси. 

о-ці електричні (рос.  единицьт 
злектрические; англ. еїесігіса| ипі5) 
одиниці вимірювання електричних 
величин. Для вимірювання 0. є. 
застосовується | як  ос-новна система 
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одиниць МКСА, яка входить складовою 
частиною | у Міжнародну систему 
одиниць, допускається також система 
одиниць СГС. Основою о. е. Міжнародної 
системи є Ампер - визначається через 
взаємодію двох струмів (див. також 
закбн Ампера, ваги струмові. 

о-ці електричні Міжнарбдні (рос. 
единиць злектрическиєе 
Международньге; англ.  Шиегпакіопаї 
еіесігісаї шпії5) система електричних 
одиниць, яка відрізняється тим, що вона 
базується не на теоретичному визначенні 
одиниць, а на умовно прийнятих еталонах 
(прийнята Міжнародним конгресом 
електриків у Чікаго, 1893 р). 

о-ці кратні (рос. единицьт кратньге; 
англ. птиіріез ої ипіїз5) - одиниці, що у 
10" разів перевищують початкові фізичні 
одиниці (п - ціле додатнє число). У СІ 
прийняті такі основи для утворення 
найменувань о. к. дека- (101), гекто- 
(107), кіло- (102), мега- (109), гіга- (102), 


тера- (1037), пета- (107), екса- (1073), 
Приклад: 
1ГГц (гігагерц) 2 «109 Гц. 

о-ці | магнітні | (рос. | единиць 
магнитньте; англ. штаєпегіс ипії5) - 


одиниці вимірювання фізичних величин, 
які характеризують магнітне поле та 
магнітні властивості тіл. 

о-ці | механічні | (рос.  единиць 
механические; англ. птеспапіса! ишпії5) - 
одиниці вимірювання механічних 
величин. 

о-ці шпозасистемні (рос. единиць 
внесистемнь"е; англ. тіізсеПапеоця ипіїз) 


- одиниці фізичних величин, які не 
входять в жодну з існуючих систем 
одиниць, у тому числі в СІ, але 


допускаються до застосування нарівні з 
одиницями цієї системи. 

о-ці радіоактивності (рос. единиць 
радисактивности; англ. гадіоасіїмісу шпії5) 


- одиниці вимірювання активності 
радіоактивних препаратів і концентрації 
радіоактивних нуклідів у | різних 
середовищах. 








один о ОКИС 
о-ці | світлові (рос. единицьт (мм) - 107, мікро- (мк) - 1079, нано- (н) - 
световьте; англ. ріроєотеїгіс ипії5) - 103, піко- (п) - 1032, фемто- (ф) - 1075, 


одиниці вимірювання світлових величин. 
У Міжнародній системі одиниць до числа 
основних входить одиниця сили світла 
кандела,  відтворювана світловим 
еталоном. | Похідними є | одиниця 
вимірювання світлового потоку - люмен, 
одиниця вимірювання яскравості - ніт, 
одиниця освітленості - люкс тощо. 

о-ці теплові (рос. единицьт тепловьіе; 
англ.  саїогісіку  шпії8)  - одиниці 
вимірювання теплових величин. О. т. 
встановлюються Міжнародною системою 
одиниць. Кількість тепла вимірюється в 
Джоулях, температура - в градусах 
Міжнародної практичної температурної 
шкали, питомі термодинамічні функції - 
в Дж/кг або в Дж/кмоль. Допускається 


застосування | позасистемної одиниці 
кількості тепла - калорії, причому 1 кал 
4,1868 Дж. 


о-ці фізичних величин (рос. единицьт 


физических величин; англ. рНубісаї 
ипії5) - конкретні фізичні величини, 
яким за означенням надані числові 


значення, що дорівнюють одиниці. Багато 
о. ф. в. відтворюються мірами, що 
застосовуються для вимірювань (напр., 
метр, кілограм). Для уніфікації о. ф. в. 
були створені системи одиниць (див. 
також система одиниць Міжнародна 
ІСП).  О. ф. в. поділяються на 
системні, тобто такі, що входять у 
яку-небудь систему одиниць, і 
позасистемні одиниці (напр., мм рт. 


ст. електронвольт). Системні одиниці 
підрозділяються на основні (метр, 
кілограм, секунда й ін.) і похідні, 


утворені за рівняннями зв'язку між 
фізичними величинами (Ньютон, Джоуль 
і т. п.). 


о-ці | частинні | (рос.  единицьї 
дольнь(се; англ. П'аспопаї ипіїз, 
зибтиїйріеє ишпії8) - утворюють певну 
частину від встановленої | одиниці 


фізичної величини. У СІ прийняті такі 
основи для утворення найменувань о. ч.: 
деци- (д) - 10", санти- (см) - 107, мілі- 
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атто- (а) - 1078, Приклади: 1 нм 
(нанометр) - 10"м, 1 мВ (мілівольт) - 107 
З 

В. 


ОДНОВІБРАТОР, -а |реле часу, 
тригер  моностабільний,  очікувач, 
мультивібратор  очікувальний | (рос. 


одновибратор, реле времени, триггер 
моностабильньй, мультивибратор 
ждущий; англ. ипіуібгаїог, те геїау, 
Ьіа5ей піийуібгатог, опе-5Пої 
тийіуібгаїог) - електронна схема, що 
генерує під дією вхідного імпульсного 
сигналу поокремлений імпульс напруги 
заданої тривалості (як правило, 
прямокутної форми). О. - схема, що 
може перебувати в одному з двох станів. 
Один зі станів є стійким, а в другий, 
метастабільний, стан схема може перейти 
тільки під дією зовнішнього сигналу. 
Повернення в стійкий стан відбувається 
автоматично. | Час | перебування в 
метастабільному стані (тривалість 
генерованого імпульсу) залежить тільки 
від параметрів схеми о. 


ОЗОН, -у (рос. озон; англ. огопе). 


о. в атмосфері (рос. озон в 
атмосфере; англ. | огопе | іп Ше 
ашпозрпеге) - чинник, який визначає 


характер поглинання сонячної радіації в 
земній атмосфері. Кількість 0. в а. 
незначна: товщина шару озону, 
приведеного до нормальних умов тиску й 
температури (760 мм рт. ст. і 0"С), у 
середньому для всієї Землі складає 2,5-3 
мм. Основна маса озону розташована в 
атмосфері у вигляді шару - озоносфери - 
на висотах від 10 до 50 км. 


ОКИСИ, -ів, мн. Гоксиди, бкисні| 
(рос. окисльв, оксидьш; англ. охійе58) - 
хімічні сполуки елементів із киснем. 
Залежно від хімічних властивостей, 
розрізняють несолетворні та солетворні 
о., що поділяються на основні, кислотні й 
амфотерні. 


ОКИС 


ОЛІВ 








ОКИСНІ, -ів, мн. (рос. окисльк; англ. 
охідез) - те саме, що бкиси. 


ОКЛЮЗІЯ (рос. окклюзия; англ. 
оссіи5іоп; від середньовічнолат. оссіц5іо 
- запирання, защіпання, приховування) - 1) 
поглинання (розчинення) газів твердими 
тілами (як правило, металами) або 
розплавами, причому газ може утворювати 
з твердими тілами тверді або рідкі розчини 
або хімічні сполуки (нітриди, гідриди і 
т.д.), оклюдовані гази розподіляються по 
всьому об'єму. 2) Захоплення кристалами 
тієї речовини, у якій відбувається їхній 
ріст; у результаті 0. у | кристалах 
з'являються рідкі або газові включення. 3) 
Закривання отвору. 


ОКРЕМІСТЬ, -ості (рос. 
отдельность; англ. (крист.) ракгіїпе, 
іоіпіпе; (геол.) сіваї, сіеауаре). 

о. мінералів | (рос.  отдельность 
минералов; англ.  тіпега|  рагіїпеє, 
тіпега! іоіпіпя) - здатність кристалів або 
кристалічних зерен мінералів 
розколюватися за деякими, більш-менш 
паралельними площинами - тріщинами 
окремості. Від  спайності мінералів 
відрізняється | тим, (що розколювання 
відбувається | тільки | в місцях, де 
виявляється неоднорідність у будові 
кристала. 


ОКРИХЧЕННЯ (рос. охрупчиваниє; 
англ.  етігішетепі) - перехід від 
пластичного | руйнування 0 шметалу до 
крихкого. Див. також крихкість. 


ОКСИДИ, -ів, мн. (рос. оксидькг; англ. 
охідез) - те саме, що бкиси. 


ОКСИФЕРИ, -ів, мн. (рос. 
оксиферьг; англ. охіїегз) - див. ферити. 


ОКТАВА (рос. октава; англ. осіауе) - 
одиниця частотного інтервалу, що 
дорівнює інтервалу між двома частотами 
(Гі Б), логарифм відношення яких (при 
основі 2) дорівнює одиниці: Іор,(Р/П) - 1, 
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що відповідає р/П - 2; 1 октава - 1200 
центів - 301 Савар. Застосовується в 
акустиці. 


ОКТОД, -а (рос. октод; англ. осіоде) 
- ввосьмиелектродна електронна лампа з 


шістьма сітками, що використовується 
зазвичай для роботи в 
частотоперетворювальних ступенях 


радіоприймальних пристроїв. 


ОКУЛЯР, -а (рос. окуляр; англ. 
еуеріесе, осиіаг, еуеріа55, еуеїеп5, Іеп5, 
еуе(ріесе) Іеп5; від лат. осиіцз5 - око) - 
частина оптичної системи (зорової труби, 
мікроскопа і т.п.), повернена до ока 
спостерігача і призначена для збільшення 
і розглядання 0 дійсного зображення, 
створеного об'єктивом або об'єктивом 
разом із обертальною системою. Для 
спостереження зображення зіницю ока 


спостерігача | необхідно сумістити з 
вихідною зіницею о. Основні 
характеристики о.: видиме 
збільшення, кутове поле, 


віддалення. 

о. автоколімаційний (рос. окуляр 
автоколлимационньтй; англ. 
ашосоПітаїоп еуеріесе) - окуляр із 
пристроєм, який створює у площині сітки 
за допомогою маленької прямокутної 
призми та мініатюрної лампочки світну 
точку або освітлене перехрестя штрихів. 
О. а. застосовується в автоколімаційних 
трубах. 

о. Рамсдена (рос. окуляр Рамсдена; 
англ. Вапі5деп еуеріесе) - окуляр, який 
складається з двох плоско-опуклих лінз, 
повернених опуклими поверхнями одна 


до родної і розділених повітряним 
проміжком. 

о.  ширококутний (рос. окуляр 
широкоугольньй; англ.  міде-апріе 
еуеріесе) - окуляр, поле зору якого 
перевищує 65 709. Застосовується 
головним | чином у телескопічних 
системах. 


ОЛОВ 


ОПЕР 








ОЛІВІН, -у Шшеридот, хризоліті! (рос. 
оливин,  перидот,  хризолит; англ. 
оПйуіпе, регійоте, спгузоЇїуте) - мінерал, 
головний представник групи олівінів, що 
за хімічним складом являє собою солі 
Ма, Бе, Мп, а також їхні ізоморфні 
суміші. 


ОЛОВО (рос. олово; англ. 5їаппит, 
цю), 5п - хімічний елемент побічної 
підгрупи ГУ групи періодичної системи 
елементів, атомний номер 50, атомна маса 
118,710. Природне о. складається з суміші 
10 стабільних ізотопів 125п, Н'9п -- 09, 
1абп,  Р-9п. Електронна конфігурація 
зовнішньої оболонки  55'5р". | Енергія 
йонізації 7,344 еВ. У вільному вигляді О. - 
сріблясто-білий | метал. Відомі три 
модифікації о. Густина а-Зп - 5,846 кг/дм?, 


їн з 231,919С, 
Їїхип - 26209С. При кімнатній температурі о. 
стійке до дії повітря, прісної води, 


розведених розчинів слабких органічних 
кислот. 


ОМ, -а (рос. Ом; англ. Обт), 0 - 
одиниця | вимірювання електричного 
опору в абсолютній системі електричних 
одиниць і в системі СІ. 1 Ом дорівнює 
опору провідника, через який при різниці 
потенціалів на його кінцях у 1 В тече 
струмв1А. 

Ом акустичний (акбм| (рос. Ом 
акустический, аком; англ. асоц5їйс Ор) 
- раніше вживана назва | одиниці 
акустичного опору в системі одиниць 
СГС (за з зовнішньою аналогією з 
електротехнікою); див. також імпеданс 
акустичний. 

Ом механічний |мехом| (рос. Ом 
механический, мехом; англ. тесрапісаї 
Орбпі) - раніше вживана назва одиниці 
механічного опору в системі одиниць СГС 
(за зовнішньою аналогією з 
електротехнікою); див. також імпеданс 
акустичний. 
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ОМЕГАТРОН, -а (рос. омегатрон; 


англ. отераїгоп)  - див. мас- 
спектрбметр. 

ОММЕТР, -а (рос. омметр; англ. 
орппітетег) - прилад безпосереднього 


відліку для вимірювання електричних 
опорів. 


ОНДУЛЯТОР, -а (рос. ондулятор; 
англ. ппиіаїог; франц. опаціагеиг, від 
опде - хвиля) - пристрій, у якому 
створюються електромагнітні поля, що 
діють |на 0 заряджені частинки, які 
рухаються в ньому, 3 періодичною 
силою, яка задо-вольняє умову: середнє 
за період значення сили дорівнює нулю. 
Заряджена рухома частинка, потрапивши 
в о., здійснює періодичний коливальний 
рух і висилає ондуляторне 
випромінювання. Заряджену частинку в 


о. можна вважати збудженим 
осцилятором, який рухається рівномірно 
та прямолінійно. Найпоширеніші 
траєкторії зарядженої частинки  - 
синусоїди і спіралі. Природні о. - 
кристали. 

ОПАЛЕСЦЕНЦІЯ (рос. 


опалесценция; англ. ораїе5сепсе). 

о. критична (рос. опалесценция 
критическая; англ. сгійса! ораїезсепсе) -- 
різке посилення розсіяння світла чистими 
речовинами в критичних станах, а також 
розчинами - рідини або газами при 
досягненні ними критичних точок. О. к. 
пояснена в 1907 році М. Смолуховським 
(М. 5пошсромзКі), який показав, що при 
критичній температурі стисливість 
речовини дуже зростає, у зв'язку з чим 
енергії теплового руху його частинок 
стає достатньо для "раптового" значного 
збільшення числа мікроскопічних 
флуктуацій густини. У результаті цього 
середовище, практично 0 прозоре при 
температурах вище і нижче критичної, у 
критичному стані стає каламутним 
середовищем. 


ОПЕР 


ОПЕР 








ОПЕРАТОР, -а у математиці 
(рос. оператор в математике; англ. 
орегаїог іп таїретагіся5)  - 
математичне поняття, що означає 
відповідність між елементами двох множин 
Х і У, що приписує кожному елементу х з Х 
деякий елемент у з У. Еквівалентний зміст 


мають терміни: операція, відображення, 
перетворення, функція. 
дельта-оператор (рос. | дельта- 


оператор; англ. дейа орегаїог) - див. 
оператор Лапласа. 

о. Гамільтона | (рос. оператор 
Гамильтона; англ. Натійоп орегаїог) - 
те саме, що гамільтоніан. 

о. Даламбера Гдаламбертіан| (рос. 
оператор  Даламбера, даламбертиан; 
англ. Ф'АЇетрегіап, д'АЇепіегі орегаїог) 
- диференціальний оператор ПП є А - с "(9/ 
92), де А - оператор Лапласа, с - стала. За 
його допомогою зручно записувати 
хвильове рівняння. 

о. диференціальний (рос. оператор 
дифференциальньгтй; англ. фіНегепіїаї 
орегаїог) - оператор, що діє у просторі 
функцій і заданий диференціальним 
рівнянням, яке узагальнює поняття 
похідної. Найважливішими із лінійних о. д. 
є оператори квантової механіки, наприклад, 
оператор | імпульсу | Р, орбітального 
моменту М, гамільтоніан Н для хвильових 
функцій Фр): Р; - - ійд/да,, М) - - іН(дхд/ 
да - 99/даю), 


Не-(ЙУдт)  (д/да) - У(Ф, де), К. І- 
1 














циклічні перестановки індексів 1, 2, 3, т 


- маса, У - потенціальна енергія 
частинки. 
о. зіткнень (рос. оператор 


столкновений; англ. соПізіоп орегаїог) - 
те саме, що інтеграл зіткнень. 

о. інтегральний (рос. оператор 
интегральньй; англ. іпіеєтаї орегабог) - 
узагальнення | поняття | матриці на 
нескінченновимірний випадок. Матриця 
К; відображає вектори х; з векторного 
простору Х у вектори у; - К; х; простору 
У. Найпростіший лінійний 0. 1. 
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визначається рівністю У(І) - , К(г, 5)х(5)45 


і відображає функції х(5) з 
функціонального простору Х (області 
визначення) у функції | У(б) з 


функціонального простору У (область 
значень); функція К(І, 5) називається 
ядром о. і. 

о. інфінітезимальний (рос. оператор 
инфинитезимальньій; англ. іпіїпіезітаї 
орегаїог) - те саме, що генератор групи. 

о. Лапласа |лапласіані! (рос. орегаїог 
Лапласа, лапласиан; англ. Іаріасіап, 
Гаріасе орегаїог) - найпростіший еліп- 
тичний диференціальний оператор 2-го 





бі ПОД 
порядку ДЇ- з 5 15 ..3 то» який діє 
Ох Ох 
на гладенькі функції (Хі,  ..., Хи), 
визначені в евклідовому просторі К" із 
декартовими координатами х., ..., Х, (або 
в деякій його частині С). 
о. лінійний А у 4 векторному 


просторі І, (рос. оператор линейньгшй А 
в векторном пространстве І; англ. 
йпеаг орегаїог А іп а уесіог 5расе І) 
- відображення, що зіставляє кожному 
вектору деякої множини 0 (яка міститься 
в І і називається областю визначення о. 
л.) інший вектор, що позначається Ае і 
називається значенням о. л. на векторі е. 


Виконано такі умови: 1) Р - лінійна 
множина, тобто для будь-яких її 
елементів | е, | і | е,» | та | будь-яких 


комплексних чисел М і Ж» вектор Ме! ї 
Хе» також належить Ї); 2) о. л. переводить 
лінійну комбінацію векторів у ту ж 
лінійну комбінацію відповідних значень: 
А(Омеї Ж 22ез) а МмАе; Ж ХоДе». 

о. | локальний (рос. оператор 
локальньшй; англ. Іоса| орегаїог) - 
функція від квантових полів у точці х 
простору-часу та від їхніх похідних за х 
будь-якого скінченного порядку (у тій же 
точці). Прикладами о. л. Їкрім вихідних 
квантових полів ФС слугують 
лагранжіан ЩФ(х), д,Ф(х)) (д, є д/дх", й а 
0, 1, 2, 3), тензор енергії-імпульсу 1" (х), 
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ферміонний струм )"(х) (див. також струм перестановних і т.д.), які 
у квантовій теорії поля). використовуються у квантовій теорії для 

о. масовий у квантовій теорії перетворення величин. Якщо стан 
поля (рос. оператор массовьаій в квантової системи описується за 
квантовой теорий поля; англ. допомогою хвильової функції 
та55 юрегаїог іп їБе  диапіцт (наприклад, у представленні 
Рїе1д гБеогу) - функція, яку можна Шредінгера), | то | о. | або | їхня 
вважати узагальненням маси частинки і послідовність у кінцевому підсумку 


яка включає ефекти взаємодії квантових 
полів. 

о.  набла-оператор (рос.  набла- 
оператор; англ. пабіа) - див. оператор 
Гамільтона. 

о. поляризаційний у квантовій 


електродинаміці (рос. 
поляризационьвшй в квантовой 
злектродинамике; англ. 


роіагітатціоп орегаїогіп їбе диапіит 
еТ|есітодупатіс5) функція, яка 
являє собою аналог масового оператора 
для ббезмасової частинки м- фотона. 
Включає ювнески діаграм поляризації 
вакууму в пропагатор фотона. 

о. проєкційний (що діє на векторному 


просторі 1) (рос. оператор 
проекционньтнй (действующий на 
векторном | пространстве І);  щангл. 


ргоіесііоп орегаїог |асіїпо оп а уесіог 
зрасе І) оператор Р, визначений на 
всьому І, такий, що Р? - Р. 

о. самоспряжений (рос. оператор 
самосопряженньшй; англ. 5еї-сопіцвате 
орегаїог, 5еїв-гесіргосаї орегаїог, 5еїї- 


адіоіпі  орегаїої) - див. оператори 
спряжені. 

о. статистичний (рос. оператор 
статистический; англ. деп5іїу таїгіх, 
зкакізгіса! орегаїог) - див. матриця 
густини. 

о. унітарний (рос. оператор 


унитарньїй; англ. ипікагу орегаїог) 
див. оператори спряжені. 

о-ри в квантовій теорії (рос. 
операторью в квантовой теории; 
англ. орегаїог5 іп Бе диапійт 
гїБеогу) - символічне зображення 
побудованих за певними правилами 
математичних операцій  (алгебричних, 
диференціальних, інтегральних, 
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діють на цю функцію, зіставляючи з нею 
хвильову функцію, що відповідає вже 
іншому стану системи. 

о-ри з спряжені (рос. операторьт 
сопряженньіе; англ. сопіивате 
орегаїог5, аз5осіаїе орегаїог5, адіоїпі 
Горегаког5я|). Оператор А" називають 
спряженим до оператора А, що діє у 
гільбертовому | просторі | Н, якщо 
скалярний добуток 
(Ах, у) - (х, А"у) для всіх х і у з Н. 
Оператор А називають самоспряженим, 
якщо 
А з АХ, і унітарним, якщо АЖ - А". 


ОПЕРАЦІЯ ((рос. 
орегагіоп). 

г-операція в квантовій теорії 
поля (рос. т-операция в квантовой 


операция; ангел. 


теорий поля; англ. г-орегайоп іп 
їБе диапіцт Тіе|4д їНБеогу) 
математична процедура, яка 


застосовується до коефіцієнтних (функцій 
(див. також  рбзклад  операторний, 
функціонал твірний) матричних 
елементів матриці розсіяння з метою 
усунення з | них ультрафіолетових 
розбіжностей. 

о-ції симетрії 
симетрії | (рос. 


Шшеретвбрення 
операции симметрий, 
преобразования симметриий; англ. 
зупітеїту орегаїіоп5, зупітеїту 
шап5їогтаїоп5) - просторові 
перетворення об'єкта (кристала), при 
яких він суміщується сам із собою. До о. 
с. належать: поворот навколо осі симетрії, 
відбивання від площини симетрії, 
інверсія щодо центра симетрії, 
дзеркальний | поворот навколо осі 
симетрії, а також операції дискретних 
переносів - трансляцій. Сукупність о. с. 


ОПІР 


ОПІР 








даного об'єкта є його групою симетрії. 
Див. також симетрія кристалів. 


ОПІР, -ору 1 (рос. сопротивление; 
англ. гезізгапсе, ітредапсе;  (ел.) 
гебізтапсе; (середовища) гебіз5гапсе, Фга?; 
(матеріалу) гебізгапсе, 5ігепетН). 

о. аеродинамічний |бпір лобовий| 
(рос. сопротивление азродинамическоє, 
сопротивление лобовоге; англ. 
аегодупатіс гає, млїпа гезізгапсе, Пеай 
гезізїапсе, дгає) - складова 
аеродинамічної сили, з якою газ (повітря) 
діє на тіло, що рухається в ньому (див. 
також сила та момент аеродинамічні). 


Виникає внаслідок незворотливого 
переходу кінетичної енергії тіла в 
теплову. О. а. - одна з найважливіших 
аеродинамічних характеристик 


літального апарата, що визначають його 
політно-технічні дані, зокрема, необхідну 
тягу рухової установки. Він залежить від 
форми і розмірів тіла, його орієнтації до 
напрямку | руху (чи ї до 4 швидкості 
надхідного потоку), від швидкості руху, а 
також від властивостей і стану 
середовища, в якому рухається тіло. 
Характеризується ї о. а. безрозмірним 
коефіцієнтом Са (див. також 
коефіцієнти аеродинамічні). 

о. активний (рос. сопротивлениє 
активноге; англ. асіїуе гезізїапсе, ортіс 
гезізгапсе, їтие гезізгапсе, геаї гезізіапсе, 
риге гезізїапсе, гезі5іуе іпіредапсе) - 
відношення активної потужності, яка 
поглинається в ділянці кола, до квадрата 
діючого значення струму на вході цієї 
ділянки кола: г - Р/Г. О. а. є дійсною 
частиною комплексного повного опору 2 
з гозіх, де х - реактивний опір ділянки 
кола. 

о. акустичний (рос. сопротивлениє 
акустическое; англ. асошяїс гезі5їапсе, 


асоцяїїс ітредапсе) - див. імпеданс 
акустичний. 

о. випромінювання (рос. 
сопротивление излучения; англ. 
гадіайоп гезізгапсе) | - | параметр 


передавальної антени Ву,, який визначає 
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інтенсивність випромінювання 
радіохвиль при заданому струмі, що 
живить антену. Ву має розмірність опору 
і | визначається | співвідношенням: 

Во з РИ, де Р, випромінювана 
потужність та І - амплітуда струму в точці 
підключення генератора або антенного 


фідера. 

о. від'ємний диференціальний (рос. 
сопротивлениє отрицательное 
дифференциальноє; англ. певайуе 
фіНегепіїа|  кгезізїапсе) - властивість 
окремих елементів або вузлів 
електричного кола, яка полягає у 
виникненні на вольт-амперній 


характеристиці ділянки, де напруга М 
зменшується при збільшенні струму |, 
який протікає по колу (ЧУ/4І - В « 0).О. 
в. д. - властивість нелінійних елементів і 
кіл; з погляду радіотехніки такі елементи 


зі активними, вони дозволяють 
трансформувати енергію джерела 
живлення | в  незагасні | коливання. 
Залежність У від І у  нелінійному 


елементі з о. в. д. може бути М-типу 
(вибраному значенню І відповідає 
декілька | значень | У) - або  5-типу 
(вибраному значенню У відповідає кілька 
значень І). 

о. гідравлічний (рос. сопротивлениє 
гидравлическое; англ. ому гебі5іапсе, 
Пом Нісіоп, Пудгаціїс йісііоп, у/аїег 
кезізапсе, кар) - те саме, що пір 
гідродинамічний. 

о. гідродинамічний (рос. 
сопротивлениєе гидродинамическоє; 
англ.  рудгодупатіс  гезізїапсе,  Пом/ 
гезізгапсе,  Яом  Йгісіоп,  Нудгацшіїс 
їгісійоп, м аїег гебізгапсе, Фгар) - сила, 
що діє на тіло і перешкоджає його руху у 
рідині (газі), а також сила, що діє на 
рідину (газ) і перешкоджає руху рідини, 
що стикається на межах потоку з іншими 
тілами | - твердими, рідкими 0 або 
газоподібними. О. г. напрямлений у бік, 
протилежний рухові. Визначення 0. г. - 
одна з основних задач гідроаеромеханіки, 
вирішення | якої | дозволяє знайти 
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необхідну тягу двигунів літальних фазою від прикладеної напруги на зразок 
апаратів, морських суден, швидкість того, як це є для котушки самоіндукції. В 
їхнього руху, необхідні потужності ідеальному випадку, школи котушка 
енергоустановок, насосних і самоіндукції може бути охарактеризована 
компресорних станцій, розраховувати єдиним параметром - індуктивністю І, - 


газові, повітряні й гідравлічні мережі та 
інше. 

о. електричний (рос. сопротивление 
злектрическоє; англ. еіесігіс(аї) 
гезізтапсе) - величина, яка характеризує 
протидію провідника або електричного 
кола протіканню електричного струму. 
Може бути шаактивним  (омічним) у 
випадку сталого струму або повним 
опором (на змінному струмі). 
Вимірюється в Міжнародній системі 
одиниць в Омах. 

о. Ємнісний у колі змінного 
струму (рос. сопротивление 
Ємкостное в цепи переменного 
тока; англ. сарасіїапсе |сопдаепз5апсе, 
сарасіїіуе геасіапсе, сарасіїу геасіапсе, 
сопдепзіує  кеасіапсе,  сарасіїу| 4|їіп 
аїшегпатіпє сиггепі сігсиіг) - 
реактивна частина опору двополюсника 
(див. також імпеданс), у | якому 
синусоїдний струм випереджає за фазою 
прикладену напругу на зразок того, як це 
буває | у | звичайному електричному 
конденсаторі. 

о. індуктивний в аеродинаміці 
(рос. сопротивление индуктивное в 
азродинамике; англ. іпдисіїує 
геасіапсе іп  аегодупатіс5) - 
частина аеродинамічного опору крила, 
зумовлена вихорами, осі яких беруть свій 
початок на крилі і спрямовані вниз за 
потоком. Ці т. зв. вільні  вихори 
виникають унаслідок перетікання повітря 
біля торців з області під крилом в область 
над крилом. 


о. індуктивний У колі 
змінного струму (рос. 
сопротивлениє индуктивное в цепи 


переменного тока; англ. тарпебіс 
геасіапсе іп аїгегпаїіп;є сиггепі 
сігсції) - реактивна частина опору 
двополюсника (див. також імпеданс), у 
якому синусоїдний струм відстає за 
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соп5і, 0. і. визначається як відношення 
амплітуд напруги та струму і дорівнює 
Хі, з ої, (о - циклічна частота). При 
цьому струм відстає за фазою від напруги 
на 7/2. 

о. кбмплексний (рос. сопротивлениє 
комплексное; англ. іпіредапсе, (оїаї 
кезізїапсе, оуегаї| кезізїапсе) - те саме, 
що імпеданс. 

о. лобовий (рос. сопротивлениє 
лобовое; англ. Неафй гезізїапсе, Чга?) - те 
саме, що бпір аеродинамічний. 

о. магнітний (рос. сопротивлениє 
магнитное; англ. кеїцсіапсе, штає?пеїіс 
гезізтапсе) - характеристика магнітного 
кола; 0. м. Ви, дорівнює відношенню 
магніторушійної сили Е, що діє в 
магнітному колі, до створеного в колі 
магнітного потоку Ф. О. м. однорідної 
ділянки магнітного кола може бути 
обчислений за формулою 
Ва 7 М(иси5), де 1 і 5 - довжина і 
поперечний переріз ділянки магнітного 
кола, Иг - магнітна стала. Одиницею о. м. 
у Міжнародній системі одиниць (СТ) 
слугує Ампер (або Ампер-виток) на 
Вебер (А/ВБ). 

о. плазми | аномальний (рос. 
сопротивлениє  плазмьгт  аномальное; 
англ. апотаїіопз5 гебізтапсе ої а ріазта) - 
опір, пов'язаний із розвитком 
різноманітних нестійкостей струму, який 
виникає, коли густина струму в плазмі 
перевищує деяку критичну величину. О. 
п. а. істотно перевищує звичайний опір за 


рахунок парних електрон-іонних 
зіткнень. 

о.  пбвний (рос.  сопротивлениє 
полное; англ. оуегаї| гезі5зїапсе, їогаї 


гезізгапсе) - див. імпеданс. 
о. реактивний (рос. сопротивлениє 


реактивное; англ.  геасіапсе,  ітарєе 
ітредапсе,  ітарбіпагу  ітредапсе) - 
уявна частина | комплексного опору 


ОПІР 


опти 








ділянки електричного кола (контура) 2 - 
го їх, де г - активний опір. Реактивний 
опір ділянки кола, що містить В, І. і С 
(послідовне сполучення), х - Х - Хс, Де 
індуктивний опір 

х - сі, а ємнісний опір х з (ос). 

о. тимчасбвий матеріалу (рос. 
сопротивление временное материала; 
англ. ціййпаїе  5ігез5 (Шпік) ГиНіпате 
5ігепрії, ипітате гезізіапсе) ої 
тагегіаї) - те саме, що границя міц- 
ності. 

о. хвильовий в акустиці (рос. 
сопротивлениєе волновое в 
акустике; англ. м/аме гебізїапсе іп 
асоцй5гіс) - у газоподібному або 
рідкому середовищі відношення 
звукового тиску р у плоскій рухомій 
хвилі, до швидкості частинок середовища 
у. При відсутності дисперсії звуку о. х. не 
залежить від форми хвилі: р/у - ре, дер- 
густина середовища, с - швидкість хвилі 
(звуку) у середовищі (див. також 
імпеданс акустичний). 

о. хвильовий лінії передачі 
(рос. сопротивление волновое линий 
передачи; англ. 5игее  ітредапсе 
Гм ауе ітредапсе, срагасіегізііс 
ітредапсе, паїига ітредапсе, іїегайіує 
ітредапсе| ої іїгап5тіз5іоп іІїіпе) 
- відношення напруги до струму в 
електромагнітній хвилі, що рухається 
вздовж лінії передачі. У лінійних 
системах о. х. визначається тільки їхніми 
параметрами і поперечною структурою 
полів, у нелінійних системах цей опір є 
ще Й функцією напруги та (або) струму. 

о. хвильовий у важкій рідині 


(рос.  сопротивление  волновое в 
тяжвелой жидкости; англ. мауе 
(Тогтіпє) гебізіапсе іп а Неауу 


Пнадцідй) - одна зі складових сил опору 
рідини рухові тіла. О. х. викликаний 
виникненням | системи гравітаційних 
хвиль на поверхні розділу, які змінюють 
розподіл тиску рідини по поверхні тіла. 
Величина о. х. залежить від форми тіла, 
глибини його занурення під поверхню, на 
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якій виникають хвилі, від швидкості його 
руху, глибини та ширини фарватеру. 


0. хвильовий у газовій 
динаміці (рос. сопротивление 
волновое в газовой динамике; 


англ. 5росКк-маме гар Гм ауе(-Їогтіпе) 
гезізгапсе| іп 5а5 дупатіс5)- один 
із доданків аеродинамічного опору, що 
виникає у випадку, коли швидкість газу 
відносно - тіла | перевищує швидкість 
поширення в газі слабких (звукових) 
збурень. О. х. є результатом витрат 
енергії на утворення ударних хвиль. Сила 
цього опору залежить від геометричних 
характеристик течії | та | відношення 
швидкості газу перед тілом до швидкості 
звуку - числа Маха М. 


ОПІР, -ора 2 (резисторі (рос. 
сопротивлениє, резистор; англ. гебізїог). 
о. електричний (рос. сопротивлениє 
злектрическоє; англ. еіесігіс(аї) 
гезізгапсе) - елемент електричного кола 
або апарат, що здійснює цю протидію. 


Може бути активним  (омічним) у 
випадку сталого струму або повним 
опором (на змінному струмі). 
Вимірюється в Міжнародній системі 
одиниць в Омах. 

ОПРОМІНЕНІСТЬ, -ості (рос. 
облучбнность; англ. іггадіапсе) - те 


саме, що освітленість енергетична. 


ОПТИКА (рос. оптика; англ. оріїся; 


від грец. оттікй - наука про зорові 
сприйняття) - розділ фізики, в якому 
вивчаються оптичне випромінювання 


(світло), його поширення і явища, що 
спостерігаються при взаємодії світла та 
речовини. Оптичне випромінювання - це 
електромагнітні хвилі, і тому о. - частина 
загального вчення про електромагнітне 
поле. Оптичний діапазон довжин хвиль 
охоплює близько 20 октав і обмежений з 
одного боку рентгенівським промінням, а 


з іншого боку  -  мікрохвильовим 
діапазоном | радіовипромінювання. За 
традицією о. прийнято поділяти на 


опти 


опти 








геометричну (променеву), 
фізіологічну. 

о. адаптивна (рос. оптика 
адаптивная; англ. афаріїуе оріїс5) - 
розділ оптики, що займається розробкою 
оптичних систем з динамічним 
керуванням | хвильовим - фронтом для 
компенсації випадкових збурень і 
підвищення таким чином межі роздільної 
спроможності приладів для 
спостереження, підвищення ступеня 
концентрації випромінювання на 
приймачі або мішені і т. (див. також 
аберації оптичних систем, 
перетвбрення хвильового фронту ). 

о. асферична (рос. оптика 
асферическая; англ. азррегіс оріїс5) - 
оптичні деталі або побудовані з них 
системи, поверхні яких не є сферичними. 
Термін "о. а.", як правило, застосовують 
до систем із симетрією щодо оптичної 
осі. Несферичні поверхні 2-го порядку, 
на відміну від сфери, мають ще один 
розрахунковий параметр, що дозволяє 
змінювати хід крайніх променів у 
системі, не змінюючи ходу параксіальних 
променів, що створює додаткові 
можливості для побудови оптичних 
систем, хоча зростає складність їхнього 
виготовлення. Одна асферична поверхня 
може замінити 2-3 сферичних. О. а. без 
осьової симетрії (оптичні системи з 
циліндричними лінзами) має астигматизм 


фізичну та 


і застосовується | для виправлення 
астигматизму ока, в  анаморфотних 
системах | для | одержання різного 


масштабу зображення в різних напрямках 
та ін. 

о. атмосферна (рос. оптика атмо- 
сферная; англ. аїтюозррегіс оріїс5) - 
розділ фізики атмосфери, присвячений 
вивченню розсіяння, поглинання, Заламу, 


відбивання та дифракції 
ультрафіолетового, видимого й 
інфрачервоного випромінювання в 


атмосферах Землі та планет. О. а. - одна з 
найдавніших наук. Основними явищами, 
які вивчалися о. а. були зорі, райдуги, 
гало, вінці, глорії, міражі та колір неба. У 
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зв'язку з загальним  науково-технічним 
прогресом, зміст цієї науки змінився. 
Основним | змістом | 0. а. стають 
молекулярна й аерозольна оптика, теорія 
видимості, теорія перенесення 
випромінювання, розв'язок | прямих |і 
обернених задач і побудова атмосферно- 
оптичних моделей атмосфери. 

о. волокбнна (рос. оптика 
волоконная; англ. НБег оргїсз, 
НЬегоріїсз) - розділ оптики, у якому 
вивчаються поширення оптичного 
випромінювання волоконними 
світловодами (ВС) і явища, які при цьому 
виникають. О. в. виникла в 50-х р. 20 ст., 
у 70-х рр. 20 ст. відбулося друге 
народження о. в. коли були розроблені 
ВС на - основі д кварцового скла з 
оптичними втратами - 1 дБ/км у ближній 
ІЧ області спектру. Принциповою 
перевагою ВС для оптичного зв'язку Є 
величезна широкосмуговість при низьких 
оптичних втратах, несприйнятливість до 
електромагнітних завад, малі об'єм і вага 
ліній передач. 

о. | геометрична (рос. оптика 
геометрическая; англ.  реотеїгіс(аї) 
оргіс5) - те саме, що бптика променева. 

о. дисперсних систем |бптика дис- 
персних укладіві (рос. оптика 
дисперсньгх систем; англ. Фізрег5е 5узїет 
оргїс5). Оптичні властивості дисперсних 
(неоднорідних в оптичному відношенні) 
систем визначаються сукупною дією 
чотирьох факторів: розсіянням світла на 
окремих  неоднорідностях (частинках), 


когерентною електромагнітною 
взаємодією неоднорідностей, що 
розсіюють світло, інтерференцією 


розсіяного ними світла та некогерентним 
взаємним опроміненням неоднорідностей 
розсіяним ними світлом. 

о. дисперсних укладів (рос. оптика 
дисперсньгх систем; англ. Фізрег5е 5уз5їет 
оргісз) - те саме, що бптика дисперсних 
систем. 


0. | електрбнна | (рос. | оптика 
злектронная; англ. еіїесігоп оргіїс5) - 
область фізики, в якій вивчається 


опти 


опти 








структура пучків заряджених частинок, 
які взаємодіють із  макроскопічним 
квазістатичним єлектромагнітним полем. 
У рамках геометричної о. е., подібно до 
світлової оптики, електронні 0 пучки 
розглядаються як ансамблі траєкторій, 
тобто геометричних кривих, уздовж яких 
рухаються заряджені точкові маси - 
наприклад, електрони. У рамках о. е. 
справедиві також уявлення світлової 
оптики про аберації зображення, зокрема 
розглядаються аберації 3-го порядку, 
хроматичні аберації. О. е. є базою для 
електронної мікроскопії. 

о. інтегральна (рос. оптика инте- 


гральная; англ. іпіеєгаїед оріїсз) - 
розділ сучасної оптики, який вивчає 
процеси генерації, поширення та 


перетворення світла в тонкоплівкових 
діелектричних  хвилеводах, а також 
розробку принципів і методів створення 
на єдиній  підкладині (інтеграції) 
оптичних і оптоелектронних хвилевідних 
пристроїв (лазерів, модуляторів, 
дефлекторів і т.д.). 

о. квантова (рос. оптика квантовая; 
англ. диапішт оріїс5) - розділ оптики, 
що вивчає статистичні властивості 
світлових полів і квантові прояви цих 
властивостей у процесах взаємодії світла 
з речовиною. Одне з основних завдань о. 
к. - визначення стану світлового поля. В 
о. к. стан світлового поля та картина його 
флуктуацій описуються кореляційними 
функціями, або польовими кореляторами, 
що визначаються як квантовомеханічні 
середні від операторів поля (див. також 
тебрія пбля квантова). 

о. корпускулярна (рос. оптика 
корпускулярная; англ.  согризсиіаг 
оріїс5; від лат. согризсиїшт -- тільце, 
частинка) - розділ фізики, в якому 
вивчаються закони руху заряджених 
частинок (електронів | і /| йонів) в 
електричному та магнітному полях. Назва 
"о. к." відповідає аналогії, що існує між 
рухом частинок | у зд цих | полях |і 
поширенням світла в 
оптичнонеоднорідних середовищах. 
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о. молекулярна (рос. оптика 
молекулярная; англ. тюоїесиіаг оріїсз) - 
розділ фізичної | оптики, в - якому 
вивчаються оптичні явища, які виникають 


у | результаті взаємодії світла | З 
матеріальним середовищем |і істотно 
визначаються молекулярною будовою 
середовища. 

о. нейтрбнна (рос. оптика 


нейтронная; англ. пешігоп оргїс5) - розділ 
нейтронної фізики, у якому вивчаються 
хвильові властивості нейтронів, процеси 
поширення нейтронних хвиль у різних 
речовинах | і | полях (дифракція | й 
інтерференція нейтронних хвиль, залам і 
відбивання нейтронних пучків на межі 
розділу двох середовищ). 

о. нелінійна (рос. оптика 
нелинейная; англ. попійпеаг оргїс5) - 
розділ оптики, пов'язаний із вивченням і 
застосуванням явищ, зумовлених 
нелінійним відгуком речовини на 
світлове поле. Сучасну о. н. визначають 
такі напрямки: фізика оптичної 
нелінійності та нелінійна спектроскопія; 
хвильова о. н.; вплив сильного світлового 
поля на речовину; застосовна о. н. 

о. неоднорідних середовищ (рос. 
оптика  неоднородньїх  сред; англ. 
Неїегорепеоп5 тефіа оргїс5) - розділ 
фізичної оптики, в якому вивчаються 
явища, що супроводжують поширення 
оптичного випромінювання в оптично 
неоднорідних середовищах, показник 
заламу п яких не є сталим, а залежить від 
координат. Незалежно від фізичної 
природи неоднорідності, таке середовище 
завжди відхиляє світло від його 
первісного напрямку. 

о. бка (рос. оптика глаза; англ. еуе 
оргіс5). Око людини має приблизно 
кулясту форму, його діаметр близько 2,5 
см. Заламлювальними елементами ока є 
роговиця (заламлювальна сила близько 43 
діоптрії) та кришталик (заламлювальна 
сила якого змінюється, що забезпечує 
акомодацію ока, тобто "наведення на 
різкість"). При короткозорості фокус 








опти о опти 
міститься перед сітківкою, при розробляються елементи для 
далекозорості - за сітківкою. рентгенівських приладів. При розгляді 

о.  параксіальна | (рос. оптика питань рентгенівської оптики 
параксиальная; англ. рагахіа! оргіїсз) - рентгенівський діапазон умовно 
гранична область геометричної оптики, поділяють на 3 області довжин хвиль Х 
що описує хід променів у нескінченно область жорсткого рентгенівського 


малому об'ємі поблизу осі симетрії 
оптичної системи. Див. також пучок 
променів параксіальний. 

о. променева |бптика геометрична| 
(рос. оптика лучевая, оптика 
геометрическая; англ.  гау  оргїс5, 
реотеїгіс(аї) оріїс5) - розділ оптики, у 
якому вивчаються закони поширення 
світла в прозорих середовищах і умови 
одержання | зображень | на підставі 
математичної моделі фізичних явищ, що 
відбуваються в оптичних системах, і яку 
можна використовувати, коли довжина 
хвилі світла нескінченно мала. 
Положення о. п. мають значення перших 
наближень, що узгоджуються зі 
спостережуваними явищами, якщо 
зумовлені хвильовою природою світла 
ефекти - інтерференція, дифракція та 
поляризація - є неістотними. Висновки 
геометричної оптики будуються на 
підставі декількох простих законів: закон 
прямолінійного поширення світла, закон 
заламу, відбивання, незалежного 
поширення променів. Реальна оптична 
система | в наближенні геометричної 
оптики відрізняється від ідеальної 
наявністю аберацій - дефектів 
зображення (див. | також аберації 
оптичних систем). 

о. растрова (рос. оптика растровая; 
англ. зсаппіпр, оргїс5) - область оптики, 
що розглядає закони формування та 


перетворення дискретизованих 
растровими оптичними системами 
зображень, які містять  багатовимірну 
інформацію. 

о. рентгенівська | (рос. оптика 
рентгеновская; англ. Х-гау оргїс5) - 
область досліджень, у якій вивчаються 
явища та процеси поширення 
рентгенівського випромінювання при 


його взаємодії з речовиною, а також 
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випромінювання - ЖР (0,01 « 2. « 1 нм), 
м'якого - МР (1 « 2 « 30 нм) і 
ультрам'якого - УМР (30 « 2 « 100 нм). 

о. рухомих середбвищ (рос. оптика 
движущихся сред; англ. Поміпеє тедіа 
оріїс5) - розглядає поширення світла в 
рухомих середовищах або за наявності 
тіл, що рухаються (ефект Допплера, 1842; 
дослід Фізо, 1851; дослід Саньяка, 1914). 
Розрахунковою мосновою о. р. с. є 
рівняння електродинаміки | рухомих 
середовищ, записані для електричного та 
магнітного векторів плоских 
монохроматичних хвиль. 

о. силова (рос. оптика силовая; англ. 
ромег оргіїс5) - розділ оптики, у якому 
вивчається вплив на тверді середовища 
інтенсивних потоків оптичного 
випромінювання, у м результаті 4 якого 
можуть відбуватися структурні зміни і 
порушуватися механічна цілісність цих 
середовищ. В доптотехніці під 0. с. 
розуміють оптичні пристрої і системи, 
призначений для роботи з інтенсивними 
світловими потоками. 

о. тонких шарів (рос. оптика тонких 
слобв; англ. іп Іауег5 оргїс5) - розділ 


фізичної оптики, в якому вивчається 
проходження світла через один або 
послідовно через декілька 


непоглинальних шарів речовини, товщина 
яких близька до значення довжини 
світлової хвилі. Специфіка 0. т. ш. 
полягає в тому, що в ній визначальну 
роль відіграє інтерференція світла між 
світловими хвилями, частково відбитими 
на верхніх і нижніх межах шарів. 

о. | фізіологічна | (рос. | оптика 
физиологическая; англ. рбубіоіїовісаї 
оріїсз) - розділ науки, межовий між 
фізикою, фізіологією та психологією, в 
якому вивчається | робота зорового 








опти о ОРБІ 
аналізатора - від ока до кори мозку - з 

метою створення теорії процесів зору. ОПТИМІЗАТОР, -а (рос. 
Результати о. ф. широко застосовуються оптимизатор; англ. орійті?ег). 

у медицині, фізіології і техніці при о. автоматичний (рос. 
розробці численних пристроїв від автоматический; англ. ашотаїіс 
освітлювальних систем, окулярів |і орійтігег) - пристрій, що дозволяє 
світлової сигналізації на транспорті до шляхом автоматичного пошуку 


кольорового кіно Й телебачення. Див. 
також зір, зір кольорбвий. 

о. хвильова (рос. оптика волновая; 
англ. маме оргісз, Цєбі дупатіс5) - 


розділ фізичної оптики, що вивчає 
сукупність явищ, у яких виявляється 
хвильова природа світла. Х. Гюйгенс 
ІСЬ. Ниурепз|, Т. Юнг ГТ. Уоппеі, 
А. Френель ГА. Егезпеї), Д. Араго 


ГО. Атаєбо|, встановили і пояснили явища 
інтерференції, дифракції, поперечність 
світлових коливань та ін.,; Дж. Максвелл 
І). Махугеї| створив електромагнітну 
теорію світла; М. Планк ІМ. РіапсК| 
пояснив розподіл енергії в спектрі 
теплового випромінювання. Розвиток 
А. Ейнштейном ГА. Еіпзіеіп| теорії 
квантів | привів з до | створення нової 
корпускулярної оптики -- квантової оптики, 
яка, доповнюючи електромагнітну теорію 
світла, цілком відповідає уявленням про 
дуалізм світла (див. також дуалізм 
корпускулярно-хвильовий ). 
ОПТИКАТОР, -а Іголівка 
пружинно-оптична вимірювальна! 
(рос. оптикатор, головка пружинно- 
оптическая измерительная; англ. 
оргїсатог, оріїсаї ва(п)ре) - мікрокатор з 
оптич- 
ним відліковим пристроєм, ціна поділки 
шкали від 0,1 мкм до 0,5 мкм і межами 
вимірювання відповідно від 5 12 мкм до 


5250 мкм. 


ОПТИМЕТР, -а (рос. оптиметр; англ. 
орійтеїег) - оптикомеханічний прилад 
для вимірювання лінійних розмірів 
абсолютним (у межах шкали) або 
відносним (порівнянням | із кінцевою 
мірою довжини або зразковою деталлю) 
методами. 
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знаходити значення однієї або декількох 
вхідних величин керованого об'єкта, при 
яких вихідна величина об'єкта набуває 
екстремального значення. 


ОПТОЕЛЕКТРОНІКА (рос. опто- 
злектроника; англ. оріоеіесігопісз) - 
область | фізики і | техніки, що 
використовує ефекти взаємного 
перетворення електричних і оптичних 
сигналів. Терміном "о," почали 
користуватися в 1960-х роках, коли 
з'явилися прилади - оптрони, в яких для 
забезпечення | надійних гальванічних 
розв'язок | між електронними колами 
використовується пара "джерело світла 
(світлодіод) - приймач випромінювання". 


ОПТРОН, -а (рос. оптрон; англ. 
орігоп, оріосопріег, оргоізоіатог, 
ріоїосопріег,  рНіоїоізоіаїог,  оргіїсаї 
сопріег, орго дсошріег, оріоєеїіесігопіс 
сопріе,  оріїсайу  сопріед | (ізоЇаог, 
іп5шіайоп орігоп, орігоп раїг, ГЕР- 
сопріейд 50Ї114-5іате геіау) - 
оптоелектронний прилад, який 
складається з оптичного випромінювача 
та фотоприймача, об'єднаних один з 
одним оптичними й електричними 
зв'язками і поміщених у загальний 
корпус. Фізичну основу роботи о. 
складають процеси перетворення 
електричних сигналів в оптичні (у 
випромінювачі), оптичних сигналів в 
електричні (у фотоприймачі), а також 
передачі цих сигналів по оптичних 
каналах і електричних колах. Найбільш 
перспективними є монолітні 0. 


ОРБІТА (рос. орбита; англ. огбії; від 
лат. огріка - колія, шлях). 


ОРБІ 


ОРТО 








о. рівноважна в резонансному 
прискроювачі (рос. орбита 
равновесная в резонансном 
ускорителе; англ. едиїйгінт огбії іп 
гезопапсе ассеїегаїог) - орбіта, 
на якій період обертання частинки 
збігається з періодом прискорювальної 
напруги або кратний йому. 

о. тбчки хщодо групи С, яка 
діє на множину Х (зліва) (рос. 
орбита точки х относительно 
групль С, которая действует на 
множество Х (слева); англ. огбії 
ої ароіпі х іп ге5зресі го бгопр С 
асгіпо? оп а тапіїоїд Х (їЇгот 
Бе Іеїг); від лат. огбіа - колія, шлях) 
- множина С(х), елементами якої є точки 
ух, де д є С. Наприклад, орбітами групи 
обертань | в  евклідовому просторі є 
концентричні сфери з центром на початку 
координат, включаючи сферу радіуса 0. 
Орбіти будь-яких двох точок з Х або не 
перетинаються, або зливаються, тобто о. 
визначають розбиття множини Х. Якщо в 
Х є тільки одна орбіта, то Х називається 
однорідним простором групи С. У цьому 
випадку говорять, що С діє на Х 
транзитивно. Поняття орбіти істотне в 
теорії калібрувальних полів. 

о-ти молекулярні (рос. орбитьт 
молекулярньтге; англ. піоіесиіаг огііїз) - 
див. метод молекулярних орбіт. 


ОРБІТАЛЬ, -і (рос. орбиталь; англ. 
огіікаї) - функція просторових змінних 
одного електрона, що має зміст хвильової 
функції електрона, який перебуває в полі 
атомного або молекулярного кістяка. 
Якщо така функція враховує спін 
електрона, то вона називається спін-о. 
Докладніше | див. | також  орбіталь 
молекулярна. 

о. молекулярна (рос. орбиталь 
молекулярная,; англ. піоїесціаг огііїаї) 


- одноелектронна багатоцентрова 
хвильова функція, яка описує стан 
окремого електрона молекули, що 


рухається в усередненому полі інших 
електронів і в полі її ядерного кістяка. О. 
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м. (МО) включає просторову (г) і 
спінову  6(5,) 
називається спін-орбіталлю: Ф(г, 5,) - Ф(г) 
8(5,), де г - вектор, що описує положення 
електрона в просторі, 5, - значення спіна 
електрона. Кожна МО характеризується 
своїм середнім значенням енергії є; 
окремого електрона в стані з хвильовою 
функцією Ф.. Фізичний зміст МО полягає 
в тому, що |Ф їй описує просторовий 
розподіл електрона з енергією є, Повна 
електронна енергія молекули дорівнює 
сумі енергій електронів на всіх зайнятих 
МО. (Р. Маллікен ГВ. Мийікепі, 1932). 
о-лі атомні (рос. орбитали атомньке; 
англ. аїотіс огііїаї5) - хвильові функції 
індивідуальних електронів атомів, які 
описуються трьома квантовими числами - 
головним квантовим числом п, орбітальним 
квантовим числом І моменту імпульсу й 
орбітальним магнітним квантовим числом 
т. О. а. що мають значення І - 0, 1, 2, 3, 


компоненти і часто 


4, .., позначаються відповідними буквами 
5, р, 4, 5, Є, .. (докладніше див. також 
орбіталь). 


ОРЕОЛ, -у (рос. ореол; англ. айгеоіе, 
вЇогіоїе, єЇогу, Наїо |Гебеесі), согопа) - 
світлове тло, що виникає в 
безпосередньому околі | зображення 
джерела світла в результаті проходження 
світлового пучка крізь  розсіювальне 
середовище. Причина появи о. - одно- 
або багаторазове розсіяння світла на малі 
кути, особливо сильне в середовищі з 
частинками, розміри яких більші за 
довжину світлової хвилі (індикатрисний 
ефект МІ, див. також тебрія МІ). 

ОРІЄНТАЦІЯ (рос.  ориентация; 
англ. огіепіайоп). 

о. оптичнав напівпровідниках 
(рос. ориентация | оптическая в 
полупроводниках; англ. оргіїсаї 
огіепіаїїоп іп 5етісопадийсіог58) - 
виникнення переважного напрямку спінів 
носіїв генерованих зарядів і ядерних 
спінів, які з ними взаємодіють, при 
освітленні провідника циркулярно 








ОРТО о ОСЕР 
поляризованим світлом. При правій дорівнює одиниці. Див. також 
поляризації спіни орієнтуються паравбдень. 


протилежно світловому променю, при 
лівій - уздовж нього (ефект Оверхаузера). 

о. оптична в парамагнітних 
атомах газу (рос.  ориентация 
оптическая в парамагнитньх 
атомах газа; англ. оріїса! огіепіайіоп 
іп рагатаєпегіс раз5 агот5) - 
орієнтація у певному напрямку кутових 
моментів (механічних і пов'язаних із 
ними магнітних) атомів (чи йонів) під 
дією поляризованого по колу оптичного 
випромінювання резонансної частоти. 
А. Кастлер (|А. Казіїег|, 1953. О. о. є 
окремим випадком оптичного нагніту - 
переведення речовини в нерівноважний 
стан у процесі поглинання ним світла. 

о. макромолекул (рос. ориентация 
макромолекул; англ. огіепіайоп ої 
тасготоїесціе5) - виникає в полімерних 
тілах при великих вимушеноеластичних, 
високоеластичних або пластичних 
деформаціях, а також (у випадку 
полярних полімерів) в електричному 
полі. 


ОРІКОН, -а (рос. орикон; англ. 
огісоп) - передавальна телевізійна трубка 
з нагромадженням зарядів. 


ОРТОСТАН, -у (рос. ортосостояниє; 
англ. огібо 5(ате). 

о-ни та парастани (рос. 
ортосостояниея и парасостояния; англ. 
огібо апа рага 5іаїе5) - енергетичні 
стани квантової системи, що складається 
з частинок,  спіни яких паралельні 
(ортостани) та антипаралельні 
(парастани). У системі, яка складається з 
двох ферміонів і перебуває в ортостані, 
повний спін 5 1, а в системі, яка 
перебуває в парастані, 5 - 0. 


ОРТОВОДЕНЬ, -дню (рос. 
ортоводород; англ. огіропудгоєеп) - 
модифікація молекулярного водню, у 
якої спіни обох протонів паралельні і 
загальний ядерний момент молекули 
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ОРТОГЕЛІЙ, -ю (рос. ортогелий; 
англ. огіпорейит) - стан атома гелію, що 
відповідає паралельній орієнтації спінів 
електронів. Див. також парагелій. 


ОРТОТРОПІЗМ, -у (рос. 
ортотропизм; англ. огібоїгорізт) - ріст 
кристалів по нормалі до тієї частини 
внутрішньої поверхні посудини, де вони 


зароджуються. О. призводить до 
утворення кристалічного агрегату, що 
складається з зі стовпчастих кристалів, 


розташованих своєю довжиною приблизно 
паралельно один до одного в напрямку 


росту. Така структура корисна при 

виготовленні постійних магнітів. 
ОСВІТЛЕНІСТЬ, -ості (рос. 

освещінность; англ.  іШштіпапсе) -- 


світлова величина, зумовлена відношенням 
світлового потоку аФ,, що падає на малу 
ділянку поверхні, до площі 49 цієї ділянки: 
Е, - 4ФФу/45. Одиниця вимірювання о. - 


люкс. О. пов'язана  фотометричними 
законами з іншими світловими 
величинами, Наприклад, із силою світла І 
точкового джерела, віддаленого від 


заданої точки на відстань І, о. пов'язана 
співвідношенням Е - І со5ф/ї?, де ф - кут 


падіння світла. Поняттям "о," 
користуються переважно У 
світлотехнічних розрахунках | і / при 


нормуванні о. об'єктів. 

о. енергетична ІГопроміненість | (рос. 
освещенность знергетическая, 
облученность; англ.  іггадіапсе)  - 
поверхнева густина променистого 
потоку; дорівнює відношенню потоку 
випромінювання до площі опромінюваної 
поверхні. Одиниця вимінювання о. е. - 
Вт/м?. У системі світлових величин її 
аналогом є освітленість. 


ОСВІЧЕННЯ (рос.  освечивание; 
англ. сапаеіа-5есопа) - добуток сили 


ОСЕР 


о 








світла на час Її дії. Одиниця вимірювання 
о. - свічка-секунда. 

о. енергетичне (рос. освечивание зне- 
ргетическое; англ. М акі-5есопад/зіегадіап) 
- фотометрична величина, яка характери- 
зує енергію оптичного випромінювання, 
що поширюється від джерела випроміню- 
вання в даному напрямку усередині мало- 
го просторового кута в межах деякого 
інтервалу часу т. Визначається інтегралом 
сили випромінювання І, за часом (6 

т 
О, - І,4ї; одиниця вимірювання Дж:ср". 
0 
У системі світлових величин аналогічна 
величина - освічення; одиниця - свічка- 


секунда (св:с). 


ОСЕРЕДОК, -дку (рос. центр; (дже- 
рело) очаг; англ. сепіге, сепіег, 51е; 
(джерело) 50игсе). 

о. | галактичний 
галактический; англ. 
раіасіїс сепіге) - те 
галактичний. 

о. землетрусу Ігіпоцентр землетрусу, 
фокус землетрусу | (рос. очаг 
землетрясения, гипоцентр 
землетрясения, фокус землетрясения; 
англ. еагіпдцаке  50игсе, еагірдцаке 
Госи5, еагірдиаКе Пуросепіге, еагірацаке 
Нуросепіег)  - просторова область 
усередині земної кори, рідше - глибше 
кори (до 700 км глибини), де відбу- 
ваються руйнування суцільності гірських 


(рос. центр 
раїасіїс  сепіег, 
саме, що центр 


порід і незворотливі пластичні 
деформації. 

Е-осередки (рос. Е-центрьг; англ. Е- 
сепіег5, | Е-сепіге8, | соЇо(п)к  сепіегз, 


соїо(п)г сепігез; від нім. Кагбгепітеп) - те 
саме, що Е-центри. 

о-дки дії атмосфери (рос. центрь 
действия атмосферьг; англ. сепіег5 ої 
асіїоп, сепіге5 ої асіїоп) - те саме, що 
центри дії атмосфери. 

о-дки забарвлення (рос. центрьт 
окрашивания; англ. Е-сепіег8, Е-сепігез, 
соїо(п)г сепіег5, соїо(п)г сепігез; від нім. 
Кагргепігеп) - те саме, що Е-центри. 
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о-дки люмінесценції (рос. центрьї 
люминесценции; англ.  Шітіпезсепсе 
сепіег5, шптіпезсепсе сепіге5) - те саме, 
що центри люмінесценції. 

о-дки рекомбінаційні (рос. центрьт 
рекомбинационньте; англ. гесотібіпайіоп 
сепіег5, гесопібіпаїїоп сепіге5) - те саме, 
що центри рекомбінаційні. 


ОСІ, род. бсей, мн. (рос. оси; англ. 
ахез). 

о. деформації головні (рос. оси 
деформации главнье; англ. 
деїогтайоп ахе5, ргіпсіра!) - три 
взаємно перпендикулярних напрямки для 
кожної точки деформованого тіла, що 
мають такі властивості: нескінченно малі 
волокна (лінійні елементи) тіла, 
напрямлені по осі деформації, зазнають 
лише зміни довжин, але не обертаються; 
кути між о. д. не спотворюються (тобто 
відсутні зсуви на площинках, 
перпендикулярних до осей деформації). 
Осі поверхні деформації збігаються з 
головними осями деформації. 

о. інерції головні (рос. оси 
инерции главньте; англ. іпегіїа ахе5, 
ргіпсіра!) - три взаємно 
перпендикулярні осі, проведені через 
деяку точку тіла, що збігаються з осями 
еліпсоїда інерції тіла в цій точці. Головні 
о. і. мають таку властивість: якщо їх 
прийняти за координатні осі, то 
відцентрові моменти інерції тіла відносно 
цих осей будуть дорівнювати нулю. 
Якщо одна з з координатних осей, 
наприклад, вісь Ох, є для точки О 
головною віссю інерції, то відцентрові 
моменти інерції, в індекси якої входять 
найменування цієї осі, тобто Ї,у та І, 
дорівнюють нулю. Головні 0. і. тіла в 
центрі мас тіла називаються 
центральними головними о. Ї. тіла. 


ОСКОЛКИ, -ів, мн. (рос. осколки; 
англ. Нгадтепіз, зріїпіег5, спір5, ріесе5, 
Тгасбїоп5, дгії; (ділення ядра фгадтюпі5, 
дергі9 - див. уламки. 


ОСМІ 


ГоТеї 710) 


о 








ОСЛАБЛЕННЯ (рос. ослабление; 
англ. абаїетепі, ашепиаїіоп, датріпе, 


ехііпсгіоп, ітраїгтепі; (загасання) 
десау, 1Іо55; (пригнічення)  кедисбїоп, 
геуесйоп, тіцйеатоп; (зменшення) 
гедисіпє; (спад)  з8иБзідепсе,  іарег; 


(звільнення) Іоо5епіпє; (розвантаження) 
гейеї; (сигналу) Феріейоп,  Фергеззіоп, 
диепсріпе, ге)есйіоп; (шуму, зображення) 
гедисіййоп; (провода, ланцюга) рийдомті). 

о.  міжзбряне (рос.  ослабление 
межзвездноєе; англ. іпіег5іеНаг ехііпсійоп) 
- те саме, що поглинання міжзбряне. 


ОСЛАБЛЮВАЧ, -а (рос. ослабитель; 
англ. гедисег, айепиаїог; (елн.) геїіеа5е 
арепо). 

о. світла (рос. ослабитель света; 
англ. ЦрЮі гедисег) - оптичний пристрій, 
призначений для ослаблення світлового 
потоку чи (у загальному випадку) потоку 
випромінювання. О. с. виготовляють у 
вигляді сіток, діафрагм, розсіювальних 
пластин, дисків із обертовими вирізами, 


твердих, рідких чи газоподібних 
поглинальних (абсорбційних) 
світлофільтрів, інтерференційних 
світлофільтрів, клинів фотометричних. О. 
с. | які | не | змінюють відносний 
спектральний | розподіл світла, що 
проходить через | них, називаються 


нейтральними 


(неселективними), а ті, які 
змінюють - називаються 
селективними. 

ОСМІЙ, -ю (рос. осмий; англ. 
о5зтішт), О5 - хімічний елемент МП 


групи періодичної системи елементів 
Менделєєва, атомний номер 76, атомна 
маса 190,2, належить до платинової групи 
шляхетних металів. У природі 
представлений 7 стабільними ізотопами, 
причому переважає 205. Електронна 
конфігурація зовнішньої оболонки 
555р'54?65. Енергія йонізації 8,7 еВ. У 
вільному | вигляді 0.  -  сріблясто- 
блакитнуватий метал. Має гексагональну 
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щільноупаковану решітку. Густина 22,61 
кг/дм., Їнл г 3030-30407С, 


Їхп 2 5ООО9С. Із важких платинових 
металів о. хімічно найактивніший, у 
подрібненому стані з окиснюється на 


повітрі при кімнатній температурі. Леткий 
оксид О5О; токсичний, має неприємний 
запах. О. - компонент надтвердих і 
зносостійких сплавів, що 
використовуються в приладобудуванні, у 
виготовленні еталонів. О. і його сполуки є 
каталізаторами багатьох хімічних реакцій. 


ОСМОС,  -у (рос. осмос; англ. 
о5тоб5і8; від грец. бсрос - поштовх, тиск) 
- самочинний перехід речовини через 
напівпроникну перетинку (мембрану), що 
розділяє два розчини різної концентрації 
або розчин і чистий розчинник. О. 
наближає систему до рівноваги шляхом 
вирівняння концентрацій з обох сторін 
перетинки. Він зумовлений зниженням 


хімічного потенціалу з в ї присутності 
розчиненої речовини. Найважливіший 
випадок о. - перехід молекул чистого 


розчинника в розчин через напівпроникну 
перетинку, що не пропускає молекули 
розчиненої речовини. Різниця тисків з 
обох сторін перетинки за цих умов 
називається осмотичним тиском, 
а досягнута термодинамічна рівновага - 
осмотичною рівновагою. 


ОСНОВИ, род. оснбв, мн. хімічні 
(рос. основания химические; англ. 
Ьа5е5) - сполуки, які в даній реакції є 


акцепторами протона. Див. також 
кислота. 

ОСОБЛИВІСТЬ, -ості (рос. 
особенность; англ. (характерна) 


срагасіег; (відмітна риса) збресіаї(і)су; 
(сингулярність) 8іприіагісу). 

о-сті ван Хова |сингулярності ван 
Хова| (рос. особенности ван Хова, 
сингулярности ван Хова; англ. уап 
Ноуе  збіпеиціагіїіе5)  - особливості 
щільності станів квазічастинок У(Е) у 
кристалах 


ОсСци 


осци 








як функції енергії квазічастинок Е: 


У(Е) « (2л)? / у45, де у з дЕ/др - 
швидкість квазічастинки (р - імпульс 
квазічастинки), інтегрування 4 йде по 
ізотермічній поверхні в імпульсному 


просторі.  О. ван  Х. пов'язані ( з 
перетворенням у нуль у у сідлових 
точках у р-просторі. Знання о. ван Х. є 
важливим для розуміння енергетичної 
зонної структури кристалів. 


ОСТІЙНІСТЬ, -ості (рос. 
остойчивость; англ. 5:абішу, зціНпез5) - 
спроможність тіла, що плаває (судна), 
виведеного | з положення рівноваги, 
повертатися знову в початкове положення 
після припинення дії збурювальних сил. 
О. суден залежить від взаємного 
розташування по висоті корпуса судна, 
його центра ваги та метацентра. Стійкість 
рівноваги розглядається лише стосовно 
таких переміщень тіла, при | яких 
зберігається об'єм тіла, занурений у 
рідину, тобто коли під дією 
збурювальних сил відбувається поворот 
тіла навколо горизонтальної осі, що 
лежить у площині плавання. Площиною 
плавання називається будь-яка площина, 
що відтинає від тіла згаданий сталий 
об'єм. Якщо плаваюче тіло (судно) має 
вертикальну площину симетрії і центр 
ваги тіла в положенні рівноваги лежить 
на одній вертикалі з метацентрами, то 
тіло буде остійним у всіх випадках, коли 
центр ваги тіла розташований нижче 
найнижчого метацентра, що є точкою 
перетину виштовхувальної (архімедової) 
сили, прикладеної до виведеного з 
положення рівноваги тіла, із площиною 
симетрії тіла. Мірою о. є відстань між 
метацентром і центром ваги тіла, яка 
називається метацентричною висотою. 


ОСЦИЛОГРАМА (рос. 
осциллограмма; англ. о5сійоєгат) - 
послідовність миттєвих значень однієї 
або декількох вимірюваних величин, 
записана осцилографом у формі кривих - 
функцій часу на відповідних паперах або 
плівках. 
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ОСЦИЛОГРАФ, за (рос. 
осциллограф; англ. о5сійоєтарі; від лат. 
о5СШо - хитаюся і грец. урафо - пишу) - 
вимірювальний прилад, призначений для 
візуального спостереження і дослідження 
форми сигналів. О. дозволяє досить точно 
й оперативно вимірювати основні 
параметри сигналів: амплітуду, частоту, 
часові інтервали, фазовий зсув і т.д. Під 
сигналом розуміють величину, що 
відображає тим чи іншим способом стан 
фізичної системи. 
Найрозповсюдженішими з сигнали 
(струм або напруга), що змінюються в 
часі. Залежно від способу одержання 
графіка функції, о. поділяються на 
світлопроменеві й електроннопроменеві. 
За своїм призначенням 
електроннопроменеві о. можна розділити 
на універсальні, імпульсні, 
багатоканальні, запам'ятовувальні, 
стробоскопічні і т.д. 

о. вібраторний (рос. осциллограф 
вибраторнь(й; англ. Цері-Беат 
о5сійоєгарі, оріїса! о5сійоєгарі, дігесі- 


утійпє  о5сійоргарі) - те саме, що 
осцилбграф світлопроменевий. 
о. | електроннопроменевий (рос. 


осциллограф злектроннолучевой; англ. 
саШоде-гау озсійоєгарі) - прилад для 
спостереження і реєстрації 
функціонального зв'язку двох величин, 
виражених у формі електричних напруг 
або струмів. Найширше застосовується 
для дослідження процесів у часі. 

о. магнітоелектричний (рос. 
осциллограф  магнитозлектрический; 
англ. Іоор озбсійоргарр) - те саме, що 
осцилбграф світлопроменевий. 

о. світлопроменевий  Госцилбграф 
магнітоелектричний, осцилбграф 
шлейфовий, осцилограф вібраторний| 
(рос. осциллограф светолучевой, 
осциллограф  магнитозлектрический, 
осциллограф шлейфовьги, осциллограф 
вибраторнь(й; англ. Цері-Беат 
о5сійоєгарі, оріїса! о5сійоєгарі, дігесі- 
утійпє оз5сійоєгаррп, Іоор озсійоогарі, 


ОсСци 


осци 


о 








Цері-Беат іп5ігитепі) - осцилограф, у 


якому для спостереження (запису) 
вимірювань електричного струму 
(напруги) застосовується 
магнітоелектричний гальванометр у 


поєднанні з оптичною системою. 

о. шлейфовий (рос. осциллограф 
шлейфовьй; англ. Іоор о5сійоєгарп) - те 
саме, що осцилограф світлопроменевий. 


ОСЦИЛЯТОР, -а |коливникі (рос. 


осциллятор; англ. о58сійаїог; від лат. 
о5сійо  -  гойдаюся) - система (чи 
матеріальна | точка), | що здійснює 
коливальний періодичний рух біля 


положення стійкої рівноваги. Термін "о." 
застосовується до будь-якої системи, 
якщо величини, які | її | описують, 
періодично змінюються в часі. 
Найпростіші приклади осцилятора в 
класичній механіці - тягар на пружинці, 
ма-ятник. Найважливіший тип 0. - 
лінійний гармонічний о., 
коливання якого є основною моделлю 
руху частинок в атомах, атомних ядрах, 
молекулах, твердих тілах. Поняття "о." 
поширюється і на немеханічні системи: 
коливання струму та напруги в 
коливальному контурі, коливання 
векторів напруженостей електричних і 
магнітних полів в електромагнітній хвилі 
іт.д. 


ОСЦИЛЯЦІЇ,  -ій, | мн. 
осцилляции; англ. о5сійабйіоп5). 

о. геометричні (рос. осцилляции 
геометрическиє; англ. реотеїгісаї 
о5сійайоп5) - коливання коефіцієнтів 
поглинання УЗ у металах у магнітному 
полі Н, перпендикулярному хвильовому 
вектору звуку К. Стале магнітне поле 
впливає на рух електронів, змушуючи їх 
рухатися  траєкторіями, вигляд яких 
визначається перетином поверхні сталої 
енергії площинами, перпендикулярними 
до Н; основний внесок дають електрони з 
енергією, близькою до рівня Фермі 
(тобто поблизу Фермі-поверхні). О. г. 
мають місце, якщо довжина вільного 


(рос. 
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пробігу електронів набагато більша за 
характерний розмір ларморівської орбіти 
електрона в магнітному полі, який, у 
свою чергу, набагато перевищує довжину 
хвилі звуку. 

о. елементарних частинок (рос. 
осцилляциий  злементарньїх  частиц; 
англ. Тапдатепіа! рагтісіе5 о5сіНаіоп5) -- 
періодичний у часі та просторі процес 
перетворення частинок певної сукупності 
одна в одну. У найпростішому випадку 
осциляції двох частинок А і В (чи 
осциляції у системі частинок А і В) -- 
періодичний | процес повного або 
часткового переходу А в В і назад: А 
В. В експерименті осциляції виявляються 
в тому, що в пучку частинок, який 
спочатку складається з частинок А, у 
процесі його поширення періодично 
з'являються і зникають домішки частинок 
В. Перший і найкраще вивчений приклад -- 
осциляції у системі нейтральних К- 
мезонів (А. Пайс |А. Раї5| і О. Піччоні 
ГО. Ріссіопі|, 1955; ефект  Пайса - 
Піччоні, 1957-61). | В.М. Понтекорво 
(1957) висловив гіпотезу про існування 
осциляцій мюоній-антимюоній і 
нейтрино-антинейтрино (така взаємодія 
порушує збереження лептонного числа). 
Спостерігалися осциляції мезонів (1985- 
87). Проводяться пошуки  осциляцій 
нейтрон-антинейтрон, фотон-екситон. 


о. Зондгаймера (рос. осцилляции 
Зондгаймера; англ. Зопаапеітег 
о5сійаїіоп5) - періодична залежність 


кінетичних характеристик (коефіцієнтів 
електропровідності с, теплопровідності к, 
термоелектричного коефіцієнта) у тонких 
шарах провідника від магнітного поля Н 
ГЕ. Зондгаймер, 1950). О. 3. пов'язані з 
фокусувальною дією магнітного поля. 
Пучок електронів з однаковими енергією 
є та проєкцією імпульсу р на напрямок Н 
(рн),  "стартувавши" з однієї точки 
поверхні в глибину зразка і рухаючись по 
спіральній траєкторії, збирається в точці 
на протилежній поверхні, якщо 
електрони пройдуть товщину зразка (а) за 
ціле число (М) періодів обертання в 


ОТВІ 








ОТРУ о ОЦІН 
магнітному полі Зло (оз - циклотронна відстані. Квадрат відносного отвору 
частота). Амплітуда осциляції, наприклад визначає освітленість у площині 


Осц, У Сильному полі (радіус кривизни 
електронних орбіт г «« 4) зі збільшенням 
поля Н зменшується. 

о. квантові в магнітному полі 
(рос. осцилляции квантовьге в 
магнитном поле; англ. дшапіцт 
о5сіНайоп5 іп а таєпегіс Гіеї!4д)- 
осциляційна залежність термодинамічних 
і кінетичних характеристик металів і 
вироджених напівпровідників від 
магнітного | поля.  О. к. зумовлені 
виродженням системи носіїв заряду і 
квантуванням їхньої енергії при 
періодичному русі по орбітах, замкнутих в 
імпульсному просторі (див. також рівні 
Ландау). Див. також ефект де Хааза - 
ван Альфвена, ефект Шубнікова - де 
Хааза, явища гальваномагнітні. 

о. квантові гігантські 
поглинання звуку (рос. 
осцилляций  квантовьт  гигантские 
поглощения звука; англ. ріапі 
дмапішт о5сійаціопя ої зоцпд 
абрз5огтріїоп) - осциляції коефіцієнта 
поглинання звуку й, що мають місце в 
металах при низьких температурах Т в 
сильному магнітному полі Н. Залежність 
с (1/Н) являє собою систему гострих 
максимумів, висоти яких пропорційні 
напруженості поля | Н, розділених 
положистими широкими мінімумами. О. 
к. г. передбачені в 1961 і вперше 
спостерігалися на досліді в тому ж році. 
Ефект зумовлений квантуванням енергії 
електронів провідності в магнітному полі 
(див. також рівні Ландау). 


ОТВІР, -ору (рос. отверстие; англ. 
Ноіе, огібісе, арегішге, орепіпо, ореп, 
рогі, ЮБоц5іпє; (канал) раз5аре; (вікно) 
міпдом; (впускний чи випускний) уепі, 


уепіаєе; (висвердлений) Боге; (сита) 
Шгоцяй; (сита, сітки) тезі). 
о. відносний (рос.  отверстие 


относительное; англ. геіакіуе арегіиге) - 
відношення діаметра вхідної зіниці 
об'єктива до його задньої фокусної 
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зображення і називається геометричною 
світлосилою об'єктива. 


ОТРУЄННЯ (рос. отравление; англ. 


роізопіпе). 

о. | реактора (рос.  отравление 
реактора; англ. геасіог роі5опіпє) - 
явище 
зменшення реактивності реактора за 
рахунок нагромадження | в ньому 
продуктів розпаду, які сильно 


поглинають нейтрони. 


ОХОЛОДЖЕННЯ (рос. охлаждение; 
англ. сооїйпе (асціоп), сооїдомт, сріШпе 


(еНесі); (у холодильній камері) 
геїгігегайоп). 
о. магнітне (рос.  охлаждениє 


магнитное; англ. тарпеїс соосіїпе) - 
метод отримання низьких і наднизьких 
температур шляхом адіабатичного 
розмагнічення  парамагнітних речовин, 
запропонований П. Дебаєм і В. Джоком 
(1926). Раніше 

цей метод широко використовувався для 
одержання температур від 1 до 0,01 К із 
застосуванням парамагнітних солей. Своє 
значення | метод 0. м. зберіг для 
ванфлеківських  парамагнетиків (див. 
також парамагнетизм ванфлеківський) 
і ядерних  парамагнітних систем, із 
використанням яких вдається одержувати 
температури  мілі-,  мікро- |і навіть 
нанокельвінового діапазону. 

о. жмутків заряджених частинок 
(рос. охлаждение пучков заряженньтх 
частиц; англ. срагяед ракгіїсіе5 Беат 
сосіїпе) - те саме, що охолодження 
пучків заряджених частинок. 

о. пучків заряджених частинок 
Гохолодження | жмутків заряджених 
частинок| (рос. охлаждениє пучков 
заряженньжх  частиц; англ.  сбагрей 
рагіїсіе5 Беат сосіїпе) - зменшення 
фазового об'єму, який займають частинки 
пучка в накопичувачі, за рахунок якого- 
небудь механізму дисипації. (Згідно з 


ОЦІН 


оп 








теоремою Ліувілля, у механічній системі 
без дисипації фазовий об'єм зберігається). 
Охолодження пучка дозволяє значно 
підвищити густоту частинок у фазовому 
просторі (істотно стиснути пучок і 
зменшити розкид швидкостей частинок 
пучка) і робити тривале нагромадження 
частинок шляхом інжекції все нових 
частинок у вивільнювані при 
охолодженні ділянки фазового простору. 
Види охолодження: радіаційне, 
електронне, йонізаційне, стохастичне. 


ОЦІНКА (рос. оценка; англ. езійтаїе, 


езійтаїог, езійтайїоп, арргаїза!, 
а55евзтепі, еуашшайоп, дпаййсатйіоп, гаїе, 
гайпо,  уаїакоп, маше; (випадкової 


величини) Бошпа). 

о. з найменшою дисперсією в 
математичній статистиці (рос. 
оценка с найменьшей дисперсией в 
математической статистике; 
англ. Безі езійтаїог іп таїПпетаїісаї 
зтагізгіся5) - те саме, що оцінка 
найкраща. 

о. найкраща Гоцінка з найменшою 
дисперсією! в математичній 
статистиці (рос. оценка найлучшая 
Гоценка с найменьшей дисперсией| в 
математической статистике; 
англ. Безі езійтаїог іп таїПпетаїісаї 
5:аті5гіс5)  -  незміщена оцінка 
невідомого параметра, що має найменшу 
дисперсію. 

о. незміщена (рос. оценка 
несмещєнная; англ. шпріазед езіїтате, 
ипбіазед езійтаїог)  - наближене 
значення невідомого параметра, що є 
позбавленою | систематичної похибки 
функцією від результатів спостережень, 
які мають випадкові похибки. Таким 
чином, середнє значення  незміщеної 
оцінки дорівнює значенню параметра, 
який оцінюється. 

оцінки статистичні (рос. оценки 
статистическиє; англ. зхакізягісаї 
езійтаїез, 5іайізїїсаї езііпзайопя, зкабізкісаї 
арргаїзаїз, згакізгіса! плеа5иге5) - функції 
від випадкових величин, які 
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застосовуються для оцінки невідомих 
параметрів теоретичного розподілу 
ймовірностей. Методи теорії 
статистичних оцінок є основою сучасної 
теорії похибок. 


ОЦІНЮВАННЯ (рос. оценивание; 
англ. езійтабйоп). 

о. інтервальне (рос.  оцениваниє 
интервальное; англ. іпіегуаї езіітабоп) -- 
спосіб отримання оцінки для невідомого 
значення скалярного параметра 80 за 
допомогою інтервалу його допустимих 
значень і визначення ймовірності того, що 
вцьому 


ПАДІ 


ПАКЕ 


п 








інтервалі міститься істинне значення 
параметра. | На | практиці зазвичай 
заздалегідь обирають число р таке, що 
Оср«ї, і знаходять два інших числа, які 
залежать від результатів спостережень ек 
у) і 8.6) і таких, 


що ймовірність 
перебування 0 в інтервалі 
з 1 Й 
(0., 0» дорівнює р: Р|8:( 6 )«0«65( 6 )1 2 р. 
о. статистичне (рос. оценивание 
статистическоє; англ. зхакізгісаї 


ПАДІННЯ (рос падение англ (тіла) 


їаії; (напруг) | Фгор; (зниження 
десіїпабоп, десіїпе; (зменшення 
деспеазе; (геол) ФЇїр; (опт.) іпсідепсе; 
(метео) Іарз8. 


п. анбднеї падіння напруги анаднє 
(рос падение (напряжения анодное; 
англ аподе гор) - зміна потенціалу (га- 
льмівна | чи | прискорювальна для 
електронів) поблизу анода при же 
врійному чи шдуговому розряді, що 
складаєтьсязі зміни потенціалув області 
просторового заряду (ленгмюрівський 
шар) |і в | примежовій | області 
квазінейтральної плазми стовпа (див. та- 
кож явищаприелектроадні. 

п. катддне Їпадіння напруги като- 
дне (рос  падение (напряжения 
катодног англ саїоде фгор) - перепад 
потенціалу з в | прикатодному шарі 
просторового заряду (ленгмюрівській 
оболонці). Величина п. к. істотно зале 
жить від виду розряду і в самостійному 
розряді даного виду встановлюється та- 
кою, щоб забезпечити рівні йонізації та 
емісії, необхідні для підтримання розря 
ду. 

п. напруги анддне (рос падение 
напряжения анодног; англ аподе гор) 
- тесаме що падінняанддне 





П 





397 


езгйтайоп) - один із основних розділів 
математичної статистики, | в | якому 
оцінюються параметри теоретичних 
моделей за непрямими вимірюваннями 
або розподіли випадкової величини за 
спостереженням її реалізацій. 


ОЧІКУВАЧ, -а (рос. 
мультивибратор ждущий; англ. опе- 
5пої  піішуіїбгаїог) - те саме, що 
одновібратор. 


п. напруги катддне (рос падение 
напряжения катодног англ саїоде 
ігор) - тесаме,щопадіннякатддне 

п. тіл (рос падениетел англ роду 
Та!) - рух тілпривідсутностів них поча. 
ткової швидкості, зумовлений тяжінням 
Землі. Якщо п. т. здійснюєтьсяз невели 
кої порівняноз радіусом Землі висоти, то 
силу, яка діє на тіло, можнана даній гео- 
графічній широті вважати сталою. При 
цих припущеннях рух тіла буде відбу 
ватися під дією сталої сили важіння і 
змінної сили опору середовища. Рух тіла 
називається вільним падінням у 
випадку, коли опором середовищаможна 
знехтувати (на практиці нехтувати 
опором середзвищане можна). При п. тіл 
з великих висот необхідно враховувати 
вплив обертання Землі (див. також сила 
інерції Коріоліса), що викликає відхил 
тіла від вертикалі під час його падіння, а 
такожзміну силитяжінняз відстаннютіла 
від поверхні Землі. 


ПАКЕТ, -а 1 (рос пакет англ 
раскеї, раск, расКкаде, Бає, роисі, 
росКеїаїв; (одиниця раксеї. 


ПАКЕТ, -у 2 (рос пакет англ 
расКкеї, раск, расікаде; (послідовність) 


ПАМ'Я 








їкаїп; (фанерй азз5етііу; (обч) Байїсй, 
ріосК, Биг5і, сіизкег, рагсеї; (пластин) 
зас; (мет.) ріїе,бапкК, Тадой. 

п. хвильовий (рос пакет волновой 
англ маме раскеї, мчамераскеї - хви- 
льовий утвір із коливань довільної при- 
роди, що являє собою суперпозицію 
(накладання) плоских монохроматичних 
хвиль із близькими значеннями частот і 
хвильових векторів. Х. п. займаєскінчен- 
ну частинупростору. 


ПАЛАДІЙ, -ю (рос палладий англ 
раїасчіїит, Ра - хімічний елемент МІЇЇ 
групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 46, атомна маса 106,42, 
входить у платинову групу шляхетних 
металів. Природний п. складається із 
суміші 6 стабільних ізотопів "ра 
(1,020 96), ра - ера (27,33 96), ера 
(26,4696) і "Ра. Електронна конфігура 
ція зовнішніх оболонок 0 454Ареда?, 
Енергія йонізації 8,33еВ. П. у вільному 
стані - сріблястобілий метал. Має кубі- 
чну гранецентровану решітку. Густина 
12,02 кг/ДМ, йпу- 15549С, і.п близько 
2909С. На повітрі стійкий. При 20ФС 
один об'єм п. здатний зворотливо по- 
глинати до 900 об'ємів водню, тому п. 
каталізує багато реакцій гідрування. П. 
застосовують також для виготовлення 
електричних контактів. Тонкі (до 0,1 мм) 
шари п. використовують для одержання 
надчистого водню. П. входить до складу 
сплавів для виготовлення опорів і те 
рмопар. 


ПАЛЕОМАГНІТОЛОГІЯ (рос 
палеомагнитология англ 
раівопаспеюіоду - вчення про палео 
магнетизм, тобтопро магнітнеполеЗемлі 
в минулі геологічні епохи. Разомз петро 
магнітологією, що вивчає магнетизм гі- 
рських порід, п. виникла і розвивається 
на стику геології, геофізики, фізики та 
хімії. П. розглядаєдві задачі: пряму - вин 
вчення поведінки в просторі та часі 
давнього геомагнітного поля (ГП) На на 
основі інформації про природну зали 
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шкову намагніченість М, гірських порід, 
а також дослідження закономірностей 
закріплення і збереження даних про 
давнє ГП у М,, і обернену- визначення 
на основі палеомагнітних даних умов 
утворення порід, уточнення геохроноло 
гії і стратиграфії (будови й еволюції 
Землі). Найнадійніший висновок п. поля 
гає в тому, що магнітнеполеЗемлі в мин 
нулому змінювалося за величиною та за 
напрямком(і нверсія ГП). 


ПАЛИВО (рос топливо англ ТІше! 
Пазатегіай). 

п. ядерне рос топливоядерног англ 
аїотіс їшеї, писіеах Пе!) - речовина, ядра 
якої ділятьсяпід дією нейтроніві прицьо- 
му виділяють енергію в ядерному 
реакторі. Зазвичай п. я. слугують ізотопи 
) і Ри знепарнимиатомнимимасами. Роз- 
різняютьпервиннеп. я. - 029 у природній 
чи збагаченій суміші ізотопів; вторинне - 
Ри?? або 029, якеутворюєтьсяпри реакці: 
ях захоплення, зокрема у ядерних 
реакторах. 


ПАМ'ЯТЬ, -і 
тетогу. 

п. штучна (рос память искусствен 
ная англ агіїйісіа! птетогу - див. при- 
строї запам'ятовувальні 


(рос память англ 


ПАРА 1 (рос пар англ мараий)г, 
збеаг) - газоподібний стан, у який пере 
ходитьречовинав результатівипаровуван 
ня сублімації або кипіння. Процес пере 
ходу конденсованої речовинив п. називає 
ться пароутворенням. Умови, за яких 
досягаєтьсядинамічнарівновагав системі 
п. - конденсованафаза- замкнутістьоб'є- 
му, сталістьтемпературиї парціальнихти- 
сківусіх компонент.П., щоперебуваєв рі- 
вноважному стані, називається насиче- 
ною. У нестаціонарних умовах (при 
градієнті хімічних потенціалів і (або) в 
незамкнутому об'ємі) п. може бути 
перенасиченою і недонасиче 
ною. Див. також рівняння Клапейро 


ПАРА ПАРА 


п 








на-Клаузіуса, рівняння Кельвіна, 
закбн Лапласа 

п. насичена (рос пар насьшуенньюшй 
англ закикатед уаро(ц)к, ркіте 5кеат, 
заїигатей зїеат) - Пара, що перебуває в 
термодинамічній рівновазі з 
конденсованою фазою (рідиною, твердим 
тілом), реалізується при стаціонарному 
стані системи і відсутності в ній різних 
складових градієнта хімічного потенці 
алу. 

П. н. існуєв інтервалітемпературі ти- 
сків між потрійною точкою і критичною 
точкою, кожному значенню тиску в цьо- 
му інтервалі відповідаєсвоя температура 
насичення. Якщо тиск пари вищий, ніж 
тискн. п. притій жетемпературі, то пара 
називається пересиченою. 

пари (рос парьщ англ Титемарац)г, 
оуеПеадймарди)г, омегінеїор мараиц)г) 
- назвагазоподібногостану речовин (див. 
також гази) в умовах, коли газова фаза 
може перебувати у рівновазі з рідкою 
(твердою)фазоютієї ж речовини. 


ПАРА 2 (рос. пара; англ. раїкг; (сил) 
соиріе; (двійко) їмаїп). 

п. електрбино-діркбдва (рос. пара 
злектронно-дьтрочная; англ. еіесігоп- 
роіе раїг) - те саме, що екситбн. 

п. електрбнно-діркбва зв'язана (рос. 
пара злектронно-дьрочная связанная; 
англ. боцпд еїесігоп-Поїе раїг) - те саме, 
що екситон. 

п. електронів неподілена (рос пара 
злектронов неподеленная англ 
ип5рагед еїіесігоп раїг, еіесігоп Іопе раїг, 
Іопе раїг, Іопе-раїг еїіесігоп5) - два 
електрони з антипаралельною орієнтаці 
єю спінів, що перебуваютьна одній ато 
мній орбіті, тобто пари електронів, що 
відрізняютьсяквантовимичисламитт;, 

п. сил(рос пара сил англ богоесоцрів 
- система двох однакових за модулем, 
паралельних і напрямлених у протилежні 
сторонисил (Р" - - Р), що діютьна тверде 
тіло. 

П. сил не має рівнодійної, таким чи- 
номії діянатілоне можебути механічно 
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еквівалентною дії якої-небудь однієї 
сили; відповідно п. с. не можезрівнова 
житисяоднією силою. Відстань! між лі- 
ніями дії сил пари називається плечем 
п. с. Дія п. с. натвердетіло характеризує 
ться її моментом, який зображається 
вектором, що дорівнюєза модулемРі і 
напрямлений перпендикулярно до пло- 
щини дії п.с. у той же бік, звідки 
поворот, що прагне зробити п. с., видно 
таким, що відбувається проти ходу 
годинникової стрілки (у правій системі 
координат). Момент п. с. можнавважати 
прикладенимдо будь-якої точкитіла. 


ПАРАВОДЕНЬ, -дню (рос 
параводород англ рагапуйгодеї - 
модифікація молекулярного водню, у 
якій спіни обох протонів антипаралельні. 
Загальний ядерний момент молекули 
параводнюдорівнюєнулю. 


ПАРАГЕЛІЙ, -ю (рос парагелий 
англ рагареїйшп) - спектр Не складає 
ться з двох систем ліній (синглетні та 
триплетні), які настількирізко відрізняю- 
тьсяоднавід одної, що спочаткувважали, 
що гелій є сумішшю двох різних газів - 
(синглетні лінії) і ортогелій (триплетні 
лінії). П. і ортогелій є станами атома 
гелію, що відповідають антипаралельній 
або паралельній орієнтації спінів обох 
електронів атома (для атома парагелію 
спін5 «0, дляортогелію- - 1). 


ПАРАДОКС, -у (рос парадокс англ 
рагадіох. 

п. близнюків (рос парадоксблизне 
цов англ імип5 рагадоз - те саме, що 
параджкс часу. 

п. Гіббса(рос парадоксГиббса англ 
СІіБ5 рагадоя - відсутність непере 
рвності для ентропії при переході від 
змішування різних до змішування тотож 
них газів. Цей факт встановлений | 
пояснений Дж. В. Гіббсом/). МУ. Сібб51у 
1875.іноді п. Г. називаютьпояву у виразі 
для ентропії (та для інших термодинамі 
чних функцій) при їхньому статисти 


ПАРА ПАРА 


ПАРА 


п 








чному визначенні неадитивних членів - 
Хіпу. 

п. гідростатичний (рос парадоксги- 
дростатический | англ  Нуагобіаніс 
рагадоз - явище,якеполягаєв тому, що 
вага рідини, налитої в посудину, може 
відрізнятисявід силитиску рідинина дно 
посудини (Б. Паскаль ЇВ. Разсаї), 1654). 
Так, у посудинах, що розширюються до- 
гори, силатиску на дно меншаза вагу рі- 
дини, а в такій, що звужуються- більша. 
У циліндричній посудині обидві сили 
однакові. Це випливаєз того, що тиск рі- 
дини, що перебуваєв спокої, залежитьті- 
льки від глибини під вільною поверхнею 
і відгустинирідини. 

п. годинників (рос парадоксчасов 
англ сіосік5 рагайоя - те саме, що 
параджкс часу. 

п. гравітаційний |параджс Не- 
ймана-Зєєлігера, парадокс Ноймана- 
Зеєлігера (рос парадоксгравитацион 
НЬЙ, парадокс Неймана-Зеелигера 
англ дгамікайіопаї рагацох, Мейтапп- 
5ееіїдеграгадй ох - висновок про те, що 
ньютонівськатеорія тяжіння призводить, 
взагалі кажучи, до нескінченних значень 
гравітаційного потенціалуі тим самимне 
дозволяє однозначно визначити абсолют 
ні та відносні гравітаційні прискорення 
частинок у нескінченному Всесвіті, 
заповненому нескінченною кількістю ре- 
човини (наприклад, однорідно роз 
поділеної). К.Нейман  (К.Нойман) 
ГК. Меиплаппі, Х. ЗеєлігеріН. 5еєіідегі, 19 
ст. Досвід показує, що в реальному 
Всесвіті тяжіння визначається переважно 
близькими масами і гравітаційний вплив 
далеких мас нехтовно малий, тобто граві 
таційнийпарадоксвідсутній. 

п. Даламбера-Ейлера Іпарадкс 
Даламбера-Ойлера (рос парадоксДа- 
ламбера-Зйлера м англ  а"Аіетрегі- 
Еціег рагайфоя м- загальна теорема 
гідромеханіки, згідно з якою ГОЛОВНИЙ 
вектор сил тиску, прикладених до 
поверхні тіла скінченних розмірів, яке 
рухається поступально, прямолінійно | 
рівномірно в ідеальній, безмежній, неру- 
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хомій у нескінченності рідині (при до- 
звуковому режимі його обтікання) дорі 
внює нулю; при цьому головний момент 
силтиску можебутиїі нерівнимнулю. 

п. ДаламбераОйлера(рос парадокс 
ДаламбераЗйлера англ а"Аіетрегі- 
Еціег рагадоз - те саме, що парадокс 
Даламбра-Ейлера 

п. звораотливості у статистичній 
фізиці (рос парадоксобратимости в 
статистической физике англ 
гемег5іріїйу рагайох іп з5іабі5кіса! 
рібузіс5) - уявна суперечність між 
зворотливим характером руху молекул 
газу й очевидною незворотливістю про- 
цесів перенесення (теплопровідності, 
в'язкості, дифузії). 3 

П. з. був сформульований Й. Лошмі 
дтом|). шго5спипідй| у 187бяк заперечення 
проти Н-теореми Больцмана для кінети 
чногорівняннягазу, з якого випливає, що 
Н-функція Больцманане може зростати. 
Парадокси кінетичної теорії газів вини 
кли в зв'язку зі спробами обгрунтування 
другої засадитермодинаміки, виходячи з 
рівнянь механіки без залучення будь- 
яких імовірнісних гіпотез. П. з. істотно 
прояснюється теорією флуктуацій, 
оскільки вона показує, що рівноважний 
станвідповідаємаксимуму ймовірності, а 
відхиливід нього, пов'язані з флуктуація: 
ми, - малоймовірні. 

п. Неймана-Зєєлігера(рос парадокс 
Неймана-Зеелигера англ  Мейтапп- 
5ееідеграгасціох - те саме, що парадокс 
гравітаційний 

п. Ноймана-Зєєлігера(рос парадокс 
Неймана-Зеелигера англ  Мейтапп- 
5ееідеграгасціої - те саме, що парадокс 
гравітаційний 

п. Ольберса (рос парадокс Ольбе 
рса англ ОїБегя рагайоя - те саме, що 
парадаксфотометричний 

п. повєрнення у статистичній 
фізиці (рос парадокс возврата в 
статистической физике англ 
гедшт  рагадох іп  5їабі5біса! 
рібуз5іс5) - удавана (уявна) супере 
чність між існуванням незворотливих 


ПАРА 


ПАРА 


п 








процесів у природі та теоремою А. Пуа- 
нкареїнН. Роіпсаге) про повернення, від- 
повідно до якої траєкторія консервати 
вної динамічної системи в просторі всіх 
Ті узагальнених координат імпульсів (у 
фазовому просторі М частинок) необме 
жену кількість разів повертається в окіл 
свого початкового стану. П. п. сформу 
льований Е. Цермело!|Е. 2ептеїо) у 1896 
як заперечення проти Н-теореми Больш 
мана.Вирішенняп. п. пов'язанез теорією 
флуктуацій. Теоремапро поверненняПу- 
анкаре не має великого значення для 
статистичної фізики, тому що час 
повернення системи в мікроскопічний 
початковий стан великий (нульова 
ймовірність), а розглядпроцесів поверне 
ння в макроскопічнийстанне призводить 
до парадоксів (М. Смолуховський |М. 
отаисПом/зкії). 

п. часу Іпарадабкс близнюк, 
парадакс годинників! (рос парадокс 
времени, парадоксблизнецов, парадокс 
часов англ кітерагасціох бміперагацох, 
сіоск5рагасдіоя - уявнасуперечність, яка 
виникає в частинній (спеціальній) теорії 
відносності при знаходженні проміжків 
часу, що показуютьдвагодинникид тав, 
з яких годинник А увесь час перебуваву 
стані спокою в інерційній системі відлі 
ку, а годинник В полетів від А, зробив 
подорожі знову повернувся до А (годин 
никВ відстаневід А). Оскількирух є від- 
носним, то можна провести оберненемі- 
ркування, і тоді відстанегодинникА. Цю 
суперечність і називають п. ч., або 
парадоксомгодинників (замістьгодинни 
ків часто розглядають двох близнюків, 
один із яких подорожуваву космосі. РІі- 
зницюв пройденомучасі можнавизначи 
ти за тим, хто з близнюків виявиться 
старшим). Некоректність міркування: по- 
трібно враховувати неїінерційність Син 
стемивідліку. 

п. фотометричний | парадаксОльобе 
рсаї (рос парадокс фотометрический, 
парадокс Ольберса англ ріоїотеїтіс 
рагадох, ОїБег5 рагадох) - ВИСНОВОК, 


згідно з яким при повсюдному існуванні 
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у нескінченному в часі та просторі 
Всесвіті зір, які випромінюють, поверх 
нева яскравість неба повинна дорівню- 
вати деякій середній поверхневій 
яскравості зірок 

і, отже, бути того ж порядку, що й 
поверхнева яскравість Сонця. Див. та- 
кож космологія 


ПАРАЕЛЕКТРИКИ, -ів, мн. (рос 
паразлектрики англ рагаєівсітіс) - ді- 
електрики, для яких нелінійна залеж 
ність поляризації Р від електричного 
поляЄ виявляєтьсявжев слабких полях 
і є безгістерезисною. До п. належать, 
зокрема, сегнетоелектрики в неполярній 
фазі поблизу температури Кюрі. 
Електричне рівняння стану тут можна 
представити у вигляді Е - АР - ВР, 
причому величина А аномально мала 
(перетворюєтьсяв нуль у точці сегнето 
електричного переходу 2-го роду). 
Іншою причиною нелінійності п. може 
бути структурний фазовий перехід, який 
виникає в кристалі при накладанні вже 
відносноневеликогоелектричногополя. 


ПАРАЛАКС, -а в астрономії 
(рос параллакс в астрономим; 
англ рагаїахіп а5иЕГгоОпоОпу; від грец. 
пародлаас - відхил) - змінанапрямкуспо- 
стерігач - астрономічний об'єкт при зсуві 
точки спостереження; дорівнює куту, під 
яким із центраоб'єкта видно відстань між 
двома положеннями точки спостереження. 
Зазвичайвикористовуютьмп., зв'язаніз пере 
міщенням спостерігача внаслідок обертан 
ня Землі навколо своєї осі (добовий 
п.), рухуЗемлі навколоСонця (річний 
п.), руху Сонячної системив Галактиці 
(віковий п.). П. (точніше, його си 
нус) пов'язаний із відстанню до об'єкта 
оберненопропорційною залежністю. 


ПАРАЛЕЛОГРАМ, , -а (рос паралле 
лограмм англ рагаїеіодгат грец 
парбААпЛоурарроу, Від ларбААпЛос - 
паралельний! урарип - лінія). 


ПАРА 


ПАРА 


п 








п. сил (рос параллелограмм сил 
англ рагаївеіоугатої їогсе5 - геометри 


чна побудова, що виражаєзакон додаван 
ня сил: вектор, який зображуєсилу, рівну 
геометричнійсумі двох сил, є діагоналлю 
паралелограма, побудованого на цих син 
лах як на його сторонах. Для двох сил, 
прикладених до тіла в одній точці, сила, 
знайденапобудовоюс. п., є одночаснорі- 
внодійноюданихсил (законс. п.). 

п. швидкостей(рос параллелограмм 
скоростей м англ  рагаїеіодгат ої 
меіосійіез - геометричнапобудова, що ви- 
ражаєзакон додаванняшвидкостей; швид 
кість точки, що бере участь одночасно в 
двох рухах, зображається як діагональ 
паралелограма, побудованого на векторах 
швидкостей кожного з цих рухів як на 
сторонах. 


ПАРАЛЕЛОЕДРИ, -ів, мн. (рос 
параллелоадрьі англ рагаївіопесці оп 
- рівні між собою опуклі багатогранники, 
що у взаємно паралельному положенні 
при складанні рівними цілими гранями 
заповнюютьпростірбезпроміжків. 


ПАРАМАГНЕТИЗМ,  -у (рос 
парамагнетизм англ рагатасдпензи) - 
властивість речовин  (парамагнєтиків) 
намагнічуватися в напрямку зовнішнього 
магнітного поля. Префікс "пара" (грец 
пара- - "біля", "поруч") вказує на не- 
значний ефект порівняно з феромагнети 
змом. П. не пов'язаний із магнітною ато: 
мною структурою, і під час відсутності 
зовнішнього магнітного поля намагніче 
ність парамагнетика дорівнює нулю. П. 
зумовлений переважно орієнтацією під 
дією зовнішнього магнітного поля Н 
власних магнітних моментів и, частинок 
парамагнітної речовини. При ці! «« КТ 
(Т - абсолютнатемпература,К - сталаБо- 
льцмана), намагніченість парамагнетика 
М пропорційна зовнішньому полю М - 
ХН, х - додатнавеличинадля (107 - 10 
при Т я» 293 К). П. використовується в 
методах магнітного охолодження до 
наднизьких температур, у квантовій 
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електроніці (див. також мевер резонанс 
електранний парамагнітний резонанс 
ядерниймагнітний. 


п. ванфлеківський (рос 
парамагнетизм ванфлековский англ 
мап Мек рагатадпенчи) - 


парамагнетизм, зумовлений деформацією 
електронної оболонки атома (чи йона) 
прикладеним магнітним полем Н; де 
формація призводить до індукування 
магнітного моменту в атома (йона), якщо 
його електронна оболонка не має сфери 
чної симетрії або осьової симетрії від- 
носно Н. Таким чином, п. в. є поляриза 
ційним, на відміну від орієнтаційного 
парамагнетизму, при якому магнітнеполе 
тільки вишиковує вже наявні в атомів 
магнітні моменти. (Дж. ван Флек |). мап 
Мміекі, 1927). Речовини, що містять 
парамагнітні | йони із | синглетним 
основнимстаном, називаютьсяп о ляр и- 
заційними, або ванфлеківськи- 
ми парамагнетиками 

п. Паулі (рос  парамагнетизм 
Паули; англ Рації рагатадпебчп) - 
спіновий парамагнетизм вирожденого 
ідеального газу електронів провідності 
(у загальномувипадку- газу ферміонів). 
Існування п. П. у металів було теорети 
чно поясненевВ. Паулі в 1927 на основі 
статистики  Фермі-Дірака електронів 
провідності та ефекту Зеємана. Зеємані 
вське розщеплення енергетичної зони 
електронів (див. також тедрія збнна у 
магнітному полі Н на дві підзони з про- 
тилежними  проєкціями  спіну  су- 
проводжується порушенням 
скомпенсованої заселеності підзон (що 
відповідає розподілу  Фермі-Дірака). 
Більш заселеноювиявляєтьсянижчероз- 
ташована (низькоенергетична) підзона, в 
електронів якої спіновий магнітний мо- 
мент спрямований уздовж поля. У ре- 
зультаті виникає додатна  спінова 
намагніченість (парамагнетизм). П.П. 
слугує джерелом корисних відомостей 
про енергетичний спектр електронів у 
системі з металічною провідністю. 


ПАРА 








ПАРА п 
ПАРАМАГНЕТИК, а (рос п-три Кейлі-Клейна (рос 
парамагнетик англ рагатаспенд - параметрь Кзйли-Клейна англ 


магнетик, з переважанням парамагнети 
зму і відсутністю магнітного атомного 
порядку. П. намагнічується в напрямку 
зовнішнього магнітного поля, тобто має 
додатну магнітну сприйнятливість, яка у 
слабкому полі при не дуже низькій 
температурі (тобто далеко від умов 
магнітного насичення чи прояву ефекту 
ДеХааза- ванАльфвена)не залежитьвід 
напруженості магнітного поля. Конку- 
ренція діамагнетизму, поява далекого 
магнітного порядку або надпровідності 
обмежуютьобластьіснуванняречовини в 
парамагнітномустані. 


ПАРАМЕТР, -а (рос параметр англ 
рагатеї»ег; (характеристичний 
рагатеїег, Теайге, ацапіїбу, 
спагасїегізііс дцапіїсу, габіпд; (змінний 
магіабів; (обч) акгдцтепб (насичення 
рела з5оакмаїце. 

п. деформеції ядра(рос параметрде 
формацииядра англ писіецесіеїоптабоп 
рагатеїві - див.у ст. ядрадеформквані 

п. порядку (рос параметр порядка 
англ огаеграгатеївеі - термодинамічна 
величина, що характеризує далекий поря 
док у середовищі, який виникає в ре- 
зультаті спонтанногопорушеннясиметрії 
прифазовомупереході. Рівноважнийп. п. 
дорівнюєнулю в неупорядкованій фазі та 
відмінний від нуля в упорядкованій. При 
фазовому переході 2-го роду п. п. без 
перервно зростає від нульового значення 
в точці переходу, а при переході 1-го 
родувідразунабуваєк інцевогозначення. 

п. прицільний (ос параметр при- 
цельньшй англ Кагдеє рагатеївї - те 
саме щовідстаньприцільна 

п. удару (рос параметрудара англ 
ітрасерагатеїві - тесаме, що відстань 
прицільна 

п-три граней (рос параметр 
граней англ Гасерагатеївіз - відрізки, 
що відтинаються якою-небудь гранню 
кристалічного багатогранника від його 
координатних осей (див. також індекси 


гранейкристала. 
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Сауїеу-КіІеіп рагатейївек) - те саме, що 
параметриКейлі-Кляйна 
п-три Кейлі-Кляйна Іпарамегри Ке- 
йлі-Клейна (рос параметь Кзйли- 
Кляйна, параметрь:  Кзйли-Клейна 
англ Сауіегу-КіІеїп рагатеїеб) - компле 
ксні величини, за допомогою яких можна 
визначити положення твердого тіла, що 
має нерухому точку. П.К.-К. а, Б по- 
в'язані з кутами Ейлера ф, м, 0 залеж 
ностями 
а- со5(0/2)ехр(Ф чн М)/2Ї, 
Ь з ізіп(0/2)ехрі-їФ - м/у/21, 
-Бж з ізіп(0/2)ехрІ(Ф -- л/21, 
ач - со5(0/2)ехрі- ШКФ чн Мл/2| 
(ж означає комплексне спряження), при 
цьому |ар - |БР - 1. П. К.-К. задають 
координатив групі обертаньтривимірно 
го простору 50 (3), їх введеннязасноване 
на зв'язку між групою 50(3) і групою 
50(2) унітарних матриць 2-го порядку з 
одиничнимвизначником. 
п-три стану параметри термоди 
намічні| (рос параметрь! состояния 
параметь термодинамические англ 
5кайцє мапгіабівб, тепподупатіс 
магіабіе5 - фізичні величини, які ха- 
рактеризуютьрівноважнийстантермоди 
намічної системи: температура, об'єм, гу- 
стина, тиск, намагніченість, електрична 
поляризація та інші. Розрізняють ек с- 
тенсивні п. с., пропорційні об'єму (чи 
масі) системи (внутрішня енергія (, 
ентропія 5, ентальпіяН, енергія Гельмго 
льца, абовільнаенергія Е, енергія Гіббса 
С), та інтенсивні с. п., які незале 
жать від маси системи (температура Т, 
тискР, концентраціяс, хімічний потенці 
алу). У стані термодинамічної рівноваги 
п. с. незалежатьвід часу і просторових 
координат. У нерівноважному (квазірі 
вноважному стані п. с. можуть залежати 
відкоординаті часу. 
п-три Стокса (рос  параметрь 
Стокса англ 5їоКкез рагатеїе) - сукуги 
ність статистичних параметрів, адитивних 
для некогерентних світлових пучків, які 


ПАРА 


ПАРА 


п 








описують енергетичні та поляризаційні 
властивості плоскої монохроматичної сві- 
тлової хвилі: 5, - ЕрРЕр чн ЕЕ», 5 з ЕЕ 
- Бо», 

53 - БЕ» Ж ЕЕ», 54 о ЦЕНЕ"Е»Ег). 

П. С. знаходять експериментально, 
вимірюючи інтенсивності світла, якепро- 
йшло через систему компенсатор 
(вносить різницю ходу в чверть довжини 
хвилі) - аналізатор при різних кутах 
повороту компенсатора та аналізатора 
навколонапрямкусвітловогопучка. 

п-три та характерістики електран- 
них ламп(рос парамет и характери 
стики злектронньх ламп англ гааїо 
їибе рагатеїеві5 апа сПагасіевгііс5, 
еіестопіс  маїме  рагаптеїгі5 | ап 
спагасіївпібііс5, еіесітопісьцберагатеїві5 


апа спагасіепіоїісз - одив. лампа 
електранна 

патри термодинамічні (рос 
параметьі термодинамические англ 


теппоаупатіс магіабієз - те саме, що 
пареметристану. 


ПАРАМЕТРОН, -а (рос 
параметрон англ рагатейоп, різазе- 
Іоскесі озсійабої) елемент цифрових 
обчислювальних | машин, що є 
параметрично збуджуваним електричним 
контуром, у якому, залежновід заданих 
умов, встановлюється одне з двох 
можливих значень фази генерованих 
коливань | відносно | збуджувальних 
коливань (див. також збудження 


коливень параметричне. 


ПАРАПРОЦЕС, -у І|намагнічення 
істинне (рос парапроцесс, 
намагничиваниєе | истинноге англ 
рагаргосе55 - зростання в зовнішньому 
магнітному полі Н абсолютної величини 
намагніченості М на завершальномуєтапі 
намагнічення феро- і феромагнетиків 
(після процесів "зсуву" та "обертання"). 
П. зумовлений орієнтацією в полі Н 


елементарних носіїв магнетизму 
(спінових і орбітальних магнітних 
моментів атомів або йонів), які 


залищалися неупорядкованими внаслідок 
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дезорганізуючої дії теплового руху. На 
етапі п. намагніченість М під дією 
зовнішнього поля прагне наблизитися до 
величини абсолютного насичення М, 


тобто до намагніченості, яку мав би 
фери- чи феромагнетик при Т - 0 К. 
Магнітна сприйнятливість п. уп із 


підвищенням температури Т не падає, а 
зростає (особливо інтенсивно при 
наближенні до точки Кюрі). 


ПАРАСТАН,, -у (рос. парасостояние; 
англ. рака зкате) - див. ортостан. 


ПАРАСТАТИСТИКА (рос пара 
статистика англ рагазтагізгіс5) - стати 
стика тотожних частинок, коли кількість 
їх у симетричному (парафермі- 
статистика) чи антисиметричному 
(парабозе-статистика) стані не 
перевищує деякого заданогоцілого числа 
ро» 1, яке називається порядком 
парастатистики. П. є узагальнен 
ням Фермі- та Бозестатистик (див. та- 
кож статистика Фермі - Дірака стати 
стика Бозе- Ейнштєйна. Для п. кож 
ному станусистемип тотожнихчастинок 
відповідає не одна, а кілька хвильових 
функцій, які утворюютьвекториодногоз 
багатовимірних | непривідних пред 
ставленьгрупи перестановок 5,. Середнє 
від якої-небудь спостережуваної визнача 
ється як слід за даним представленням. 
При вторинному квантуванні парастати 
стикам відповідають параполя, які у 
загальному випадку задовольняють т. зв. 
паракомутаційні співвідно- 
шення Гріна |Н.5.Сгееп, 19531. 
Теорія параполів особливо розвинуласяу 
зв'язку зі створенням кваркової моделі 
будовиадронів. 


ПАРАФІН, -у (рос парафин англ 
рагайїп, маах - суміш твердих насиче 
них вуглеводнів; загальна формула 
СіН»ю; Питома вага 0,85-0,90 г/см», 
температура плавлення 50-5"Р?С; малогі 
гроскопічний.  П. застосовується як 
електроізоляційний матеріал для 
просочування паперових конденсаторів 


ПАРН 


ПАРН 


п 








низької напруги, а такожяк уповільнювач 
нейтронів. 


ПАРАХОР, -а (рос парахор англ 
рагасбоії) - емпіричнаконстанта,введена 
в 1924 С. Сегденом для характеристики 
молекулярної будови речовин, головним 
чиноморганічних. 


ПАРНІСТЬ, -ості (стану (рос чет 
ность (состояния; англ рагіїу Гої зате!) 
-. квантовомеханічна характеристика 
стану фізичної мікроскопічної системи 
(молекули, атома, атомного ядра, 
елементарної частинки, системиз кількох 
мікрочастинок), яка відображає власти 
вості симетрії цієї мікросистемивідносно 
дзеркальних відображень (віддзеркалень). 
У процесах, зумовлених сильними та 
електромагнітними взаємодіями, 
здійснюється закон збереженняп. Збере 
женняп. призводить до ряду правилвід- 
боруу електромагнітномувипромінюван 
ні атомів і ядер, у ядерних реакціях і в 
реакціях взаємоперетворення 
елементарнихчастинок. 

С-парність (рос С-четность, англ С- 
рагібу - тесаме,щопарністьзарядова 

с-парність їжепарністі (рос С-че- 
тность, жечетность англ С-рагіїу) - 
одне з квантових чисел адронів, які 
маютьнульові значеннябаріонногочисла 
(В), дивності (5), чарівності | шарму! (С), 
краси привабливості! (Б). Існуванняс-п. 
випливає з ізотопічної інваріантності й 
інваріантності відносно зарядового спря: 
ження, характернихдляадронів. 

Р-парність (рос. Р-четность англ Р- 
рагібу - тесаме,що парність просторо 
ва 

жетпарність (рос жечетность, англ 
с-рагібу - тесаме,щос-парність 

п. внутрішня (рос четность внутре 
нняя англ ініетаїі рагу - внутрішня 
характеристика частинки, що визначає 
поведінку її вектора стану при 
просторовій інверсії (переході до системи 
координат,всі осі якої спрямовані проти: 
лежноосям вихідної системи); є мульти 
плікативним квантовим числом. П. в. ча- 
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стинки з цілим спіном (бозона) може 
дорівнювати- 1, ачастинкиз напівцілим 
спіном (ферміона)з- 1, 4 і. Для ферміонів 
добуток в. п. частинки й античастинки 
дорівнює -1 (теорема Берестецького). 
Для бозонів п. в. частинки й античасти 

нки- однакові. П. в. протоната нейтрона 
прийнято вважати однаковими і такими, 
що дорівнюють З 1 (це означає, що вну- 

трішня парність кварка також -- 1). П. в. 

інших адронів визначають з експери 

ментів. 

п. зарядова ІС-парність (рос чет 
ность зарядовая, С-четность англ 
спагоерагіїу, С-рагібу - одназ внутрі 
шніх характеристик (квантових чисел) 
істинно нейтральної частинки (або істин- 
но нейтральної системичастинок), Яка ви- 
значаєповедінкуїі векторастанупризаря 
довому спряженні. Є мультиплікативним 
квантовим числом і може набувати 
значеньС - 11. 

п.рівня у квантовій механіці 
у випадку невиродженого рі- 
вня (рос  четность уровня в 
квантовой механике в случає 
невьрожденного уровня; англ 
зіаїе рагіїу іп диапікигі птесПапі- 
с5 іп пе са5е ої 
попаедепегаїе 5їаїе) - тесаме що 
парність єдиного стану, що утворює цей 
рівень. У випадку виродженого рівня 
йому належатьстани, які можутьматирі- 
зні парності. 

п. просторбва |Р-парність (рос 
четность  пространственная | Р-чев 
ность англ зрасерагіїу, Р-рагібу - ха- 
рактеризує поведінку хвильової функції 
при просторовій інверсії (дзеркальному 
відображенні просторових координат: -з 
- т). Див. також парність, парністьвну- 
трішня 


ПАРОУТВОРЕННЯ (рос 
парообразование; англ марашц)гігайіоп, 
марди)г боптабоп, марди)г депегабоп, 
марац)г боптайїіп, 5їеат їоптаноп, 
емарогабоп, 5і6еатіпд - перехід ре 
човини з конденсованої фази (рідкої чи 


ПАСК 


ПАСТ 


п 








твердої) у газову. П. супроводжуєтьсяпо- 
глинанням тепла і збільшенням об'єму 
(фазовий перехід першого роду). П. з 
вільної поверхні рідини- випаровування, 
з поверхні твердоготіла - сублімація. П. 
в об'ємі (кипіння) зумовлено виникнен 
ням і ростом пухирців насиченої пари на 
стінках посудини та у рідині. Ви- 
паровування (сублімація) не припиняє 
ться при низькій температурі, коли кипі- 
ння неможливе. Для переходу молекул у 
пару вони повинні набути при тепловому 
русі кінетичної енергії, достатньої для 
подолання сил притягання з боку своїх 
сусідіву конденсованійфазі. 


ПАРСЕК, -а, пк (рос парсек пк; 
англ раг5еє рс) - одиниця довжини в 
астрономії, що дорівнює відстані до зі- 
рки, річний паралакс якої 1". 1 пк дорі 
внює206265а. о., або 3,08571019 м. 


ПАРТОНИ, -ів, мн (рос партонь! 
англ рагбоп5 від лат. раг5, род. відм 
рапіе5 - частина) - загальна назва 
складових адрона, що проявляються в 
процесах з великою передачею імпульсу 
(у твердих процесах), а такожу множин: 
них процесах. Модель п. запропонована 
Р. Фейнманом ЇВ. Реупплапп) у 1969 для 
пояснення розбіжностей у характері 
поведінки перерізів високоенергетичного 
пружного розсіяння і глибоко непружно 
го розсіяння електрона на протоні на 
великі кути: 
пружний процес відбувається як на про- 
тяжному об'єкті, а глибоко непружний - 
як на точковому. Фейнманприпустив, що 
протон складається з точкових частинок 
- п., які проявляютьсяу взаємодіях лише 
при великих переданих імпульсах (тобто 
на малих відстанях). Подальшевивчення 
партоної моделі та зіставлення її перед 
баченьдля жорстких процесів з експери 
ментом дозволило ототожнити п. з 
кварками та глюонами. Модель п. ви- 
користовується і для феноменологічного 
опису інклюзивних перерізів народження 
мезонів із малими поперечними імпу- 
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льсамив області фрагментації та піоніза 
ції множиннихпроцєсів. 


ПАСАТИ, -ів, мн. (рос пассать!) англ 
Ігадіе5,гадеміпая - стійкі повітряні те- 
чії в тропічних широтахЗемлі, напрямлені 
в обох півкулях від субтропічних областей 
високого тиску із широт 20-3? до 
екватора. 


ПАСКАЛЬ, -я, Па (рос Паскаль Па; 
англ Разса| Ра) - одиницясСІ тиску, меха 
нічного напруженнята модуля пружності. 
Названа на честь Б. Паскаля ІВ. Разсаї/. 
1 Па дорівнює тиску, який створюється 
силою 1 Н, що рівномірно розподілена 
по поверхні площею! м». 1 Па- 1Н/м? 


10 дин/см - 0,102 кгс/м - 10? барса 
9,87.107 атме 7,0:103 ммрт.ст. 


ПАСТКА |ловниця 1 (рос лову 
шка англ їгар, апезівг (екраб Байів; 
(для рідини сайсПпег, саїбсп бапі, сайсп 
рої; (обч) їгар, поок; (знаряддя лову 
ммеїг; (длямаси) 5амеаіі). 

п. відкрита|ловниця відкрига! (рос 
ловушка открьтая англ ореп гар - 
різновидмагнітної пастки для утримання 
термоядерної плазми у певному об'ємі 
простору, обмеженому в напрямку 
уздовж поля. Найбільш розповсюджений 
типп. в.- коркотрон(від "корок"). Утри- 
мання частинки в коркотроні зумовлене 
адіабатичною інваріантністю її магнітно 
го моменту, що має місцев умовах, коли 
ларморівський радіус частинки малий 
порівняно з масштабом зміни магнітного 
поля (див. також інваріанти адіабати 
чні). Для п. в. характерна лінійна гео- 
метрія, причому силові лінії магнітного 
поля перетинають торцеві поверхні пла- 
зми (звідситермін"п. в." - вони"відкриті" 
з торців). 

п. геомагнітна | ловниця геомагніт- 
на| (рос ловушка геомагнитная англ 
деопаспебс гар - пастка для заря 
джених частинок, утворена магнітним 
полем Землі. Можливість захоплення 
заряджених частинок  геомагнітним 


ПЕПТ 


ПЕРЕ 


п 








полем була показана розрахунками 
К.Стермера ІК. 5ізпппег, 1913) та 
Х. АльфвенаїН. АЇуєп, 19501, алетільки 
експерименти на штучних супутниках 
Землі підтвердилиреальнеіснуваннягео- 
магнітної пастки і показали, що вона 
заповнена частинками високих енергій 
(від декількох кеВ до сотень Мев), які 
утворюють радіаційні пояси Землі. Ча- 
стинки, захоплені в п. г. (час життя від 
однієї доби до 30 років), здійснюють ко- 
ливальні рухи з однієї півкулі в іншу, ру- 
хаючисьуздовжсиловихліній, одночасно 
обертаючись навколо них (див. також 
прецєїя Лармара) і дрейфуючи по дов. 
готі внаслідок неоднорідності геомагніт 
НОГО ПОЛЯ. 

п. магнітна Гловниця магнітна! (рос 
ловушкамагнитная англ тасдпенсітарі 
- конфігурація магнітного поля, здатна 
тривалийчас утримуватизарядженічасти 
нки в обмеженому об'ємі. Природною п. 
м. є, наприклад, магнітне поле Землі, що 
захопило плазму сонячного вітру й утри- 
мує її у вигляді радіаційних поясів Землі. 
Магнітне поле може утримувати заря 
джені частинки як у поперечному (якщо 
ларморівський радіус малий порівняно з 
поперечним розміром п. м.), такі в по- 
здовжньому напрямку відносно вектора 
магнітної індукції. 


ПАСТКИ, род. пасток, мн. | ловниції 
2в напівпровідниках (рос лову 
шки в полупроводниках; англ 
їгар5 Ї5іез5, ігарріпд сепіеі5, ігарріпд 
сепіге5, ігарріпд іїгар5, ігарріпо 5іїе5, 
їгарріпу 5іаїе5 їп 5епті- 
сопайсіог5) - порушення періоди 
чності решітки напівпровідникового кри- 
стала, на яких можлива локалізація 
("захоплення") електронів із зони провід: 
ності чи дірок із валентної зони (див. та- 
кож тедріязднна. 


ПЕНТАГРІД, -а (рос пентагрид 
англ репіадні - див. гептодд 
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ПЕНТАПРИЗМА (рос пентапризма 
англ репіаргізп) - п'ятикутна відби- 
вальна призма з двома заламлювальними 
та двома відбивальними гранями, що дає 
поворот пучка на 9? безобертання. Від- 
хил пучка не змінюється при обертанні 
призми навколо осі, перпендикулярної 
площині повороту. 


ПЕНТОД, -а (рос пентод англ 


репіодв - п'ятиелектродна електронна 
лампа. 


ПЕПТИЗАЦІЯ (рос  пептизация 
англ реріїгабоп, гезоїційог) - розщеплен 
ня на первинні частинки під дією зовні 
шнього рідкого середовища агрегатів, які 
виникаость у результаті коагуляції дис 
персних систем. П. відбувається в 
суспензіяхі колоїдних розчинахі виражає 
тьсяв підвищенні дисперсності (збільшенні 
числавільних частинок дисперсної фази в 
одиниціобєму). 


ПЕРЕБУДОВА 14щ(рос. 


перестройка; 

англ. геадіи5ітепі; (структури) 
геашапретепі). 

п. модуляції (рос.  перестройка 

модуляции; англ. тодиабіоп 


геадіизітепі) - те саме, що модуляція 
перехреснав іоносфері. 


ПЕРЕВІРКА (рос проверка англ 
спеск, сПпескіпд, сПесКоці,  сопітоЇ, 
іпбресіїоп, ргоої, ргомеюиі, їебі, ге5інпд, 
мегійсайіоп, мегібуїпд, да(и)діпо, аззау; 
(ревізія) ацаїі (телегр) соїїаногі. 

п.  гіпбтез статистична (рос 
проверкагипотезстатистическая англ 
5канбііса| | Нуробюзі5 | уегійсаНбоп, 
5кай5іїса! пуройлезі5 спесі, 5кабі5Нсаї 
Ппуройлезізспескіпд - сукупність прийо- 
мів математичної статистики для переві 
рки відповідності дослідного матеріалу 
гіпотезі, що перевіряється. Статистична 
гіпотеза вважається прийнятною, якщо 


дослідні дані відповідають певному 
статистичному критерію. Наприклад, 
гіпотеза прийнятна з певною 


ПЕРЕ 


ПЕРЕ 


п 








ймовірністю, якщо відхил експери 
ментальногорезультатувід очікуваногона 
основі гіпотезине перевищуєдеякої вели- 
чини, що пов'язана з умовами експери 
менту - похибкою прилада і кількістю 
вимірювань. 


ПЕРЕГІНКА (рос. перегонка; англ. 
діз Шакіоп) - те саме, що дистиляція. 


ПЕРЕГРІВ, -у (рос перегрев англ 
оуетеаі, омегпеайну, з5ирегпеайііпа), 
Ятептаї омеПоад - 1) нагрів пари вище 
температури насичення Т зас при заданому 
тиску. Зі збільшенням (Т - Тіао) парастає 
всебільш ненасиченою. Перегрітаводяна 
параширокозастосовуєтьсяв теплотехні 
ці, зокрема,на теплових електростанціях. 
2)Нагрів | конденсованої фази до 
температури, що перевищує температуру 
рівновагиз іншою фазою, так що вихідна 
фазавиявляєтьсяв метастабільному стані. 
Граничний перегрів відповідає 
спінодалі - межі термодинамічної 
стійкості однорідної системи (умова (дР/ 
дУ)т з 0). Рідини вдається перегріти 
значно вище температури рівноваги з 
парою Тиге П. можнадосягти і зменшен 
ням зовнішньоготискуР нижчеРас(Т). 

п. граничний рідини (рос пере 
грев предельньй жидкости; англ 
тії ої 5зиреїеаї ої а ІГідиіа) - 
максимально можливий перегрів рідини 
за умови її внутрішньої стійкості вище 
температури рівноваги з парою (при за- 
даномутиску). 


ПЕРЕДАЧА (рос передача англ 
(сигналі)  капзтізз5іоп, дЧіз5етіпабоп, 


геіауїпд; (даних, повідомленй 
Згапбтібзіоп, йгапзбег, сопатипісабоп; 
(напруженд їкап5ієег,  йкап5вегенсе; 


(посилкд аїізраїсй, 5епсіїпу; (енергії, по- 
тужності, навантаження) їкапзтібзіойп, 
Хгап5іег; (тепла) Егапзтіз5іоп, ігапїег,; 


(струму, звуку, зображення 
їгапбітів5іоп; (керування) | йкап5іег; 
(стандартів)  аіз5етіпабоп; (привід 
Фгап5тіб5іоп, (Фпуе; (зубчаста) 
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Ягап5ті55іоп, йеаг  деагіпд, 5реєсі; 
(обмін) ехспапдвдобч.) Егап5іег, раз5іпд, 
(кольору Екапзкекугепсіегіпу,гепсіїногі. 

п. односмугова (рос передача 
однополосная м англ  5іпдіебідербапо 
ігапзтібзіої) - передачарадіосигналів зі 
збереженнямтільки однієї бокової смуги 
частот у спектрі амплітудно 
модульованого коливання. При ампліту- 
дній модуляції інформація цілком 
міститься в кожній із двох смуг бокових 
частот 


ПЕРЕЗАРЯДКА (рос перезарядка 
англ спагдеехспапдве; (надлишокзаряду) 
оуегспагдеомегснпагуіпд 

п. ібнів (п. йбнів) (рос перезарядка 
ионов англ іоп сПнагде ехспапов - 
елементарнийпроцесвзаємодії додатного 
йона з нейтральниматомом (молекулою) 
газу, при якому один із електронів 
нейтральної частинки переходить до 
йона. П. і. відбувається за схемою: А" - 
В? А? --В" (верхні індексивказуютьна 
заряд частинки). Якщо при п. і. внутрі 
шняенергія системивзаємодіючих части: 
нок не змінюється, то перезарядка нази 
вається резонансною. Імовірність п. і. ви- 
значається ефективним перерізом пере 
зарядки с, що залежить від роду части 
нок, які зіштовхуються, їхньої відносної 
швидкості м і так званогопараметраМес- 
сі. І. п. відіграєїстотну рольу балансіча- 
стинок високотемпературної плазми; вин 
значає гальмування пучка атомів, інже 
ктованих у плазмутого елемента, рухли- 
вість іонів у власному газі, властивості 
газорозрядної плазми, створеної в ато 
мномугазі, і Т.Д. 


ПЕРЕЗЄДНАННЯ магнітних 
полів у плазмі (рос пересоеди 
нениемагнитньжх полей в пла- 
зме; англ гесоплеФфоп ої птадпегбіс 
Пеїдаз іп а ріаз5па) - фізичнийпро- 
цес, пов'язаний з вивільненням запасів 
магнітної енергії, що накопичується в рі- 
зних плазмових конфігураціях, і її пере 
творенням у кінетичну і теплову енергію 


ПЕРЕ 


ПЕРЕ 


п 








плазми. Частина енергії, яка виділяється 
прип., можепередаватисяневеликій групі 
частинок, які при цьому прискорюються 
до дуже високих (іноді ультрареляти 
вістських) енергій. При п. обов'язково 
змінюється топологія магнітного поля - 
виникаютьнові магнітні структури: петлі 
магнітних ліній, магнітні острови, 
нейтральніточкиї нейтральнілінії магніт- 
ного поля, течії плазми. Перебудова 
топології магнітного поля, що відбуває 
ться при п., пов'язана з порушенням 
вмороженості магнітних силових ліній у 
плазму(див. також вморокеність магні- 
тного поля). Процес п. відіграє важливу 
роль у багатьохфізичних явищах, що від- 
буваютьсяв космічній і термоядернійпла- 
змах. 


ПЕРЕКИСИ, -ів, мн. (рос перекиси 
англ регохіді3 - кисневі сполуки хімі- 
чних елементів, що характеризуються 
наявністю групи -О-О- і здатністю ви- 
ділятикисеньв активномустані. 


ПЕРЕКРАПІ, -у (рос. перегонка; англ. 
фіз Шакіоп) - те саме, що дистиляція. 


ПЕРЕМАГНІЧЕННЯ 
магничивание англ геметза! 
тасдпецганоп,  тасдпенс гемегзаї, 
тадпейтаноп гемегзаі, Них гемегзаї, 
баск  тадпейгайог)  - | зменшення 
намагніченості (М зразків  магнітно 
впорядкованих речовин і зміна напрямку 
М на зворотний, які викликані зменшен 
ням і наступною зміною на зворотне 
зовнішнього магнітного поля Н, під дією 
якого зразок був попередньо намагніче 
ний. 


(рос пере 


ПЕРЕМІШУВАННЯ 1 (рос переме 
шивание англ (змішування  тіхіпод, 
ійбептіх;  (помішування сопсікбайоп; 
(збовгування з5іїг, адібайїоп, спитіпд; 
(повітря при конциціонуванні Баййіпд; 
(тіста) кпеасіїпд. 

п. турбулентне (рос перемешиваниє 
турбулентное англ кигіціепі тіхіпод - 
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рух один відносно одного в турбулент 
них потоках макроскопічних об'ємів 
(турбулентних елементів), розміри яких 
неменші, ніж внутрішній масштабтурбу- 
лентності (див. також турбулентність). 


ПЕРЕМІШУВАННЯ 2 в фазово- 
му просторі (рос перемешиваниев 
фазовом  пространстве англ 
тіхіпд іп ріаз5е 5расе) - власти 
вість потоку траєкторій консервативної 
динамічної системи, достатня для пере 
ходу цієї системи в процесі її часової 
еволюції до стохастичної поведінки. 

ПЕРЕМІЩЕННЯ в механіці 
(рос перемещениев механике англ 
Чізріасетепі| томе, плометепі, пломіпа, 
мтобіоп, Іосоплойоп, йгамеї, ігап5іег, 
геіосайоп, 5ПЙЕ, 5Пійіпо, шій, Яоаї, 
їгамегзіпд, їгауегзе, Фгамегзаї; 
Ігапебробійіоп; ігап5рогі, ігап5ропабоп, 
сопуеуапседапаїїпд;Єгапзіайоп; ток 
іп  тесПапіс5) - вектор, що з'єднує 
положення рухомої точки на початку і 
наприкінці деякого проміжку часу. 
Вектор п. спрямований уздовж хорди 
траєкторії точки. 


пення віртуальні (рос перемещенши 


виртуальнье англ міна! 
Чізріасетепі) - те саме, що перемішен 
ня можліві. 


п-ння можливі |перемішенія віртуа- 
льні| (рос перемещеня возможнью», 
перемещені виртуальнь» англ мігішаї 
Чізріасетепі) - нескінченномалі перемі 
щення, що можутьздійснюватиточки ме- 
ханічної системи з розглянутого в даний 
момент часу положення, не порушуючи 
накладенихна системув цей моментчасу 
зв'язків(див. також зв'язкимеханічні. 

п-ння у вакуумі механічні (рос 
перемещеня механическиев вакууме 
англ  теспапісаї  йізріасетепб | іп 
масиип)  - переміщення елементів 
апаратури у вакуумі без порушення ге- 
рметичності. Переміщенняу високому та 
надвисокому вакуумі характеризуються 
відсутністю мастильних речовин між 
поверхнями, які труться, що викликає 


ПЕРЕ 


ПЕРЕ 


п 








їхнє швидке руйнування, а часто і точ- 
ковезварювання. 


ПЕРЕНАПРУГА (рос перенапряже 
ние англ омегуобаде, омегроїепНаї, 
з5ирегроїгпіаі, 5игуе (мобадо, ехсез55 
уоНаде, зирегуобаде - вид електрохімі- 
чної поляризації, при якій зміна потенці 
алу електрода пов'язана з характером 
перебігу електрохімічної реакції на його 
поверхні. Величина п. - зсув потенціалу 
електродавід його рівноважного значен 
ня, що досягає 1,5 В; характеризує 
ступінь незворотливості електрохімічної 
реакції і залежить від природи реакції, 
густини струму, температури, природи і 
складурозчинутощо. 


ПЕРЕНЕСЕННЯ (рос перенос англ 
їгаперогі,  ігап5рогпабоп,  ігап5іег, 
їгап5івегепсе; (заряду ігап5ії, ігап5іег; 
(паралельне Егап5іайоп; (хім.) рипсНоп; 
(клітин, вірусу раззаде; (матеріалу при 
терті) ріскир; (обч.) сапу; (мат.) ігап5- 

п. випромінювання (рос перенос 
излучения англ гадіїабіоп ігаперогі - 
поширення електромагнітного | ви- 
промінювання, звуку, нейтронів та інших 
частиноку різноманітних середовищах: у 
вільному просторі, у регулярнонеоднорі: 
дних і випадковонеоднорідних (турбуле 
нтних) середовищах, у середовищах із 
дискретними розсіювачами і т. д. за 
наявності процесів поглинання, висилан 
няі розсіяння. Класичнатеоріяп. в. отри. 
мана з енергетичних міркувань і є 
основою фотометрії. Крім того, теорію п. 
в. застосовують в астрофізиці при роз 
рахунку світності зірок, у теплофізиці й 
ін. Сучасна теорія п. в. базується на 
статистикохвильовому підході, коли ви- 
промінювання та середовище трактую: 
ться як два випадкових поля, що взає 
модіють між собою, і випромінювання 
вважаєтьсястатистичноквазіоднорідним. 

п. енбфгії (сос переносзнергий англ 
епегуу ігап5рогі - безвипромінювальна 
передачаенергії електронного збудження 
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при електромагнітній взаємодії двох ча- 
стинок (молекул, іонів, комплексів), які 
перебуваютьна відстані, меншій довжини 
хвилі випромінювання. У результаті п. е. 
молекуладонор енергії переходить у 
стан із меншою енергією, а молекула- 
акцепітор енергії - у стан із більшою 
енергією. Взаємодія частинок, внаслідок 
якої відбувається п. е., може бути му- 
льтипольною | (зокрема | дипольди- 
польною) або обмінною. Характерні від- 
стані, при яких здійснюютьсяп. е., дося 
гають при дипольдиполиній взаємодії 5-- 
б нм, приобмінній - 1-2 нм. Процесип. е. 
між однаковими молекулами (атомами 
або йонами), які відбуваються бага 
торазово, називаються міграцією енеїтії. 
Умови, необхідні для п. е., реалізуються 
переважнов конденсованихсередовищах. 
П. е. відіграєїстотнурольу процесахлю- 
мінесценції. 


ПЕРЕНОРМОВНІСТЬ, | -ості у 
квантовій теорії поля (КТП) 
(рос перенормируемость в 


квантовой теории поля (КТП); 
англ кепоптаїгарбіійу іп ашапкиг 
Ге!а Кпеогу ГОЕТІ) - властивість 
моделі взаємодії релятивістських полів, 
що відповідає можливості її несуперечли 
вого квантового розгляду і, зокрема, усу- 
нення ультрафіолетових розбіжностей за 
допомогою процедури перенормування. 
Спрощеною, але доволі надійною ознакою 
п. може слугувати розмірність константи 
зв'язку. Моделі взаємодії 
неперенормовних полів відповідають ви- 
падкам, коли не вдається побудувати 
послідовну теорію полів із даним меха: 
нізмом взаємодії. Іншими словами, такі 
моделі проквантувати не вдається, тобто 
п. є синонімом"квантовності" теорії. 


ПЕРЕНОРМУВАННЯ |ренормуван- 
ня у квантовій теорії поля 
(КТП) (рос перенормировка 


Гренормировка в квантовой 
теорийм поля (КТП); англ 


гепоптаїгабоп Шепоптіпі іп 


ПЕРЕ 


ПЕРЕ 


п 








диапкит Гіеїад кбеогу ГОЕТІ)- 
процедура усунення ультрафіолетових 
розбіжностей. П. проводиться в процесі 
розв'язку квантових рівнянь і в цілому 
представляється у вигляді особливого 
припису, який формулюється додатково 
до основного закону руху - рівняння 
Шредінгера. Інше значення терміна "п." 
пов'язане зі | скінченними змінами 
параметрів лагранжіана КТП, що при 
зводять до ренормалізаційної групи. У 
перенормувальнихтеоріях виявляєтьсямож: 
ливим зібрати всі сингулярні складові 
матричних елементів і функцій Гріна у 
невеликечисло структур, що у кінцевому 
підсумку можуть бути зведені до 
польових добавокдо параметріввихідного 
лагранжіана. 

п. заряду та маси Гренормування 
заряду та маси! (рос перенормировка 
зарядай массь;,ренормировказарядай 
массь: англ  спагує апа  та55 
гепоптаїгайоп, спагуе апа  та55 
гепойтіпд - врахуваннявпливу власно 
го поля елементарної частинкина масу і 
заряд, які ефективно проявляє ця части- 
нкав зовнішньомуполі. 


ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ (рос пере 
охлаждение англ з5ирегсооіїпод, 
5ити5іоп, ипаегсооіїпд, 5ирсо0і, 
зибсодіїпд, абкегсооіїпд - охолодження 
речовини нижче температури рівноваж 
ного переходу в інший агрегатний стан 
(фазу); окремий випадок переходу си- 
стеми в метастабільний стан. У послі 
довності фазових переходів від високо 
температурних до низнкотемпературних 
фаз(пара-» рідина- кристалі - кри- 
сталії) можливегі. кожної фазивідносно 
наступної. П. необхідне, щоб фазовий 
перехід 1-го роду відбувався зі скінчен- 
ною швидкістю. Великепі. однорідної си- 
стеми може бути зумовлене відсутністю 
зародків  фазиконкурента чи дуже 
повільним їхнім ростом унаслідок малої 
рухливості молекул. Уповільнення про- 
цесів утворенняі росту зародків (див. та- 
кож кінегика февових перехаців) при п. 
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використовують у виробництві скла, 
аморфних металів, при  загартуванні 
сталейта інших сплавів. П. водяної париї 
крапельокводи впливаєна характератмо: 
сфернихопадів. 


ПЕРЕПУСТ, -у (рос. перегонка; англ. 
дізгїНакіоп) - те саме, що дистиляція. 


ПЕРЕРІЗ -у (рос сечение англ 
зесійоп; (розріз сиї, ргобїе; (графа 5ед, 
5едгедаїв. 

п. ефективний (поперечний (рос се 
чение зффективног (поперечнов англ 
сго55 5есіїоп, сго55-5есіїоп) - Величина, 
що характеризує ймовірність переходу 
системи двох частинок, які зіштовхую- 
ться, у певнийкінцевийстану результаті 
їхнього розсіяння (пружногоабо непруж 
ного). Переріз ас дорівнює відношенню 
числа ах таких переходів за одиницю 
часу догустинип, потоку розсіюванихча- 
стинок, які падаютьна мішень, тобто до 
числачастинок, що проходятьзаодиницю 
часучерезодиничну площинку, перпенди 
кулярну доїхньої швидкості" (п, - ГУСТО 
танадхіднихчастинок): ас - аМ /п,. Пере 
різ має розмірність площі. Різним типам 
переходів, що спостерігаються при розсі 
янні частинок, відповідаютьрізні перерізи. 

п. інклюзивний(рос сечениеинклю 
зивное англ іпсіш5іуе сго55 5есіїоп, 
іпсішзіуе сго55-5есіїоп) - перерізінклюзи 
вного процесу. Зазвичай вимірюють ди- 
ференціальний переріз процесу аб -» СХ 
утворення частинки с, імпульс якої р і 
енергія Е, в інтервалі МЕ при зіткненні 
частинока і Б, Еас/ар (Х - сукупністьре- 
штивториннихчастинокреакції). 

п. мідлевий |міделі (рос сечение 
мидлевог, мидель англ  тідіепеі 
зесійоп) - найбільший за площею переріз 
тіла, яке рухається у воді чи в повітрі, 
площиною, | перпендикулярною | до 
напрямку руху. Як правило, силу опору, 
щодіє натіло, відносятьдо площі п. м. 


ПЕРЕ 


ПЕРЕ 


п 








п. парціальний (рос  сечение 
парциальног англ ракгіїа! зесіїоп) - 
перерізвзаємодії дляпарціальної хвилі. 


ПЕРЕСИЧЕННЯ (рос пересьшщение 
англ 5ирег5айшгайої) - 1) надлишкова 
концентрація речовини, що міститься в 
розчині, понад розчинність (понад 
концентрацію, що відповідає насиченому 
розчину за даних умов - температурі та 
тиску). 2) Надлишковий тиск пари понад 
тиск насиченої париза данихумов. 


ПЕРЕСТАНОВНІСТЬ, -ості 
Ікомутативність) (рос. 
перестановочность, коммутативность; 


англ. сопатистайуїу, сопатитабійсу). 

п. локальна (рос. перестановочность 
локальная; англ. Іосаї сопітитайуїгу) - 
принцип релятивістської квантової 
теорії поля, який полягає в тому, що 
комутатор двох квантових  бозонних 
полів Ф'((), Ф.(у) обертається на нуль, 
якщо точки 
х, у простору-часу Мінковського розді- 
лені просторовоподібним інтервалом: 


їфі(9, ФХУ)Ї - фі(ЮФХу) - Фху)фі(х) - 0 
при (« - у? «0 (тутх - (х), у - 0, 1,2, 


3).  П. л. випливає з канонічного 
квантування полів і релятивістської 
інваріантності. 

ПЕРЕТВОРЕННЯ 1 (рос 


преобразованиє англ ігап5їоптабоп, 
їгап5їопи, йгап5іабоп, йгапзробіноп, 
сопуегзіоп, сопУегіпд, кгап5айсійоп, 
гебопи; (переробка аЖегабіоп; (розклад 
демеіортепі (функціонально депеганоп; 


(частоти) іпмек5іоп; (обч) іпмег5іоп; 
(обч. дани) тарріпд. 
С-перетвбрення (рос С- 


преобразование англ С-сопуегзіоп) - те 
саме щоспряженнязарядове 
СР-перетвбрення Гінверсія 
комбінбвана|! (рос. СР-преобразование 
инверсия комбинированная; англ. СР- 
соп-уегзіоп,  сопірбіпед  іпуег5іоп) - 
операція одночасного проведення двох 
перетворень: зарядового спряження (С) - 
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заміни всіх частинок фізичної системи на 
їх | античастинки (і навпаки) та 
просторової інверсії (Р) - зміні знаків 
всіх координат частинок (г -» - т. 

п. Беклунда (рос преобразованиє 
Бзклунда; англ ВасКійпа 
Ягап5їоплабог) - спосіб конструювання 
точних розв'язків деяких нелінійних рі- 
внянь | математичної фізики. За 
пропонований у 1875 А. Беклундом (А. 
Васкіцпаїу зв'язкуз вивченнямповерхонь 
сталої від'ємної кривизни. Для цих 
поверхонь елемент довжини в придатних 
координатахи, у можназаписатиу вигляді 
дз? - ди? - 2со5ацам - ду", дес підкоряє 
ться рівнянню синус ордона Фо/(айау) 
зх віпо. Інтерес до п. Б. підвищився в 
зв'язку з розвитком методу оберненої 
задачі розсіяння (МОЗР). П. Б. знайдені 
для більшості нелінійних рівнянь, що 
інтегруютьсяза допомогою МОЗР, у т. ч. 
для нелінійного рівняння Шредінгера 
для рівнянь ЯнгаЗМіллса, для варіантів 
інтегровних рівнянь Ейнштейнав порож 
нечі. З погляду МОЗР, п. Б. є перебу 
довою розв'язкунелінійногорівняння, що 
відповідає появі в спектрі інтегровного 
лінійного рівняння додаткового дискрет 
ного власногозначенняї додаваннюсолі- 
тона до вихідного розв'язку нелінійного 
рівняння. 

п. Галілея в класичній меха- 
ніці Ньютона (рос преобразование 
Галилея в классической меха- 
нике Ньютона; англ  Саїйевц5 
Фгап5їоппабоп5 іп сіаз55іса! 
Меу'єоп тесПпапіс5) - перетворення 
координаті часу при переході від однієї 
інерційної системивідліку до іншої. Див. 
також принципвідносностіГалілєя 

п. Гільберта (рос преобразование 
Гильберта англ Ніегі ігапяїогтаїіоп) 
- інтегральнеперетворення, що ставитьу 
відповідність функції їх) дійсної змінної 


. а 
х функцію 409- 1Р з убОї Сим- 


вол Р вказує на головне значення інте: 
грала. Це інтегральнеперетворення (типу 


ПЕРЕ 


ПЕРЕ 


п 








згортки) введене Д. Гільбертом І. НІі- 

регі), 1904. Дляіснуванняп. Г. достатньо 
зажадати, щоб їх) булаквадратичноїнте- 

гровною функцією, тоді такою ж буде і 

ч(х). Найзагальніше формулювання п. Г. 

данемовоюузагальненихфункцій 

п. дуальне (рос преобразованиєду- 
альное; англ а«шаї| йгап5їоптабоп від 
лат. диаїіз - двоїстий) - перетворення від 
змінних параметра порядку (ПП) до змін- 
них параметра безладу (ПБ) в решітковій 
моделі статистичної фізики. Флуктуації 
ПП є малими при низьких температурах, а 
флуктуації ПБ є малими при високих 
температурах. Д. п. існує для моделей із 
локальною взаємодією, інваріантною від- 
носно абелевої группи симетрії. Введено 
Х. Крамерсом (|Н. Кгатег5| і Г. Ванньє 
ІС. Маппіеті. 

п. інтегральне (рос преобразованиє 
интегральное англ іпіеєта! ігап5їогта- 
оп) - перетвореннявигляду 

Е()- КоОРОа | 
С 

де С - контур інтегрування в компле 
ксній площині, К(х, 0) - ядроп. і., Г (г) Ї 
ЕС) - претворювана і трансформована 
функції, норми яких пов'язані рівністю 
Парсеваля(див. також системавекторів 
ортонормована. Найбільш уживаними 
та вивченими є перетворення Лапласа 
перетворення  Мелліна | перетворення 
Гільберта перетворенняФур'є 

п. Лапласа(рос преобразованиеЛа- 
пласа англ Іаріасе  гап5вогтайіоп, 
Іаріасе їгапявбогт, ІЛ) - інтегральне 


перетворенняк(к)- |Ї (2) е "4, деінте 
І 


грування ведеться по контуру І у 
комплексній площині змінної 2 - хтіу Ї 
ставитьу відповідність функції, визначе 
ній та інтегровнійна І, аналітичну функ 
цію Е(К) комплексної змінної К - ачір. П. 
Л. у 
вужчому розумінні визначаютьна півосі 
10, со); К(Ю з  Коде"х. 
0 

п. Лежандра (рос преобразование 

Лезжжандра англ І егепдге 
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шапябогтабйоп) - перетворення функції 
у, хо зо (о 2,0 Ху) 

у нову функцію д(р) - | ріх(р) - Йх(р)), 
де х(р) знаходять із системи рівнянь 
р - дрдх. Ці рівнянняє розв'язними, тоб- 
то п. Л. існує, якщо аєцід"рдхохі| є 0. 


ВведенеА. Лежандрому 1 789. 
п. Лоренца в спеціальній 


теорії відносності (рос 
преобразование Лоренца в специ- 
альной теорий относи- 
тельности; англ Іогепі?. 


шапяїогтайопя іп 5ресіаї! геіабі- 
уїку) - перетворення координат і часу 
якої-небудь події при переході від однієї 
інерційної системи відліку (і. с. в.) до 
іншої; виражаютьрівноправністьвсіх |. с. 
в. вописі законів природи. Якщої. с. в. К" 
рухається відносно і. с в К зі сталою 
швидкістю У уздовжосі х, то Л. п. мають 


х ЧМТ 
ВИГЛЯД Х ле у зу, 25 7, 
г--|У/с')х і 
2 -з------, дес- швидкістьсвітлау 
/-У"/с 


вакуумі. 

п. Мелліна (рос  преобразование 
Меллина англ Меїїіп ігапзїогтаїіоп) - 
інтегральнеперетворення, що переводить 
шматковонеперервну функцію йЙх) в 
аналітичну функцію в деякій смузі. П. М. 
застосовують для розв'язування плоских 
задачтеорії пружності, теплопровідності, 
електростатикий ін. ЇВ. Н. Меній, 18961. 

п. Раддна (рос  преобразование 
Радона англ Вадоп ігап5їоптаног) - 
інтегральнеперетворенняфункції їх) від 
п дійсних змінних, х з (хі, ..., Хи), ЯКе 
ставить у відповідність функції Йх) Її 
інтеграл по 
(п - 1)-вимірній площині (гіперплощині) 
П оз Яех - С) (хоча б один із дійсних 
параметрів? що задаютьположенняГ в 


Во, не дорівнює 0): Е(5, С) с (ах одб(бх - 
СУ. 
преобразование 


п. симетрії 
зупітеїту 


(рос. 


сим-метримй; ансл. 


ПЕРЕ 


ПЕРЕ 


п 








шапяїогтайопя) - те саме, що операції 
симетрії. 

п. унітарне(рос преобразованиеуни- 
тарног англ ипіїагу ітапбіотабог) - 


лінійне перетворення х; - 


ціх), деі в 


1, 2,..., п, із комплекснимикоефіцієнтами 
и;, Яке зберігає незмінною суму квадратів 
модулів перетворених величин 


ФІ - Фк. У. п. є узагальненням 
повороту в евклідовій площині або у 3- 
вимірному евклідовому просторі на ви- 


падок певимірного комплексного 
векторногопростору. 
п. Фур'є даної функції (рос 


преобразование Фурье данной фу- 
нкции; англ Копгіе(п)г ігап5богтабїоп 
ГЕопгіе(п)г «ап5їогт, зресігаї 
срагасіегізііс) ОЇ а дімеп ТГипсбі- 


оп) - функція, яка виражається через 
дану функцію їх) формулою 
1 
ицувоча ої". Якщо нкція 
чи) поро (б що функц 
їх) парна, то її Ф. п. дорівнює 


0 

чи) Е(и)з- а ДГ ()созшаї  (косинус- 
0 

перетворення), а якщойх) є непарною, то 
) 

ча)0Еи)з- В ДГ (0зіп шаг (синус- 
0 


перетворення). Ф. п. застосувується в 
теорії теплопровідності, теорії коливаньї 
при розв'язанні багатьох інших задач 
бана ні 

п. частоти (рос преобразованиеча- 
стоть|; англ  їгедцепсу  сопуегзіоп, 
гедцепсутіхіпд, веацепсуїпуетзіог - 
зсув спектрусигналупо частоті беззміни 
формиспектру. 

п. Боголюбова канонічні (рос 
преобразования Боголюбоваканониче 
ские англ  Вової)шбоу  сапопісаї 
шап5богтаїїопя) - лінійні перетворення 
операторівзнищенняї народженнячасти 
нок в оператори знищення і народження 
квазічастинок для неідеальних Фермі- і 
Бозетазів. Запропоновані М. М. Боголю- 
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бовим у 1947 для Бозегазу і в 1958 для 
Фермі-тазу. П.Б. к. для неідеального 
Бозетазу дозволяютьодержатиенергети 
чний спектр 

слабко збуджених станів Бозегазу і 
пояснити надплинність (див. також 
Бозегаз. П. Б. к. для неідеального Фе- 
рмі-газу дозволяють одержати спектр 
елементарних збуджень системи |і 
пояснитиявищенадплинності 


ПЕРЕТВОРЕННЯ 2 (рос 
превращениє англ СОпуЄІ5іоП, 
Кгап5їоптабоп,  сПпапое,  гап5нопи, 
Ягап5іНог. 

п. мартенситне (рос превращение 
мартенситног англ тагтепз5ігіс 


сопуегбіоп від імені А. Мартенса |А. 
Мапеп5і) - один із видів структурних 
перетворень (див. також поліморфізм, 
при якому зміна взаємного розташування 
складовихкристаліватомів (молекул) від- 
бувається в результаті відносних зсувів 
сусідніх атомів на відстані, малі в порі 
внянні з міжатомною відстанню. Перебу: 
дова кристалічної решітки зводиться до 
- фазовийперехіді1-го роду. 
п. февове(рос пре 

англ ріаз5е срапєе, рНа5е  (їгапзіег, 
срапре ої з5іаїе, соп5кіїшііопа! српапее, 
ріа5е (гап5вогтаїоп, рНа5е іїгап5ібіоп, 
шапяїогтайоп) - те саме, що перехід, 


феовий 


ПЕРЕТВОРЮВАЧ, -а 1 (рос 
преобразователь англ спапоег, 
їгап5айсег,  ігап5айсіпд  аррагайїц, 


епдіпе сопуегівг, сопуегбіюп аемісе, 
іпуегег (гідравлічний Єгап5коптеї). 

п. напруги (рос преобразователь 
напряжения англ мокаде спапогеї - 
пристрій, який виробляєнапругу живлен 
ня заданої величиниз іншої напруги жи: 


влення (наприклад, для живлення 
апаратуривід акумулятора). 
печі термоеглектроанні (рос 


преобразователи  термозлектронньюв 
англ  тептогеівсопіс  епдіпеб  - 


ПЕРЕ 


ПЕРЕ 


п 








пристрої прямого перетворення теплової 
енергії в електричну. Див. також 
джереаеєелектричної енергії плазмові 


ПЕРЕТВОРЮВАЧ, -а2 у системі 
контролю й автоматики (рос 
преобразователь в системе 
контроля и автоматики; англ 
Ягапайсегі сопмегівг, сопмет5іоп Чемісе, 
спапоег'єгап5днсіпдаррагаїце, іпуегіег; 
(мод  кап5їоптег (коду,  адред 
Хгап5іаїог,  епдіпе іп сопігої 
зуз5іепл) - пристрій для перетворення 
одних величин (вхідних) в інші (вихідні 


сигнали), як превило, зручніші для 
наступного використання (наприклад, 
передачі г на | відстань, підсилення, 


подальшого перетворення). На відміну від 
енергетичних перетворювачів (силових 
трансформаторів, генераторів, двигунів), 
від яких вимагається високий 
енергетичний ккд, ця група 
перетворювачів повинна в першу чергу 
здійснюватиперетворенняз мінімальними 
втратами інформації, яка міститься у 
вхідній величині. 

п. електронноогітичний | (рос 
преобразователь | злектроннооптиче 
ский англ ітає?е сопуегіег) - фото 
електронний вакуумний прилад, при- 
значений для перегворення зображення з 
однієї області спектру в іншу, а такождля 
підсилення яскравості зображення. Сві- 
тлове зображення, яке підлягає пере 
творенню, формуєтьсяна фотокатоді. Під 
дією світла з фотокатода вилітають 
електрони, і спеціальна електрична си- 
стема фокусує електрони на екран, де 
електроннезображеннязнову перетворю 
єтьсяу світлове. 

п. магнітострикційний (рос 
преобразователь  магнитострикцион 
НЬЙ англ таєпетозігістог) - електроме 
ханічний або електроакустичний пере 
творювач, дія якого базується на ефекті 
магнітострикції. У п. м. використовує 
ться, як правило, лінійна магнітострикція 
феро- та феримагнетиків в області техні 
чного намагнічення (див. також фере 
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магнетизм феримагнетівм. ГП. м. являє 
собою осердяз магнітострикційних мате 
ріалів із обмоткою. 

п. п'єзоелектричний (рос 
преобразователь пьезозлектрический 
англ Ббітогрі) - електромеханічний або 
електроакустичний перетворювач, дія 
якого грунтується на п'єзоелектричному 
ефекті (див. також п'єзоелектрики. 

п. плівковий (рос преобразователь 
пленочньшй англ Йіпі ігап5ацоеї - 
перетворювач магнітострикційний або 
перетворювачп'єзоелектричнийу вигляді 
тонкої плівки, який використовуєтьсядля 
генерації та прийомуг іперзвуковиххвиль 
у твердихтілах. 

печі електроакустичні (рос 
преобразователи злектроакустическиє 
англ еіесігоасоицзіїс ігап5дисегя) - при 
строї, які перетворюють електричну 
енергію в енергію пружних коливань 
середовища і навпаки. У більшості п. е. 
здійснюється  електромеханічне пере 
творення, коли частина  підведеної 
електричної енергії переходитьв енергію 
коливань деякої механічної системи, або 
механіко-акустичне, при якому за раху 
нок коливань механічної системи у 
середовищі створюється звукове поле. 
Існуютьп. е., які немаютьмеханічної ко- 
ливної системи, а створюють коливання 
безпосередньо | у середовищі  - 
електроіскровий випромінювач, іонофон 


термофон, випромінювач, дія якого 
заснованана електрострикції рідин. 

п-чі  п'єзонапівпровідникові | (рос 
преобразователи 
пьезополупроводниковьюе англ 
ріего5етісопсї сїог | ігап5дисег5) - 


електроакустичні перетворювачі, дія яких 
базується на властивостях збідненого 
носіями заряду | тонкого | шару 
п'єзонапівпровідника. Зазвичай п. п. є 
вібраторами, що працюють на 
резонансній частоті (в діапазоні частот 
від10 МГц до 75ГГц). 

печі частоти | оптичні (рос 
преобразователи частотьт оптические 
англ орісаї їгедцепсу сопмегіві5 - 


ПЕРЕ 


ПЕРЕ 


п 








оптичні пристрої для перетворення ча- 
стоти лазерного випромінювання на 
основі нелінійної залежності поляризації 
середовища від напруженості електри 
чного поля світлової хвилі, що поширює 
ться в ньому (див. також поляризація 
нелінійна. 


ПЕРЕТИН, -у (рос  пересечениє 
англ СгО55іПО, СГО55, | СГОЗ5ОМЄГ, 
іпіег5есцоп, «гамегее, їгауетгзаї, 


Згауметзіпу; (доріг) сгоб5гоакі, |ипсНоп, 
сопйцепоа. 

п. рівнів (оос пересечения уровней 
англ 5каїесго55іпо5 - однез явищстанів 
інтерференції, що виникає в результаті 
впливу на квантову систему (атом, 
молекулу) зовнішнього магнітного поля, 
що призводить до збігу енергій 
(виродження) станів, які відрізняються 
проєкціями кутовогомоменту на одну чи 
дві одиниці Б. Ефект, який виникає за 
наявності взаємодії рівнів (змішувального 
стану в області їхнього максимального 
зближення), називається 
антиперетином рівнів; 
виродженняв цьомувипадкуне настає. 


ПЕРЕХІД, -оду (рос переход, англ 
їгапзіййоп; їгауег5е, ігауегзаї, «гапзїег, 
срапре; (мат.) раззаре; (ел. р-п) уипсіїіоп, 
Баггіег, Бопп4агу, іпіегіасе; (з одного 
стану в інший) сопуекзіоп; (на нову 
систему) сопуегзіоп; (у циклі) 5/ер; 
(мет.)  ра5з5; (перехідна область) 
сго55о0Уег;  (обч. операція) | Бгапсі, 
Ьгапсріпе; (до підпрограми) са; (обч. 
передача керування) уштр; (обч. на іншу 
мову ми регістр) езсаре; (зв'язка у 
радіопередачі) Ьгідре; (доріг) сгоз85іпе, 
сго55гоад; (переключення)  Напаоуєег; 
(мор.) кип). 

р-п-перехі | перехід, електраннодіі- 
рковий! (рос р-п-переход,переходале 
ктронночьарочньй англ р-п-|ипсНоп, 
р-п-Баггіег, р-п-Ббоппаагу, р-п-іпіегіасе, 
еіесітоппоїев |ипсН6ог - шар із пониже 
ною електропровідністю, що утворюється 
на межі напівпровідникових областей з 
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електронною (п-область) та дірковою (р- 
область)провідністю. 

п. безвипромінювальний (оос пере 
ход безьвлучательньшй англ 
попгадіаїїуе  іїгапзійоп,  кафіайіопіе55 
шапзійоп) - квантовий перехід що не 
пов'язанийіз процесамивипромінювання, 
тобто з випромінюванням чи поглинан 
ням фотонів (а також із комбінаційним 
розсіянням світла). При такому переході 
зміна енергії системи (віддання енергії 
при переході зі стануз більшоюенергією 
Е; у стан із меншою енергією Е, та 
одержання її при зворотному переході) 
здійснюєтьсязавдяки безпосередній взає 
модії даної системи з іншими. Напри 
клад, частинка в газі може віддавати 
енергію чи одержуватитїі (збуджуватися) 
при зіткненнях з іншими частинками. У 
рідині чи твердому тілі частинка (моле 
кула, йон) взаємодієз найближчимоточе 
нням і її електронна енергія збудження 
може при безвипромінювальному 
квантовому переході перейти в коли- 
вальну й інші види енергії (тобто витра 
чаєтьсяна виникненняелементарнихзбу- 
джень- фононівта інших квазічастинок). 
Можливі такожп. б. беззміни енергії си- 
стеми, пов'язані з її спонтанним роз 
падом, наприклад автойонізація атома у 
випадку Ожеефекту чи предисоціації 
молекул. 

п. електраннодірковий (рос пере 


ход  злектроннодьфрочньй англ 
еіесопноїв|ипсНог - тесаме, щор-п- 
перехд 

п. квантовий (рос переход, 


квантовьшй англ диапішт іштр) - Ха- 
рактерний для квантової системи (атома, 
молекули, кристала, атомного ядра, 
елементарної частинки) стрибкоподібний 
перехідз одногостанув інший, що відбу- 
ваєтьсяпід впливомякої-небудьвзаємодії, 
притаманної частинкам даної системи. У 
загальномувипадкуп. к. характеризується 
амплітудоюпереходу (див. також матри- 
ця розсіяння; квадратії модулявизначає 
ймовірністьпереходу. При будьяких п. к. 
виконуються точні закони збереження 


ПЕРЕ 


ПЕРЕ 


п 








енергії, імпульсу, електричногозаряду та 
ін. П. к. в атомахі молекулах можуть 
бути випромінювальнимиї безвипроміню- 
вальними. При випромінювальному п. к. 
системависилає (перехідЕ; -з Ек Ег » Ек 
деє; таЕк - енергії стаціонарних станів, 
між якимивідбуваєтьсяп. к.) абопоглинає 
(перехідЕ» -з Е;) квантелектромагнітного 
випромінювання- фотоненергії пу є йо - 
Е; - Ек (у абоз відповіднолінійната ко- 
лова частоти випромінювання). При без: 
випромінювальних п. к. система віддає 
або отримує енергію при взаємодії з 
іншими системами. Випромінювальні п. 
к. можутьбути спонтанними та вимуше 
ними (див. також випромінювання 
спонтанне, випромінювання вимуше 
не. 

п. квантовий безвипромінювальний 
(рос  переход квантовьшй безьвлуча 
тельньаій англ попгадіаїуєе їгапзіїоп, 
гадіаїопіє55 гап5іїоп) - Те саме, ЩО 


перехідрезвипромінювальний 
п. метал-діелєктрик (рос переход 
металл-дизлектрик англ теїаі- 


діеіесітіс ігапзіїїоп) - фазовий перехід, 
який супроводжується зміною величини 
та характеру електропровідності при 
зміні температури, тиску, магнітного 
поля чи складу речовини. Провідність 
при п. м.-д. може дуже змінюватися (у 
10 разів для М.О», у 10? для нестехіо- 
метричного Ей). Природа п. м.-д. різна 
для різних речовин: зміна решітки 
(структурний фазовий перехід), зникнен 
ня мотт - хаббардівської щілини, зміна 
ступеня невпорядкованості системи чи 
концентрації електронів. Явище п. м.-д. 
використовується на практиці (те 
рмісторита резистори, пристрої длязапи- 
су тазбереженняінформації). 

п. Мотта (рос переходіМотта англ 
Моїї їгапзійоп) - див. перехідметал- 
діелектрик 

п. Паєрлса (рос переход Пайерлса 
англ Реїегіз їгап5іїїоп) - Сструктурнийфа- 
зовий перехід метал - діелектрик у 
квазіодчовимірних сполуках, при якому 
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формуютьсяперіодичні в просторі зміщен 
ня йонів з їхнього положення рівноваги в 
металічній фазі. Зміщення супроводжую 
ться перерозподілом електронної густоти 
(див. також хвилі зарЯядової густини. 
Для паєрлсівського діелектрикахарактерні 
нелінійні ефектив залежності електрично 
го струму від прикладеного електричного 
ПОЛЯ. 

п. спін-фліп (рос. переход спин- 
флип; англ. 5ріп"Яір ігапзігіоп; від англ. 
Шр - клацати, плескати) - магнітний фа- 
зовий перехід у сильному магнітному 
полі, при якому руйнується антиферо- 
магнетизм і всі магнітні моменти йонів 
антиферомагнетика орієнтуються вздовж 
поля. 

п. спін-флоп (рос. переход спин- 
флоп; англ. 5рій'Яор ігап5іїіоп; від англ. 
Пор - гепатися) - магнітний фазовий 
перехід, який спостерігається у антифе- 
ромагнетиків при достатньо великому 
значенні зовнішнього магнітного поля, 


прикладеного вздовж осі  антиферо- 
магнетизму, при якому напрямок 
намагніченості магнітної  підрешітки 


повертається перпендикулярно орієнтації 
поля. 

п. тунельний (рос туннельньій; англ 
хиппеїїпд - див. тунелювання 

п. февовий |перетварення фесвове 
(рос переход фазовьш, превращение 
фазовое англ ріазе капзіїїоп, різа5е 
срапяе, рра5е ігап5їег, спапое ої 5іаїе, 
соп5їйшіопаї срапее, ріа5е 
шапзїогтаїіоп, ігап5богтаїоп) - пере 
хід речовини з однієї фазив іншу. При- 
кладамип. ф. є перехідгазув рідину! в 
твердийстан, рідинив твердетіло, однієї 
кристалічної модифікації в іншу, перехід 
металу з феромагнітного стану в 
парамагнітний, із надпровідногоу ненад 
провідний стан і т. д. Зміна агрегатного 
стану речовиниє частинним випадкомп. 
ф. Розрізняють фазові переходи першого 
тадругогороду 

п. февовий магнітний (рос переход 
фазовьшй магнитньй англ таєпебіс 
ріабе їгап5ійоп, птарпегіс рба5е срапее, 


ПЕРЕ 


ПЕРЕ 


п 








таєпетїіс ррабе ігапзїег, парпетіс спап?е 
ої 5їаїе, пттарпеїїс соп5іїйшіопаї спапее, 
таєпеїіс ріабе ігап5їогтабоп, таєпетіс 
шап5їогтаїїоп) - фазовий перехід, при 
якому змінюється магнітна фаза, тобто 
макроскопічний стан усієї або частини 


магнітної підсистеми твердого тіла. 
Магнітні фази характеризуються 
параметрами магнітного 


упорядкування за їх зміною 
ідентифікують фазові переходи. П. ф. м. 
можуть бути зумовлені зміною тільки 
температури(с понтанні п. ф.м.), ти- 
ску або зовнішнього магнітного поля 
(індуковані п. ф. м.), концентрації 
магнітних іонів (концентраційні п. 
ф. м.) та інших термодинамічних 
параметрів. Розрізняють п. ф. м. 1-го 
роду (коли параметр магнітного впоряд 
кування змінюється стрибком) і п. ф. м. 
2-го роду (із плавною зміною параметра 
впорядкування). 

перехаци віртуальнів квантовій 
теорії (рос переходь виртуальньюе в 
квантовой теории; англ мігішаї 
шапзіїїопє іп диапкит кПпеогу) - 
переходифізичної мікросистемиз одного 
стану в інший, пов'язані з народженнямі 
знищеннямвіртуальнихчастинок. 

перехаи квантові інтеркомбінаці 
йні в атомних системах (рос 
переході квантовье интеркомбинаци 
онньев атомньх системах; англ 
інкегсотбріпайопацапіштігапяійогя і п 
аїотіс 5узіега5) - квантові пере 
ходи між станами системи, які су- 
проводжуються зміною її повного спіну 
5 (ДЗ є 0). 

переходи міждолинні (рос переході 
междолиннье англ іптегуаїеу 
«капзійоп5) - див. напівпровідники 
багатодолінні. 

перехаи міжзонні (рос переході 
межзоннью англ іпіегбапа іїгапзійоп5, 
Ьапа-їо-Бапа їгапзійоп5) - переходи 
електронів із валентної зони напівпровід: 
никав зону провідності, що супроводжу 
ються утворенням (генерацією) пари 
носіїв заряду електрон провідності - ді- 
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рка; зворотні п. м. називають рекомбіна 
цією носіїв заряду (див. також напів- 
провідники рекомбінація носіїв заря 
ду. 

перехащи неадіабатичні (рос пере 
ХОдь неадиабатические англ 
попадіабагіс ігап5ійоп5) - переходи в 
квантовомеханічних | системах під 
впливом залежних від часу збуреньу вин 
падках, коли характерний час зміни 
збурень майже такий чи менший за 
обернені частоти переходу. П. н. властиві 
процесамперебудовиелектронних оболо- 
нок, які відбуваються з помітною 
ймовірністю при непружних зіткненнях 
атомів, іонів і молекул. 

перехаи спін-переорієнтаційні (рос 
переході | апин-переориентационнье 
англ огіепіаїїоп рНазе їгапзіїїоп5) - Те 
саме, що перехдифевовіорієнтаційні 

перехащи февові другого роду (рос 
переході фазовью второго рода англ 
ріаз5е ігап5ійоп5 ої «бе 5есопаа Кіпа) - 
фазові перетворення, при яких густина і 
всі термодинамічні функції неперервні, 
але другі похідні термодинамічного по- 
тенціалу за фізичними параметрами си- 
стеми (теплоємність, стисливість, об'є 
мний коефіцієнт термічного розширення 
тощо) змінюються стрибком. Прикладом 
п. ф. д. р. є перехід надпровідника у 
ненадпровідний стан за відсутності 
магнітного поля, феромагнєтика у 
парамагнетик, деяких сегнетоелектриків 
із полярної у неполярну модифікацію, 
переходиу бінарних сплавах, пов'язані зі 
зміною впорядкованості кристала. 

перехади фсевові нерівноважні (рос 
переході фазовьенеравновесньюе англ 


попедийй'гіцт рНазе «гап5іцопе, 
попедицій'гіцт ріазе срапрез, 
попедийй'гіцт ріазбе «гапзіеге, 
попедиій'гішт србапєе5 ої  б5іаге, 
попедиіййБгішт  соп5біїшііопа! срапрее5, 


попедиййБгійт рНбазе ігап5їогтагкіопя) - 
переходи багаточастинкових систем, що 
перебувають далеко від термодинамічної 
рівноваги, в стаціонарні стани з 
просторовою чи часовою когерентністю. 


ПЕРІ 


ПЕРІ 








Подібні явища мають місце у відкритих 
системах і зумовлені флуктуаціями, що 
індукуються зовнішнім впливом (напри 
клад,виникненнялазерної генерації). 
перехаци февові орієнтаційні | пере 
ходи спін-переорієнтаційні! (рос пере 
ходь фазовь» ориентационнье пере 
ходь апин-переориентационньюв англ 
огіепіаїоп ріазе ккапзіїїопя5) - ОСОБЛИ 
вий клас магнітних переходів, при яких 
змінюється орієнтація осей легкого 
намагнічення магнетиків при зміні зовні 
шніх параметрів (температури, магнітно: 
го поля). При п. ф. о. перебудовується 
магнітна атомна структура і змінюється 
магнітна симетрія кристалів. П. ф. о., що 
відбуваються при зміні температури, 
називаютьсяс понтанними, призміні 
зовнішнього | магнітного | поля  - 
індукованими переходами. 
перехаи февові першого роду (рос 
переходь фазовью первого рода англ 
ріа5е ігап5ійоп5 ої ре Бг5і Кіпа) - 
фазові перетворення, при яких густина і 
термодинамічні функції (енергія, вільна 


енергія, ентальпія, ентропія), | Крім 
термодинамічного потенціалу, у точці 
переходу змінюються стрибком. 


Прикладами фазових переходів першого 
роду є переходи: газу в рідину та в 
твердийстан, рідинив твердетіло, однієї 
кристалічної модифікації в іншу (див. 
також  пароутвбрення | плавлення 
модифікація кристалів). У точці фазових 
переходів першого роду температура і 
тиск протягом переходу лишаються 
сталими. 

перехаци фазові структурні (рос. 
переходу фазовьте структурньт"е; англ. 
5ігисіига! ріа5е «гап5ішопя) - фазові 
переходи у кристалічних твердих тілах, у 
результаті яких перебудовується 
структура цих тіл за рахунок зміни взає- 
много розташування окремих атомів, йонів 
або їх груп і змінюється тип симетрії кри- 
стала. П. ф. с. відбуваються при зміні 
одного або декількох термодинамічних 
параметрів | - | тиску, температури, 
концентрації компонентів тощо. 
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ПЕРИДОТ, -у (рос. перидот; англ. 
регідоте) - те саме, що олівін. 


ПЕРІОД, -у (рос период англ 
регіо, сусіе, гип, регіодіс Кіте, 5іаре, 
5еа5оп; (десяткового дробу) керетепі; 
(звз.) еросі). 

п. коливання (рос период коле 
бания англ озсіНайоп регіой, уїбгаїіоп 
регіод, регіод ої озсійафоп, сусіе ої 
уїбгайоп, мауе регіой, їїте ої 5мїпе) - 
найменший проміжок часу, через який 
система, що здійснює коливання, знову 
повертаєтьсяв той жестан, у якому вона 
перебувала в початковий, довільно 
обраний, момент. Поняття "п. к." часто 
застосовується і для приблизно по- 
вторюванихпроцеєсів. 

п. напівревпаду(рос периодполура 
спада англ Найїіесау регіой, пайчіТте 
регіой, паймаїіце регіоа, пайчіте, пан- 
регіод - проміжок часу, протягом якого 
первісне число радіоактивних ядер у 
середньому зменшується вдвічі. Якщо 
приг «0 булоМь радіоактивнихядер, то 


згодом їхнє число спадає за законом: 
М з Мо ехр(-М), деЖ називаєтьсясталою 
розпаду. Величина т - 1/2 називається 
середнім часом життя радіоактивного 
ядра. П. н. То 2 т п2 - 0,693/2.. 

п. реактора (рос период реактора 
англ геасіог регіоф - час, протягом 
якого потужність ядерного реактора в 
сталомурежимізмінюєтьсяв е разів. 


ПЕРКОЛЯЦІЯ (рос перколяция 
англ регсоіайоп |біНтабіопі) - див. у ст. 
тедбрія протікання 


ПЕРМАЛОЙ, -ю (рос пермаллой 
англ рептаїоу  -  залізнонікелевий 
сплав, щоміститьвід 36 до 85 90 Мі (решта 
Ее і деякі легувальні добавки- Мо, Сг, Си 
та ін.); є магнітном'яким матеріалом із 
високоюмагнітноюпроникністю. 


п'ЄЗО 


п'ЄЗО 








ПЕРМЕАМЕТР, -а (рос пермеаметр 
англ рептеатеївг, В-Н тетїег, пузіегеді5 
теїеі; - пристрій для 
експериментального визначення точок 
кривих  намагнічення феромагнітних 
матеріалів на зразках ци-ліндричної чи 
призматичної форми. 


ПЕРМЕНДЮР, -у (рос пермендюр 
англ рептепсайі - сплав, що належить 
до магнітном'яких матеріалів, до складу 
якого входить 5096 Ке, 5096 Со. Має 
високу індукцію насичення Вз (найвище 


значення В5 серед відомих 
магнітном'яких матеріалів), але 
малопластичний. Невеликі добавки 


ванадіюпідвищуютьйого пластичність. 
ПЕРМІНВАР, -у (рос перминвар 
англ рептіпмаї - група сплавів Ке-Мі- 


Со, що належать до магнітном'яких 
матеріалів і відзначаються сталістю 
магнітної | проникності | в | слабких 


магнітних поляхі різкостягнутою петлею 
гістерезису | в | початку координат 
(пермінварнапетлягістерезису). 


ПЕРСИСТОР, -а (рос персистор 
англ рег5і5бюї - надпровідний прилад, 
який застосовується як 
запам'ятовувальний елемент у 
запам'ятовувальних пристроях. Робота 
персистора грунтується на властивості 
замкнутого надпровідного | контура 
зберігати магнітний потік, що проходив 
через нього в момент переходу у 
надпровідний стан, доти, поки не 
порушенанадпровідністьконтура. 


ПЕТА...(рос пета..; англ реїа..) - 
перша складова частина найменування 
одиниці вимірювання для утворення 
назви кратної одиниці, що складає 10 
початковиходиниць. 


П'ЄЗА (рос пьеза англ ріега р2), пз 
- одиниця тиску та механічного 
напруженняв системі одиницьМТС. 1 пз 
-«1кН/м - 109 Па -9,87103 атм 7,50 
ммрт. ст. 
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П'ЄЗОЕЛЕКТРИК, -а (рос 
пьезозлектрик | англ  ріегоеівсітіс 
ІплаЖенаї) - речовина,в якій при певних 
пружних деформаціях  (напруженнях) 
виникає електрична поляризація навіть 
під час відсутності електричного поля 
(прямий п'єзоефект). Наслідком 
прямого п'єзоефекту є обернений 
п'єзоефект - поява механічних 
деформаційпід дією електричногополя. 


П'ЄЗОЕЛЕКТРИКА (рос 
пьезозлектричество англ 
ріегоеівсітісібу - зворотливий 


електромеханічний зв'язок електричної 
поляризації та механічної деформації, що 
спостерігається у вигляді прямого та 
оберненого п'єзоелектричних ефектів у 
кристалічних середовищах із певною 
симетрією (див. також п'єзоелектрики. 


П'ЄЗОКЕРАМІКА (рос. 
пьезокерамика мгангл  ріегосегатіс 5), 


ріегоеівсітїсз - полікристалічні 
сегнетоелектрики, які після | їх 
поляризації в електричному полі 


набувають стійких та добре виражених 
п'єзоелектричнихвластивостей. 


П'ЄЗОМАГНЕТИЗМ,  -у  Гефект 
п'єзомагнітний (рос пьезомагнетизм, 
зффект пьезомагнитньай англ 
ріеготадпейст, ріегоптасдпейс еїНесі - 
виникнення в речовині спонтанного 
магнітного моменту при накладенні 
пружних напружень. П'єзомагнетизм 
може існувати лише в 
антиферомагнетиках і феромагнетиках і 
принципово неможливий у пара- та 
діамагнетиках. 


П'ЄЗОМЕТР, -а (рос пьезометр 
англ  ріеготеїву | - | прилад для 
визначення зміни об'єму речовини, що 
перебуває під гідростатичним тиском 
(припрактичносталій температурі). 


ПІДР 








П'ЄЗОНАПІВПРОВІДНИКИ, -Їв, 
мн. (рос пьезополупроводники англ 
ріегозетісопсі його - п'єзоелектричні 
матеріали, які мають напівпровідникові 
властивості. До п. належать 
напівпровідники, деформування яких 
супроводжується виникненням 
електричного поля (електричної 
поляризації), пропорційного величині 
деформації (прямий п'єзоелектричний 
ефект). Під дією електричного поля у п. 
виникають внутрішні механічні 
напруження, пропорційні напруженості 
електричного поля (обернений 
п "'єзоелектричний ефект). Див. також 


п 'єзоелєктрики 


П'ЄЗОСПЕКТРОСКОПІЯ (рос 
пьєзоспектроскопия англ 
ріегобресітовсору - прецизійний метод 
дослідження залежності властивостей 
твердих тіл від зовнішнього тиску 
методамиоптичної спектроскопії. 


ПИЛ, -у (рос пьмль; англ и5і, 
ром/дег). 
п. міжзбряний | (рос ПЬЛьЬ 


межзвєздная англ іпіек5гейаг из) - 
твердічастинкирозміромвід тисячних до 
декількох десятих частинок мікрона. 
Розподіл п. м. у Галактиці корелює з 
розподілом міжзоряного газу. На 
поверхні пилових частинок можуть 
утворюватисядеякі з молекул. 


ПІДВІС, -у 1 (рос подвес англ 
з5изрепбіог). 

п.  надпровдний (рос  подвес 
сверхпроводящий англ 


з5ирегсопайсіїпд 5ибрепбіої) - пристрій, 
у якому надпровіднетіло утримується у 
завислому стані без механічних опор, за 
рахунок взаємодії надпровідника із 
зовнішніммагнитнимполем. 


ПІДВІС, -а 2 (рос подвесє англ 
з5изрепбіоп Бгаскеї репаапі Напоєі). 

п.  уніфілярний 04 (рос  подвес 
унифилярньй англ ипійїіаг 5ибрепбіог) 
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- нитка, на яку підвішують рухому 
частину електровимірювальних приладів 


ВИСОКОЇ чутливості, наприклад, 
магнітоелектричної вимірювальної 
системи. У. п. дозволяє позбавитися 


тертя в опорах і збільшити кут відхилу 
підвішеної системи при збереженні 
лінійної залежності між механічним 
моментомі кутом поворотусистеми. 


ПІДГРАТКА (рос подрешетка англ 
зибіайкісе, зцбБаттау) - див. підрешіпка 


ПІДПРОЦЕС, 
англ 5иірргосез5б 

п. кварктлюднний у квантовій 
хромодинаміці (рос подпроцесс 
кварктлюонньшй в квантовой 
хромодинамике англ диагксдіцоп 
зибріосез5 іп диапкит 
спготоадаупатісб) - процес 
взаємодії кварків і глюонів на малих 
відстанях, який визначає переріз жорстких 
процесів за участю адронів. Наприклад, у 
процесі народження в адронадронному 


-у (рос подпроцесє 


співударі пари мюонів з великою 
відносною енергією п. к.г. слугує 
аннігіляція кварка адрона А; і т. зв. 


морського антикварка адрона А; у пару 
мюонів через віртуальний у-квант (У): 
44 з у- ц' ою о уо (див. також 
партіни). 


ПІДРЕШІТКА  (|підграгка)| (рос 
подрешетка англ зибіайіісе, зибБаттау). 

п. магнітна Гпідграгка магнітна 
(рос  подрешетка магнитная англ 
таєпетіс зибіаїіісе, таєпегіс зцБаггау) 
- сукупність кристалографічно 
еквівалентних атомів кристала, атомні 


магнітні моменти яких однакові та 
паралельні; Поняття "п. м." 
використовується при описі магнітної 
атомної структури 
магнітновпорядкованих кристалів | у 
моделі локалізованих магнітних 
моментів. Прямі експериментальні 


доказиіснуванняп. м. отримані методами 
магнітної нейтронографії. 


ПІДР  ПІДС 


п ПІДС 








ПІДСИЛЕННЯ (рос усиление англ 
атріїйсабіоп, Бообі, епнапсетепі, даїп, 
тадпійсаноп, тадпібуїпд, 
тиїінріїсаноп; (зміцнення геіпіогсетепі, 
з5ітепдітепіпо, 5Погіпд; (зображення 
іпбепзійсабогу. 

п. антени (рос усиление антеннь! 
англ апіеппа даїй - здатність антени 
концентрувати у заданому просторовому 
куті більшу потужність, ніж еталонна 
ненапрямлена антена. Див. також дія 
антеннапрямлена 

п. електромагнітних коливань |і 
параметрична генерація (рос усиление 
злектромагнитньх колебаний и 


параметрическая генерация англ 
рагатеїгіс репегаїййоп апа атрійісайоп 


ої еЇесіготаєпегіс оз5сійаїіопя) - ДИВ. 
генерація 
п. ультразвуку в 


напівпровідниках (рос усиление 
ультразвукав полупроводниках; 
англ  иіїхазоипі | даїп  Гиїїгазоцпай 
атріїбсаїйїоп) іп 5ептісопайсіогб5) 
- явище, яке полягає у підсиленні 
ультразвукової хвилі, що проходить по 
кристалу, коли швидкість дрейфу носіїв 
струму в напрямку хвилі перевищить 
фазовушвидкістьостанньої. 


ПІДСИЛЮВАЧ, -а (рос усилитель 
англ аттріїбег, боо5івг, сігімег, епінапсег, 
іпкеп5ійег,  пладпібег; (зміцнювач 
геіпбогсеї. 

п. гідравлічний (рос усилитель ги- 
дравлический англ Пуагаціїсатріїбею) 
- підсилювачпотужності потоків рідини, 
в якому за допомогою невеликої потуж 
ності, що витрачаєтьсяна керування, мо- 
жна керувати значною потужністю по- 
току робочої рідини, яка надходить від 
зовнішнього джерела. П. г. застосовує 
тьсяв системахавтоматикидля підсилен 
ня сигналіві керуваннягідравлічнимиви- 


конавчимимеханізмами. 
п. діелектричний (рос усилитель 
диувлектрический англ Чіеіесігіс 


атрійбег) - підсилювач електричних ко- 
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ливань, заснованийна використанні нелі 
нійних властивостей конденсатора з ді- 
електриком, діелектрична проникність 


якого залежить від напруженості 
електричного поля, тобто від напруги на 
конденсаторі. 


п. електричних імпульсів (рос уси- 
лительзлектрическихимпульсов англ 
еіесікіс(аї) (ітуриізе атріїйег) - при- 
стрій для підсилення швидкозмінних 
електричних сигналів. Схеми та конк 
струкції п. е. і. виконуютьсяна електрон 
них лампах (лампові підсилювачі), 
транзисторах (напівпровідникові підси- 
лювачі), параметричних діодах 
(параметричні підсилювачі) і тунельних 
діодах. П. е. і. широко застосовуються в 
радіолокації, телебаченні, експери 
ментальній фізиці, в автоматичнихі лічин 
льнорозв'язувальнихпристроях. 

п. електричних сигналів (рос 
усилитель злектрических сигналов 
англ  еіесігіс(аї) зієпаї  апіріййег) - 
пристрій, який збільшує інтенсивність 
електричних сигналів за рахунок енергії 
стороннього джереластруму. П. е. с. має 
у своєму складі керованийелемент, який 
регулює надходження потужності від 
джерелаенергії до споживачавідповідно 
до форми сигналу. Залежно від типу 


керованого | елемента, | розрізняють 
лампові,  напівпровідникові, магнітні, 
діелектричні, електромашинні, квантові 
підсилювачі. За характером 
підсилюваного  визнаку розрізняють 
підсилювачі сталого струму, 
відеопідсилювачі, підсилювачі 
електричних імпульсів, | резонансні 


підсилювачі, смугові підсилювачі 

п. електричної потужності (рос уси- 
литель злектрической мощности англ 
теїадупе, атріїйупе б?епегаїог, гоіагу 
атріїбег, гоїайіпе Хтавпегіс) апріїбег) - 
те саме, що підсилювач електромашин- 
ний 

п. електромашинний Гамплідин, під. 
силювачелектричної потужності, (рос 
усилитель злектромашинньй, ампли 
дин, усилитель злектрической мощ; 


ПІДС 


п 








ПІДС 
ности англ  теїадупе,  атріїдупе 
(єепегаїог), гоїагу апірійег, гоіагіпо 


(таєпегіс) апаріїбег) - генераторсталого 
струму спеціальної будови, у якого 
невеликазміна потужності збудженняви- 
кликає значну зміну потужності на ви- 
ході генератора. 

п. електрометричний (рос усили 
тель злектрометрический англ 
еіесіготеїгіс апаріййег) - електронний 
пристрій для підсилення та вимірювання 
слабких електричних сигналів, що 
повільно змінюються у часі. Див. також 
електраметрламповий, підсилювачста- 
логоструму 

п. квантовий (рос  усилитель 
квантовьїшй англ дцапішт агарійбег) - 
тесаме,щомазер 

п. магнітний (рос усилительмагни- 
тНьЬй англ таратр, Іеггізїог, таєпетіс 
атріїбег) - підсилювач електричних син 
гналів, дія якого грунтується на викори: 
станні властивої феромагнітним матері 
алам нелінійної залежності магнітної 
індукції В від напруженості магнітного 
полян. 

п. молекулярний (рос усилитель 
молекулярньй англ тоіесшат 
атрійбег) - див. підсилювачіквантові 

п. операційний (рос  усилитель 
операционньй англ оратр, орегаїіопаї 
атрійбег) - підсилювач електричних ко- 
ливань (ПЕК) із зовнішнім колом, при- 
значений для виконання деяких лінійних 
операцій (додавання, інтегрування, дифе 
ренціюванняй ін. ). 

п. парамагнітний (рос усилитель 
парамагнитньй англ  рагатадспебіс 
атріїбег) - тип квантових підсилювачів 
електромагнітних хвильна твердомутілі, 
у якому робочою речовиною слугують 
парамагнітні кристалічні матеріали. 

п. параметричний (рос усилитель 
параметрический англ рагатр, 
рагатебісатріїбег, геасгапсеатріїбег, 
ВС аппріїбег, гезі5капсе сарасіїалсе- 
соцріед апрріїйеї) - радіоелектронний 
пристрій, у якому підсилення сигналу за 
потужністю здійснюється за рахунок 
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енергії зовнішнього джерела (т. зв. 
генератора нагніту), що періодично 
змінює ємність або індуктивність нелі 
нійного реактивного елемента електри 
чного кола підсилювача. П. п. за 
стосовують головним | чином у 
радіоастрономії, далекому космічному | 
супутниковому зв'язку та радіолокації як 
малошумливий підсилювач слабких син 
гналів, які надходять на вхід радіопри- 
ймального пристрою, переважно у НВЧ 
діапазоні. Найбільше поширення 
одержалидвочастотні (двоконтурні) П. П.: 
у сантиметровомудіапазоні- регенерати 
вні підсилювачі зі збереженням частоти; 
на дециметрових хвилях - підсилювачі- 
перетворювачічастоти. Найчастішев п. п. 
як реактивний елемент використовують 
параметричнийнапівпровідниковийдіод. 

п. пневматичний (рос усилитель 
пневматический | англ рпейцтайс 
атріїбег) - пристрій, за допомогою яко- 
го підсилюютьза величиноюабо за поту- 
жністю (чи одночасноза величиною і по- 
тужністю) сигнал, що надходитьна його 
вхід у вигляді тиску стисненого повітря. 
Підсилення здійснюється за рахунок 
зовнішньої енергії, яка надходить від 
джерелаживленнястисненимповітрям. 

п. резонансний (рос усилитель ре- 
зонансньй англ гезопапсе атріїбег, 
гезопапі: атріїНег, гипесі атріїйеї) - 
підсилювач електричних коливань, що 
міститьрезонанснийколивальнийконтурі 
має внаслідок цього велике підсилення в 
порівняно вузькій смузі частот поблизу 
резонансної частоти (див. також ре 
зонанд, що дозволяє за допомогою ре- 
зонансного підсилювача не тільки підси- 
лювати, алей виділяти коливанняз необ- 
хідними частотами. Широко викори 
стовуєтьсяв радіотехніці, головнимчином 
як малошумливий вибірковий підсилювач 
на вході радіоприймальних пристроїв і як 
потужний підсилювач | на / виході 
радіопередавальнихпристроїв 

п. смуговий (рос усилитель поло 
совой англ Бапараз3 апттріїбег, бійег 
атпрріїНеї) - підсилювач електричних ко- 


ПІКО 


ПІНА 


п 








ливань, коефіцієнт підсилення якого при- 
близносталий у заданій смузі частоті рі- 
зко зменшується при наближенні до його 
меж. 

п-чі сталого струму (рос усилители 
постоянноготока англ (с аптріїбе - 
електронні пристрої для підсилення 
повільнозмінних у часі напруг та струмів, 
побудовані за | типом  реостатного 
підсилювача 


ПІДХІД, -бду (рос подход англ 
арргоасі; (достуг) арргоасіп, ассез55, 
ассезомау. 

п. алгеоричний у квантовій 
теорії поля (рос подходалгебрай 
ческий в  квантовой теориий 
поля; англ аідергаїс арргоасп іп 
диапкит бе! а Епеогу) - напрямок, 
що використовує апараттеорії алгебр для 
дослідження квантовопольових систем, 
описуваних у природних для квантової 
механіки термінах спостережуваних | 
станів. А. п. входитьу єдину основу суча- 
сної техніки дослідження 
квантовопольових систем. Р. Хааг 
ІВ. Нааді, Х. Аракі |Н.Агакі, 195762|, 
Д. Кастлер ЇО. Каз5іег, 1964), С. Допплі 
хер 5. Оорріїспеті, Дж.Робертс 
0. Ворать, 1969-74). 

п. квазіпотенціальний У 
квантовій теорії поля (рос под 
ход квазипотенциальньшй в 
квантовой теориим поля; англ 
ацазіроїепійа! арргоасй іп диапійт 
бета їБеогу) - метод тривимірного 
опису системи декількох частинок у 
релятивістській квантовій теорії. За 
пропонованийд.А. Логуновим |і А.Н. Та- 
вхелідзе. Мета п. к. полягаєу коваріант 
ному узагальненні потенціальної теорії 
взаємодії двох (і більше) частинок на 
релятивістський випадок, де істотними є 
непружні процеси народженнята знище 
ння частинок, а також залежність взає 
модії відшвидкостейчастинок. 


п. контурний у теорії 
калібрувальних полів (рос 
подход контурньй в  теориий 
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калибровочньх полей; англ іоор 
арргоадп іп да(и)де  Гіеїа 
кпеогу) - метод дослідження 
калібрувальних теорій, у якому польова 
змінна С(Г) задається на протяжному 
об'єкті - контурі Г в просторіччасі (на 
відміну від локальної теорії поля, де 
польовазмінна залежитьвід однієї точки 
х просторузчасу). Локальна теорія поля 
має своїм прообразом корпускулярну 
теорію частинок, а контурна - теорію 
струни. 


ПІКНОМЕТР, -а (рос пикнометр 
англ  ріспотеїег)  - | скляна коОлЛбєа 
спеціальної форми та певної місткості, 
яка | застосовується | для | точних 
вимірюваньгустинирідині твердихтіл. 


ПІКО.., п (рос пико.., п; англ 
рісо.., р; від. ісп. рісо- малавеличина)- 
перша складова частина найменування 
одиниці вимірювання для утворення назви 
частинної одиниці, що складає 107 від 
початкової. Наприклад; 1 пФ (пікофарада) 
-1029Ф. 


ПІНА (рос пена англ їоат, гої, 
з5зрите, 5кКіт, спи5б -  ніздрювато- 
плівкова дисперсна система, утворена 
безліччю пухирців газу, розділених 
порівняно тонкими плівками рідини; 
гранично концентрована емульсія газу в 
рідині. 


ПІНЧ, -у (рос. пинч; англ. ріпсі) - те 
саме, що пінч-ефект. 


ПІСНИ, -ів, мн. (рос пионьщ англ рі 
тезоп5, л-ше5оп5) - Те Саме, що пі- 
мезбни 


ПІРАМІДА (рос пирамида англ 
ругатідй. 

п-ди росту (рос пирамидьт роста 
англ домі ругатійд - піраміди, 
основами яких є грані кристала, а 
спільною вершиною - початкова точка 


росту. 


ПІСЛ 


ПІСЛ 


п 








ПІРАНОМЕТР, -а (рос пиранометр 
англ ругапотеїві  - - прилад для 
вимірювання сонячної радіації, що падає 
нагоризонтальнуповерхню. 


ПІРГЕЛІОМЕТР, -а (рос 
пиргелиометр англ ругіеїотеївйї - 
прилад для абсолютних вимірювань 
прямої сонячної радіації, подібний до 
актинометра. 


ПІРГЕОМЕТР, -а (рос пиргеометр 


англ  ругдеотеїеу  - прилад для 
вимірювання інтенсивності ефективного 


випромінювання, тобто різниці між 
випро-мінюванням чорного тіла 
(прилада) та ДОВГОХВИЛЬОВОЇ 


інфрачервоної радіації атмосфери. 


ПІРИТ, -у Іколчадаєю сірчаний, 
колчада:ї  залвний (рос  пирит, 
колчедансерньій, колчеданжелезньшй 
англ ругіїд - мінерал складу Рез. 
Містить іноді Со, Мі, Си, Аи, А4, 45, 5е, 
Ке. 


ПІРОЕЛЕКТРИКА (рос 
пирозлектричество англ 
ругоеіесійсіву  - явище виникнення 
електричних зарядів | на | поверхні 
кристалічних діелектриків ї при | їх 


нагріваннічи охолодженні. 


ПІРОМЕТР, -а (рос пирометр англ 
руготеїег) - прилад для вимірювання 
температури тіл за інтенсивністю їх 
теплового випромінювання в оптичному 
діапазоні довжинхвиль. 


ПІРОМЕТРІЯ (рос  пирометрия 
англ руготебу від грец пор - вогоньі 
рєтра - вимірюю). 

п. оптична (рос  пирометрия 
оптическая англ оріїса! руготейту - 
сукупність оптичних (безконтактних) 
методів вимірювання температури тіл за 
їх тепловимвипромінюванням 
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ПІРОТИН, -у |колчадан магнігний| 
(рос пирротин, колчедан магнитньй 
англ руповіпе - мінерал складу Ре, ;5. 
Містить у вигляді домішок М/, Со, Си та 
ін. 


ПІРОФІЛІТ, -у (рос пирофиллит 
англ ругоріимійв - мінерал складу 
АГІ5МОшІОНІ»; містить у вигляді 
домішок Ма0, ЕеО таРеоб». 


ПІСЛЯДІЯ (рос последействие англ 
абегеНесі гезідцаїейНесі омегяооії. 

п. магнітна (рос  последействие 
магнитноге англ таг?петіс айегебесі) - 
тесаме,щов'язкістьмагнітна 

п. пружна (рос  последействие 
упругое англ абтепмогк, аНепмогііпд, 
еіаз5іїсайегеНесі, бргіпдраск, гесомепу) - 
явище релаксації, що полягає у зміні з 
часом деформованогостану твердоготіла 
принезмінномунапруженомустані. 

ПІСЛЯСВІТІННЯ (рос 
послесвечение англ абкегціоми; (5сгеєп) 
Чесау, ад, регзі5вело» - люмінесценція 
що спостерігається після припинення 
зовнішнього впливу, який її викликав 
(світла, рентгенівського випромінювання, 
потоку електронів і т.д.). П. - характерна 
ознакалюмінесценції. 


ПІСТОНФОН, -а (рос пистонфон 
англ  різкююпрйопе | - прилад для 
проведення абсолютного градуювання 
вимірювальних приймачів звуку 
(мікрофонів чи гідрофонів) при низьких 
звуковихчастотах. 


ПЛАВАННЯ (рос плавание англ 
Погабоп. 

п. тіл (рос плаваниетел англ роду 
Яобабог) - станрівновагитвердоготіла, 
частково або повністю зануреного в 
рідину(чи газ). 


ПЛАВЛЕННЯ (рос плавление англ 
соїййдшайоп, Ги5іоп, Гибіпд, тей, тейіпа, 
зпеніпд - перехід твердої кристалічної 
речовинив рідкийстан, щовідбуваєтьсяз 


ПЛАЗ 


ПЛАЗ 


п 








поглинанням тепла (фазовий перехід 
першогороду.. 


ПЛАЗМА (рос плазма англ ріазта 
від грец лАєора - СТВОрення, створіння) 
- частковоабо повністю йонізований газ, 
у якому густоти позитивнихі негативних 
зарядівє практичнооднаковими. 

п. газорозрядна (рос плазма га- 
зоразрядная англ р а5(-дізспагре) 
ріазта) - плазмаелектричних розрядів у 
газах (див. також у статті плазмани- 
зькотемпературна. 

п. електровід'ємних газів |плазма 
електронегативних газів! (рос плазма 
злектроотрицательньх  газов англ 
еіесітопедайме даз5 ріа5та - частково 
йонізований газ, в якому крім електронів 
і додатнихйонів містятьсявід'ємні йони 

п. електронегативних газів (рос 
плазма злектроотрицательньк газов 
англ еіестопедайме да5 ріазтад - те 
саме, що плазмаелектровід'ємнихгазів 

п. замагнічена(рос плазмазамагни 
ченная англ піаєпетігед ріаєта) - ПЛа 
зма, що міститься у магнітному полі 
напруженістю Н/ у таких умовах, що ла. 
рморівська частота обертання сн заря 
джених частинок у цьому полі (он - 
7е/Мс) істотно перевищуєхарактернуча- 
стотузіткненьт,"! між односортними! рі- 
зносортнимичастинками(електронамита 
йонами): 
дн Та 22 1 (тут 2 - атомний номер, М -- 
масачастинки, т, - Час між двомапослі 
довними зіткненнями). Такі умови мо- 
жуть здійснюватисьу сильних магнітних 
поляхабов дужерозрідженій плазмі. 

п. ідеальна (рос плазма идеальная 
англ ідеа| ріазта) - плазма, в якій 
середня потенціальна енергія взаємодії 
частинок значно менша від їх середньої 
кінетичної енергії. П. і. можнарозглядати 
як ідеальний газ заряджених частинок, 
тобто як газ, у якому можуть існувати 
електричнеполеїі просторовий заряд, але 
ніякі дві окремі частинкине взаємодіють. 

п. кварктлюднна Їхромоплевма 
(рос плазма кваркчтлюонная, хро- 
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моплазма англ ашагк-рішоп ріазта, 
сьготоріазта) - гіпотетичний стан 
матерії з сильною взаємодією, що ха- 
рактеризується відсутністю утримання 
кольору В цьомустані кваркита глюони, 
полонені адронами в адронній матерії, 
звільняються і можуть поширюватися як 
квазівільні частинки по всьому об'єму 
плазмової матерії - виникає "кольоро 
провідність" (аналогіч- 
но появі електропровідності в звичайній 
електроніонній плазмі). 

п. космічна (рос плазма космиче 
ская англ зрасе ріазта, со5тіс ріа5та, 
ехігаїеггезігіа| | ріа5та,  попіегтезігіаї 
ріазта) - плазмав космічному просторі 
та космічних об'єктах: зірках, зоряних 
атмосферах, галактичних туманностях і 
т. п. Плазмовий стан - найбільш розпо 
всюдженийстану Всесвіті. 

п. кріогенна (рос плазма криоген 
ная англ сгуовепіс ріазта; від грец 
крбос - ХОЛОДІ уєуєст - народження) - 
плазма, охолодженадо низьких (кріоген 
них) температур, наприкладу результаті 
занурення контейнераз плазмоюу ванну 
зрідкимазотомабогелієм. 

п. лазерна (рос плазма лазерная 
англ Іа5ек ріазта) - нестаціонарне пла- 
змове середовище, що утворюється при 
дії потужного лазерного випромінювання 
на речовину. Наприклад, п. л. виникає 
при оптичному пробої в газових 
середовищах (лазерна іскра); при 
опроміненні лазером плоскої твердої мі- 
шені ("факел"); в оптичних розрядах, під- 
тримуваних лазерним випромінюванням; 
у лазерних термоядерних мішенях. Ха- 
рактерні ознакип. л. - багатокомпонент 
ний іонний склад і велика просторова 
неоднорідність. 

п. неїдеальна (рос плазма ней 
деальная англ поп-ідеа! ріазта) - пла 
зма, у якої потенціальнаенергія взаємодії 
між частинками близька за значенням до 
їхньої кінетичної енергії або перевищує і. 
П. н. - плазмав рідких металах, напів: 
провідниках, глибинних шарах Сонця та 
ін. Неідеальна плазма може набувати 


ПЛАЗ 


ПЛАЗ 


п 








якісно нових властивостей порівняно з 
ідеальною. 

п. неізотермічна (рос плазманенйзо 
термическая англ попі5оегтаї 
ріазта) - термодинамічно нестійка га- 
зорозрядна плазма, у якій температура 
електронного газу набагато вища, ніж 
температуранейтральногогазу. 

п. нерівноважна (рос плазма не 
равновесная англ попедціньгійт 
ріазта) - плазма, стан якої не є станом 
повної термодинамічної рівноваги. При- 
кладами п. н. можуть бути: 1) т.зв. 
неізотермічна плазма, у якої температура 
електронів відрізняється від температури 
йонів; 2) просторовонеодноріднаплазма, 
зокрема  утримувана за допомогою 
магнітного поля; 3) плазма, що містить 
окремі спрямовані потоки - пучки 
електронів і йонів. Нерівноважність пла. 
зми призводить до нестійкості, що 
виявляється у самозбудженні хвиль рі- 
зних типів. Див. також плазма неідед 
льна 

п. низькотемпературна І плазма роз: 
рядна (рос плазма низко 
температурная плазмаразрядная англ 
Іоуу-тетпрегаїшге | ріазта,  йізСпагуе 
ріа5та - плазма, в якої середняенергія 
електронів менша від характерного по- 
тенціалу йонізації атома (« 10 ев); її 
температуразазвинай не перевищує10 К. 
Пп. н. слабкойонізована, тобто число 
нейтральних атомів і молекул значно 
перевищує кількість заряджених частинок 
- електроніві йонів. Відношеннякількості 
йонізованих атомів до їхньої загальної кі- 
лькості в одиниці об'єму називають 
ступенеміонізації плазми. П. н. у природі 
- сонячний вітер, сонячна корона, 
блискавка йоносфераземлі таїін. 

п. релятивістська (рос плазмареля 
тивистская англ геіабмі5Нс ріазта - 
плазма, у якій середняенергія хаотично 
го руху частинок хоча б одного сорту 
перевищуєенергію спокоюцих частинок. 
Найчастіше релятивістським є електрон 
ний компонентплазми. 
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п. рівноважна (рос плазма 
равновесная англ едиіїйбгіцтріазта - 
плазма, яка перебуває в стані термоди 
намічної рівноваги 

п. розрядна(рос плазмаразрядная 
англ дїзспаге ріазта - те саме, що 
плазманизькотемпературна 

п. твердихтіл (рос плазматвердьк 
тел англ ріазта ої 50Їїйі9 - система 
від'ємних та додатніх носіїв заряду 
(електроніві дірок) у твердихтілах. 


ПЛАЗМОН, -а (рос плазмон англ 
ріазто) - квант плазмових коливань 
(див. також плазма плазма твердих 
тіл). 


ПЛАЗМОТРОН, -а (рос 
плазмотрон м англ  ріазтобог  - 
пристрій дляствореннящільної (з тиском 
порядку атмосферного) 
низькотемпературної плазми (з 


температурою до 10! К) за допомогою 
електричних розрядів у газах, який дає 
плазмовий потік, що використовується 
длядослідницькихта науковихцілей. 


ПЛАЗМОХІМІЯ (рос плазмохимия 
англ ріазта спеті5іту - наука, яка 
вивчає закономірності фізико-хімічних 
процесіві реакцій у низькотемпературній 
плазмі. 


ПЛАНЕТИ, род планє, мн. (рос 
планеть, англ ріапеїз - холодні, 
порівняно щільні космічні тіла, що 
обертаються навколо | Сонця по 
еліптичних орбітах із невеликими 
ексцентриситетами; світять, відбиваючи 
сонячнепроміння. 

п. малі (рос планетьі малье англ 
тіпог ріапеїз, ріапеїоід5) - невеликі 
тіла, що рухаються навколо Сонця по 
еліптичних орбітах, велика частина яких 
розташована між  орбітами Марса |і 
Юпітера. Перша мала планета, названа 
Церерою, відкрита 1 січня 1801 р. 
Дж. Піацці. Кожна мала планета, орбіта 


ПЛАС 


ПЛАС 


п 








якої визначена доволі надійно, одержує 
постійнийномері назву. 


ПЛАНОТРОН, -а (рос планотрон 
англ ріапаг тадпеїоп, ріапетасдпей ої) 
- плоский багаторезонаторний магнетрон 
неперервної о дії, запропонований || 
досліджений П.Л. Капіцею. П. 
відрізняється від інших магнетронних 
генераторів | резонансною системою 
(резонаторизв'язані з робочим простором 
гратчастою стінкою; генерована 
потужність випромінюється кожним 
резонатором назовні) і розміщенням 
емітувальних вольфрамових ниток у 


заглибленняхкатода. 
ПЛАНУВАННЯ (рос 
планирование англ ріаппіпд, 


ргодгаттіпд, ргоресіюп; (календарне 
зспесіміїпу; | (процес) 5есиепсіпу; 
(ширяння Ноаї, діїде, діїсііпд, 5оагіпд. 

п. експерименту (рос планирование 


зксперимента англ ехренптепіріаппіпо 
- розділ математичної статистики, в 


якому розглядають задачі оптимального 
плануванняекспериментів. 


ПЛАСТИКИ,  -ів, мн Імаси 
пластичні (рос пластики, массь 
пластические; англ ріазііс5, ріа5НіС 
таїепіаїб, ріазіїс піаз5е5) - матеріали на 
основі природних або синтетичних 
полімерів, інтервал робочих температур 
яких лежить в області склоподібного 
стану (як правило, модуль пружності 
пластиків близько 
10! кг/см і більше, відносне видовження 
неперевищує25-50 90). 


ПЛАСТИНА (рос пластинка, 
плита англ ріаїе, ріаїе) - див. 
пластинка 

ПЛАСТИНКА  |пластіна, плита 


(рос пластинк)а, плита англ ріаїе, 
ріаїед) - тіло, що має форму прямої 
призми або циліндра, висота (товщина) 
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якої є малою порівняно з розмірами 
ОСНОВИ. 

п. 3/2 (рос М/2 пластинка англ 2/2 
ріаїв - те саме, що пластінка пів- 
довжинихвилі 

п. 3/4 (рос 2/4 пластинка англ 2/4 
ріаїв - те саме, що пластінка чверть 
довжинихвилі 

п. дихроїчна (рос пластинка ди 
хроическая англ аїсіпгоїсріаїв - тонка 
пластинка (плівка) із речовини, яка має 
різковираженувластивістьдихроїзму. 

п. збнна|пластинка Соре (рос пла- 
стинка зонная, пластинка Соре англ 
топе ріаїе) - екран(у найпростішому ви- 
падку- склянапластинка), який складає 
ться із системи прозорих і непрозорих 
концентричних кілець, що чергуються і 
побудовані за принципом розташування 
зонФренеля 

п. Люммера-Герке (рос пластинка 
Люммера-Герке англ Глиттег-СерпгКе 
ріаїе) - багатопроменевий оптичний 
інтерферометр, який являє собою пло- 
скопаралельну пластинку зі скла або 
кварцу, оброблену з високим ступенем 
точності. 

п. півдовжинихвилі | пластинка2/2| 
(рос пластинка полдлиньшволнь, пла- 
стинка2/2 англ раїї-уауеПепеій) ріаїе, 
М2 ріаїе - пластинказ прозорої, оптично 
анізотропної речовини (кристала), при 
проходженні крізь яку дві складові сві- 
тлового пучка з напрямками коливань 
уздовж двох певних, взаємно перпенди 
кулярнихнапрямківу площині пластинки 
(головні напрямки) набувають різниці 
ходу, яка дорівнєю половині довжини 
хвилі 2/2 або (т -- 1/2)2,, дет - цілечи- 
сло. 

п. плоскопаралЄльна (рос пласти 
нка плоскопараллельная англ Наї 
ріате, ріаперагаїіві ріате) - шароднорі 
дного, прозорого (або забарвленого) 
середовища з показником заламу п, 
обмежений паралельними площинами 
на відстані д одна від одної. Оптична 
товщина п. п. дорівнює па, оптична 


плин 


плит 








сила дорівнює нулю, збільшення (по- 
здовжнє, поперечнеї кутове)- одиниці. 

п. Соре (рос пластинка Соре англ 
топе ріаїе) - тесаме, що пластинказдби- 
на 

п. чвертьдовжинихвилі | пластинка 
3/4) (рос пластинка четверть длинь 
волнь; пластинка 2/4 англ адшагіег- 
угауе(Іепеії) ріаїе, 2/4 ріаїе - пластинка 
з прозорої, | оптично  анізотропної 
речовини (кристала), при проходженні 
крізь яку дві складові світлового пучка з 
напрямками коливань уздовж двох 
певних, взаємно перпендикулярних 
напрямків у площині пластинки (головні 
напрямки) набуваютьрізниці ходу, рівної 
чверті довжинихвилі 2/4 або (т - 1/4)2,, 
дет - цілечисло. 


ПЛАСТИФІКАЦІЯ 
(рос пластификация полимеров 
англ  ріа5іййсабоп  |5оНепіпд ої 
роГуплег5) - модифікація полімерного 
матеріалу, в результаті якої досягається 
підвищення рухливості макромолекул у 
цілому, їх ділянок, найпростіших 
надмолекулярних | утворень | (пачок 
макромолекул) або всіх цих структурних 
одиниць. 


полімерів 


ПЛАСТИЧНІСТЬ, -ості (рос 
пластичность англ ріазіісібу, ФисНіу 
(ргорегіу, шпсішозібу - властивість 


твердих тіл незворотливо деформуватися 
під дією зовнішніх сил чи внутрішніх 
напружень. 

п. кристалів (рос  пластичность 
кристаллов англ сгузіаї ашсбіїйу - 
властивість кристалічних твердих тіл 
незворотливо змінювати свої розміри та 
формув полі механічнихнапружень. 


ПЛАТИНА (рос платина англ 
ріайпип), РЕ - хімічний елемент МІЇЇ 
групи періодичної системи елементів 
Менделєєва, атомний номер 78, атомна 
маса195,08, входитьдо платинової групи 
шляхетнихметалів 
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п 

п. платинбвана (рос платина 
платинированная | англ  ріаніпігесі 
ріабіпип) - платина, електролітично 
покрита | шаром високодисперсної 
платинової черні. 

ПЛАТИНОТРОН, -а (рос 
платинотрон англ ріанпоїої - 


електронний прилад надвисокої частоти, 
що поєднує у собі як особливості 
магнетрона(забезпечує великий ккд), так 
і специфіку лампи зворотної хвилі 
(широкосмуговість). 


ПЛЕОХРОЇЗМ, -у (рос плеохроизм 
англ ріеосінгоїби) - зміна забарвлення 
кристала | залежно від напрямку 
розповсюдження світла, що крізь нього 
проходить;неточнаназва- дихроїзм. 


ПЛИННІСТЬ, -ості рідини (рос. 
текучесть  ЖИДКОСТИ; англ. ом 
ргорегіу,  уісіЧіпе  Пом,  Номабішу, 
Пиїігу, соїіф ШНом, Ном,  гесіргосаї 
уізсозігу, уїеі4, уіеіЧіпє) - коефіцієнт 
плинності, який дорівнює величині, 
оберненій в'язкості, і характеризує 
рухливість рідини. 


ПЛИТА 1 (рос плита англ ріаїе, 
ріаєед) - тесаме,що пластинка 

п. вимірювальна(рос плитаизмери 
тельная англ теїеппд ріаїе - пло- 
скопаралельна кінцева міра довжини в 
формі плитки, розмір якої визначається 
відстанню між двома паралельними вимі- 
рювальними площинами. Див. також мі- 
ри довжини 

п. повіряльна | (рос плита 
поверочная англ 5ипасеріаїе - плита, 
що застосовується з для | контролю 
площинності та як база під час 
контрольних і розмічувальних робіт у 
машинобудуванні. 


ПЛИТА 2 (рос плита англ 5іаб, 
(столярнд | Боакга;  (мет.)  Боакга; 
(бетонна ад, Чадзіопе; (фундаменту) 
тайшез5(опорна тетріаїз. 


ПЛУТ 


ПЛУТ 


п 








ПЛИТА 3 кухонна (рос плита 
кухонная; англ їууег,гапов. 


ПЛІВКА (рос пленка англ біт, 
Іауег, зПееї, 5Кіп, 5Кіп). 

п. магнітна (рос пленкамагнитная 
англ тарпеїіс Біт) - шармагнітної ре- 
човини (зазвичайферо- або феримагнєти 
ка) товщиноювід часток нанометрадо кі- 
лькох мікрометрів із рядом особливостей 
атомнокристалічної структури, магніт 
них, електричних і інших фізичних 
властивостей, що відрізняють плівку від 
масивнихмагнетиків. 

п. феромагнітна (бос пленкаферро 
магнитная англ їегиапаєпеїїс Біт) - 
шар феромагнітної речовини товщиною 
від десятків до тисяч Ангстремів, який 
має низку особливостей у магнітних 
властивостях порівняно з масивними 
зразкамиз тієї ж речовини. 

плівки поверхнбєві в рідкому 
гелії (рос пленки поверхностньюе в 
жидком гелии; англ зимасе Біт 5 
іп Пдйцід Беїйип) - плівки, що 
утворюються на стінках посудини вище 
рівня рідкого Не внаслідок 
міжмолекулярної взаємодії Не зі стінкою. 


ПЛОЩИНА (рос плоскость англ 
ріапе(5игасе, ріаїп, Най зиг'асе,ріапаг 
5игЖасе. 

п. ковзання (рос плоскость сколь 
жения англ діїдйе ріапе, 5іїр ріапе - 
площина, паралельно якій зміщуються 
відносно один одного шари кристалапри 
пластичній деформації. 

п. поляризації (РОС плоскостьполя- 
ризации англ роіагігаїіопріапе - пло- 
щина, що проходить через напрямок ко- 
ливань електричного вектора лінійно 
поляризованої світлової хвилі (див. та- 
кож поляризація світла та напрямок 
поширенняцієї хвилі. 

п. симетрії |площина співпоміру 
(рос плоскость симметрий англ ріапе 
ої зупатебу, тіпгог Гріапа) - площина, 
що ділить фігуру на дві дзеркальнорівні 
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частини, розташовані одна відносно 
одної так, як предметі його зображення 
в дзеркалі. 

п. співпоміру (рос плоскость сим- 
метрии англ ріапеої 5утітейу, тігог 
Гріапе) - тесаме,що площинасиметрії 

п. февова (рос плоскость фазовая 
англ ріазе ріапе - площина, координати 
точок якої однозначно визначаються 
станом динамічної системи 3 одним 
ступенем вільності. По осях координат 
відкладаються значення координат і 
швидкості (імпульсу) механічної системи 
або напруга і струм для електричних 
систем. Поняття п.  ф. широко 
застосовується у теорії коливань (див. 
також автоколивання.. 


ПЛУТОН, -а (рос. Плутон; англ. 
Рішіо) - остання з відомих планет 
Сонячної системи. Належить до класу 
малих планет. П. обертається навколо 
Сонця по дуже витягнутій орбіті на 
середній геліоцентричній відстані 39,439 
а. (5,91:102 км). Один повний оберт 
складає 248,6 земного року, середня 
швидкість руху по орбіті 4,7 км/с. Радіус 
П. складає 1150 км, маса близько 0,002 
маси Землі, середня густина 2,03 г/см?. П. 
має супутник Харон із радіусом 560 км і 
масою » 1/30 маси П. 


ПЛУТОНІЙ, -ю (рос плутоний 
англ рійкопіші, Ри - штучний 
радіоактивнийхімічний елементі! групи 


періодичної системи елементів 
Менделєєва, атомний номер 94, 
трансурановий елемент, належить до 
актиноїдів Найстійкішим Є 


малодоступний ""Ри (Ту - 8,2:107 років). 
У вільному стані п. - крихкий сріблясто- 
білий метал. При температурах від 
кімнатної до їшл - 640 ?С існує у вигляді 6 
модифікацій: а, В, у, 6, п (67), є. Ізотопи п. 
слугують сировиною для синтезу 
трансплутонієвих елементів. П. та його 
сполуки дуже отруйні. 


ПОВЕ 








ПОВЕ п 
ПЛЮВІОГРАФ, -а (рос операцію кон'юнкції, запам'ятовувальні 
плювиограф англ ріиміодгари, коміркитощо. 


гесоксїїпу гаїп дай)де, Ппуеїодгарі) - 
прилад для неперервної реєстрації 
кількості рідкихопадів. 


ПЛЯМА (рос пятна англ врої, 
зреск, зріазп, Бог, піокіїе, раїсі; (бруд) 
згаїп, зппидее; (зв'язна область бінарного 
зображення) Ьо; (тлв) сіоцд; 
(поверхневе пошкодження) БіетізН). 

п. катддна (рос пятно катодное 
англ саїоде зрог, саїподе єїЇом/) - 
невелика сильно розігріта область, що 
яскраво світиться, на поверхні катода 
дуговогорозряду, черезяку здійснюється 
перенесення струму між катодом і між- 
електродним простором. П. к. притаман 
навсім видамдуговогорозряду. Характе 
рнийрозмірп. к. 104-107 см. 

плями | сбнячні (рос пятна 
солнечнью англ 50іаг 5роїз - темні 
утвори на поверхні Сонця. Ефективна 
температура п. с. приблизно на 1000 К 
нижча, ніж у навколишньої фотосфери. 
Усі сонячні плями мають магнітне поле 
напруженістю від 1-2 сотень до 2-3 
тисяч Гс. Час життяп. с. і їх груп- від 
кількохднів докількохмісяців. 


ПНЕВМОАВТОМАТИКА 
пнеквмоавтоматика 
рипейтоаціоптанісз. 

п. струменбва Іпневмдніка| (рос 
пневмоавтоматика струйная, 
пневмоавтоматика пневмоника англ 
іеєрпейтоаціотабсз,рпецтопісз - га- 
лузь техніки автоматичного керування, 
що розглядаєможливості виконання всіх 
операцій у пневматичних приладах 
струменевими та іншими проточними 
елементами без механічних рухомих ча- 
стин. На елементахс. п. виготовляються 
складні схеми логічної дії, цифрові ке- 
рувальні та інформаційні машинита інші 
пристрої. Прикладами елементів п. с., 
зокрема, є: струменевий підсилювач, 
струменеве реле, струменеві активні та 
пасивні елементи, що реалізують логічну 


(ос 
англ 
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ПНЕВМОНІКА (рос пневмоника 
англ рпейтопісз - те саме, що 
пневмоавтомагика струменва. 


ПОВЕРНЕННЯ (рос. возврат; англ. 
кет). 

п. металів (рос. возврат металлов; 
англ. теїа! геїигп) - те саме, що відпочи- 
нок металів. 


ПОВЕРХНЯ (рос поверхность англ 
зиТасе, агед - межарозділу між двома 
середовищами,що контактують. 

п. деформації (рос поверхность де 
формации англ аеїоптабоп 5иасе - 
геометричнапобудова, що характеризуєв 
кожній точці деформованого тіла від- 
носне видовження є, якого зазнає малий 
лінійний елемент, залежновід напрямку 
цьогоелемента. 

п. дисперсійна (рос  поверхность 
дисперсионная; англ аїзрег5іоп 5игасе 
- поверхня однакових частот у просторі 
хвильових векторів. Характеризує 
просторову дисперсію фазової швидкості 
дифракційних рентгенівських хвиль у 
кристалі залежно від відхилу напрямку 
поширення первинного випромінювання 
від напрямку, що відповідає умові Брегга- 
Вульфа. 

п. каустична (рос.  поверхность 
каустическая; англ. сашяїїс) - те саме, 
що каустика. 

п. напружень (рос  поверхность 
напряжений англ 5ітез55ціТасеепбіоп 
5иТасе - геометрична побудова, що ха- 
рактеризує нормальненапруженняв точ- 
ці напруженоготіла залежновід орієнта 
ції площинки,наякій вонадіє. 

п. молекул потенціальна | поверхня 
потенціальної енєргії молЄкул (рос 
поверхность потенциальная повер 
ность потенциальнойзнергии молекул 
англ ройепіаї поіваціагГепегуу з5игіаса 
-. залежність внутрішньої (потенціальної) 
енертії молекуливід координатії ядерабо 


ПОВЗ 


ПОВІ 


п 








інших координат, які описують коливання 
атомів у молекулі (нормальних координат, 
внутрішніх коливальних координат типу 
розтягу зв'язківі деформації валентних ку- 

тів). 

п. питома (рос  поверхность 
удельная англ зресійс 5итасеГагеа) - 
відношення загальної площі поверхні 
дисперсної фази до її об'єму. П. п. 
оберненопропорційналінійним розмірам 
частинок дисперсної фази. Зі збільшен 
ням ступеня дисперсності п. п. швидко 
зростає 

п. потенцієльної енефгії молекул 
(рос поверхность потенциальной зне 
ргиий молекул англ роїепНаї птоівсиіаг 
|епегоу 5ипасе - те саме, що поверхня 
молекулпотенціальна 

п. ріманова (рос поверхность ри- 
манова англ Віетаппіап 5игіасе - 
поверхня, локально влаштована як 
областькомплексної площиниС (компле 
ксний аналітичний багатовид ). Якщо 
Х - деякаповерхня (багатовид), яку мож 
на представитиу вигляді об'єднання від- 
критих підмножин 107), кожна з яких 
еквівалентнадеякій області О, у С, то ка- 
жуть, щонах заданаструктураріманової 
поверхні. Іншими словами, існують фу- 
нкції б, які неперервно і взаємноодно 
значно відображають 0; на 0, причому 
длябудьякої париіндексіві та) функції 
переходу; 1; є аналітичнимифункціями, 
що  взаємнооднозначно відображають 
«Фбаоб) на БО 0). Пара (0,Р) нази- 
вається картою, асукупність усіх карт, 
які покривають Х, -атласом. 

п. Фермі (рос поверхность Ферми 
англ Еегті зигібасе) - ізоенергетична 
поверхня у просторі квазіїмпульсів 
електронів провідності, яка відповідає 
енергії Фермі. Знаходження з експери 
ментальних даних форми п. Ф. і швид 
костейелектронівна ній - однаїіз важли 
вих задачелектронної теорії металів. 


п. фоктьна (рос  поверхность 
фокальная англ Тосаї зигіасе) - тесаме, 
що повєрхняфокусна 





432 


п. фокусна Іповерхня фокальна 
(рос поверхность фокусная поверж 
ность фокальная англ Іосиз агеа, Їосаї 
зшгіасе) - поверхня зображення, яка 
утворюється оптичною системою від 
нескінченно | віддаленого | плоского 
предмета, перпендикулярного до опти- 
чної осі. Взявши до уваги не тільки 
параксіальні промені, алей крайові скісні 
промені, можнавпевнитися, що внаслідок 
дії всіх геометричних аберацій зображен 
ня такого предмета не буде плоским, а 
утворить деяку у загальному випадку 
дуже складну поверхню, яка і зветьсяп. 


ПОВЗУЧІСТЬ, -ості матеріалів 
(рос ползучесть материалов; англ 
сгееріаде, сгееріпду, айегНйомі - безпере 
рвнапластичнадеформаціяматеріалівпід 
впливомпостійногомеханічного наванта 
женняабонапруження. 

ПОВІРКА засобів вимірювань 
(рос. поверка средств измерений; 
англ. іп5ігитепі саїйБгакцоп) - визначен- 


ня похибок засобів з вимірювань |і 
встановлення йїх придатності до за- 
стосування. 


ПОВІТРЯ (рос воздух англ аїй - 
суміш газів, із яких складається атмо 
сфера Землі (азот - 78,0896, кисень - 
20,9590, інертні гази та водень- 0,949, 
СО; - 0,0396 таін.). Середнямаса моле 
кули близько 29 ат. од., температураки- 
піння рідкого п. при нормальному тиску 
близько 83 К. При СРС тиск повітря над 
рівнем моря 101 325 Па (1 ат, або 760 мм 
рт. ст.). Показникзаламу1,00029.П. мож: 
на вважати ідеальним газом (відхил 
властивостей повітря від властивостей 
ідеального газу характеризується коефі: 
цієнтом стисливості, що дорівнює 
1,00060при ФРС). 


ПОВОРОТ, -у (рос поворот англ 
Хипи, гобабйіоп, гогагу тоноп, гобаНопаї 
тобіоп, рімонид ппобіоп, гобабіопа! 
птометепі, гиптіпо плометепі, рімобіпу 


ПпоОгЛл 


погл 


п 








тометепі, 5миїмеї, 5Іце; (дороги сомтег, 


сгооЮ. 

п. гвинтовий (рос поворот 
винтовой англ Пеїїсаї гобаНогп - опера 
ція симетрії 


в 3-вимірному просторі, що складаєтьсяз 
повороту навколоосі симетрії на кут а, З 
одночасним перенесенням на фіксований 
векторі, уздовжцієї осі. Точки, які отри. 
муються при багаторазовому проведенні 
певної операції гвинтовогоповороту, роз. 
ташовуються правильно у вигляді 
нескінченної спіралі. Така систематочок 
суміщується сама з собою при дії опера 
ції гвинтовогоповороту! її повторенні. 


ПОВТОРЮВАЧ -а (рос повтори 
тель англ Гоїіїомег, гереабпд атріїег, 
гереайег,зїерреї. 

п. напруги (рос повторительнапря 
жения англ моНадебоїїомгеі) -- підсилю: 
вачелектричнихколивань,охопленийтак 
званим 10090-ним від'ємним зворотним 
зв'язком, у якому вихідна напруга 
повністю подається на вхід у протифазі 
довхідної напруги. 


ПОГЛИНАННЯ (рос поглощениєе 
англ  аббогріїоп, шріаке; (вологи 
інбіріоп; (газув рідині іпмазіог. 

п. багатофотанне (рос поглощение 
многофотонное | англ  тиірроїоп 
арбогріїой - процес взаємодії електро 
магнітного випромінювання з ре 
човиною, при | якому в одному 
елементарному акті поглинається кілька 
фотонів; у середовищі при цьому відбу- 
вається багатофотонний квантовий пере 
хід з початковогостану |12 з енергією Е 
у стан|22-зенергією Б. 

п. звуку (рос поглощение звука 
англ зоцпаабвогрбог) - явищенезворо 
тливого переходуенергії звукової хвилі в 
інші видиенергії, переважнов тепло. 

п. міжзбряне Госллення міжзоря- 
не, екстінкція міжздряна| (рос погло 
щениемежзвездногослаблениємежзва 
здног, зкстинкция межзвЕєздная англ 
іптегзтеЙаг аббогріїоп, | іпіегзіеНаг 
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ехіїпсійог) - результатрозсіяння!і власне 
поглинання світла міжзоряним пилом. 
Характерна риса п. м. - залежність від 
довжинихвилі. П. м. викликаєзміну роз. 
поділу 

енергії в спостережуваних спектрах 
далеких зірок та інших об'єктів (міжзоря 
не почервоніння далеких об'єктів). Див. 
також астрофотомегр їїя. 

п. радіохвиль (рос  поглощение 
радиоволн англ гааїо мамеаб5огрНог) 
- перетворення енергії електромагнітної 
хвилі радіодіапазону при поширенні в 
середовищів інші видиенергії. 

п. резонансне (оос поглощениере- 
зонансног англ гезопапсеабзогрног) - 
поглинанняфотонів частоти 2- (Е» - Ео)/ 
Б, де Е, Его - енергії збудженого й 
основногорівнів поглинальної системи(Б 
- стала Планка, поділена на Ол). Ре- 
зонанснепоглинання- перший етап про- 
цесу резонансноговипромінювання 

п. світла (рос поглощение света 


англ Іїдиі арзогріїой - зменшення 
інтенсивності оптичноговипромінювання 
при проходженні крізь  якенебудь 


середовищеза рахунок взаємодії з ним, у 
результаті якого світлова енергія пере 
ходитьв інші види енергії або в оптичне 
випромінювання іншого спектрального 
складу. 

п. хвиль (рос поглощение волн 
англ маме арбогрійой - перетворення 
енергії хвилі в інші види енергії в ре 
зультатіїї взаємодії зіншимихвилямичи 
з середовищем, у якому вона поширює 
ться, або з тілами, розташованими на 
шляхуїї розповсюдження. 


ПОГОДА (рос погода англ меаеї 
- станатмосфери, зумовленийфізичними 
процесами, що відбуваються в ній під 
впливом притоку сонячної енергії та 
взаємодії з поверхнею Землі. Елементи, 
що характеризутьпогоду: температурата 
вологість повітря, хмарність, опади, ві- 
тер, заметілі, грози, тумани! т. д. 


ПОКА 








ПОДАННЯ (рос представлениеангл 
герге5епіабоюп; (формулювання боптиіа- 
Жіоп; (даних чи сигналів ргезепіабоп; 
(концепція сопсері; (обч)) поНоп, поїа- 
Ніоп,міему - див. представлення 


ПОДВОЄННЯ (рос удвоение англ 
диріїсакоп, Фошіїїпе). 

лямбданподваєння енергетичних рь 
внів молекул Грозщетлення енергети 
чних рівнів молЄєкул (рос лямбда- 
удвоениєзнергетическихуровнеймоле 
кул,  раащепление  знергетических 
уровней молекул англ  ІатЬаа 
диріїсайоп ої піоіесиціе епегру, епегру- 
Іеуеї зрійшіпя) - слабке розщеплення на 
два рівні кожного електронноколи 
вальнообертального енергетичного рівня 
молекули з нерівними нулю квантовими 
числами Л і 7 (див. також молекула. 
Число Л описує проєкцію моменту кі- 
лькості руху електронної оболонки І на 
електричну вісь молекули 7, 7 - оберта 
льнеквантовечисломолекули. 


ПОДІБНІСТЬ, -ості (рос подобиє 
англ зітіагігу, зітійшає). 

п. теплова та моделювання (рос 
подобие тепловое и моделирование 
англ НБеаї зітііагіїу апа піодеї(Їіпе, 
Шегта! 5ітііагіїу ап тофеї(Іїпе) - ДИВ. 
тедрія подібності та моделювання 


ПОДІЛЬНИК, -а (рос делитель 
англ адімідег, аїмідїпд сігсиїв; (мат.) 
дімі5ог, теаз5иге | доменів геріїсайої). 

п. напруги (рос делитель напряже 
ния англ моНаде-гайіо аїмісіег, мобаде 
Аїімі5ог, роїепНаї! аїмісіег, мобадеганіо 
рох, Біеесіег,іїмі5ої) - пристрій дляділе 
ння напруги джерела електричної енергії 
на частини, відношення яких практично 
стале. Найпростіший п. н. складається із 
двох або більше опорів, з'єднаних послі 
довно. 

п. частоти (рос делитель частотьт; 
англ гедцепсуаіїмісіег, 5саїві) - електрон- 
ний пристрій, що зменшує в ціле число 
разів частоту  подведених | до нього 
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п 
періодичних коливань. 0 Для ділення 
частоти застосовують електронні 
лічильники (див. також тригер), 


параметричні генератори, синхронізацію 
генераторів тощо. 


ПОЗИТРОН, -а (рос позитрон англ 
розійгоп від лат.  розі(йми5)  - 
позитивний, додатній і (елек)трон), є - 
елементарна частинка | з  додатнім 
електричним зарядом,  античастинка 
відносно електрона (є). 

Маси (та та спіни (7) п. й електрона 
однакові, а їх електричні заряди (є) та 
магнітні моменти (ие) однакові за 
абсолютною величиною, але протилежні 
за знаком: т, з 9,1:103! кг, / - 1/2, е я 
1,6.10-9 Кл, 

ие 7:1,00116(в одиницяхмагнетонаБора). 


ПОЗИТРОНІЙ, -ю (рос позитроний 
англ робійопійцт, Р  - зв'язана 
воднеподібна система  єє, яка 
складається з електрона та позитрона. 
Розмірип. приблизновдвічі перевищують 
розміри атома водню (оскільки зведена 
маса п. дорівнює т,/2, де т, - маса 
електрона), а його енергія зв'язку вдвічі 
менша. 


ПОКАЖЧИК, -а (рос указатель; 
англ  іпдісаїог,  пагКег,  дебі?пабїог; 
(стрілка  прилада)  іпдісаїог,  пеефе, 


роіпіег, йпоег, іпд4ех; (стрілка) аггом/; 
(посилання) ШпК, геїегепсе, роіпіег, ассе55 
ададгез5; (бібліогр.) дігесіогу, з5еЇесійоп 
риіде; (обч.) сиг5ог). 

п-ки рівноваги (рос  указатели 
равновесия; англ пи! шпегег5, 7его 
іп5іи-тепіз, пи іпдісатогя, пий деїесіогя, 
пийте)  сопірагаїог5, | пиї-іпдісайпе 
іпзіштепіз) - те саме, що прилади 
нульові 


ПОКАЗНИК, -а (рос показатель 
англ іпаех, Гасіог, пипабег, маїце; 


(степеня ехропепб(якісний айкпірців. 


поко 


ПОКР 


п 








п. екстинкції середбвища (рос 
показатель зкстинкции средьі англ 
тесіїцт ехніпсбоп іпаех - те саме, що 
показник ослФфрлення 

п. заламу|коефіцієнт заламу, сучин- 
ник заламу (рос показательпреломле 
ния, козффициент преломления англ 
гейтасййоп іпаєх, гейтасіме іпаєх, іпаех 
ої гейтасййоп, гейгасіймеехропепії - ОПТИ- 
чна характеристикасередовища пов'язана 
із заламом світла на межі розділу 
двох середовищ при переході його з 
одного середовища в інше й зумовлена 
відмінністю фазових швидкостей поши 
реннясвітлас; і с, у середовищах. 

п. ослаблення | показник екстінкції 
середбвища (рос показатель ослабле 
ния, показатель зкстинкции средь 
англ  анепиабноп  іпаіех,  тесіїшт 
ехніпсбїоп іпдех) - величина, обернена 
відстані, на якій потік випромінювання, 
щоутворює паралельнийпучок, ослаблю 
єтьсяза рахунок поглинаннята розсіяння 
світлав середовищів 10 разів (десятковий 
п. о.) абов еразів (натуральнийп. о.). П. 
о. - сумапоказників поглинаннята розсі- 
яння середовища. П. о. залежить від 
спектру випромінювання, а при великій 
інтенсивності потоку - щей від її вели 
чини (див. також фдптика нелінійна 
товщинаоптична. 

п. поглинання (рос показатель по- 
глощения англ іпаех ої абзогріоп, 
іпдех ої ехіїпсбїой, К, - величина, 
оберненавідстані, наякій потік монохро 
матичного випромінювання довжини 
хвилі 2, що утворює паралельний пучок, 
ослаблюється в результаті поглинання в 
речовині в е (натуральний п. п.) або 10 
(десятковийп. п.) разів(ГОСТ 7601-78). 

п. розсіяння світла (рос показатель 
рассеяния света англ іпаєх об ІїдНі 
Чізрег5іої) - величина,оберненавідстані, 
на якій потік випромінювання у вигляді 
паралельного пучка променів ослаблює 
ться за рахунок розсіяння в середовищі в 
10 (десятковий п. р. с.) або в е 
(натуральнийп. р. с.) разів. Істотно зале 
житьвід довжинихвилі світла? (частоти 
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у) розсіюваного оптичного випромінюва 
ННЯ. 

п-кй критичні |індекси критичні 
(рос показателикритические,индексь 
критические англ скійса! іпдісе5) - 
показники степенів | у | степеневих 
залежностях термодинамічних величин 
від температури, тиску, густини і т.д. 
поблизу точки фазового переходу 2-го 
роду. Відповідно до загальної теорії 
фазових переходів 2-го роду, п. к. 
визначаються набором розмірностей д; 
незалежних флуктуювальних величин А; 
при масштабному перетворенні Д(ЛХ) -з 
Х3і АХ). Розмірності | Д; | мають 
властивість | універсальності, | тобто 
залекатьтількивід розмірності системиа 
- 2, 3 і симетрії параметра 
порядку. 


ПОКОЛІННЯ (рос поколение англ 


п.  фермібнів (рос  поколение 

фермионов англ їептіоп депегабіоп8 - 
подібні за властивостями групи (родини) 
частинок- кварківі лептонів: (ме 
е", и, Ф, 
(У й, с, 5), (У т, 8 Б). Відповідні 
частинки з кожного покоління мають 
одні та ті ж квантові числа відносно 
групи симетрії електрослабкої взаємодії і 
відрізняються лише масами: кожне 
наступнепоколінняважчеза попереднє. 


ПОКРИТТЯ (рос покрьтие англ 


соаїіпє,  соаї,  соуег(ає?е),  соуегіпе, 
оуегсоаї, оуегіау, 5пеаєїн(іпо), ргооїіпо, 
сагреї; (плівка) | Біт,  Шауег,  5Кіп; 


(оболонка) епуеїоре; (захисне) ЬапкКеї, 
геуештепі; (методом осадження) Фероб5ії, 
дерозійоп; (гідр.) раметепі, раміпеє; 
(дороги) зштасе, зигіасіпо, їор, торріпе). 

п. гальванічне (рос покрьтпие га- 
льваническое англ  єіесігодерозіїеї 
соаїіпеє, еіесігоїуєе соабїпеє, еіесігоЇугіс 
соаїіпе, еіесігоріаїей соагіпе, ріаїе) - те 
саме що покриттяелектролітичне 

п. делектролітичне | покриття гак 


льванічне покриття електроосацжене 


ПОЛЕ 


ПОЛЕ 


п 








(рос  покрьпие злектролитическое, 
покрьтие гальваническог, покрьпие 
зле з англ 
еі|есігодерозіїед | соаїпо,  єїіесігоЇуте 
соайіпе, еЇесігоїубіс соакіпе, еїесігоріатей 
соаїїпе,  ріаїе) - металевий шар, 
нанесений на металеві чи неметалеві ви- 
робиелектролізом 

п. електроосіджене (рос покрьтие 
злектроосажденног англ 
еіесігодерозбітед  соабіпо, еіесігоЇуте 
соайіпе, еіесігоїубіс соабіпе, еїесігоріатей 
соагіпе, ріаге) - те саме, що покриття 


електролітичне 


ПОЛЕ фізичне (рос полефизи- 
ческоє англ Не, рПпубісаї) - фізи 
чна система, що має нескінченно велике 
числоступеніввільності. Фізичні величи 
ни, що належатьдо такої системи, не ло- 
калізовані на яких-небудь окремих мате 
ріальнихчастинкахзі скінченнимчислом 
ступенів вільності, а неперервно роз 
поділеніпо деякій області простору. 

реполе (рос ряеполе англ ря Неїід - 
тесаме,що полепсевдоскалярне 

руполе(рос ритоле;англ рмбеідй - 
тесаме що пблепсевдоскалярне 

зсполе у квантовій теорії 
полів (рос 5споле в квантовой 
теорий полей; англ зсйеїій іп 
диапкит їїеїа їпеогу) - те саме, 
що полескалярне 

п. векторне (рос поле векторное 
англ уесіог Беї4) - фізичне поле, що 
складається | з | трьох незалежних 
компонентів, які перетворюються при 
поворотахкоординатнихосей чи пере- 
твореннях Лоренца як 
компоненти вектора чи 4-вектора. У 
квантовій теорії поля (КТП) квантами п. 
в. є векторні частинки (тобточа- 
стинки зі спіном 1), наприклад, фотон. 
При цьому дійсному п. в. відповідає 
електронейтральна частинка, а компле 
ксному - зарядженачастинка (та її анти 
частинказ зарядом протилежного знака). 
За поведінкоювідносно просторової 
інверсії (г з - г) п. в. поділяють на 
власне векторні, які змінюютьзнак 
при інверсії, і аксіальні, або аксі- 
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ально-векторні, які не змінюють 
знака. 
п. внутрікристалічне поле кри- 


сталічне (рос полевнутрикристалли 
ческоег, поле кристаллическог англ 
іпігасгувіаїнйпе Некі, сгузіаїйпе Неї) - 
неодноріднеелектричне (рідшемагнітне) 
поле, що існує всередині кристалів і діє 
на електронита ядра. П. в. має електро 
статичней обмінне походження(див. та- 
кож взаємодія обмінна. Напруженість 
електричногоп. в. можедосягати- 109 В/ 
см. П.в. має симетрію, зумовлену си- 
метрією кристала 

п. внутрішнє | поле локальне, поле 
діюче, поле ефективне (рос полевну- 
треннее, поле  локальног, поле 
действующее, поле зффективное англ 
іптегпа) Беїд, іпігіпзіс Пеїд, Їоса| Беїд, 
еНесіїує Беї4д) - електричнеполе, що діє 
на частинку діелектрика (електрон, іон, 
атом чи молекулу). Відрізняється від 
зовнішньогоелектричногополя внаслідок 
поляризації діелектрика. 

п. гравітаційне (рос. полегравита- 
ционное; англ. ргаунайіопа! Беїд, Нед ої 
ггауйу) - те саме, що пбле тяжіння. 

п. Дірака (рос. поле Дирака; англ. 
Рігас Беїд) - фізичне поле частинок 
зі спіном 1/2. У квантовій теорії поля 
у представленні взаємодії оператор п. Д. 
задовольняє рівняння Дірака для вільної 
частинки. 

п. діюче (рос поле действующее 
англ еНесіїуе Беї4) - те саме, що поле 
внутрішнє 

п. електромагнітне (рос поле зле 
ктромагнитноєе англ  еіесіготаєпетіс 
Беїд) - взаємно зв'язані електричне і 
магнітне поля, через які здійснюється 
взаємодія зарядженихчастинок; є прикла 
дом фізичного поля. П. е. можебути оха- 
рактеризоване неперервними польовими 
функціями - напруженостями електр 
чного та магнітного полів або потенці 
алом.П. е. в порожнечіописуєтьсярівнян- 
нями ЛоренцаМаксвелла 

п. електростатичне (рос поле зле 
ктростатическог англ  еіесіг(озіаг)іс 
Беї4) - електричнеполе нерухомих заря 


ПОЛЕ 


ПОЛЕ 


п 








дів. Характеризується напруженістю 
електричного поля - силою, яка діє на 
одиничнийзаряд, поміщенийу цеполе. 

п. ефективне (рос поле зффекти 
вное англ еНесіїуе йеід) - те саме, що 
полевнутрішнє 

п. звукове (рос полезвуковое англ 
зоппа беїй, асопяїїс Беїд) - сукупність 
просторовочасового розподілу величин, 
які характеризують розглядуванезвукове 
збурення. Найважливіші з них: звуковий 
тиск, коливальнашвидкістьчастинок ко- 
ливальне зміщення частинок, відносна 
зміна густини (т. зв. акустичне стиснен 
ня), адіабатична зміна температури, яка 
супроводжує стиснення та розрідження 
середовища. При введенні поняття п. 3. 
середовище розглядають як суцільне і 
молекулярну будову речовини до уваги 
не беруть. П. зв. вивчаютьабо методами 
геометричної акустики, або на основі 
теорії хвиль. 

п. збру (рос полезрения англ Неїій 
ої міему, Нед ої мізіоп, міеміпо Неї, 
5ідіпі, міему - те саме, що поле оптичної 
систєми 

п. коерцитивне (рос поле козрци 
тивное англ  соегсі(йі)уну,  соегсіуе 
(еїесігіс) Беї4; від лат. соегсійо - утри 
мую)- тесаме,що сйилакоерцитіувна 

п. кристалічне(рос полекристалли 
ческое англ сгузіаїїпебіеій) - те саме, 
що поблевнутрікристалічне 


п. кутове оптичної системи 
(рос. поле угловое оптической 
системьшш; англ. Неій  апеіе ої 


оргіса! 5у5ігет) - те саме, що кут 
поля збру. 

п. локальне (рос поле локальное 
англ Іоса! Беід) - тесаме, що пблевну- 
трішнє 

п. магнітне (рос поле магнитное 
англ таєпеіїіс Беїд) - силове поле, що 
діє нарухомі (у системі, в якій розглядає 
ться поле) електричні заряди (струми) та 
на тіла, що мають магнітний момент. 
Разом із електричним полем утворює 
єдине електромагнітне поле. Термін "п. 
м." введенийу 1845 М. Фарадеєм.Згідно 
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з рівняннями Максвелла, джереламигі. м. 
є електричні струми, магнітні моменти і 
змінні електричні поля. П. м. у середови 
щі зазвичай характеризується двома аксі- 
альнимивекторами: магнітноюіндукцією 
В танапруженістюмагнітногополян. Ці 
вектори не є незалежними, а пов'язані 
між собою т. зв. матеріальним рівнянням 
В - В(Н), різнимдлярізних середовищ. 

п. магнітне керувальне (рос поле 
магнитное управляющее англ сопітої 
тадпенсіїеій - тесаме, що полемагні- 
тнепровідне 

п. магнітне критичне у над- 
провідниках (рос поле магнитное 
критическое в  сверхпроводни 
ках; англ сгіїїса| таєпеїїс Бей іп 
5зетісопдйсіог5)  - характерне 
значеннянапруженості сталого магнітно 
го поля, перевищення якого викликає 
проникнення магнітного поля з поверхні 
всередину надпровідника на відстань І, 
що перевищує глибину проникнення 
магнітногополя? (див. також ефектіМа- 
йснерд. ПП. м. к. залежить від 
температури і властивостей матеріалу 
надпровідника. 

п. магнітне провідне | поле магнітне 
керувальнЄ (рос поле магнитное п 
ведущееполемагнитноеуправляюшее 
англ диїдіпд тадпейс Неїіі, сопігої 
тадпебс еф - магнітне поле в околі 
орбіти частинкив циклічному прискорю 
вачі заряджених частинок, який забезпе 
чує рух частинки по викривленій трає 
кторії. 

п. молекулярне(рос полемолекуля 
рное англ тоіесиціаг Беїд) - ефективне 
магнітне поле НЄ у магнетику, яке 
створюється магнітними моментами 
намагніченої речовини: Ніж - 2, М (М - 
намагніченість речовини, 2. - сталам. п.). 
Введення п. м. відповідає заміні парної 
взаємодії магнітних моментів взаємодієюз 
деяким середнім магнітним полем, яке 
створюється іншими моментами. П. м. - 
один із основних методів розрахунку 
магнітних властивостей систем частинок, 
які взаємодіють. 


ПОЛЕ 


ПОЛЕ 


п 








п. оптичної систЄєми |поле зару! 
(рос поле оптической системь, поле 
зрения англ орНсаї зу5іенатіеї а, Біе! й ої 
міему, Неїа ої мізіоп, міеміпд Нед, 5ісдНі, 
міему - частинапростору (або площини), 
зображувана оптичною системою. Поле 
визначається | контурами | оптичних 
деталей (такими, як оправи лінз, призм), 
діафрагмами і т. п., що обмежують сві- 
тлові пучки. 

п. псевдовекторне! ричпола (рос. поле 
псевдовекторное, ручлоле англ ряеціо 
месіог Неї, риубеіїф - поле, що при 
неперервних перетвореннях Лоренца 
перетворюється як вектор, а при 
просторовій інверсії зазнає додаткової 
змінизнака. 

п. псевдоакалярне! репола (рос поле 
пс рног, реполе англ рзеціо 
5саіаг Не, р5беїй - поле, що описує 
ться однокомпонентною функцією, яка 
при неперервних перетвореннях Лоренца 
не змінюється, а при інверсіях змінює 
знак. 

п. розмагнічувальне (рос поле 
размагничивающееангл Фетадпебтіпоу 
Некі, дедацезіпу Неї) - поле всередині 
намагніченого тіла, дія якого зменшує 
його намагніченість. У вузькому розумін- 
ні розмагнічувальним магнітним полем 
називається поле Н,, джерелом якого є 
намагніченість І самого тіла (у більшості 
найпростіших випадків Н, і І, що 
стосуються одного елемента об'єму 
тіла, спрямовані назустріч або утворю 
ють один з одним тупі кути, тобто Н, 


зменшує І). Загальна формула для 
напруженості розмагнічувального 
магнітного поля (в СІ): 


Н,- ннф' у фо ТутІ - 
4 г 8 


намагніченість в елементі дУ об'єму 
тіла У, І, - нормальна до елемента а5 
поверхні тіла 5 складованамагніченості 
в точках, що прилягають з боку даного 
тіла до 45, г - відстаньвід точки спо- 
стереженнян, доаУ абоа5. 
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п. самоузгдджене(рос поле самосо 
гласованног англ 5еН-сопбі5іеніНеїі й - 


усереднена певним чином взаємодія ча- 
стинок, яка широко застосовується у 
квантовій механіці для наближеного роз. 
рахунку та опису стану системи части 
НОК. 

п. світлове (рос полесветовог англ 
Пдрпібеідй - просторовийрозподілсвітло- 
вих потоків. П. с. досліджує фотометрія; 
прицьомувідволікаютьсявід квантової при- 
роди світла і приймають, що розподіл 
енергії у п. с. неперервний у часі та 
просторі. 

п. силове (рос поле силовое англ 
Тогсе Неій, Неїй ої їогое - частина 
простору (обмежена чи необмежена), у 
кожній точці якої на розміщенутам мате 
ріальну частинку діє певна за числовим 
значеннямі напрямкомсила, що залежить 
тільки від координат цієї точки (ста- 
ціонарнеп. с.). Якщо сила поля зале 
жить і від часу, то поле називають 
нестаціонарним; якщосилаполяне 
залежитьні від координат,ні відчасу, то 
п. с.називаютьоднорідним. 


п. скалярне Ізсполе у 
квантовій теорії полів (рос 
поле скалярное  Гзсполе в 


квантовой теории полей; англ 
зсаіаг Нед |5сйеій іп диапікит бі- 
еїд їбеогу) - поле, що залишається 
інваріантним як при неперервних пере 
твореннях Лоренца, так і при віддзе 
ркаленнях. П. с. є полемчастинок, що не 
маютьспіну. Вільнеп. с. невідрізняється 
від псевдоскалярногополя 

п. солендідне | поле соленоїдальне 
(рос полесоленоидальног англ 5оіепо 
іЧаї! Неіф - поле, що не має ані джерел, 
ані стоків. Потік диференційовного п. с. 
через будьяку замкнуту поверхню, яку 
можна стягти в полі в одну точку, дорі 
внює нулеві. Дивергенція п. с. в усіх точ- 
ках дорівнюєнулеві. Приклади: полешви 
дкостей частинок нестисливої рідини, 
магнітнеполе. 


ПОЛЕ 


ПОЛЕ 


п 








п. соленоїдальне(рос полесоленой 
дальног англ 50іепоїдаїНеій - те саме, 
що полесолендбідне 

п. спінорне (рос поле спинорное 
англ зріпогНеій - фізичнеполе, польова 
функція якого за своїми трансформа 
ційними властивостями є спінором (див. 
також тедріяполя, рівняння Дірака. 

п. термобаричне (рос поле те 
рмобарическое англ ітептобагіс Неіс) 
- комбінація взаємопов'язаних 
температурного поля і поля тиску в атмо 
сфері. П. т. користуютьсяприаналізі разви 
тку атмосферних процесів (див. також 
топографіябарична. 

п. тяжіння (рос. поле тяготения; 
англ. ргауітаціопа! Пеїд, Не! ої єгаміту) - 
відхил властивостей простору-часу від 
властивостей плоского (невикривленого) 
багатоманіття | спеціальної теорії  від- 
носності. Таким чином, згідно з теорією 
тяжіння Ейнштейна, істинне гравітаційне 
поле є проявом викривлення (відмінності 
геометрії від евклідової) чотиривимірного 
простору-часу. 

поля біологічних об'єктів магнітні 
(рос поля биологических обьектов 
магнитньв англ таєпеііс Неїд5 ої 
Ьіоїорісаї обіесіз) - те саме, що біо- 
магнетизм 

поля галактик магнітні (рос поля 
галактик магнитнье англ раїіастісаї 
таяпеїіс Беїд5, пебиіаг птаєпегіс Беїд5) 
- магнітні поля в міжзоряному газі гала 
ктик Масштаб поля значно перевищує 
розміри зірок, тобто це поле властивега- 
лактиці як цілому. П. г. м. виявляють і 
досліджують за нетепловим радіови 
промінюванням галактик (див. також 
випромінювання синхротронне, 
обертанням площини поляризації 
радіовипромінювання, міжзоряної поля 
ризації світлазірок, заефектомЗеєманау 
міжзоряних радіолініях 21 см (НІ) і 18 см 
(ОН). Походження п. г. м. пов'язане з 
гідродинамічним рухом міжзоряногогазу 
(гідромагнітнединамод. 

поля зірбк) магнітні (рос поля 
звездмагнитнье англ зїеЙакг таєпеїіс 
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Деід5). Магнітні поля наявні, очевидно, 
на всіх зірках. Спостереженням доступні 
тількимагнітні поля, щовиходятьз зірки 
в навколишній простір. Черезнедостатню 
кількість світла, що приймається від від- 
далених зірок, реєструють (за допомогою 
ефекту Зеємана) тільки відносно сильні 
магнітні поля. У такий спосіб вдалося 
знайти особливу групу зір із полями до 
34000Е, яка розташовується на діаграмі 
ГерцшпрунгаРасселла поблизу 
спектральногокласу А. Походженняп. 3. 
м. пов'язують із двома основними меха 
нізмами- підсиленням шляхом стиснен 
ня поля, що існувалов моментутворення 
зорі, тапідсиленнямполяв результаті ру- 
хів провідної речовинивсерединізірки. 
полякіральні(рос полякиральнье 
англ сріга! Беїйз) - те саме, що поляхі 


ральні 
ПОЛЯ магнітні надсильні (рос. поля 
магнитнь6"е сверхсильньге; англ. 


зирег5їгопе парпеїіс Беїд5) - магнітні 
поля з напруженостями більшими одного 
мегаєрстеда. Класифікація пов'язана зі 
способом одержання полів - слабкі (Н « 
0,5 кЕ) і середні поля (« 40 кЕ) одержу- 
ють за допомогою магнітів і електро- 
магнітів; надсильні поля одержують, 
напр. розрядом батареї 4 імпульсних 
конденсаторів через одновитковий соле- 
ноїд. 

поля хіральні |поля кіральнії (рос 
поляхиральнье, поля киральнье англ 
срігаї Беїд5) - поля, що перетворюються 
за певним представленням групи п. х. - 
перетвореньсиметрії, які не комутуютьз 
операцією віддзеркалення просторових 
координат (просторової інверсії), тобто 
не мають певної парності. Конкретний 
вигляд п. х. можебути різним, зокрема 
він залежить від спін-тензорної та 
ізотопічної структури поля. Класичним 
прикладом  х.п. можуть слугувати 
обертаннядіраківськогоспінора (див. та- 
кож поле  Діракд з фазою, 
пропорційною у», де уз - матрицяДірака. 
ПЛ. х. можна визначати ії для бозонних 


ПОЛІ 


ПОЛІ 


п 








полів. Якщо є, напр., скалярне поле с і 
псевдоскалярне поле л, то хіральним є 
перетвореннявигляду бос г єл, дл - -єє, 
деє - параметрперетворення. 


ПОЛІГОНІЗАЦІЯ (рос полигониза 
ция англ сеї! їоптабоп від грец 
лодоубуос - багатокутний) - перероз 
поділ дислокацій, спочатку розташованих 
у площинах ковзання незакономірно, з 
утворенням більш-менш правильних 
стінок (субмеж), які розбивають кристал 
нафрагменти- субзерна. 


ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТ, -у (рос полиз 
лектролит англ роіуплгіс 5оар - 
полімер, до складуякоговходятьмолеку: 
лярні групи, здатні на йонізацію в розчи: 
ні. 


ПОЛІМЕР, -у (рос полимер англ 
роіутег, роіупегіс соппрошис, ге5іп, 
Ппідізпоівачіаг5иб5капое - речовина, що 
складаєтьсяз макромолекул, тобто моле 
кулярних полімерних ланцюгів. 

п-ри біологічні (рос полимерьтбио- 
логические англ Біоіодісаї роїутеіз - 
те саме, щобіополімфи. 

ПОЛІМОРФІЗМ, -у (рос поли 
морфизм англ роіутогріізт, 
роіутогрну - здатність деяких речовин 
існувати в станах з різною атомнокри- 
сталічною структурою (див. також кри- 
сталохімія. 


ПОЛІНОМ, -а Ібагаточлен| (рос. 
полином, многочлен; англ. роіупотіаі, 
тиніпотіаї). 

п-ми Гегенбауера (рос. полиномьі 
Ге-генбаузра; англ. Серепрашег 
роіупотіаїз) - те саме, що поліноми 
ультрасферичні. 

п-ми гіпергеометричні (рос. 
полиномь гипергеометрическиєе; англ. 
Нурегеяеотеїгіс роіупотіаїз5) - те саме, 
що полінбми Якобі. 

п-ми | Ерміта (рос. 
Зрмита; англ.  Негтііе 


ПОЛИНОМЬІ 
роіупотіаїз, 





440 


Негтійап  роіу-потіаї5) - спеціальна 
система багаточленів послідовно 
зростальних степенів. Для п - 0, 1, 2,... П. 
Е. можуть бути визначені формулою 


ж а" -д 
рот 
ни) з (ту 0 
п-ми ортогональні (ДОС полиномьт 





ортогональнье англ огібоєопаї 

роіупо-тіаїз5)  - | Системи поліномів 

Хр ()), п - 0, 1, ..., ортогональних із 
Ь 


вагою р(х) 2 0 на інтервалі (а, Б): 


ра(х)ре(дх зо буіу», де 4,» - квадрат 
норми. Подібні системи виникають: у 
теорії представлень груп, в обчислю 
вальній математиці, при розв'язуванні 
задач на власні значення в теорії хвиль, 
квантовій механіці та ін. Класичні п. о. - 
поліномиЯкобі, ЛагерратаЕрміта. Класи: 
чні п. о. як неперервного, так і дискретно 
го аргумента можна виразити через 
гіпергеометричні функції та їхні узага 
льнення. 

п-ми ультрасферичні  |поліноми 
Гегенбауера | (рос. полиномьі ультра- 
сферические, полиномьг Гегенбаузра; 
англ. цігазррегісаї роіупотіаїз, Сеяеп- 
ЬБацег  роїупотіаї5)  - спеціальна 
система багаточленів, які є 
коефіцієнтами при а, в розкладі в 
степеневий ряд функції 


(1 - ха к а)? з« Р (да". П. у. є 
лей 
частинним випадком поліномів Якобі. 
п-ми Чебишева Шшоліноми 
Чебишова! (рос. полиномьт Чебьшева, 
полиномь Чебьшібва; англ. Српебузреу 
роїу-потіаї!5, Спебузпіоу роїзупоптіаїз) - 
спеціальна система поліномів послідовно 
зростальних степенів (п. Ч. 1-го роду) або 
система багаточленів, пов'язана із п. Ч. 1-го 
роду, наприклад, рекурентними 
співвідношеннями (п. Ч. 2-го роду). 
Прикладами п. Ч. є ортогональні поліноми, 
поліноми ЯКобі. 


поло 


п 








поло 
п-ми  Чебишдва (рос. полиномьі 
Чебьшбва; англ. Сребуєзріоу 


роїупотіаїз) - див. полінбми Чебишева. 

п-ми Якобі |поліноми  гіпергео- 
метричні | (рос. полиномьт Якоби, поли- 
номьт гипергеометрические; англ. Засобі 
роіупотіаїз, пурегееотеїгіс роіупотіаїз) 
- спеціальна система багаточленів послі- 
дов-но зростальних степенів, Для п - 0, 1, 


2, .. П. Я. можуть бути визначені за 
формулою 
різ? ( х) ре (- 5 а- ху "ад -ху? 
2" п! 





0 З з -ху'(зхуб" 8 


Частинними випадками п. Я. є поліноми 
ультрасферичні, поліноми Чебишева та 
поліноми Лежандра. 


ПОЛІТРОПА |крива політрапна! 
(рос политропа, кривая политропная 
англ роіуйгоре, роіуїгоріс сигув - лінія 
на термодинамічній діаграмі станів, що 
зображує зворотливий політропний про- 
цес 


ПОЛІХРОЇЗМ, -у Ганізотропія по- 
глинання| (рос полихроизм, анизо 
тропия поглощения англ роіусігоізт, 
арзогріїоп апізоїгору) - різнепоглинан 
ня світларечовиноюв залежностівід оріє- 
нтації електричноговекторасвітлової хви- 
лі. 

п. коловий |поліхроїзм циркуляр- 
ний! (рос полихроизмкруговой, поли 
хроизм циркулярньїій англ сікгсиакх 
роіусігоїзт) - Один з ефектів оптичної 
анізотропії, який проявляється у відмін- 
ності коефіцієнтів поглинання світла, 
поляризованого по правому та лівому ко- 
лах. Відкритий Е. Коттоном у 1911. П. к. 
виявляютьоптичноактивні речовини (див. 
також активність оптична, анізотропія 
яких зумовленаїх молекулярноюабо кри- 
сталічноюструктурою, а такожнамагніче 
ні середовища(див. також магнітобпти- 
ка). 
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п. коловий магнітний (рос поли 
хроизм круговой магнитньй англ 
таєпегіс сігсиіаг роїусігоїзт) - ОДИНЗ 
ефектів магнітооптики який полягає в рі- 
зному поглинанні світла, поляризованого 
по правому! лівому колу, при його поши: 
ренні уздовж напрямку намагніченості 
середовища П. к. м. як ефектрезонансний, 
що спостерігається тільки в області по- 
глинання, має більш високе спектральне 
розділення, ніж ефектФарадея а як ефект 
нелінійний - значно перевищує за величи. 
ною квадратичний магнітооптичний ефект 
Коттона-Муттона. 

п. циркулярний (рос полихроизм 
циркулярньй англ сігсиіаг роіусігоізт ) 
- тежсаме,щой поліхроїзмколовий 


ПОЛІХРОМАТОР, -а (рос полихро 
матор англ роіуспготайої - монохро 
матор із кількома вихідними щілинами, 
призначенийдлявиділеннявипромінюва 
ннярізних довжинхвиль. 


ПОЛОДІЯ (рос полодия англ 1) 
роНнНноаіе; 2) сепітосіе, роїпосіе, сепітоїсі 
Інпе - 1) при русі (у випадку Ейлера) 
твердоготіла навколо нерухомого центра 
О - крива,яку на поверхні побудованого 
в центрі О еліпсоїдаінерції описує точка 
перетину цієї поверхні з миттєвою віссю 
обертання тіла (див. також герполодія. 
2) При плоекопаралельному русі твердо 
го тіла- тесаме,що центроїда 


ПОЛОНЕННЯ (рос пленение англ 
сопіїпетепі. 

п. випромінювання (рос пленение 
излучения англ гаадіабіоп сопбпетені: 
- затримка виходу фотонів з оптично 
товстої | системи, зумовлена бага 
торазовістю актів їх поглинання | 
подальшого перевипромінювання ато 
мамисередовища. 

п. кольору (рос пленение цвета 
англ соідиц)г сопійпетепі; - те саме, що 
утриманнякольору 


ПОЛУМ'Я (рос пламя англ Нате, 
Яге, Ьіа286 - в загальному випадку зона 


поля 


поля 


п 








(область) різкого зростання температури 
й інтенсивногохімічногопроцесу- гомо- 
генногочи гетерогенногогоріння 


ПОЛЮС, -а (рос полюс англ роїв. 

п. магнітний (рос полюс магнигт 
НЬЙ англ таєпеїс роїв - ділянка 
поверхні намагніченого зразка (магніта), 
наякій нормальнаскладованамагніченості 
відмінна від нуля. Якщо магнітний потік 
у зразку та навколишньому просторі 
зобразити графічно за допомогою ліній 
індукції (силових ліній) магнітного поля, 
то м. п. будевідповідатимісцю перетину 
поверхні зразка цими лініями. Зазвичай 
ділянку поверхні, з якої виходять силові 
лінії, називають північним, або 
позитивнимм. п., аділянку, в якуці 
лінії входять південним, абонега- 
тивним. 


п.  Померанчука (рос полюс 
Померанчука англ ротегог) - те саме, 
що помер. 


п. Редже (рос полюс Редже англ 
Веддероїв - тесаме,що реджееі. 

п. рухомий (рос полюс движу 
щийся англ томіпдроїв - те саме, що 


п. функції (рос полюс функции 
англ роїв ої Жипсїїой - ізольована 
особлива точка аналітичної функції, яка 
характеризуєтьсятим, що границя функ- 
ції в цій точці дорівнюєнескінченності. 

п-сй геомагнітні (рос полюсьт гео: 
магнитнье англ деотадпебсроіез - те 
саме що полюсиЗемлімагнітні. 

п-сй Землі магнітні | полюси гео 
магнітні) (рос полюсь Земли магнит 
нье, полюсьшгеомагнитнье англ еагіл 
тадпеїїіс роіе5, деоптаспенс роіе5, 
Хешезінаї падпейїс роіе3 - точки пере 
тину магнітної осі Землі з земною 
поверхнею; інакше кажучи - точки на 
земній поверхні, в яких вектор напруже 
ності геомагнітного поля спрямований 
вертикально: внизна Пів-нічному полюсі 
та вгору на Південному. Положення 
магнітних полюсів на земній поверхні 
невпиннозмінюєтьсяі визначаєтьсяобчи- 
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сленнями. У першому наближенні при- 
ймається, що Земля - однорідно намагні 
чена куля, магнітна вісь якої утворює з 
віссю обертання Землі кут приблизно 
11,5. У районі деяких дужесильних маг- 
нітних аномалій (наприклад, Курської) 
спостерігаються локальні магнітні полю- 
си. 


ПОЛЯРА (рос поляра англ роіаг 
Ши). 

п. ударна(рос поляраударная англ 
5ПосКроїагПіпеї) - графічнаформазале 
жності між швидкостями течії газу до і 
після скісного стрибка згущення, кутом 
повороту швидкості у стрибку і кутом 
нахилу стрибка. П. у. застосовується для 
наближеного аналізу двовимірних течій 
нев'язкого нестисливого газу зі скісними 
стрибками згущення і сталим відношен 
ням теплоємностейкК «т С,/С,. 


ПОЛЯРИ, род поляр, мн. (рос поля 
рь; англ роіагм5 - тісні подвійні зірки 
типу АМ Геркулеса, що характеризую 
ться наявністю значної поляризації ви- 
промінювання. 


ПОЛЯРИЗАТОР, -а (рос поляри 
загор | англ  роіапгег, роіагіганоп 
спапоеї - пристрій для отримання 
повністю або частково поляризованого 
оптичного випромінювання та ви- 
промінювання з довільними поляриза 
ційними характеристиками (див. також 


поляризаціясвітла. 

ПОЛЯРИЗАЦІЯ ансамблю ча- 
стинок (рос поляризация 
ансамбля частиц; англ 
роіагігаїіоп ої а рагіісіев 
еп5етріе) - переважна орієнтація 


спінівчастинок. 

п. частинок (рос поляризация ча- 
стиц англ рагісіе роіагігабогп) - ха- 
рактеристикастану частинок, пов'язаназ 
наявністю у них власного моменту імпу- 
льсу - спіну - та з його напрямком у 
просторі. 


поля 


поля 


п 








п. ядер динамічна (рос поляризация 
ядер  динамическая; англ  (Фупатіс 
писівагроїіагіганог -- орієнтація ядерних 
спінів у заданому напрямку під дією ел.- 
магн. хвилі ВЧ полів (див. також ядра 
орієнтовані). 


ПОЛЯРИЗАЦІЯ речовини (рос 
поляризация вещества англ 
роіагігаїіоп ої плаккег) - процес,у ре 
зультаті якого фізичний об'єкт (атом, мо- 
лекула, тверде тіло та ін.) набуває 
електричногодипольногомоменту. 

п. атома (рос поляризация атома 
англ аїотіс роіагігабіоп) - деформація 
атомав зовнішньомуелектричномуполі. 

п. вакууму у фізиці частинок 
(рос поляризаци вакуумав физике 
частиц; англ масиит роіагігайоп |і п 
пе рагіісіе рПпубіс5) - сукупність 
віртуальних процесів, аналогічних ну- 
льовим коливанням квантової механіки, 
що характеризують нижній, вакуумний, 
стан системи взаємодіючих квантових 
полів. 

п. гальванічна (рос поляризация 
гальваническая англ еіесітоспетісаї 
роіапганоп, сеї! роіагігабог) - те саме, 
що поляризація електрохімічна 

п. діелектриків (рос поляризация 
дизлектриков англ аїеіесініс роіагіга 
Яїоп) - стан речовини, що характеризує 
ться наявністю дипольного моменту у 
будьякого елемента його об'єму. Роз- 
різняютьд. п., щовиникаєпід дією зовні 
шнього електричного поля і зникаєпісля 
його виключення, і самовільну (спонтан 
ну) поляризацію (див. також сегнетоеле 
ктрики. 

п. електрохімічна | поляризація га- 


льванічна (рос  поляризациї зле 
ктрохимическая, поляризация  га- 
льваническая | англ  еіесітоспетісаї 


роіапганоп, сеї! роіагігабїоп) - зміна 
електродного потенціалу під впливом 
проходження електричного струму. П. е. 
тісно пов'язана з переігом електродної 
реакції, що супроводжує проходження 
струму. 
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п. міжзбряна (рос  поляризация 
межзвездная англ іпіегзтеЙагю 
роіагігаїїоп) - лінійна (рідше колова) 
поляризація випромінювання далеких 
зірок. Явище лінійної п. м. пов'язанез 
лінійним | дихроїзмом міжзоряного 
середовища, викликаним присутністю в 
ньому несферичних орієнтованих поро- 
шинок (В.А. Хілтнер (ГМ/.А. Ніїспегі, 
Дж.С. Холл Ц).5. Наїї!, В.А. Домбров- 
ський, 1949). Коловап. м. пов'язуєтьсяз 
лінійним подвійним променезаламом 
міжзоряного середовища (Дж.Ч.Кемп 
0.СИ. Кеплрі, група П. Мартіна 
ГР. Магііпі1, 1972). 

п. молєкул (рос поляризация моле 
кул англ тоівціїе роіагігабног) - де 
формація молекул у зовнішньому 
електричному полі. У загальному випад 
ку розрізняють електронну п. м. - 
зміщення електронних оболонок ато- 
мну поляризацію молекул - зміщення 
атомів і атомних груп, та орієнта- 
ційну п. м. - орієнтацію полярних мо- 
лекулу зовнішньомуелектричномупіолі. 

п. малекулярна (рос поляризация 
маслекулярная англ  то(іеси)іаг 
роіагігаїїоп) - величина, що характери 
зує загальну поляризацію 1 грам-молеку: 
ли речовини в зовнішньому електри 
чномуполі. Див. також поляризація мо- 
лекул 

п. нелінійна середовища (рос 
поляризация нелинейнаяс редьх англ 
попіїпеаг роіагітайоп ОЇ педційт) - 
поляризаціясередовища(виникненняоб'є- 
много дипольного електричного 
моменту), що залежить від напруженості 
потужного електричного поля Е електро 
магнітної (зокрема, світлової) хвилі. Опин 
сується вектором нелінійної поляризації 
Р. Є Р - Р; Нелінійною поляризацією 
пояснюютьвиникненнятаких ефектів, як 
генерація гармонік, зсув частот, само 
вплив і кросвзаємодія електромагнітних 
хвиль, вимушене розсіяння світла, нелі 
нійнепоглинаннятаїін. 

п. світла (рос поляризация света 
англ ІйдпЕ  роіагігабїоп,  орнсаї 


поля 


поля 


п 








роіапганоп) - фізична характеристика 
оптичного випромінювання, що описує 
поперечну анізотропію світлових хвиль, 
тобто нееквівалентність різних напрямків 
світловоговекторау площині, перепенди 

кулярній світловомупроменю. 

п. світла еліптична (рос поляриза 
ция | света з зллиптическая англ 
еПіріїс(аї) ярі роіагігайїой - видполя 
ризації світла, при якому в кожній точці 
простору вектор напруженості електри 
чного (а такожі магнітного) векторасві- 
тлової хвилі рівномірно обертаєтьсяз ча- 
стотою, що дорівнює частоті світлових 
коливань, а кінецьвектораописуєеліпс. 

п. хвиль (рос поляризацияї волн 
англ мамероїагігабййой - характеристика 
хвиль, що визначаєпросторову напрямле 
ністьвекторниххвильовихполів. 

п. хроматична (рос поляризация 
хроматическая англ сиготаїіс 
роіапйганог) - забарвлювання пучка 
білого світла, який пройшов через 
оптичну систему, що складається з 
поляризатора, двозаламлювальної 
прозорої пластинки й аналізатора, 
внаслідок інтерференції поляризованих 
променів. Застосовується у 
поляризаційнооптичному методі 
дослідженнянапружень 


ПОЛЯРИЗАЦІЯ поля (рос поля 
ризаци поля; англ роїагігаїіоп 
Гуестог) ОЇ а Тіе! а) - векторР, щопо- 
в'язує напруженістьелектричного поля Е 
з електричною індукцією Р: р - Е - АлР 
(СГС) Д-єЕ Р (СІ). 

ПОЛЯРИЗОВНІСТЬ, -ості 
атомів, іонів і молекул (рос 
поляризуемось атомов, ионов и 
молекул; англ роїагігабіїїгу Гспагое 


абійу ої аїогі5, іоп5 апа 
тоїе- сиїе5) - здатністьцих частинок 
набувати | електричного | дипольного 
моменту в електричному полі. В 


електричному полі заряди, що входять до 
складуатомів (молекул, іонів), зміщуються 
один відносно одного - у частинки 
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з'являється | індукований | дипольний 
момент щозникаєпри вимиканні поля. 

п. рентгенівська (рос 
поляризуемось рентгеновская англ 
Х-гау  роіагігабіїйу | - здатність 
речовини  поляризуватися під дією 
зовнішнього поля рентгенівської 
електромагнітної хвилі; кількісно 
дорівнює коефіцієнту пропорційності 
між поляризацією одиниці об'єму 
речовини й одиницею напруженості 
зовнішньогоелектричногополя. 


ПОЛЯРИМЕТР, -а (рос 
поляриметр англ роїіагітеїві; 1) 
прилад для вимірювання кута обертання 
площини поляризації монохроматичного 
світлав речовинах, що характеризуються 
природною або наведеною магнітним 
полем оптичною активністю Дисперсію 


оптичного обертання вимірюють 
спектрополяриметрами. 2) 
Прилад для визначення ступеня 
поляризації частково по- 
ляризованогосвітла. 

ПОЛЯРИМЕТРІЯ (рос 


поляриметрия англ роіагітейту - 
оптичні методи дослідження середовищ 
із природною або наведеною магнітним 
полем оптичною активністю, що 
базуються на вимірюванні величини 
обертання площини поляризації світла за 


допомогою поляриметрів і 
спектрополяриметрів. 

ПОЛЯРИСКОП, -а (рос 
полярископ англ  роіагі5соре  - 
оптичний прилад для визначення 
поляризації світла, який базується на 
явищі інтерференції |  поляризованих 
променів 

ПОЛЯРИТОН, -а (рос поляритон 


англ роіагібог) - складенаквазічастинка, 
що виникає при взаємодії фотонів з 
елементарними збудженнями 
середовища. 


ПоОмн 


помп 


п 








п-ни поверхнєві (рос поляритонь 
поверхностньв англ з5иасе оріїса! 
миамез, 5иасероїіагібопЗ - те саме, що 
хвилі оптичні поверхнеі. 


ПОЛЯРОГРАФІЯ Ганаліз 


полярографічний (рос полярография, 
рографический 


анализ поля англ 
роіагодгарпу - метод електрохімічного 
дослідження розчинів (розплавів), який 
базується на розгляді вольтамперних 
характеристик - залежностей струму від 
напруги- при відновленні або окисненні 
речовин на 

ртутному краплинному електроді або на 
твердихмікроелектродах. 


ПОЛЯРОЇД, -а Ісвітлофільтр 
поляризаційний (рос поляроид, 
светофильтр поляризационньйй англ 
роіапігег, роіагоїсі біНег, роіагіганоп 
ННег, роіагігіпу бНер) - один із типів 
оптичних лінійних поляризаторів, дія 
якого заснована на явищі лінійного 
дихроїзму - сильного переважного 
поглинання однієї з лінійно 
поляризованих складових оптичного 
випромінювання. П. являє собою тонку 
поляризувальну плівку, заклеєну для 
захисту від механічних пошкоджень і 
дії вологи між двома прозорими 
пластинками(плівками). 


ПОЛЯРОН, -а (рос полярон англ 
роіагод  - носій заряду, оточений 
"шубою" віртуальних фононів, здатний 


переміщуватися разом із нею по 
кристалу. 
ПОМЕРОН, а І полюс 


Померанчука (рос померон, полюс 
Померанчука | англ | роштегої)  - 
найправіший у комплексній площині 
кутового моменту / полюс Редже, що 
визначаєв рамках методу полюсів Редже 
асимптотику амплітуд розсіяння при 
високихенергіях. 
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ПОМНОЖЕННЯ (рос умножение 
англ тіиікріїсабіої). 

п.напруги у випрямлячах (рос 
умножениенапряжения в вьшпрями- 
телях; англ уоїаєеє  пиніріїсайоп 
Гротепіїа! плиНніріїсайіоп! іп гесбібі- 
ег5) - багаторазове збільшення випря 
мленої напруги. П. н. здійснюється за 
допомогою спеціальних схем, які містять 
електричні вентилі та конденсатори. 

п. частоти (рос умножениєчастоть 
англ  Йкедцепсу |  ппиНіріїсайоп)  - 
перетворення електричних коливань, у 
результаті якого частотаколиваньзростає 
у ціле число разів. Зазвичай ч. п. 
здійснюється в нелінійних елементах 
електричногокола, які викликаютьпояву 
високих гармонік, одна з яких далі 
сприймається  настроєним | на з неї 
коливним контуром. П. ч. здійснюють у 
радіодіапазоні за допомогою різноготипу 
радіотехнічних пристроїв залежно від 
піддіапазону коливань, а також в 
оптичному діапазоні, де імпульс 
потужного когерентного світла від 
оптичного квантового | генератора 
пропускаютьчерезнелінійнесередовище, 
наприклад, через кристал КН,РО,, при 
цьому відбуваєтьсяперетвореннясвітлау 
другугармоніку. 


ПОМНОЖУВАЧ, -а 
умножитель англ тиніріїег). 

п. електранний (рос умножитель 
злектронньшй англ  ріоєопиієріїег, 
ріото-еіесігіс | птийірійег, піиіріег 
ріогтосеїї, піиніріег рпоїоїибе, еіесігоп- 
тиПіріег рпогоїцбе) - див. помнокувач 
фотоелектранний 

п. фотоелектранний (рос умножи 
тель фотозлектронньй англ 


ріотопиті-ріїег, рпоїоєїіесігіс піипіріег, 
тиіріег ріогтосеїї, тиіріег 
ріоїоїиіе, еіесігоп-плиніріег ррпогоїшіе) 


- тесаме,що фотопомнокувач 


(рос 


ПОМПА (рос. насос; англ. ритр) - 
див. насбс. 


ПОРІ 








ПОПРАВКА (рос поправка англ 
соггесіїоп, аптепітепі; (при вимірюван- 
ні) аЙом/апсе). 

п. болометрична (рос поправка бо- 
лометрическая англ Боіотеїтег 
сохтесіїоп) - різницяміж болометричною 
тавізуальноюзорянимивеличинами 

п. глауберівська (рос поправка 
глауберовская англ Сіацбех согтесіїоп) 
- поправкав перерізі розсіяння швидкої 
частинки на системі слабкозв'язаних ча- 
стинок, якавраховуєекранування(затіне 
ння) одних частинок системи іншими 
(Р. Глаубер, 1955). У нерелятивістській 
квантовій механіці загальнакартина роз. 
сіяння швидкої частинки на такій 
складеній системі зводиться до послі 
довного розсіяння на окремих частинках 
мішені. Результовнерозсіяння при цьому 
отримується усередненням за положен 
нями розсіювальних частинок. Якщо роз 
сіяння на окремій частинці має переваж 
но характер дифракційного розсіяння, то 
після першого зіткнення частинка, що 
налітає, вибуваєз пучка, і частинкиміше: 
ні, розташовані за цим розсіювачем у 
напрямку руху налітаючої частинки, не 
берутьучасті в розсіянні. П. г. є істотною 
для розсіяння адронів високої енергії на 
ядрах, а також для процесів народження 
адронів на ядрах фотонами високої 
енергії (див. також модель векторної 
домінентності, взаємодіяелектромагні- 
тна.. 

п-вки радіаційні (рос поправкиради 
ационнью англ гаціїайоп соггесіїопя) - 
поправки теорії збурень до амплітуд 
різних процесів у квантовій теорії поля, 
зумовлені народженням і | знищенням 
віртуальнихчастинок. 


ПОРІВНЮВАЧ, -а (рос. компаратор; 
англ. сотрагаїог (ипії), сотрагіпє ипії, 


сотрагаїуе  іп5ігштепі,  сотрагі5оп 
іп5іситепі,  їкап5ійоп  дЧеїесіог, 7его- 
сго55-іп7  деїесіог, сотрагаїог Бабе, 


сотрагі5оп Ба5е, сопігої Базе, 5:апдага 
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Ьа5е, 5іап-Чагд(ізачіоп) Іепеїї) - див. 
компаратор. 


ПОРІГ, -бга 1 (рос порог англ 
йге5поій бойпаагудітій. 

п. больовий Іпоріг больового відчу: 
ття!| (рос порог болевой, порог болево 
го ощущения англ ЕнгезПокі ої Тееїіїпод, 
ге5покіої раїп, Нпгезпокіоб сіїзсопавогі) 
- величина звукового тиску, при якому у 
вусі виникає відчуття болю. Рівень 
звукового тиску п. б. складає, як правило 
120-130ДБ. 

п. больового відчуття (рос порог 
болевого ощущения англ Епгезпокі ої 
Тееіїпд, Япге5побі ої раїп, Нпгез5Побі ої 
фізсопаїогд) - те саме, що поріг бо- 
льовий 

п.зоровоговідчуття (рос порогзри- 
тельного  ощущения англ  мізиаї 
гезПпоій, регсерірійу Епгебпоїі - те 
саме щопорігзоровагосприйняття 

п. зорового сприйняття (поріг 
зорового відчуття (рос порог зри 
тельноговосприятия, порогзрительно 
го ощущения англ мізцаї Епге5Покі, 
регсеріібіїйу Єпгезпокі - мінімальна 
інтенсивність світла, яка викликає зорове 
відчуття. Поріг ахроматичного нічного 
бачення складає9:70" люмен (8107 кД/ 
м?). 

п. почорніння (рос порог поче 
рнения дшангл Ніаскепіпу Епге5Покі, 
дЧагкепіпд  їпге5пої)  - мінімальне 
почорніння над вуаллю, що виявляється 
на експонованому і проявленому фото 
графічному шарі. П. п. - точкапочаткової 
ділянки характеристичної кривої, де її 
градієнтблизькийдонуля. 

п. чутливості вимірювального 
прилада (рос  порог чувстви 
тельноси измерительного при- 
бора; англ Нке5поїкіі ої з5епбібміїу 
Ізизсерііріййу | Енкез5покі,  ННйге5Поій 
регсербоп,пгез5Ноїсіої гезроп5елітії ої 
5епбір)ійу, гезропееїйтії, ие повісеабіе 
дїНегепой ої а пеа5игіпд дєемі- 
се) - найменшазміна вимірюваної вели- 
чини, що виявляєтьсяза покажчикомпри- 


ПОРІ  ПОРЯ 


п ПОРЯ 








лада(при нормальному для даногоприла 
даспособі відліку і плавній зміні величи 
ни). 

п. чутності (рос порогсСлььшимости 
англ Пеайпу Еге5покі, Енге5покі ої 
аицаїбіїйу, Епге5покі ов Неагіпд - 
мінімальна величина звукового тиску, 
приякій звук даної частотиможебути ще 
сприйнятийвухом людини. 

п-ги слуху (рос пороги слуха англ 
еаг Ннгез5поійіз - значення фізичних 
характеристик звуку, що відповідають 
виникненню слухового сприйняття або 
зміні якості цьоговідчуття. 


ПОРІГ, -бга 2 (рос порог англ 
йгез5поЮі, боппаагу; (печі) райНе(ріаїе,), 
Ббайег; (мет.) Фати (пептіегю); (доку 
оці5Ноге, 5ії; (дверей, печі, шлюзу) 51; 
(відсадковоїмашинй ммеїї). 


ПОРОЖНИНА (рос полость англ 
поіоми, Поів, саміїу, саме, саде, Спатіег, 
епсіобиге Поц5іпд,роскеі гесез5уоіас). 

п. Роша (рос полость Роша англ 
Воспепоїомі/ - простороваобласть, яка 
визначає максимальні розміри 
стаціонарної зірки, що обертається 
(одиничноїчи в подвійній системі). 


ПОРОШОК, -шку (рос порошок 
англ ром/дег, Физі, рагіїсиіаїе табег; 


(парф.) Ноиг). 


п-шкий магнітні (рос  порошюк 
магнитньв англ таєпекїс ром/дегзя, 
охійез)  - | порошки феромагнітних 


речовин, що мають магнітні властивості, 


відмінні від магнітних властивостей 
масивних матеріалів унаслідок 
залежності магнітних характеристик, 
зумовлених | процесами | технічного 


намагнічення, від розміручастинок. 

ПОРУШЕННЯ (рос.  нарушение; 
англ. уіоіаїоп; (збурення) регішгБаїіоп, 
дізгиг-Бапсе; (порядку, симетрії) 
ікгершагігу; (відмова) Тайиге; (процесу) 
дізбипсіїоп). 





447 


п. симетрії спонтанне Гпорушення 
співпбміру спонтанне! (рос. нарушениє 
симметрий спонтанное; англ. зропіа- 
пеоц5 5упітеїгу уіоіатіоп) - часткова або 
повна втрата системою наявної в ній си- 
метрії; прикладом такої системи є 
ізотропний феромагнетик, що складає- 
ться з локалізованих спінів. 

п. співпбоміру спонтанне (рос. нару- 
шениє симметрий  спонтанное; англ. 
вропіапеои5 зупитеїгу уїіоїаїіоп) - те 
саме, що порушення симетрії спонтан- 
не. 

п. суперсиметрії спонтанне |пору- 
шення  суперспівпоміру спонтанне! 
(рос. нарушение симметрий спонтан- 
ное; англ. зропіапеоц5 зирегзуптитеїгу 
уіоіакіоп) - спостерігається у ситуаціях, 
коли гамільтоніан теорії суперсиметри- 
чний, а основний (вакуумний) стан не є 
скаляром відносно перетворень суперси- 
метрії; необхідною і достатньою умовою 
п. с. с. є відмінне від нуля і додатне значе- 
ння енергії вакууму. 

п. суперспівпбміру спонтанне (рос. 


нарушениє  симметриий  спонтанноє; 
англ. гропіапеоця зирегзуттеїгу 
уіоіаціоп) те саме, що порушення 


суперсиметрії спонтанне. 


ПОРЯДОК, -дку (рос порядок англ 
окаіег, огіеппу; (мат.) а(есгее; (обч.) 
ехропепіб (оанжир) капі; (хід) соші5е; 
(слідування 5ециепсе; (дій) ргосециге; 
(організації процесу) дїзсіріїпе,5убіен). 

п. далекий і близький І порядок да 
льній і ближній) (рос порядокдальний 
и ближний англ Іопд апа 5Погі гапде 
огсегіпд - кореляція у взаємному розта 
шуванні атомів або молекул у твердих і 
рідкихтілах. Наявністьтакої кореляції на 
відстанях порядку середніх міжатомних 
називається близьким порядком, а 
кореляція при необмеженому збільшенні 
відстаней між атомами - далекий поря: 
док. 

п. дальній і ближній (рос порядок 
дальнийи ближний англ ІопдапазНогі 


ПОТЕ 








гапде огаіегпд - те саме, що порядок 
далкий і близькій. 

п. інтерференції (рос порядок 
интерференции англ бїгіпде огаєї) - 
величина, рівна різниці ходу променів, 
які інтерферують; вираженав довжинах 
світловиххвиль. 

п. магнітний далєкий ІпорЯядок 
магнітний дальній (рос порядок 
магнитньшдальний англ Іопдпладпенс 
огіегіпд - порядок у розташуванні 
напрямків магнітних моментів атомів або 
йонів магнетика за кристалографічними 
вузлами, який призводить до утворення 
атомної магнітної структури (феро- або 
антиферомагнітної). 

п. магнітний дальній (рос порядок 
магнитньшдальний англ Іопдтадпейс 
огаегіпд - те саме, що порядокмагніт- 
ний далекий. 

п. реакціїу хімічній кінетиці 


(рос порядок реакции в 
химической  кинетике англ 
геасноп  цесгее іп сретіса! 


кіпебіс5) - сумапоказників степеня», 
з якими концентрації речовин С; входять 
у рівняння для швидкості у хімічної 
реакції (к - константа швидкості): 


узкКо СМ, 


ПОСТУЛАТ, -у (рос постулат англ 
розішате). 

п. Чаплигіна.Жукобвського (рос 
постулат Чапльюгина ЖУуковского 
англ Сраріувіп-7Никоузкіі розішіате) - 
положення, згідно з яким при безвідри 
вному обтіканні профілю крила потоком 
ідеальної рідиничи газуточкою плавного 
сходження струменів з його контуру є 
хвостова точка профілю. При цьому вва: 
жається, що хвостова точка є точкою 
загострення. Постулатє умовоютого, щоб 
при обтіканні профілю з однією гострою 
крайкою швидкість в усіх точках була 
скінченною. 

п-ти Бора (рос постулать Бора; 
англо Войкг розіціаїе5) | - ОСНОВНІ 
положення про існування стаціонарних 
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станів і про квантові переходи з 
випромінюванням, введені Н. Бором ІМ. 
Вопп у 1913у йогоквантовійтеорії атома. 
Див. також фізикаатомна 


ПОСУДИНА (рос сосуд, англ мезееї, 
ЧЯаз5к БоШе)сеії і, риір, бисКеї сазд. 

п. Дьюара Ідьюфі (рос сосуд 
Дьюара, дьюар англ Демгаг (меззеї, 
ОемагНіазК, Оемлагбоніів - посудинаїіз 
подвійними стінками, простір між якими 
відгніченийдо високоговакууму, завдяки 
чому різко зменшується теплообмін 
конвекцією між навколишнім 
середовищемі вмістомпосудини. 


ПОТЕНЦІАЛ, -у Іфункція 
потенціальна (рос потенциал, 
функция потенциальная англ роїепНаї 
Пипсбіоп; (ел) роїепіваш, моНбаде - 
характеристика векторних полів, до яких 
належать багато | силових полів 
(електромагнітне, гравітаційне), а також 
поле швидкостей у рідині та ін. Якщо 
потенціал векторного поля Х(г) Є 
скалярнафункція (г), Х - УФ, то полеХ 


називають потенціальним (іноді 
потенціалом називають функцію Г/ - - 
Фу). 


дзбтапотенцієп (рос дзетапотен 
циал англ геїароїепійа| - див. потенці 
алелектрокінетичний 

п. векторний (рос потенциал век- 
порньій англ месбогроїепнаі -- потенці 
ал, який визначає вихрову частину 
векторного поля. В електродинаміці поле 
магнітної індукції В є суто вихровим (аїм 
В -0); дляцього поля вводятьвекторний 
потенціал А (часто називають також 
векторпотенціалом): В - гої А. Зв'язок 
потенціалів і полів не є взаємноодно 
значним, тому векторний потенціал слід 
розглядати як допоміжну величину, що 
полегшує розрахунок електромагнітних 
полів. 

п. Вудса-Саксона (рос потенциал 
Вудса-Саксона англ М/оосі5-5ахоп ро- 
епіїа| - використовуваний у ядерних 
моделяхпотенціалвигляду 


ПОТЕ  ПОТЕ 


п 











Уго со 
Інехр фу - В) /аф! 
дег - відстаньдо центраядра; У», ВК, а - 
параметри, що характеризують глибину, 
радіус і розмиття потенціалу (див. та- 
кож модельядраоболанкова. 

п. деформаційний (рос потенциал 
деформационньшй; англ  Фекоптайоп 
роїепійа) - зміна енергії електрона в зоні 
провідності або дірки у валентній зоні 
при деформуванні напівпровідника, коли 
змінюється ширина забороненої зони і 
тим самим змінюється положення дна 
зони провідності та стелі валентної зони. 
(див. також тебфрія збнна). 

п. дифузійний (рос потенциал диф 
фузионньй англ аїНибзіоп роїепНа| - 
різниця електростатичних потенціалів, 
яка встановлюєтьсяна межі стику розчи- 
нів різногоскладу, викликанарізною рух- 
ливістю різних іонів. Див. також рухлія 
вістьіднів та електронів 

п. електродний (рос потенциалзле 
ктродньшй англ еіесігоїуїіс роїепііаі, 
еіесігороїагігайоп  рогепіїа|,  еіесігіс 
роїепіїаі) - різниця електростатичних 
потенціалівміж гальванічнимелектродом 
і розчином електроліту. Виникнення рі- 
зниці потенціалів на поверхні електродів 
зумовлене просторовим | розподілом 
додатнихі від'ємних зарядів поблизу фа- 
зової межі розділу, який виникає внаслі 
док нерівномірності розподілу електронів 
у поверхневому шарі металу, утворення 
орієнтованого шару адсорбованих ди- 
польних молекул, виникнення йонного 
подвійногоелектричногошару 

п. електрідний нормальний (рос 
потенциал злектродньї нормальньюй 
англ поптаї| еіесітосіе роїепНа) - те 
саме що потенціалелектраднийстанда 
ртний 

п. електрадний стандертний |по- 
тенціал електраднийнормальний! (рос 
потенциал злектроднькйй стандартньй, 
потенциал злектродньїй нормальньїй 
англ поптаїі еіесітосіе роїепНа) - по- 
тенціал електрода в такому розчині, де 
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йони, що беруть участь в електронному 
процесі, мають активність, яка дорівнює 
одиниці. П. е. с. визначається відносно 
нормальноговодневогоелектрода. 

п. електрокінетичний | дзєа-потен 
ціалі (рос потенциалзлектрокинетиче 
ский, дзета- потенциал англ еіесіго- 
Кіпебіс ротепіїаї, гебаробепій! - частина 
різниці потенціалів, що виникає на межі 
розділу фаз і зумовлена наявністю по- 
двійногоелектричногошару 

п. електрохімічний (рос потенциал 
злектрохимический англ  а4іи5зіоп 
ротепііаї) - хімічний потенціал для те- 
рмодинамічної системи, що складається 
із заряджених частинок (електронів, ато 
мів). 

п. запалювання (рос потенциал за- 
жигания англ ієпійоп роїепііаї) - 
найменша різниця потенціалів ї між 
електродамив газі, необхідна для виник 
неннясамостійного розряду, тобто розря 
ду, підгримання якого не вимагає 
наявності зовнішніх іонізаторів. При цій 
різниці потенціалів швидкість іонізації 
газув міжелектродномупроміжкуза раху- 
нок різноманітних механізмів електрично 
го пробою починає перевищувати швид: 
кістьдейонізації. 

п. збудження (рос потенциалвозбу: 
ждения англ ехсіканопроїепіаі, сгійісаї 
роїепНа) - різниця потенціалів, яку 
повинен пройти електрон у прискорю 
вальному електричному полі, щоб набути 
запас кінетичної енергії, достатній для 
збудження атома (або молекули) газу, 
тобто для переходу валентногоелектрона 
атома(або молекули) на вищийенергети 
чнийрівень. 

п. ізобарно-ізотермічний (рос. по- 
тенциал изобарно-изотермический; 
англ. Сібр5 епегоу, СібБ5 
тептосіупатіс роїепіаі, їгее епідашру 
- тесаме,щоенергія Гіббса 

п. ізохорно-ізотермічний (рос. по- 
тенциал изохорно-изотермический; 
англ. Їгее епегру, НеїшНрої;  (йгее) 
епегоу) - див. енергія вільна. 

п. іонізаційний (п. йонізаційний 
(рос потенциал ионизационньшй англ 


ПОТЕ  ПОТЕ 


ПОТЕ 


п 








іопіс роїепійа!, іопігайоп роїепіїа!, Ягіпе 
рогепіїа!) - енергія йонізації, поділенана 
величину заряду електрона е. П. і. дорі 
внює прискорювальнійрізниці потенціалів 
у, яку потрібно прикласти, щоб надати 
електронові енергію єм, достатню для 
йонізації атома(або молекули) при їхньо- 
му зіткненні. Найчастішепід значеннямп. 
й. розуміють п. і. нейтрального атома в 
основному стані. Див. також енергія 
іонізації 

п. кінетичний (рос потенциал ки- 
нетический англ Кіпегіс роїепіїіаї) - те 
саме, що функція Лагранжа 

п. нульового заряду Іточка металу 
нульова (рос потенциал нулевого 
заряда точка металла нулевая англ 
гего Спагдероїепійі, теїаігегороїпі - 
по-тенціал електрода, зануреного в 
електроліт, при якому заряд його дорі 
внюєнулеві, тобтона електроді відсутній 
іонний подвійнийелектричнийшар. 

п. Ньютонів (рос потенциал Нью- 
тонов англ Хемлтоп роїепіїаї) - Див. пО- 
тенціал 

п. окисновідновний (рос потенциал 
окислительновосстановительньй 
англ гедохроїепнаі, охічаноптецисіоп 
роїепНна) - потенціал, що встановлює 
ться при зануренні інертногоелектродав 
окиснозвідновне середовище (що має як 
окиснювальні, так і відновлювальні 
компоненти реакції). Цей потенціалє мі- 
рою  окиснювальної (або  відновлю 
вальної) спро-мможності середовища. 

п. осідання (рос. потенциал осе- 
дания; англ. 5едітепіайоп роїепііа!) - те 
саме, що ефект Дбрна. 

п. падіння (рос. потенциалпадения; 
англ. 5едітепіайоп роїепііа!) - те саме, 
що ефект Дорна. 

п. седиментаційний (рос. потенциал 
седиментационньгтйи; англ. 5едітепіабіоп 
роїепіїаї) - те саме, що ефект Дорна. 

п. Гіббсатермодинамічний (рос. по- 
тенциал термодинамический Гиббса 
англ Сібб5 ШНептосаупатіс роїепбаї -- 
тесаме, щоенергія Гіббса 
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п. хімічний (сос потенциалхимиче 
ский англ спетісаі робепійа) - функція 
стану системи, яка визначається як 
енергія, на яку зростає будьякий із те 
рмодинамічних потенціалів при додаван 
ні до системи однієї частинки певного 
сорту. Решта змінних вважається фі 
ксованими. П. х. використовується для 
опису термодинамічних систем зі змін- 
ним числом частинок, коли в результаті 
хімічних реакцій, фазових перетворень, 
наявності зовнішнього поля відбувається 
зміначислачастинокабоїх перерозподіл. 
Див. також рівновага термодинамічна, 
перетвдрення фсевові, статистика Бо- 
льцмана, статистика Бозе-Ейнштейна, 
статистикаФермі-Дірака 

п. швидкості (рос  потенциал 
скорости англ меіосіїу роїепНа) - 
скалярна функція координат і часу, що 
характеризує векторне поле швидкостей 
безвихоровогопотоку рідиниабогазу. 

п. Юкави (рос потенциал Юкавь 
англ Хикама роїепііаї) - потенціал, 
який описує поле, створюванестатичним 
нуклоном, що здатен випромінювати 
нейтральні скалярні мезони з масою 
зміс, де 
у - величина, оберненарадіусу дії п. Ю. 

п-ли випереджатьні в 
електродинаміці (рос потенци 
аль опережающие в злектроди- 
намике; англ афчмапсеадрогтепіїаі5 і п 
еі|есіго-дупатіс5) - потенціали, 
зміни яких у точці спостереження вин 
переджаютьзачасом зміни джерел. Якщо 
останні вважати причиною, а перші - 
наслідком, то п. в. незадовольняютькла- 
сичний принциппричинності. Однакп. в. 
часто є розв'язком, формально рі- 
вноправниміз запізненими потенціалами. 
Впершев. п. введені для полів, що збу- 
джуютьсязарядамиїі струмамиу вакуумі. 
Існують ситуації, у яких п. в. фігурують 
у фізично здійсненних рішеннях (зворот 
ні хвилі). 

п-ли загайні в електродинамі- 
ці (рос потенциальшзапаздьвающиев 
злектродинамике англ Іаддіпд 


ПОТЕ 


ПОТЕ 


п 








роїепіїа5 | деіауеа ротепііа5, гебагаїну 
рогепііаі5| іп еіесігодупатіс5) - 
тесаме,що потенціализапізнені 

п-лизапізнені| потенцідлизагайнії! в 
електродинаміці (рос потенци 
аль запаздьвающие в злектроди- 
намике англ Іаддіпд роїепіаі5 
Ідеіауесіроїепііаї 5, гебагаіїпд ротепіїа!5| 
іп еіесігодупатіс5) - потенціали 
електромагнітного поля, що задовольня 
ють принцип причинності Вони характе 
ризують це поле поряд із напруженостя 
ми електричногота магнітного полів (Е і 
Н). Зміназначеньпотенціалів або полів у 
точці спостереження г запізнюється від- 
носнозміни джерелполя, розташованиху 
точці г", начаслі 2 | г - г1/С, необхідний 
для розповсюдження збурення з точки г 
дог", С - швидкістьпоширеннязбурень. 

п-ли парціальні (рос потенциальт 
парциальньюе англ рагіі! ротепгїаїі 8) - 
термодинамічні потенціали, які роз 
глядаютьсяяк парціальні мольні величи 
ни 

п-ли електромагнітного поля (рос 
потенциаль! злектромагнитного поля 
англ еікесітопасдпебс Неїц ротепгаїз) - 
допоміжні функції, через які виражаю 
ться вектори, що характеризують 
електромагнітне поле. Найчастіше вин 
користовуються векторний потенціал А 
таскалярнийпотенціало. 

п-ли Льєнара-Віхерта(рос потенци 
альт Льенара-Вихерта англ Гіепагаи- 
М/ісбегі | роїепііаїз) - скалярний |і 
векторний запізнені потенціали, які ви- 
значаютьелектромагнітне поле, створю 
ване зарядами, що довільно рухаються. 
Знайдені 
А. Льєнаром(1898)і Е. Віхертом (1900). 
П. Л.-В. в точціг у моментспостережен 
ня є визначаються такими формулами: 
Ф- ен - мв/сі, А - (ем/ с К - мв/с|, де 
е - величиназаряду, В - г- г'- вектор, 
проведений у точку спостереження г із 
точки місцеперебування заряду г' у 
деякий момент часу ' - г - К(бГ)/с, у - 
швидкістьзарядув моментчасуг. 
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п-ли термодинамічні (рос. 
потенциальт термодинамические англ 
тепподупатіс роїепіїаі5) - функції 
певного набору термодинамічних 
параметрів, що дозволяють знайти всі 
термодинамічні характеристики системи 
як функції цих параметрів. Усі 
термодинамічні потенціали пов'язані між 
собою: за кожним із них за допомогою 
диференціювання за його параметрами 
можназнайтивсі інші потенціали. 


ПОТЕНЦІАЛОМЕТР, -а (рос 
потенциалометр англ ротепііаїотеїег). 

п. магнітний (рос потенциалометр 
магнитньй англ тладпебс роїепНаю 
теїе) - котушка для вимірювання 
різниці магнітних потенціалів | чи 
середньої напру женості магнітного поля 
між двома точками магнітного кола, а 
також повної магніторушійної сили в 
замкнутомуконтурі. 


ПОТЕНЦІАЛОСКОП,  -а (рос 
потенциалоскоп англ  Беапавіогаде 
хибе,5іогаде  саНпосіекау) шшре, сайпосіе- 
гау тетогу їире, сафлодвкау 5іогаде 
їибе, пшплептюогу  (саїподіекау)  їиБе, 
гесоксіїпу (саНлодіекау)  їибе, МЛійаті5 


її  - те саме, що трубка 
запам'ятсвувальна 
(електроннопроменва). 
ПОТЕНЦІОМЕТР, -а (рос 


потенциометр англ роїепіїотеївг, рої 
(гесівіої), підПп-ргесібіопмантаріегезізіої) 
-. прилад порівняння, призначений для 
вимірювання компенсаційним методом 
ерс, напруг (рідшеструмів) або величин, 
функціональноз ними пов'язаних. У цих 
приладах | у | процесі вимірювання 
відбувається порівняння вимірюваної 
величини або її частини з електричною 
мірою, наприклад з ерс нормального 
елемента 


ПОТЕНЦІОМЕТРІЯ (рос 


потенциометрия англ роїепіїотебу, 
рохзепНотеїйтіс птеазигетепі5 - метод 


ПОТУ 








визначення концентрації електроліту, 
який | базується | на | вимірюванні 
електрохімічного потенціалу 


індикаторного електрода, зануреного в 
досліджуванийрозчин. 


ПОТІК, -бку (рос поток англ их, 
Номи, 5ігеапійїом), 5ітеатіпо, сиптепі, 
еййцепіооа, (струмінь) бабі. 

п. випромінювання(рос потокизлу: 
чения англ гадіапі йих) - відношення 
енергії, що переноситься електромагніт 
ним випромінюванням через яку-небудь 
поверхню, до часу перенесення, який 
значно перевищує період електромагніт 
них коливань. 

п. магнітний (рос потокмагнитньшй 
англ таєпекіс Пих, таєпіНих, парпетіс 
Пом/) - потік Ф векторамагнітної індукції 
В через яку-небудь поверхню 5: Фр - 
Впа5. Тут а5 - елементплощі, п - ОДИНИ: 
чний векторнормалі доб. У СІ п. м. вимі 
рюється у Веберах (Вб), у гауссовій Син 
стемі одиниць - у Максвеллах (МКС). 
ОскількивекторВ є суто вихровим(аїм В 
з: 0), п. м. через довільну замкнуту 
поверхню 5 дорівнює нулю. Ця власти 
вість, встановлена Гауссом, може пору 
шуватисятільки за наявності всередині 5 
магнітних монополів, поки що гіпотети 
ЧНИХ. 

п. метесрний(рос поток метеорньїй 
англ штеїеог их) - сукупність (рій) 
метеорних частинок, що виникли в ре 
зультаті розпадуядракометиїі рухаються 
приблизно вздовж її орбіти. Метеорним 
потоком називають також сукупність 
метеорів у земній атмосфері, які 
породжуються частинками того самого 
рою. 

п. променистий (рос поток лучи 
СТтЬЙ англ гадіапі Пих) - те саме, що 
потік випромінювання 

п. світловий (рос поток световой 
англ ІднЕ Них, Іцтіпоцейих) - потуж 
ність променистої енергії, яку оцінюють 
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за світловим відчуттям, яке вона викли 
кає. Вимірюєтьсяв люменах 

п. тепловий (рос поток тепловой 
англ реає ом, Шегта Яом/) - вектор, 
напрямок якого протилежний градієнту 
температури, а абсолютна величина 
дорівнює кількості тепла, що проходить 
через ізотермічну поверхню за одиницю 
часу. Вимірюється у Ваттах або в 
ккал/год. 


ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ (в 
електротехніці) (рос 
потокосцепление (в 
злектротехнике); англ Яих 


Іпкаде, пладпебіс ІпКадсе, ІїпКаоє | і п 
еіесігі-са! епдіпеегіпдї), Ф - 
повний магнітний потік, зчеплений із 
розглядуваним контуром. Для 
одновиткового контуру потокозчеплення 
завжди збігається з магнітним потоком 


Ф- Ва5 ФР, де В - векгор магнітної 


індукції, а 5 - поверхня, що обмежується 
контуром. Для багатовиткового контура 


потокозчеплення У - у Ф,, де ук - 
Ка 

числовитків, з якимизчепленийпотік Фу, 

сумаберетьсязавсімапл витками. 


ПОТУЖНІСТЬ, -ості (рос 
мощность англ роугег, фшіу, сарабіїїу, 
сарасібу, млайі9 - фізична величина, яка 
вимірюється відношенням роботи до 
проміжку часу протягом якого вона 
виконана. П. у системі СІ вимірюється у 
Вт. 

п. активна(рос мощностьактивная 
англ асіїме ром'ег, геа! ромлег, ігие 
ром/ег, асішаї! ром») - середнєзначення 
миттєвої потужності Р заперіодзмінного 
струму. Фізично п. а. є середньою швид. 
кістю 
перетворення електромагнітної енергії 
в іншу форму (тепло, світло, механічна 
енергія і т.д.). Визначається інтегралом 


ПОТУ 


ПпоОхи 








о о 
ра-фн- Фі ер, и, і - мИТТЄВІ 
Т, То, б 5 


значенняпотужності, напругитаструму. 


п. векторна (рос  мощность 
векторная англ месїюгромеї) - те саме, 
щопотужністьповна 


п. електрична (рос мощность зле 
ктрическая англ еіесігіс(аї) ромек) - 
робота електричного струму за одиницю 
часу. У колі сталого струму електрична 
потужність дорівнює добутку напруги на 
струм. У випадкузмінних струмів миттє 
ва потужність дорівнює добутку миттє 
вих значеньнапруги та струму. Для пері 
одичних струмів доцільно викори 
стовувати так звану середню, або 
активну потужність, яка дорівнює 
середньому за період значенню миттєвої 
потужності. 

п. звуку (рос мощностьзвука англ 
зоцпа ромгег) - енергія, яка передається 
звуковою хвилею через розглядувану 
поверхню в одиницю часу. Розрізняють 
миттєвезначенняп. 3. і середнєза період 
чи за тривалий час. Інтенсивність звуку 
(середнєпитомезначенняп. з.) - середнє 
значенняп. з., віднесенедо одиниці пло- 
щі. 

п. комплексна (рос  мощность 
комплексная англ сотріехромиеї) - те 
саме щопотужністьповна 

п. повна І потужність комплексна, 
потужність позЗірна, потужність ве- 
кторна| (рос мощность полная, моци 
ность комплексная, мощность кажу: 
щаяся, мощностьвекторная англ обаї 
роммег, дго55 сарабіїйу, соппрівєх роумег, 
аррагепіманіз,уесіогромиеї) - величина 
5, яка дорівнює добуткові дійових 
значеньперіодичногоструму в колі І та 
напругина затискачах. Виміряєтьсяу 
В.А. Повна потужність у комплексній 


формі: Ф- 8-55, де (м - компле 


ксне діюче значення напруги, а В - 
комплексна величина, спряжена до 
комплексного дійового значення струму. 


фор іо , деР - активнапотужність О 
- реактивнапотужність 
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п. позірна(рос мощностькажущая 
ся, англ аррагепі млай3 - те саме, що 
потужністьповна 

п. реактивна (рос мощность ре 
активная англ геасіїме ромиег, майів55 
роммег, ітадіпагу ромег, |еє ромеї - 
амплітудао (зі знаком"--" або"-") миттє 
вої потужності Р,, зумовленої коливання 
ми енергії між джерелом і приймачем у 
колі синусоїдного струму (частоти Б. 
Енергія може запасатися в магнітному 
полі індуктивної котушки І: М/, «з 51, 
або в електричному полі конденсатора 
ємністю С: М/с з 5С(Р. У послідовному 
коливному | контурі | Е, І, С: 


раї, чі, -Ям, ЗУ), тобто дорі 


внює швидкості зміни енергії електрично 
го та магнітного полів (Щ/ і /с - падіння 
напругина індуктивності та ємності). 

п. статистичного критерію (рос мо- 
щность  статистического  критерия 
англ зігепеї ої тезі) - імовірність від- 
кинути основну гіпотезу, коли в 
дійсності правильною є конкурентна 
гіпотеза(альтернатива). 


п.  телефбнна (рос  мощность 
телефонная англ теіерпопе ромег) - 
середня потужність електричних 
високочастотних коливань, 
промодульованих за амплітудою 
звуковими коливаннями, за період 


модулювальних коливань. Див. також 
модуляція амплітудна. 


ПОХИБКА (рос погрешность англ 
ассигасу, еттог, іпассигасу, теазиге ої 
іпассигасу, ипсепаїпіу, плізїаке, Іарбе, 
ргесібіоп,ітаргесізіої). 

п. вимірювання (рос погрешность 
измерения англ теазигетепікассигасу, 
птеїегіпу ассигасу, плеазигетепії егтог, 
теа5иппд еїтог, епог іп пеа5игетені, 
епог оп а теазигетепі, епог ої 
теа5игетепі, ипсепаїпіу іп 
птеазигепттені; - характеристика 
результатувимірювання, яка являє собою 
відхил результату вимірювання від 


10192471 


поши 








істинного значеннявимірюваної фізичної 
величини (істинним вважається 
найімовірнішезначення, яке визначається 
спеціальними методами, див. також 
обрфкарезультегів вимірюванв. 

п. імовірна (п. ймовірна (рос 
погрешность вероятная англ ргобабіе 
епої - одна з мір похибки при оцінці 
результату. Величина ймовірної похибки 
означає, що отриманий результат 
відрізняєтьсявід середнього, ймовірно не 
більше, ніж на цю величину. Зазвичай як 
імовірну беруть 5095 похибку, тобто в 
5096 випадків фактична похибка буде 
менша за ймовірну. Якщо похибки 
відповідають нормальному розподілу, то 
ймовірна похибка у пов'язана з 
дисперсієюс? співвідношеннями 2 0,674 
б. 


ПОХІДНА, -6ї 
англ дегіуайїує). 

п. коваріантна (рос производная 
ковариантная англ соуагіапі 
дегіуайуе) - узагальнення градієнта у 
випадку криволінійних координат і 
неевклідової геометрії. Зокрема, для 
загальнихзамін координатх є Х(У, ...,у") 
з д'хіду у тотожноне рівним нулю, к. п. 
коваріантних і контраваріантних 
компонент вектора Т мають відповідно 
вигляд УТ 2 9 Т/д Х - ТьГий Ї МТ" з 9 


(рос производная 


тТудо охо - Т'Гоб тут Го - Символи 
Крістоффеля 

ПОЧОРНІННЯ (рос почерненіе; 
англ  БІаскепіпд, йагкепіпу; Бас 
дізсоїюгайоїі. 


п. фотографічне (рос почерненіе 
фотографическог англ рНіоїодгарніс 
Біаскепіпд - металічне срібло або інша 
спектрально неселективна 
світлопоглинальна речовина, що 
утворюється у фотографічному шарі в 
результаті дії світла і наступного 
фотографічногопроявлення 
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ПОШИРЕНІСТЬ, -ості (рос 
распространенность англ абипаапое - 
див. розповскдженість 


ПОШИРЕННЯ  (|розповаодження 
(рос распространение англ 
ргоразабїіоп, зргеад(іпе); (вперед) 


адуапсе; (протяжність) ехтепі). 

п. звуку (рос  распространение 
звука англ 5оипа ргорадцабог) - пере 
дачазвукових коливаньу середовищі від 
одного місця до іншого. Передача коли 
вань у газоподібному середовищі відбу- 
ваєтьсявздовжнапрямку коливань, тобто 
у вигляді поздовжніх хвиль. У пружних 
твердихтілах звукові коливанняпоширю- 
ютьсяу вигляді поздовжніх, поперечнихі 
особливих поверхневих хвиль (див. та- 
кож хвилі Релея. Утворення хвиль і їх 
поширення зі скінченною швидкістю 
зумовлене пружністю й інертністю 
середовища, внаслідок чого окремі шари 
середовища по черзі то прискорюються 
при розрідженні, то гальмуються при 
стисненні. 

п. звуку наддалеке| поширення зву- 
ку наддальнє (рос распространение 
звука сверхдальнее англ Іопдаїзіапсе 
5ойпаі  ргорадаїйод  - поширення 
звукових коливань у реальних водоймах 
на відстані порядку тисяч км, зумовлене 
наявністюпідводногозвуковогоканала. 

п. звуку наддальнє (рос 
распространение звука сверхдальнее 
англ І|опдаїзіапсезоцпоі ргорадабог) - 
те саме, що поширення звуку наддале 
ке 

п. радіохвиль (рос распространениє 
радиоволн англ гадіо | (маме 
ргорадабоп, гадіоргорадабог - процес 
передачі в просторі електромагнітних ко- 
ливань радіодіапазону (див. також 
радіохвилі. 

п.радіохвильу високих широ- 
тах (рос распространениерадиоволнв 
вьсоких широтах англ гадіо 
(мааме  ргорадайоп |Ігадоргорадабогі 
іп бідб Гакісиаез) - іоносферний 
радіозв'язоку діапазоні радіохвиль3 - 30 








ПОШИ ПРАВ п п 

МГц, який відзначається відсутністю ргорадабоп, шисі кгадфіоргорадабої 
стабільності та низькою якістю, що чиїдесігадіо (мауе) ргорадабоп, диіаесі 
зумовлено специфікою середовища роз: гадіоргорадабогп гадіо (м'ауе) 


повсюдження - складною неоднорідною 
структурою полярної йоносфери, яку 
формують процеси взаємодії йоносфери, 
магнітосфери Землі та збурень плазми в 
міжпланетному просторі (див. також ві- 
терсбнячний. 

п. радіохвиль завиднокільне (рос 
распространение радиоволн загори 
зонтног англ оуег-ібе-Погігоп (гадіо 
уаауе)  ргораєайоп,  оуег-їре-Погігоп 
(гадіо му/ауе) ігап5тіз5іоп) - те саме, що 
поширеннярадіохвильзаббрійне. 

п. радіохвиль загоризантне (рос 
распространение радиоволн загори 
зонтног англ оуег-іпе-Погігоп (гадіо 
уауе)  ргораєбайоп,  оуег-їпе-Погігоп 
(гадіо у/ауе) ігап5тіз5іоп) - те саме, що 
поширеннярадіохвильзаббрійне. 

п. радіохвиль занебокрайне (рос 
распространение радиоволн загори 
зонтноге англ оуег-ібе-Погігоп (гадіо 
уауе)  ргораєбайоп,  оуег-їпе-Погігоп 
(гадіо у/ауе) ігап5тіззіоп) - те саме, що 
поширеннярадіохвильзаббрійне. 

п. радіохвиль заббрійне| поширення 
радіохвиль завиднокльне, поширення 
радіохвиль занебокріаійне, поширення 
радіохвиль загоризантнє (рос 
распространениерадиоволнзагоризонр 
ное англ оуег-іпе-Погігоп (гадіо у/ауе) 
ргоразбаїоп,  оуег-їбе-Ногігоп  (гадіо 
уауе)  шап5тізвіоп)  - | поширення 
радіохвиль на відстані, що перевищують 
відстаньпрямої видимості. П. р. з. може 
здійснюватися внаслідок дифракції 
радіохвиль навколо земної поверхні, 
через рефракцію радіохвиль у неоднорі 
дній атмосфері Землі та їхнього переви 
промінювання дрібномааштабними 
неоднорідностями атмосфери, а також 
завдякиретрансляції 

п. радіохвиль хвилевідне (рос 


распространение радиоволн 
волноводног англ мгамедциїаіе гадіо 
(маауе) ргорадабіоп, мгамедиїае 


гадіоргорадайоп  а«шсі гадіо 


(мауе) 
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мгамедиіаїпо, гадіо (уауе) Фисіїпд - 
поширення радіохвиль у хвилеводі, який 
утворюється поверхнею Землі та (або) 
неоднорідністю її атмосфери. Довгі та 
середні хвилі поширюються в 
сферичному  хвилеводі, утвореному 
поверхнею Землі та нижньою межею 
йоносфери;короткі хвилі поширюютьсяв 
приземних і піднятих над Землею 
хвилеводах, виникнення яких зумовлене 
сферичністю Землі та немонотонною 
залежністю показника заламу від висоти. 
Див. також  хвилевід атмосферний 
хвилевідіоносферний 


ПОШИРШАННЯ (рос уширение 
англ Бгоадепіпдумиісаепіпу,єргеасії по) ). 

п. спектральнихліній допплерівське 
(рос уширение спектральньїх линий 
допплеровское мангл  ПДорріег ііпе 
ргоадепіпд, Борріег Іпе м/ісфепіпд - 
збільшення ширини спектральних ліній 
унаслідок ефекту Допплера при русі 
атомів, що випромінюють. 


ПОЯС, -у радіаційний (рос 
пояс радиационньктй; англ Бей. 

п. радіаційний (рос поясрадиацион 
ньй англ гадфабоп Бей - область 
навколоземного (навколопланетного) 
простору з інтенсивними потоками 
енергійних зарядженихчастинок. 

п. ванАлленарадіаційний( рос пояс 
ван Аллена радиационньй англ 
гадіайоп Бе) - те саме, що паяс Землі 
радіаційний 

п. Землі радіаційний |пояс ван 
Аллена радіаційний (рос пояс Земли 
радиационньй, пояс ван Аллена 
радиационньй англ гайіабіоп Бей - 
область  навколоземного | космічного 
простору, яка заповнена зарядженими 
частинками, захопленими магнітним 
полемЗемлі. 

ПРАВИЛО (рос правило англ гиіе, 
Гам.,ргіпсірів. 


ПОЯС ПРАВ 








п. Ампераї правилосвєдлика, пра- 
вило правого гвинта) (рос правило 
Ампера, правило буравчика, правило 
правого винта англ Атреге'є ги!е, 
согік5сгему гиіе, гідиіЧапаї 5сгеми гиіе, 
5сгемсіймег гиів правило, сформу: 
льованеДА. Ампером(А. Атіреге), ЯКеви- 
значає залежність між напрямком 
електричного струму та напрямком 
магнітного поля, яке створюється цим 
струмом. Якщо угвинчувати свердлик 
(правий гвинт) так, щоб він рухався по- 
ступально вздовж напрямку струму, то 
напрямок обертання вказуватиме напря 
мок індукції магнітного поля. Початкове 
формулювання п. А.: спостерігач, який 
пливе вздовж провідника в напрямку 
електричного струму в ньому таким чи- 
ном, щовін поверненийлицем до магніт- 
ної стрілки, яка розташовананад провід: 
ником, бачить північний полюс цієї 
стан відхиленимуліво. 

п. дзеркальної симетрії | правило Льо- 
вшина люмінесценції (рос прави 
лозеркальнойсимметрииі правилоЛе- 
вшина  люминесценции; англ 
тіггог 5упітеєгу гиїе) - правило взає 
много розташуванняліній поглинання та 
люмінесценції. Див. також співвіднаше 
ння Степеновауніверсальне 

п. Ленца|закон Ленца (рос прави 
ло Ленца закон Ленца англ Іепг'з 
гиіе, І еп7'5 Іам/) - встановленийЕ.Х. Ле- 
нцом у 1834 на уточнення закону 
електромагнітної індукції, встановленого 
Фарадеєм у 1831. П. Л. визначаєнапря 
мок індукційного струму в замкнутому 
контурі при його русі в зовнішньому 
магнітному полі, а такожпри деформації 
контуру та (або) зміні магнітного поля в 
часі (останні узагальнення не належать 
Ленцу і введені пізніше). Напрямок 
індукційного струму завжди такий, що 
сили, яких він зазнає з боку магнітного 
поля, протидіють рухові та деформації 
контура, а створюваний цим струмом 
магнітний потік намагається 
компенсувати зміни зовнішнього магніт 
ногопотоку. 
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п. Льовшина люмінесценції 
(рос правило  Левшина люми- 
несценции; англ штіггог 5упітеїгу 
гше) - тесаме,що правилодзеркальної 
симетрії 

п. Маттісена(рос правилоМаттис 
сена англ Мантіез5епгиїів - емпіричне 
правило, яке полягає в тому, що зага 
льний опір кристалічного металевого 
зразкар(Т) є сумою опору ра(Т), зумовле 
ного розсіянням електронів провідності 
на теплових коливаннях решітки 
(фононах), і опору ро, пов'язаного з при- 
сутністю в металі домішкових атомів та 
інших дефектів кристалічної решітки: 
р(Т) з ре(Т) б ро (Л.Маттіссен/!!. Майнь 
ез5епі, 1864). П. М. справедливе, якщо 
процесигратковогота домішковогорозсі 
яньнезалежніта ізотропні. 

п. правого гвинта (рос правило 
правого винта англ гідпіЧпапа 5семи 
гиіе, зспемиіпмегтиів - те саме, що пра: 
вилоАмпеа 

п. свердлика(рос правилобуравчи 
ка англ согк5сгемгців - те саме, що 
правилоДдмпефа 

п. Стокса(рос правилоСтокса англ 
5іоКез5 гиїв - правило, згідно з яким 
максимум спектру люмінесценції зсунує- 
тийв бік довгиххвильвідносномаксиму: 
му спектрупоглинання.П. С. означає, що 
при люмінесценції випромінюються 
переважно кванти меншої енергії, ніж 
кванти збуджувального світла. П. С. не 
має абсолютного характеру, оскільки ча- 
сто існують антистоксові лінії лю- 
мінесценції, довжинихвильяких коротші 
від довжинхвильзбуджувальногосвітла. 

п. сум для інтенсивностей 
спектральних ліній (рос прави 
ло сумм для інтенсивностей 
спектральних ліній; англ 
зипатабопчіе Гог 5ресігип Ііпе 
і пееп5ієіе5) - полягаєв тому, щосума 
інтенсивностейусіх компонентівмульти: 
плету, які починаютьсяз одного підрівня 
з квантовимчислом), пропорційна 2)--1, 
а сума інтенсивностей усіх компонентів, 


ПРАВ 


ПРАВ 








які закінчуються на підрівні |, 
пропорційна 2)--1. С. п. використовує 
ться для визначення інтенсивностей 
компонентів тонкої структури. Див. та- 
кож сйлаосцилятора, спектроскопія а- 
томна 

п. Трутбна (рос правило Трутона 
англ Тгоціопгиїів - емпіричне правило 
молекулярної фізики, згідно з яким мо- 
льна теплота випаровування рідин при 
температурах їх кипіння під атмо 
сферним тиском прямо пропорційна 
температурі кипіння, вираженій в 
градусах абсолютної шкали, причому 
коефіцієнтом пропорційності є мольна 
ентропія пароутворення, яка для більшо 
сті рідин дорівнює 20 - 22 кал/ 
(мольград). 

п. фаз (Гіббса) (рос правило фаз 
(Гиббса),правилофаз англ Сібб5ріазе 
Іауи, рназ5еЇам/) - закон термодинаміки 
багатофазних багатокомпонентних сик 
стем, відповіднодо якого число фазг, що 
співіснують у рівновазі, не може перева 
жати числа незалежних компонентів п 
більше,ніж на два г « п -2 (Дж.В. Гіббс 
0).МУ. Сібб5і, 1875). В основі правилале- 
жить припущення, що кожній фазі від- 
повідає свій термодинамічний потенціал 
(наприклад, енергія Гіббса) як функція 
незалежнихтермодинамічних параметрів. 
Пп. ф. (Г.) задаєчисло термодинамічних 
ступенів вільності системи (варіант- 
ність) і єнаслідкомумовтермодинамі: 
чної рівноваги багатокомпонентних бага 
тофазних систем, тому що число незале 
жних термодинамічних змінних у рі- 
вновазі не повинно перевищувати кі- 
лькості рівнянь для них. П. ф. (Г.) до- 
зволяє розраховувати можливечисло фаз 
і ступенів вільності в рівноважних си- 
стемах при  будьякій кількості 
компонентів. Це правилоє основою фізи- 
ко-хімічногоаналізускладнихсистем. 

п. Хунда (рос правило Хунда англ 
Нипа гиіе - емпіричний спосіб визначе 
ння взаємного розташування атомних рі- 
внів, які відповідають заданій електрон 
ній конфігурації, алемаютьрізні значен 
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ня повного орбітального моменту | 
повного спіна. Згідно із п. Х., найменшу 
енергію має стан із найбільшим можли 
вим при даній електронній конфігурації 
значеннямспіну і найбільшим можливим 
значенняорбітальногомоменту. 

п-ла відбору (рос правила отбора 
англ 5е6есфбоп гиіе9 - встановлюють до- 
зволені квантові переходи між рівнями 
енергії квантової системи(атома, молеку: 
ли, кристала, атомного ядра, 
елементарної частинки) при дії на неї 
зовнішнього збурення. Якщо стани сик 
стеми характеризуються за допомогою 
квантовихчисел, то п. в. визначаютьїхні 
можливі зміни при квантових переходах 
певного типу. Квантовий перехід нази 
вають забороненим, якщо порушується 
хочаб однеп. в. Роз-різняютьточні тана- 
ближені п. в. Точні п. в. зумовлені сСи- 
метрією системи і точних законів збере 
женнята накладаютьабсолютні заборони 
на квантові переходи. Наближені п. в. ха- 
рактеризують переходи між рівнями 
енергії, що описуються наближеними 
законамизбереження. 

п-ла кваркової лічби (рос правила 
кваркового счета англ ашагі соипі 
гиіез) - визначаютьшвидкість степенево 
го спадання перерізів ексклюзивних 
жорстких процесів взаємодії частинок за 
участю адронів з ростоменергії і переда 
чі імпульсу залежно від числа кварків і 
антикварків, які складаютьці адрони. Для 
випадку двочастинкових реакцій форму: 
ли 
п. к. л. визначають енергетичну залеж 
ність диференціальних перерізів розсіян- 
ня на великі кути при високих енергіях 
5.2 в системі центраїінерції частинок, що 
зутикаються, і фіксованому куті розсіян- 
ня 9, а такожформфакторів адронів Е, (г) 


при великихпередачаха-імпульсу Р?р : 


а папи, пу 72 
чуажь с-д) « (з) (зу, 
Ед) «(ц)", 





ПРАВ 


ПРЕД 








де п; - числа елементарних складових 
(кварків, антикварків) адронів, які беруть 
участь у реакції (ї - а, Б, с, 4), ДУ) - 
деякафункція 9. Наприклад, перерізпру- 
жного протонпротонного розсіяння на 
фіксованийкут спадаєяк 59, 

п-ла Кірхгофа |закбни Кірхгофа 
(рос правилаКирхгофа законь Кирж 
гофа англ КігсіПпоб'я Гам5) - ре 
гламентують розподіл сталого струму в 
розгалужених | електричних колах. 
Перше п. К. алгебрічна сума сил 
струмів, які сходятьсяв точці розгалужен 
ня (вузлі) кола, дорівнює нулю; при цьому 
знакиструмів, щотечутьдо вузлаї відньо- 
го, вважаютьсяпротилежними. Друге п. 
К.: у будьякому замкнутому контурі, ви- 
діленому в колі квазілінійних провідни 
ків, алгебраїчна сума сторонніх ерс Е, 
дорівнює  алгебричній сумі спадів 
напруги на послідовних ділянках цього 


контура: Фк з Фе , деЇ; - Струм, Е, 
паї 


паї 

- опір п-ої ділянки, М - число ділянок; 
при цьому знакструму додатнийпри збі- 
гові його напрямку з умовно обраним 
напрямком обходу контура, а знак Е, 
додатний, якщо ерс підвищує різницю 
потенціалів(напругу) у цьомунапрямку. 

п-ла сум (рос правила сумм англ 
5ипітабоп  киіе95 | - теоретичні 
співвідношення, які фіксують значення 
деякої суми (інтеграла) матричних 
елементів, що характеризують переходи 
між станамирозглядуваної системи. 


ПРАЗЕОДИМ , -у (рос празеодим 
англ ргазеодутійт), Рг - хімічний 


елемент Ії групи періодичної системи 
елементів, атомний номер 59, атомна 
маса140,9077,належитьдо лантаноїдів 

ПРЕДИСОЦІАЦІЯ (рос 
предиссоциация англ ргеаіїз5осіабої). 

п. молекули (рос предиссоциация 
молекуль!) англ тоіваціергорасаної) - 
безвипромінювальний перехід збудженої 
молекули зі стійкого електронного стану 
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в нестійкий з тією ж енергією, який су- 
проводжуєтьсядисоціацією молекули. 


ПРЕДСТАВЛЕННЯ |подання (рос 
представление м англ  керге5епіабоп; 
(формулювання оптиіаноп; (даних чи 
сигналів рге5епіабоп; | (концепція 
сопсерб(обч.) поноп, побвабоп,міем). 

р-предствлення квантової ме- 
ханіки (рос р-представление 
квантовой механики; англ р- 
гергезепіатїіоп ої дцапкит 
тесПапісз) - тесаме, що представле 
ння імпульсне 


п. взаємодії (рос  представлениє 
взаймодействия англ іпіегасйоп 
гергезепіабог) - представлення 


квантової теорії, в якому залежність від 
часу векторастану системивизначається 
взаємодією (часто розглядаєтьсяяк мале 
збурення), а залежність від часу від- 
повідних фізичних величин - га- 
мільтоніаном системи без урахування 
взаємодії. П. в. є проміжним між пред 
ставленням Шредінгера і представлен 
ням Гайзенберга. Запропоноване П.А- 
.М. Діраком (|Р.А.М. Оігас! і викори 
стовується у випадках, коли з га- 
мільтоніана системи виявляється доці 
льним виділити незбурену частину (у 
квантовій теорії поля - гамільтоніан 
вільного поля) і гамільтоніан збурення 
(взаємодії). П. в. зручнедля застосування 
теорії збурень, тому воно широковикори: 
стовуєтьсяв квантовійтеорії поля. 

п. Гайзенберга |п. Гейзенберга 
квантової механіки (рос пред 
ставление Гайзенберга І представлениє 
Гейзенбергад квантовой механи- 
ки; англ Неізепрегу гергезепіабоп о ї 
диапкит тесбапіс5) - один з 
основних способів опису квантовомехані: 
чних явищ, який полягає в тому, що 
замість зміни в часі вектора стану си- 
стеми (як у представленні Шредінгера) 
розглядається еволюція операторів, які 
відповідаютьфізичним величинам. Пред: 
ставлення Гайзенберга та Шредінгера 


ПРЕД 


ПРЕД 








еквівалентні, між матрицями операторів 
цих представленьіснує простийзв'язок. 

п. Гєйзенберга квантової меха- 
ніки (рос представлениеГейзенберга 
квантовой механики англ 
Неібепрепугергезепіабйоло ї диапіитя 
тесНапіс5) - тесаме, що представле 


ння Гайзенберга 

п. групи (рос представление груп- 
ПЬ англ дгоир рге5епіабоп, 
гергезепіабоп ої дгойр - зображення 


елементів групи матрицями або пере 
твореннями лінійного простору, при 
якому зберігається первісна групова 
структура. 

п. даних графічне(рос представле 
ние  данньжх  графическог англ 
дгарНісаї) даїа (геургезепіабоп, 
рісіогіа| Чака (гергез5епіайоп, рісішге 
фата  (гергез5епіабоп, ісопіс  Чаїа 
(геррге5епіабоп, дгарНіса! Чаба опт, 
дгарпісдабаехргез5іої) - спосіб наочно 
го представлення даних у вигляді якого- 
небудь геометричного образу, що кількі 
сно відповідає числовим даним, і зобра 
ження його на кресленні, малюнку. П. д. 
г. дозволяє іс-тотно підвищити ефекти 
вність аналізу даних, ціннетим, що залу: 
чає до процесуаналізу інтуїцію, здійсню- 
ючи перетворення понять в образи й 
образів у поняття. Поширеним способом 
представлення однопараметричних функ 
ціональних залежностейє побудоваграфі- 
ків у вигляді ряду точок з імовірнісними 
похибками, діаграм, кривих (у декартових 
чи полярних координатах); двопараметріи 
чних ззалежностей - фронтальні чи 
профільні проєкції, лінії однакового рі- 
вня, поверхні,  призмограми. Бага 
топараметричні залежності представля 
ють об'єктами багатовимірного простору 
і досліджують їхні проєкції на двовимі 
рнийчи тривимірнийпростір. 

п. імпульсне  |р-представлення 
квантової механіки (рос пред 
ставление импульсное | р-представле 
ниє квантовой механики; англ 
ітриієе гергезепітайіоп | р-гергезепіайіоп | 
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ої диапіит тесПапіс5) - опис 
квантовомеханічних систем, заснований 
на розкладанні векторів станів |Ф(г)» за 
базисними векторами |р, »,...», що від- 
повідають певним значенням імпульсів 


р, ро.--- кожної з частинок. Якщо число 
частинокп Є фіксованим, то 
ЕК падає 
- й ар'др». 5 .фрлірз р». . зрееЗрірь. - р 
Фу 


де амплітуда «Ю, р, ..., ВІФ()» Є п-ча- 
стинковоюхвильовоюфункцією. 

п. конфігураційне Ппредстевлення 
координатнеє квантової механіки 
(рос представлениеконфигурационног 


| представлениє координатноб 
квантовой механики; англ 
сопіїєигайопаї герге5ептатіоп 
І соогдаїпате гергезепіайіоп| ої 


диапіит тесПапісбз) - спосібопису 
вектора стану квантовомеханічної Син 
стеми, деяк спостережувані фізичні вели- 
чини використовуються координати ча- 
стинок, щоутворюютьсистему. 

п. координатнек вантової меха- 
ніки (рос представление координат 
ное квантовой механики; англ 
соогдїпате гергезепіаїіоп ОЇ диапіигт 
тесПапісз) - тесаме що предстевле 
ння конфігураційне 

п. Мандельстама І|представлення 
спектральне подвійне) (рос пред 
ставление Мандельстама, представле 
ние  спектральное двойное англ 
Мапаєібіат | герге5епіаїїоп, | Ффошбіе 
зресігаї кергезепіайоп) - найпростіше 
інтегральнепредятавлення для амплітуди 
розсіяння елеменгарних частинок (див. 
також метод дисперсійних співвідно 
шені як функції інваріантних квадрата 
повної енергії 5 у системі центра мас і 
квадрата | передачі | 4-імпульсу | ї 
(5. Мапаєізгам, 1959). Властивістьп. М. - 
перехресна симетрія. П. М. лежить в 
основі багатьох моделей, наприклад, 


ПРЕД ПРИЗ 


п 








струнних моделей адронів (див. також 
дуальніств. 

п. спектральне (рос представлениє 
спектральное англ зресігаї 
герге5епіаїйоп,  5ресіга| ехрапзіоп) - 
математичний спосіб типу інтегрального 
представлення інтеграла Коші, який до- 
зволяє задавати матричні елементи 
матриць, що описують квантові власти 
вості поля 

п. спектральне подвійне (сос пред 
ставление двойное спектральног англ 
доцііе зресіга! герге5епіайіоп) - те саме, 
щопредстевленняМандельстама 

п. Шрєдінгера (рос представлениє 
Шрєдингера англ 5спгоедіпоег 
гергезепіаїїіоп) - Одне 3 можливих 
рівноправних представлень операторів і 
хвильових функцій у квантовій механіці. 
У п. Ш. системаописуєтьсязалежноювід 
часу | хвильовою | функцією, яка 
задовольняє рівняння Шредінгера, а 
динамічним | змінним відповідають 
оператори що явновідчасуне залежать. 


ПРЕЦЕСІЯ (рос прецесия англ 
ргесезбіоп, ухоббів - рух твердого тіла, 
що має нерухому точку О, який 
визначаєтьсязміною кутапрецесіїу (див. 
також кути Ейлера і являє собою 
обертання навколо нерухомої осі О2 із 
кутовою швидкістю прецесії с» за дф/ді. 
Разом із п. тіло здійснює власне 
обертання з кутовою швидкістю 0 
навколо незмінно пов'язаної з тілом осі 
Ох (вісь власного обертання), а також 
нутаційний рух, при якому відбувається 
змінакутанутації 8 - 2107. 

п.  Лармора (рос  прецежия 
Лармора англ Іагтог ргесез5іоп) - 
прецесія системи заряджених частинок 
(як цілого), що складається з частинок з 
однаковим відношенням д/т; 2 д/т, ЯКІ 
здійснюють нерелятивістський фінітний 
рух у слабкому магнітному полі Н (а. і т; 
- заряді маса і-ої частинки). Прецесія 
відбуваєтьсянавколонапрямку магнітного 
поля з кутовою швидкістю о; - 4/(2тс), 
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яка називається частотою Лармора (іноді 
частотою  Лармора називають удвічі 
більшувеличину- гіромагнітнучастоту.. 


ПРИВАБЛИВІСТЬ, -ості у теорії 
елементарних частинок (рос. 
прелесть в теорий 
злементарньвіх частиц; ангел. 
Беашіу), Б - те саме, що краса. 


ПРИЗМА (рос призма англ ргізіт, 
ргізтабсз5оїїй. 

п. Амічі (рос призма Амичи англ 
Атісі ргіят) - спектральнапризма"пря- 
могобачення , якасклеєназ трьох призм- 
двох зовнішніх із крону та однієї внут-рі- 
шньої з флінту. П.А. має невелику 
дисперсію та застосовується в кише 
нькових спектроскопах та в деяких 
простих спектральних приладах. Названа 
іменемДж. Амічі (С. Атісі). 

п. ДовЄ(рос призмаДове англ Роме 
ргізт? - відбивальнапризмаз одним від- 
биванням, яка не змінює напрямок 
паралельногопучка світла, що проходить 
через неї, і створює дзеркальний образ 
віддаленогопредмета. 

п. Дбллонда(рос призма Доллонда 
англ Доїіїопа ргізп) - спектральнапри- 
зма прямого бачення, утворена шляхом 
занурення скляної призми в посудину з 
плоскими прозорими стінками, 
наповненуводою (абоіншою рідиною). 

п. Ніколя |ніколь| (рос призмаНи- 
Коля, Николь; англ пісої) - див. привми 
поляризаційні 

п. об'єктивна (бос призмаобьекти 
вная англ обіесімергізіт - призма, що 
встановлюється перед об'єктивом ре- 
фрактора (чи передотвором рефлектора) 
для фотографування спектрів небесних 
світил. 

п. обертальна (рос призмаоборачи 
вающая англ геметгза! ргізіпі - див. син 
стємаобернення 

п. прямого збру (рос призмапрямо: 
го зрения англ аїгесі мізіоп ргі5т - 
спектральна призма, почережно складена 
з трьох або п'яти тригранних призм, 


ПРИЗ ПРИЙ 








зроблених із крону та флінту (див. та- 
кож прівма Амічі, призма Доллонда, 
призми дисперсійні. Дисперсія матері 
алів і заламлювальні кути складених 
призм розраховані так, щоб промінь 
однієї | довжини хвилі (зазвичай 
середньої) виходив із призми прямого 
зорубезвідхилу- вздовжнапрямку надхі 
дногопроменя. 

п. сталого відхилу (рос призма по- 
стоянного отклонения англ соп5іапі 
деміабіоп ргі5зї! - складна спектральна 
призма, у якій промінь, що проходить 
призму в положенні мінімуму відхилу, 
відхиляється на однаковий сталий кут. 
Найчастішезастосовуєтьсяп. с. в. Аббе з 
кутомвідхилу 90), яказасвоєюдією екві 
валентнадвом тригранним дисперсійним 
призмаміз заламлювальнимикутами 30 і 
одній поворотній призмі повного внутрі 
шньоговідбивання. 

пр/вми відбивальні (рос призмь 
отражательнье англ гейесноп ргі5т8 
- оптичні деталіз плоскими відбивальни 
ми та заламлювальними поверхнями, що 
утворюють між собою двогранні кути; 
одиніз видівоптичнихпризм. Зазвичайп. 
в. виготовляютьіз такого скла, щоб вони 
не мали дисперсії та подвійного 
променезаламу. У п. в. кут падіння 
променя на першу грань дорівнює куту 
заламу на останній грані; при цьому 
напрямок променів, що пройшличерезп. 
в., можезмінюватися. У більшості випад 
ків відбивання променя від граней при- 
зми є повним внутрішнім відбиванням. 
Складніп. в. виконуютьодночаснокілька 
функцій: змінюютьдовжинуоптичної си- 
стеми, напрямок оптичної осі системи та 
перевертаютьзображення. 

пр/ивми дисперсійні (рос призмь 
дисперсионнью англ аїзрег5іоп ргізт8 
-. призми з прозорих речовин для 
просторового розділення випромінювань 
із різними довжинамихвиль; застосовую: 
ться у спектральних приладах. В основі 
принципу дії п. д. лежить явище дис- 
персії світла 
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прівми оптичні (рос призмьт опти- 
ческие англ оріїса! ргізті8 - призми з 
матеріалів, прозорих для оптичного ви- 
промінювання в певному інтервалі його 
частот. 

прі/вми поляризаційні (рос призмьі 
поляризационьв дм англ  роіагіганоп 
ргі5п15) - одиніз класів оптичних призм, 
найпростіші поляризаційні прилади, при- 
значені для одержання лінійно поляри 
зованого оптичного випромінювання або 
для визначення характеру та ступеня 
його поляризації. 

привми спектральні (рос призмьі 
спектральнье англ зресітаї ргізт5 -- 
тригранні прямі призми, виготовлені з 
прозорого матеріалу, які слугують для 
розкладання світла в | спектр у 
спектральних приладах. Залежно від 
спектральної області застосування, с. п. 
виготовляють із оптичного скла, кварцу, 
флюориту, сильвіну, фтористого літію, 
бромистого калію, хлористого натрію та 
інших матеріалів. 


ПРИЙМАЧ, -а (рос привмник англ 
гесеїмег,  гесеїміпд | Бох,  гесеїміпоу 
аррагаїць, гесербог, гесеріасіве, гесіріепі; 
(у каналі зв'язку Пвйепег; (накопичувач 
асситиіаїог (для перфокарт) Ніп, 
зікаскег (даних, повідомленв 5іпі. 

НВЧ приймачі (рос СВЧ привмни 
ки, англ тісгомгамегесеїмег у - те саме, 
що радіоприймачінНВЧ (діапазону. 

п. супергетеродуинний (рос 
приємник  супергетеродинньй англ 
з5ирепПефегодупб) - те саме, що 
супергетеродій. | 

п-чі випромінювання надпровідни- 
кобві (рос. приемникиизлучения сверх- 
проводниковБбіе; анел. зпрегсопдисіог 
гадіайоп гесеїуег5) - приймальні при- 
строї, дія яких заснована на зміні стану 
надпровідника під дією випромінювання. 
Чутливим елементом п. в. н. є надпровід- 
никова плівка, яку підтримують при 
деякій температурі, що потрапляє на 
круту ділянку кривої переходу плівки з 
нормального в надпровідний стан. Підси- 


ПРИЙ  ПРИЛ 


п ПРИЛ 








лювач, у коло якого увімкнена плівка, 
реєструє зміну опору, що викликана на- 
гріванням плівки потоком випромінюван- 
ня. 

п-чі звуку (рос приємники звука 
англ 5оцпа гесеімегї5 - пристрої, при- 
значені для виявлення звукових хвиль 
(див. також звук), вимірювання їх ха- 
рактеристик (звукового тиску, коли 
вального зміщення, коливальної швид 
кості, інтенсивності і т.д.) та для пере 
творення акустичного сигналу в електри 
чний з метою підсилення, аналізу, переда 
чі навідстань,запису. 

п-чі звуку оптоволоканні (рос приє 
мники звука оптоволоконньюе англ 
мламедикіевнібег описі гесеїмет5, дупі пу 
НбБег 5оипа гесегмет5, оріїса! діаз5 бібег 
5оциай кгесеїег5, ШПдпЕсамуїпд рег 
5оииа гесеїмет5, ІПдрпісопайсіпу ббег 
5ойпа гесеімеі5 - приймачі, дія яких 
грунтується на зміні параметрів світло: 
вода (показниказаламу, довжини, форми 
і т. п.) під дією звукової хвилі, що прин 
зводить до модуляції характеристик сві- 
тлової хвилі (фази, поляризації, ампліту- 
ди), яка поширюється у світловоді. Від- 
повідно до того, який з параметрівсвітла 
використовується для визначення ха- 
рактеристик звукової хвилі, розрізняють 
інтерферометричні, поляризаційні | й 
амплітудні П. 3.0. 

п-чі ОПТИЧНОГО випромінювання 
(рос приємники оптического излуче 
ния англ орНсаї гесеммет5 - те саме, що 
фотоприймачі 

п-чі ї та випромінювачі звуку 
параметричні (рос приемники и излу 
чатели звука параметрические англ 
рагатебіс зоцпиаі йїгап5тійег5 ап 
гесеїмеі 5 - пристрої, щобазуютьсяна ви- 
користанні ефекту генерації комбіна 
ційних тонів при взаємодії звукових 
хвиль, у яких роль випромінювальної 
(приймальної) антени відіграє область 
середовища, де відбувається нелінійна 
взаємодія хвиль. Перевагипараметрично 
го випромінювача - висока напрямле 
ність, відсутність бокових пелюсток діа- 
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грами напрямленості та широкосму: 
говість; незначна зміна частоти нагніту 
призводить до істотної відносної зміни 
частотивипромінювання; недолік - неви- 
сока ефективність. П. та в. з. п. за 
стосовуються в калібрувальних ла 
бораторних установках, у гідроакустиці 
тав атмосфернійакустиці 

п-чі та випромінювачі 
ультразвукові (рос  приемники и 
излучатели  ультразвуковьв англ 
ицітабопіс ігапетійез апа гесеїмеі5 - 
пристрої для перетворення в енергію 
ультразвукових коливань енергії будь- 
якого іншого виду (ультразвукові 
випромінювачі), для виявлення 
ультразвукового поля та вимірювання 
величин, які Його  Характеризують 
(ультразвукові приймачі). Див. також 
перетворювачі магнітострикційні, 
перетварювачі п'єзоелектричні, 
приймачі | звуку, | перетворювачі 
електроакустичні, й М радіометр, 
візуалізація звукових полів. 


ПРИЛАД, -а (рос прибор англ 
демісе, аррагаїше, іп5ітитепі, ипії, 
миісідеї. 

П. електроннопроменевий  світло- 
клапанний (рос. приборзлектроннолу- 
чевой светоклапаннь(й; англ. х-у 5пийег 
шРре) - вид проєкційних приймальних 
електроннопроменевих приладів, у якому 
взаємодія пучка електронів з двовимірною 
мішенню забезпечує  просторово-часову 
модуляцію широкого світлового потоку, 
зовнішнього відносно п. с. е. джерела сві- 
тла. Для реалізації цього прилада викори- 
стовуються світломодулювальні середови- 
ща, в яких під дією поля пучка зарядів 
змінюється яка-небудь із | оптичних 
властивостей - поглинання, залам, ди- 
фракція, поляризація. 

п. із зарядовим зв'язком (рос при 
бор с зарядовой связью англ спагде 
соцрієсі сіемісе, Спагдеїгапзїег діеміс -- 
інтегральнасхема, що являє собою суку- 
пність структур металдіелектрикчнапів- 
провідник (МДН-структур), сформованих 


ПРИЛ 


ПРИЛ 


п 








на спільній напівпровідниковій підклади 
нці таким чином, що смужки електродів 
утворюють лінійну або матричну регуля: 
рну структуру. Відстані між сусідніми 
електродаминастільки малі, що істотним 
стаєїх взаємовпливвнаслідок перекриття 
областей просторового заряду поблизу 
краївсусідніх електродів 

п. маятниковий (рос прибор маят- 
НИКОВЬІЙ англ репдиіит демісв - прин 
лад для вимірювання прискорення сили 
тяжіння. 

п-ди вимірювальні електронні (рос 

приборь лакія чбвжчнаіваженнниді арія 
англ еівсітопіс іп5ітипепіабог) - 
саме, що  систЄєма овальна 
електранна 

п-ди вимірювальні та зразкові міри 
(рос приборьшизмерительньеий образ 
цовье мерь| англ з5іапдагд теазите5 
Ізїапдага геїегепсе5, геїегепсе ва(и)єе5, 
згапдагі ва(ц)єєз5, їе5і ра(ц)єе5, тіазіег 
ва(ц)рез, іп5ресіїоп  ва(ц)єе5, сопігої 
ра(и)рез, среск ва(ц)єез) ап 
теазигетепі іп5титепіаєіоп) - міри та 
вимірювальні прилади для збереження 
одиниць вимірювання і для перевірки та 
градуюваннязаними інших мір і вимірю- 
вальнихприладів. 

п-ди газорозрядні (рос приборьтга- 
зоразряднье англ да5аііїЗСпагоуєсіемісе5, 
да5ЄФї5сСпагдеїціез, ФіібсСпагдекціез - 
саме,щоприладиіднні. 

п-ди дозиметричні (рос приборь 
дозиметрические | англ  з5игуеуіпф 
іа5ітитепі - різновид дозиметричної 
апаратури для вимірювання доз вин 
промінювання 

п-ди електровимірювальні цифрові 
(рос приборьі злектроизмерительнье 
цифровьв англ дідів еіесіиісаНуре 


іабітитепіз | - прилади, в яких 
вимірювана неперервна електрична 
величина (напруга, струм, опір тощо) 
автоматично перетворюється в 


дискретний ряд значень, а результат 
вимірювання подається у цифровому 
коді. 
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п-диелектроннопроменеві (рос прин 


борьг злектроннолучевьв англ 
еіесігоп-Беат деуїісез) - те саме, що тру- 
бкиелектронногі зві 


роменєві 

п-диелектростатичні (рос приборь 
злектростатические англ єіесігозіатіс 
іп5їгитепіайог - те саме, що систбма 
вимірювальнаеле на 

п-дийднні (п-диіднні) |приладига- 

зорозрядні (рос  приборьі ионнью, 
приборьшю газоразрядньв англ іоп 
деуісез,  да5 аізспагуе демісе5, да5- 
дізспагуєнцез, СїзсСпагуєкціез - прила 
ди, наповнені яким-небудь інертним га- 
зом (Не, Ме, 
Аг, Кг, Хе), ртутною парою або воднем, 
дія яких заснована на проходженні 
електричногоструму черезгазорозрядну 
плазму, що утворюється в між- 
електродному просторі. Тиск газіву п. |. 
становить 
(10: - 100) мм рт.ст. Розрізняють п. й. 
несамостійного дугового розряду, само: 
стійного дугового, жеврійного, іскрового 
та коронного розрядів. За областю за- 
стосування п. й. поділяються в 
основному на дві групи: прилади пере 
творювальної техніки, задопомогоюяких 
здійснюється | випрямлення | змінних 
струмів, інвертування (перетворення 
сталого струму в однофазнийабо багато 
фазний змінний) і перетвореннячастоти; 
прилади обробки та візуального від- 
ображенняінформації. 

п-ди кріоелектранні (рос приборь 
криозлектронньв англ сгуоєіесігопіс 
деуїісез) - електронні прилади, в яких вин 
користовуються явища та процеси, що 
відбуваються при низьких температурах 
(умовно Т « 100 К). Більшість п. к. 
заснована на явищі  надпровідності, 
зокрема на ефекті Джозефсона а також 


на особливостях  одноелектронного 
("квазічастинкового") тунелювання між 
надпровідниками. 


п-ди метеорологічні (рос приборь 
метеорологические англ теїеогоїорісаї 
деуісез5) - групаприладіві установок для 
вимірювання та реєстрації метеорологі 


ПРИЛ 








чних елементів (фізичних характеристик 
земної атмосфери та підстилальної 
поверхні) і їхніх похідних. 

п-ди напівпровідникові (рос при 
борь полупроводниковью || англ 
5еппісопсйсіог сіемісе5, з5еплісопаїнсвог 
50Їїй 5баїе демісеб, плопоїйтіс демісез - 
загальна назва різноманітних приладів, 
дія яких базуєтьсяна властивостяхнапів- 
провідників- одноріднихі неоднорідних, 
що містять р-п-переходи і гетеропере 
ходи 

п-ди напівтіньові (рос  приборь 
полутеневью англ рнанй-5надйоми 
роіагітеїві5 - назваодногоз типів поля 
риметрів, у яких вимірювання кута 
обертання площини поляризації зводи 
ться | до візуального вирівнювання 
яскравості двох половинполязору прила 
да. 
п-ди НВЧ газорозрядні (рос при 


борь  (СВЧ  газоразрядньв ш англ 
тісгомаує  йа5  дЧі5сСпагуе  фемісе5, 
тісгомаує (даз3 


дії5спагуе їцбез - див. прилади НВЧ 
іонні 

п-диНВЧ електранні (рос приборь 
СВЧ злектронньв англ тісгоуауе 
еіесітопсіемісез - пристрої дляпідсилен 
ня, генерації та перетворення електри 
чних коливань у діапазоні НВЧ. У 
вузькому значенні це електровакуумні 
прилади,які виконуютьзгадані функції в 
цьому ж діапазоні. До п. НВЧ е. нале 
жать, зокрема,клістрони магнетрони ла- 
мпи рухомої хвилі, лампи зворотної хви- 
лі, електроннілампи діодитощо. 

п-ди НВЧ івбнні (п-ди НВЧ йонні) 
ІприладиНВЧ газорозрядні (рос при- 
борьи СВЧ ионнью приборь СВЧ га- 
зоразрядньв англ  тісгомауе  іоп 
деуісез, тісгоуауе да5 ії СПагуесіемісе5, 
тісгомауеє (даз5)дїзснагуеє їціез - 1) 
приладинВЧ, дія яких заснованана нелі 
нійній провідності | газорозрядного 
проміжка(антенні перемикачі, газорозря 
дні помножувачі частоти, комутатори, ат- 
тенюатори, фазообертачі); 2) газорозрядні 
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(плазмові) генератори та підсилювачі 
НВЧ і газорозряднігенераторишумів 


п-ди нульові  |нульіндикатори, 
покаекчики рівноваги! (рос приборь 
нулевье нуль-индикаторь, 


равновесияуказатели; англ пиії тететз, 
тего іп5ігштепіз, пий іпадісаїог5, пиїї 
Феїесіог5, пий(іпеє) сопрагаїог5, пиіі- 
іпдісайпе іп5ігитепі5) - прилади вин 
сокої чутливості, що слугують для 
встановлення стану рівноваги при ну- 
льових методах вимірювання чи для 
виявлення нульового значення різниці 
порівнюваних величин (напруг, струмів, 


ерстаїн.). 
п-ди поляризаційні (рос приборь 
поляризационье дм англ  роіагіганоп 


дФемісе5 - оптичні прилади для виявлен 
ня, аналізу, одержання та перетворення 
поляризованого оптичного випромінюва 
ння, а також для різноманітних дослі 
дженьі вимірювань, які використовують 
явищеполяризації світла 

п-ди спектральні (рос  приборь 
спекгральнье англ з5ресітаї фемісе5 -- 
прилади для розкладання електромагніт 
ного випромінювання оптичного 
діапазону в спектр за довжинами хвиль 
або за частотами і для дослідження цих 
спектрів. За способом розкладання ви- 
промінюванняу спектрвони поділяються 
накількакласів: 1) п. с. зпросторовимроз- 
кладанням;2) п. с. з амплітудноюмодуля 
цією; 3) Фур'єспектрометри; 4) світло 
фільтри. За призначеннямподіляютьсяна 
спектроскопи, спектрографи, спектро 
метрита монохроматори. 

п-ди фотоелектранні (рос приборь 
фотозлектроннье англ рНіоїоетіззіує 
демісез - електровакуумні або напів- 
провідникові прилади, які перетворюють 
енергію електромагнітного випромінюва 
ння в електричні сигналиабо перетворю 
ють зображенняу невидимих (наприклад, 
інфрачервоних) променяху видимі зобра 
ження. До числа п. ф. належать: фото 
елементіз зовнішнім фотоефектом фото- 
електронний помножувач фотоопір фо- 
тоелемент із запиральним шаром фо- 
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тодіод і фототріод а також електрон 
нооптичні перетворювачі зображень | 
передавальнітелевізійні трубки 


ПРИЛИПАННЯ (рос прилипанів; 
англ  афіпегепсе, ацезіоп, 5НсСКіпд; 
(причеплення анкасінттепії. 

п. електрбнів (рос  прилипани 
злектронов англ еіесігопанасітепі - 
утворення від'ємних іонів за участю 
вільнихелектронів. 


ПРИНЦИП, -у (рос принцип англ 
ргіпсіріедсопсеріарргоасії ами, тосів. 

п.  аргумента д (рос принцип 
аргумента англ ргіпсіріеої агуштепі - 
твердження, відповідно до якого при 
однокраному обході (у напрямку проти 
годинникової стрілки) вздовжзамкнутого 
контуру аргумент аналітичної функції, 
віднесений до дл, отримує приріст, який 
дорівнює різниці між кількістю нулів (з 
урахуваннямкратності) і кількістюполю- 
сів (з урахуваннямкратності) цієї функції 
усередині контуру. Передбачається, що 
контур лежить в області аналітичності 
розглядуваної функції, що функція не 
перетворюється в нуль на контурі та що 
всередині контуру в неї немає ніяких 
інших особливостей, крім, можливо, 
полюсів. Термін "аргумент" вживаєтьсяу 
звичайному для комплексних чисел ро- 
зумінні. П. а. відіграєїстотну рольу гео- 
метричній теорії аналітичних функцій, 
при дослідженні нулів функції, у теорії 
стійкості динамічних систем. 

п. взаємності Г|теорбма взаємності 
(рос принцип взаймности, теорема 
взаиймности англ гесіргосіїу ргіпсіріве, 
гесіргосіїу геіайіоп, гесіргосіїу іпеогей) 
- встановлює перехресний зв'язок між 
двома джереламита створюваними ними 
полями в місцях розташування джерел 
(з розгляду виключають значення полів в 
областях, які не мають джерел). П. в. 
справедливий для різноманітних систем 
(механічних, акустичних, електромагніт 
них та інших), які описуютьсялінійними 
рівняннями; його наслідком є так звані 
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співвідношення взаємності для функцій 
Гріна. Ідеяп. в. зустрічаєтьсяв Дж. Гріна 
ІС. Сгееп, 18281; наступні узагальнення 
належать Г. Гельмгольцу ІН. НеіплПої?, 
18601, Дж.В. Стратту(Релею) |).МУ. 5ігийї; 
Вау/еідйп, 18731, Х. Лоренцу ІН. Цогепі?, 
18951 та іншим. За допомогою п. в. вдає 
ться одержати узагальнений закон Кірх- 
гофа Одним із наслідків п. в. є збіг діа- 
грам напрямленості антени в режимах 
передачіта прийому. 

п. відносності Галілея (бос принцип 
относительности Галилея англ 
геіаїіуїгу ргіпсіріє ої Саїеі) - вимога 
незалежності законів класичної (нереля 
тивістської) механіки від вибору іне- 
рційної системи відліку (ІСВ), іншими 
словами, рівняння механіки повинні бути 
інваріантними щодо перетворень 
Галілея, тобто перетворень координат 
г і часуг рухомої матеріальної точки при 
переходівід однієї ІСВ доіншої: г-з г'- 
м - У б 
2-з У ї. Тут У - відносна(стала)швид 
кість двох ІСВ; штриховані та нештри 
ховані величини належатьдо різних ІСВ. 
Під ІСВ при цьому розуміється система 
відліку, у якій виконуєтьсяперший закон 
Ньютона. П. в. Г. міститьу собі уявлення 
про абсолютний час і абсолютний про- 
стір. Такеуявленнясправедливепри У «х« 
с, дес- швидкістьсвітла. 

п. відносності Айнштайна (рос 
принцип относительности Зйнштейна 
англ геіайуїгу ргіпсіріе ої Кіпз5іеіп) - те 
саме, що принцип відносності ЕйншШтТе 
йна 

п. відносності Ейнштейна І принцип 
відносності Айнштайна (рос принцип 
относительности  Зйнштейна англ 
геіайуйу  ргіпсіріє ої Кіп5іесіп) - 
стверджує, що усі фізичні явища(механі 
чні, оптичні, електромагнітні та будь-які 
інші) при однакових початкових умовах 
відбуваються однаково у всіх інерційних 
системах відліку. Цей постулатбув, оче 
видно, уперше висловлений А. Пуанкаре 
ІН. Роіпсаге|, 1895. Разом із постулатом 
про незалежність швидкості світла від 
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руху принцип відносності був покла 
денийА. Ейнштейномв основу побудови 
теорії відносності, яка привела до 
глибокого перегляду понять про простір і 
час. П. в. Е. включає як граничний ви- 
падок при малих швидкостях тіл (порі 
вняно зі швидкістю світла) принцип від- 
носності Галілея 

п. відповідності (рос принцип со0- 
тветствия англ сотрайііїйу ргіпсірів 
-. постулат квантової механіки, який 
вимагає збігу її наслідків з результатами 
класичної теорії в граничному випадку 
великих квантових чисел. П. в. є прин 
роднимпроявомтого, що квантові ефекти 
істотні лише при розгляді мікрооб'єктів, 
коли величини розмірності дії порівнянні 
зі сталоюПланкайн. 

п. віртуальних переміщень (рос 
принцип виртуальньїхх перемещений 
англ мітиаї дізріасетепіргіпсірів - те 
саме, що принцип можлівих перемі 
щень 

п. Гамільтона (рос принцип Гами- 
льтона англ Натійоп ргіпсірів - див. 
принципнайменшої дії 

п. Гаусса| принципнайменшогопрі- 
мусу (рос принцип Гаусса, принцип 
найменьшегопринуждения англ Сашя5 
ргіпсіріе, ргіпсіріє ої Іеа5і соп5ітаїпі, 
Іам/ ої Іеазі сопяїгаїпі) - варіаційний 
принцип механіки, що встановлює одну 
із загальних властивостей руху механі 
чної системиз будь-якими (голономними 
та неголономними) ідеальними зв'язками 
(див. також зв'язки механічні). П.Г. 
встановлює, що при ідеальних утриму- 
вальнихзв'язкахіз усіх кінематичномож: 
ливих рухів (таких, що допускаються 
зв'язками), які системаможе мати, почи- 
наючи переміщення з даної конфігурації 
з даними початковими швидкостями, 
здійснюватися буде той рух, для якого 
"примус" 2 у кожен момент часу є 
мінімальним (К.Ф.Гаусс (ІЇК.Р. Сац55), 
1829). Величина 7 дорівнює сумі 
добутків мас усіх точок системи на 
квадрати їхніх "втрачених" прискорень 
(різницяміж прискоренням, що надається 
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силою Е вільній матеріальній точці, і 
прискоренням тієї ж точки за наявності 
зв'язків). Математично п. Г. виражається 
рівністю 52 з 0, у якому варіюються ті- 
льки прискорення точок системи; при 
цьому вважається, що сили від прискоре 
ннянезалежать. 

п. Герца|принципнайменшоїкривіи- 
зни) (рос принципГерца, принципнай- 
меньшей  кривизнь| англ  Негі? 
ркіпсіріе, ргіпсіріе ої Іеазі сигуаїиге) - 
один із варіаційних принципів механіки, 
відповідно до якого при відсутності 
активних сил із усіх кінематичноможли 
вих траєкторій, таких, що допускаються 
накладеними зв'язками, реалізувати 
меться траєкторія, яка має найменшу 
кривизну, або "найпряміша". З цієї при- 
чини п. Г., який називається принципом 
найпрямішого шляху, можна розглядати 
як узагальнення галілеєвого закону іне- 
рції. П. Г. тісно пов'язанийіз принципом 
найменшогопримусу Гаусса (див. також 
принципГаусса)і при ідеальнихзв'язках 
має такеж математичневираження (97 - 
0, 2 - примус), тому що кривизна Зип- 
вимірної траєкторії системи пропорційна 
кореню квадратномуз примусу. Принцип 
використаний Герцом для побудови його 
механіки, де дія активних сил замінює 
тьсявведеннямвідповідних зв'язків. 

п. Гюйгенса-Френєля (рос принцип 
Гюйгенса-Френеля англ  Ниудеп5 
Егезпеї ргіпсіріе) - основний постулат 
хвильової теорії, що описує та пояснює 
механізм поширення хвиль, зокрема 
світлових. Відповідно до принципу 
Гюйгенса, кожен елемент поверхні, 
якого досяглау даний момент часу сві- 
тлова хвиля, стає центром однієї з 
елементарних хвиль, огинальна яких 
будехвильовоюповерхнеюв наступний 
момент часу (Х. Гюйгенс ІСП. Ниудег5і, 
1678). А.Ж. Френель |А.). Егезпеї!, 1815) 
доповнив принцип Г юйгенсауявленнями 
про когерентність та інтерференцію 
вторинних хвиль, що дозволило роз 
глядати на основі п. Г.Ф. також і ди 
фракційні явища. Відповідно до п. Г.-Ф., 
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хвильовезбуренняв точці Р, створюване 
джерелом Ро, можна розглядати як ре- 

зультат інтерференції | вторинних 
елементарних хвиль, випромінюваних 
кожним елементом а деякої хвильової 
поверхні 5 з радіусом го. Г.Р. Кірхгоф 
ІО.В.Кігсббої, 1859) надав п. Г.-Ф. 

точного математичного вигляду (див. та- 

кож методКірхгофа збни Френеля. ПІ. 

Г.-Ф. дозволяєописувативсі оптичні явин- 

ща, що стосуються розподілу інтенси 

вності світла за різними напрямками 
(прямолінійнепоширеннясвітла, відбива 

ння, залам, подвійний променезалам, ди- 

фракціюй ін.). 

п. Даламбера (рос принцип Дала 
мбера англ д'Аіеплрегіргіпсірів - один 
із основних принципів динаміки, згідно з 
яким прикладені до точок матеріальної си- 
стеми активні сили можуть бути розкла 
дені на рухальні сили (надаютьприскоре 
ння точкам) і втрачені сили, які зрівнова 
жуютьсяпротидіямизв'язків (реакціями). 

п.  ДаламбеЄра-Лагранжа | (рос 
принцип Даламбера Лагранжа англ 
д'Аіетрег: | адгапдергіпсірів - одиніз 
основних принципів механіки, узагальне 
ння принципу Даламбера та принципу 
можливих переміщень. Встановлює, що 
істиний рух механічної системи з будь- 
якими ідеальними  незвільнювальними 
зв'яхами відрізняєтьсявід усіх кінемати 
чно можливих тим, що тільки для істин- 
ного руху сума елементарних робіт усіх 
активних сил і силінерції на будьякому 
можливому переміщенні системи дорі 
внюєв коженмоментчасу нулю. 

п.  двбістості (рос принцип 
двойственности англ ашаїїбу ргіпсіріе, 
ргіпсіріе ої ашаїйу - теорема, яка 
встановлюєзв'язокміж електромагнітним 
полем дифракції на отворі, прорізаномуу 
нескінченно тонкому ідеально провід: 
ному плоскому нескінченному екрані, і 
полем дифракції на плоскому екрані, 
який збігається за формою з отвором. П. 
д. можна вважати аналогом теореми 
Бабіне, яка пов'язуєу фізичній оптиці дин 
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фракційні явища на взаємно доповню 
вальнихекранах. 

п. о детальної рівноваги (рос 
принцип детального равновесия англ 
дебаїїеаіеаиіїйбвгіцтргіпсірів - твердже 
ння, згідно якому у статистичній рі- 
вновазі системи число будьяких прямих 
переходів зі стану системи 1 в стан 2 
дорівнює числу зворотних переходів - із 
стану? встані. 

п. допбвнювальності (рос принцип 
дополнительности; англ ргїіпсіріе ої 
сотріетепіацйїу | - | сформульоване 
Н.Бором |. Ворбг| у 1927 принципове 
положення квантової механіки, згідно з 
яким отримання експериментальної 
інформації про одну з фізичних величин, 
що описує мікрооб'єкт (елементарну ча- 
стинку, атом, молекулу), неминуче при- 
зводить до втрати інформації про іншу 
величину, "доповнювальну" до першої. У 
квантовій | механіці | доповнювальним 
фізичним величинам відповідають 
оператори, що не комутують між собою. 

п. еквівалентності (рос принцип 
зквивалентности англ  ецшіуаїепсе 
ркіпсіріе, ргіпсіріє ої едиімаіїепсе) - 
аналогія між вільним рухом тіл, який 
спостерігається в неїнерційній системі 
відліку, і рухом тіл у полі тяжіння. П. е. 
відіграв фундаментальну роль при 
створенні загальної теорії відностності 
(див. також тяжіння). 

п. Журдена (рос принцип Журдена 
англ Зоикдїп ргіпсіріе) - один із дифе 
ренціальних принципів механіки, від- 
повіднодо якогоз усіх кінематичномо- 
жливих рухів механічної системи з 
ідеальнимизв'язкамидійснимє той, для 
якого в коженмоментчасу виконується 


умова: (Е; - тмідбу - 0, дет) Ї м - 
ізі 

відповідно маси і прискорення точок си- 

стеми, Е; - діючі активні сили, бу; - варіа 

ції швидкостей точок системи, визначені 

заумови, що положенняцих точокі їхніх 

прискореньне варіюються. 


ПРИН ПРИН 


п 








п. загальної коваріантності (рос 
принцип общей ковариантности англ 
депегаі сомапапсе ргіпсірів - незалеж 
ність фізичних законів від вибору син 
стеми відліку, яка математично виражає 
ться в коваріантному їхньому формулю- 
ванні. 

п. зворбтливості ходу променів сві 
тла (рос. принцип обратимости хода 
лучей света англ гемег5ірійу ргіпсіріе 
оїгаурайі - тесаме,щотеорбмазворо 
тливості 

п. Кюрі (рос принцип Кюри англ 
Сигіе ргіпсіріе) - принцип, згідноз яким 
кристал під зовнішнім впливом змінює 
свою точкову симетрію так, що зберігає 
лише елементи симетрії, спільні з 
елементами симетрії впливу. П. К. вира 
жає симетрійний аспект принципу прин 
чинності: симетрія причини зберігається 
в симетрії наслідків. Сформульований П. 
Кюрі в 1894 і є основним симетрійним 
принципом кристалофізики, поряд із 
принципомНеймана. 

п. Ле  ШательеБрауна (рос 
принцип Ле Шателье-Брауна англ І. 
Сраїейег-Вгомп ргіпсіріе) - термоди 
намічний принцип, який виражаєдію рі- 
зних факторів на положення термоди 
намічної рівноваги: зовнішній вплив, що 
виводить систему з положення термоди 
намічної рівноваги, викликає в ній такі 
процеси, які намагаються послабити ре- 
зультатвпливу. 

п. максимумумодуля (рос принцип 
максимума модуля англ тахітит 
тофйшиз ргіпсіріе) - твердження, відпо- 
відно до якого аналітична функція однієї 
чи декількох комплексних змінних, від- 
мінна від сталої, не може всередині 
області аналітичності досягати свого 
максимального за абсолютною величиною 
значення. 

п. максимуму у теорії гармоні- 
чних функцій (рос принцип 
максимума в теориим гармониче- 
ских функций; англ ргіпсіріе ої їПе 
тахітит іп Ппагтопісаї! Гипскбі- 
оп Епеогу) говорить, що розв'язок рі- 
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вняння Ди 2- 0, відмінний від сталої і 
неперервнийу якій-небудьобласті, вклю- 
чаючи точки межі цієї області, досягає 
свого найменшого і свого найбільшого 
значеньлишена мехі. 

п. максимуму у теорії рівнян- 
ня теплопровідності (дифу- 
зії) (рос принцип максимума в 
теорий уравнения тепло- 
проводности (диффузим); англ 
ркіпсіріє ої їбе тахітит іп Пеаї 
сопайсііміку ГаїРТи5іопі 
едиабіоп Ппеогу) виражаєвластивість 
розв'язківрівняннядиі/ді г а"Ли, якаполя 
гає в тому, що розв'язокцього рівняння в 
замкнутій області досягає свого 
найменшогої найбільшогозначеньабо на 
межіобласті, абов початковиймомент. 

п. можливих переміщень І принцип 
віртуальних переміщенц (рос принцип 
возможньх перемещений, принцип ви- 
ртуальньх перемещений англ мігішаї 
Чізріасетепі ргіпсірів  - один із 
основних принципів механіки, що вира 
жає загальнуумову рівноваги механічної 
системи. При розглядіумов рівновагиме- 
ханічної системи методамигеометричної 
статики дія накладених на систему 
зв'язків (див. також зв'язки механічні) 
враховується з введенням відповідних 
напередневідомих сил, названих реакція: 
ми зв'язків, врахуванняяких здійснюється 
введенням поняття про т. зв. можливі 
переміщення системи з положення, 
прийнятогодо розгляду. 

п. найменшого примусу (рос 
принцип найменьшего принуждения 
англ ргіпсіріе ої Іеазі сопзігаїпі, Їам/ ої 
Іеазі сопзітаїпі) - див. принципГаусса 

п. найменшої дії (рос принципнай- 
меньшего действия англ ргіпсіріє ої 
Іеазі асіїоп, Їаму ої Іеа5і асіїоп) - ОДИНІізЗ 
варіаційних принципів механіки, відпо- 
відно до якого для даногокласу порівню- 
ваних один з одним рухів механічної си- 
стеми дійсним є той, для якого фізична 
величина, що називається дією, має 
мінімум (екстремум). Зазвичайп. н. д. за. 
стосовується або у формі Гамільтона 


ПРИН ПРИН 








Остроградського, або у формі Мопертюї- 
Лагранжа. 

п. найменшої  крививни (рос 
принцип найменьшей кривизнь) англ 
ргіпсіріе ої Іеаз5і сигуаїште) - див. прик 
нципГерца 

п. невизначеності (рос. принципнео 
пределенности англ. ипсегіаїпіу 
ркіпсіріе) - те саме, що співвіднашення 
нев/вначеностей 

п. НЕйманаї принципНоймана (рос 
принцип Неймана англ  Мептапп 
ркгіпсіріе) - постулат, який встановлює 
зв'язок симетрії макроскопічних фізи: 
чних властивостей кристалаїіз симетрією 
його зовнішньої форми. Згідно з п. Н., 
групасиметрії будь-якої фізичної власти 
вості повиннаміститив собі всі елементи 
точкової груписиметрії кристала. 

п. Ноймана (рос принцип Неймана 
англ Мейтапп ргіпсіріе) - те саме, що 
принципНеймана 

п. Онсагера (п. Онзагера (рос. 
принципОнсагера(принципОнзагера; 
англ Оп5адег ргіпсірід - те саме, що 
теоремаОнсаера 

п.  отвердіння (рос принцип 
отвердевания англ іпаиганопргіпсірів 
- однез вихідних положеньстатики, від- 
повідно до якого стан рівноваги зміню- 
ваної механічної системине порушується 
при отвердінні (тужавінні) укладу. До 
змінюваних належать система матері 
альних точок, зв'язаних між собою сила 
ми взаємодії; уклади твердих тіл, 
з'єднаних шарнірами, стержнями чи ни- 
тками; системи частинок деформовного 
середовища - рідини чи газу. Стан рі- 
вноваги змінюваної системи не може 
бути порушеноприєднаннямдодаткового 
зв'язку між точкамитіламичи укладу. П. 
о. входитьу число початкових положень 
прорівновагутіл. 

п. Паулі (рос принцип Паули англ 
Раціїргіпсіріе) - фундаментальнийзакон 
природи, який полягає в тому, що в 
квантовій системі дві тотожні частинки з 
напівцілим спіном не можуть одночасно 
перебувати в одному стані. Сформу 
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льованийу 1925 В. Паулі для електронів 
в атомі та названийним принципом 
заборони, потім розповсюджений на 
будьякі ферміони. У 1940 Паулі довів, 
що принципзаборони- наслідок існуючо- 
го в квантовій теорії поля зв'язку спіна та 
статистики; частинкиз напівцілим спіном 
підкоряються статистиці Фермі-Дірака, 
тому хвильовафункція системиоднакових 
ферміонів повиннабути антисиметричною 
відносноперестановкибудь-яких двох фе- 
рміонів; звідси й випливає, що в одному 
стані може перебувати не більше одного 
ферміона. У рамках сучасних уявлень 
фізики змушені вважати, що п. П. є абсо 
лютноточним. 

п. причинності (рос принцип при- 
чинности англ сацбаїйу ргіпсірів - 
один із найзагальніших принципів фізи- 
ки, який встановлює допустимі межі 
впливу фізичних подій одна на одну. П. 
п. забороняєвплив даної події на всі мин 
нулі події ("подіяпричинапередуєв часі 
події-наслідку", "майбутнє не впливаєна 
минуле"). Більшсильнийрелятивістський 
п. п. виключає також взаємний вплив 
подій, розділених просторовоподібним 
інтервалом, для яких самі поняття "рані 
ше", "пізніше" не абсолютні, а міняються 
місцямизі зміноюсистемивідліку. 

п. Сен-Венана у теорії пруж- 
ності (рос принцип Сен-Венана в 
теорий упругости; англ Баїпі- 
Мепапі ргіпсіріе іп  еіазбісіку 
спеогу) - принцип, відповіднодо якого 
зрівноваженасистемасил, прикладенадо 
якої-небудь частини поверхні однорідно 
го пружного тіла, викликає в ньому 
напруження, що швидко зменшуються 
при віддаленні від цієї частини. П. С.-В. 
встановлює локальність ефекту само 
зрівноважених зовнішніх навантажень 
(А. Сен-Венан ІА. 5аїпіМепапії, 1885). 
Цей принцип дозволяєодні межові умови 
(дійові сили) замінювати іншими за 
умови, щорівнодійната головниймомент 
нової заданої системисил зберігаютьсвої 
значення. 








ПРИН  ПРИП п п ПРИН 
п. суперпозиції (рос принцип ки, теорії о оптичних інструментів, 
суперпозиций | англ ргіпсіріе об квантової механіки. 


з5ирегробібіоп, зирегробінйоп пеогеп) -- 
фундаментальний принцип, що виражає 
властивості полів, зокремаелектромагніт 
них, згідноз яким результовнеполе (роз. 
поділ у просторі векторів поля) кількох 
одночасно діючих полів дорівнює сумі 
цих полів. Математичноцей принцип ви- 
ражається лінійністю рівнянь, які ви- 
значаютьполе. П. с. у квантовій механіці 
є основним принципом, який дозволяє 
одержати певний стан як суперпозицію 
станів, які описуютьсяхвильовимифунк- 
ціями. 

п. суперпозиції станів (рос. принцип 
суперпозиции состояний; англ. ргіпсіріе 
ої зіаїе зирегроз5іної) - постулат 
квантової механіки, згідно з яким лінійна 
суперпозиція будь-яких можливих станів 
системи, взятих із довільними коефіціє- 
нтами, є також можливим станом си- 
стеми. П. с. с. дозволяє усунути супере- 
чність між хвильовим і корпускулярним 
ОПИСОМ ЯВИЩ. 

п. тотажності (рос принцип то- 
ждественности англ ідепійу ргіпсіріе, 
ргіпсіріе об ідепійу - фундаментальне 
положення квантової механіки, згідно з 
яким дві однакові частинки неможливо 
розрізнити експериментально. У формі 
принципу Паулі п. т. складає основу 
теорії атомних і молекулярних спектрів, 
теорії металів, теорії хімічних зв'язків і т. 
д. 

п. Ферма(рос принципФерма англ 
Еегтаї ргіпсіріе) - основний принцип 
променевої (геометричної) оптики, який 
стверджує, що дійсний шлях поширення 
світла з однієї точки в іншу є тим шля 
хом, дляпроходженняякогосвітлупотрі- 
бен мінімальний (або максимальний) час 
порівняно з будьяким іншим геометри 
чно можливим шляхом між цими ж точ- 
ками. Із п. Ф. витікають основні закони 
променевої оптики - законвідбиваннята 
закон заламу. Аналогія між п. Ф. і варіа 
ційними принципами механіки зіграла 
велику роль у розвитку сучасної динамі 
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п. Франка-Кодндона (рос принцип 
Франка-Кондона англ Егапк-Сопадоп 
ркіпсіріе) - твердження, згідно з яким 
при переході молекули з одного 
електронного стану в інший не відбуває 
ться помітної зміни ні відносного поло- 
ження, ні швидкостей атомних ядер, що 
складають молекулу. Іншими словами, 
перебудоваелектронної оболонкив моле 
кулі відбувається значно швидше, ніж 
зміна геометрії молекули чи швидкості 
ядер. П. Ф.--К. поширюєтьсяяк на опти. 
чні переходиз поглинаннямі випроміню- 
ванням світла, так і на неоптичні пере 
ходи, наприклад, при предисоціації чи зі- 
ткненнях. 

п-пи механіки варіаційні (рос 
принцигь: механики вариационнье 
англ магіайіопа! ргіпсіріе5ої плеспапіс3 
- о положення, що встановлюють 
властивості, якими дійсний рух чи стан 
рівноваги механічної системи (тобто 
такий, що фактичновідбуваєтьсяпід дією 
заданих сил) відрізняється від усіх Її 
кінематично можливих рухів (станів), і 
які дозволяють одержати як наслідок 
рівняння руху чи умови рівноваги цієї 


системи. Ряд п. м. в. виражає ці 
властивості у вигляді, що дозволяє 
поширити принцип на інші області 


фізики. До основних диференціальних п. 
м. в. належать: принцип можливих 
переміщень, принцип  Даламбера - 
Лагранжа; принцип Журдена, принцип 
найменшого примусу (див. також 
принцип Гаусса), принцип найменшої 
кривизни (див. також принцип Герца. 
До інтегральних п. м. в. належить так 


званий принцип найменшої 
(стаціонарної) дії (найчастіше у формі 
Гамільтона | - | Остроградського чи 


Мопертюї- Лагранжа). 


ПРИПЛИВ, -у (рос. прилив; англ. 
Лом, Поодіпе, и5Н, їде, Яооа іде, Бієв 
угатег, абНих, ПазН). 


ПРИС 


ПРИС 


п 








пг-ви та відпліви (рос. приливьг и 
отливь; англ. еББ5 апа Ном/бз8) - 
почергові підняття Й опускання рівнів 
води в океанах, морях та інших басейнах, 
деформація твердого тіла Землі й 
атмосфери під дією тяжіння Місяця та 
Сонця. 


ПРИСКОРЕННЯ |пришвид (рос 
ускорение англ ассеівганоп, зреесдцр - 
векторна величина, яка характеризує 
швидкість зміни векторашвидкості точки 
за його числовим значенням та за 
напрямком. Вектор п. дорівнює першій 
похідній від вектора швидкості за часом, 
напрямлений у бік увігнутості траєкторії 
точкиї лежитьу стичній площині. 

п. авторезонансне! пришвидавторе 
зонансний (рос ускорение авторе 
зонансное англ зеїї -кезопапсе 
ассеіевгабої) - див. прискбрення когере 
нтне,мєтодиприскоренняколективні 

п. вільного падіння (прискорення 
силитяжіння, пришвидвільногопадін 


ня, пришвид сйли тяжіння) (рос 
ускорение | свободного падения, 
ускорение силь тяготения англ 


дгаміабіопаї ассеівгайоп, ассеівегабйоп ої 
дгамібу, іпіеп5іїу ої сгаміїу, дгамібу - 
прискорення, з яким рухається матері 
альна точка під дією сили тяжіння Як і 
силатяжіння, в. п. п. залежитьвід широти 
місцевості та висоти надрівнем моря. На 
широті Києвап. в. п. д -981 см/сек. 

п. дотичне | прискорення тангенціа 
льне, пришвиддотичний пришвидта- 
нгенціальний (рос ускорениє 
касагельног, ускорениетангенциальног 
англ тапрешіаї ассеїегаїїоп) - складова 
прискорення, спрямована вздовж доти 
чної до траєкторії. При рівності п. д. 
нулю рух точки є рівномірним, при його 
сталості- рівнозмінним. 

п. когерентне І|пришвид, когерене 
ний) (рос ускорениекогерентное англ 
сопегепі ассеіегаїйоп) - принцип при- 
скореннязарядженихчастинок, у якому для 
цілейприскореннявикористовуютьсявласні 
поля згустків заряджених частинок. За- 
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пропонований і названий В.І. Векслером у 
1956. Принципп. к. послуживосновою роз: 
винених пізніше колективних методів прин 
скорення. 

п. Коріоліса |прискорення поворот- 
не, пришвид Коріоліса,  пришвид 
поворотний (рос ускорениеКориоли 
са, ускорениеповоротног;англ Согіоїїя 
ассеїегайіоп) - додаткове прискорення 
М/кор ЯКЄе ТОЧКа ОДержує при складному 
русі, колирухомасистемавідліку перемі 
щуєтьсяне поступально(див. також рух 
відносний. Вектору/ор і ЙОГО МОДУЛЬОБ- 
числюються відповідно за формулами 
М/кор 2 о нер відні М/кор 209 нерУ/віднзіпОХ, де 
нер Кутовашвидкістьповороту рухомої 
системи відліку відносно нерухомої увідн 
- відноснашвидкість точки, о - кут між 
Увідн Ї не» Напрямок п. К. знаходимо, 
спроєктувавши вектор увідн на плОЩИНУ, 
нерпендикулярну снер і повернувши цю 
площинуна 90 у бік обертання. 

п. кутове |пришвид кутовий! (рос 
ускорение юугловое англ  ападціаг 
ассеїегабог) - векторнавеличина, яка ха- 
рактеризує швидкість зміни кутової шви: 
дкості твердоготіла. Чисельноп. к. дорі- 
внює відношеннюелементарної зміни ку- 
тової швидкості до елементарного 
проміжку часу, за який ця зміна відбула 
ся. Напрямок вектора п. к. збігається з 
напрямкомзміни кутової швидкості. 

п. нормальне |прискбрення до 
центрове, пришвид нормальний, при- 
швид доцентровий|) (рос ускорение 
нормальное, ускорение центростреми 
тельноєе англ  погта!  ассеїегабіоп, 
сепігірега! ассеїегаййоп) - складова при- 
скоренняточки при криволінійному русі, 
напрямлена вздовж головної нормалі 
траєкторії до центра кривизни. Чисельно 
п. н. дорівнюєу/г, дем - швидкістьточ- 
ки, г - радіус кривизни траєкторії. При 
русі по колуп. н. можеобчислюватисяза 
формулі Во, де 
В - радіус кола о - кутова швидкість 
обертання цього радіуса. При прямолі 
нійномурусі п. н. дорівнюєнулю. 


ПРИС 








п. поворбтне| пришвидповордбтний| 
(рос  ускорение поворотное англ 
Согіоії5 ассеіегайоп) - те ж, що й при- 
скбренняКоріоліса 

п. сили тяжіння Іпришвидсйли тя- 
жіння| (рос ускорениесильтяготения 
англ іпіепбіїу ої дгаміїу, дгамібу - див. 
прискбреннявільногопадіння 


ПРИСКОРЮВАЧ, -а Іпришвидшу 
вачі (рос ускоритель англ (пристрій) 
ассеівгаїог,  ассеївгайоп  іп5баїіабоп; 
(стартовий Бообівг; (косм.) ассеівгайіпо 
епдіпе, Бообвкеї)  плоїог; (пусковий 
Іацпспег(каталізатор) ассеівгаої). 

п. високовольтний | пришвидшувач 
високовольтний (рос ускоритель вьн 
СОКОВОЛЬТНЬІЙ англ Ппідпмобаде 
асогівгаїо) - пристрій для прискорення 
заряджених частинок електричним 
полем, сталимпротягомусього часу при- 
скорення частинок. Основні елементи п. 
в. - джерело заряджених частинок, прин 
скорювальна система та високовольтний 
генератор. Основна перевага п. в. - 
одержанняпучків зарядженихчастинок із 
високою стабільністю енергії і малим 
розкидомзаенергіямичастинок, створен: 
ня установок із великою потужністю та 
ВИСОКИМ ККд. 

п. електростатичний |пришвидшу 
вач електростатичний (рос ускори 


тель злектростатический англ 
еіесігозіаіс ассеівгайої - див. генератор 
електростатичний 


п. із жорстким фокусуванням | при- 
швидшувач із жорстким фокусуван- 
ням! (рос ускорительс жєсткой фоку: 
сировкой англ гідідй | босивіпу 
ассеівгаїої - прискорювач заряджених 
частинок для одержання протонів та 
електронів із великою енергією, в якому 
використовується метод жорсткого, або 
сильного фокусування. До них належать 
сильнофокусувальні синхротрони та си- 
нхрофазотрони лінійні прискорювачі 

п. індукційний І пришвидшувач 
індукційний (рос ускоритель индую 
ЦИОННЬЙ англ іпдисіїоп ассеївгайої -- 
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прискорювач заряджених частинок, у 
якому приріст енергії частинок відбуває 
тьсяза рахунокерсіндукції, створюваної 
змінниммагнітнимпотоком. 

п. кільцєвий |пришвидшувачкільце 
вйй) (рос ускоритель кольцевой англ 
аппшах ассеїегаїог) - Циклічний при- 
скорювач заряджених частинок у якому 
радіуси орбіт частинок змінюються у від- 
носно невеликому діапазоні Г(Киакс- Киї)/ 
Вин «5 1), так що магнітна система має 
виглядкільця. До п. к. належатьбетатрон 
ії всі циклічні резонансні прискорювачі зі 
змінниму часі магнітним полем (синхро- 
трони, синхрофазотрони). 

п. лінійнийпротонний | пришвидшу 
вач лінійний протанний! (рос ускори 
тельлинейньшпротонньй англ ргобоп 
Іїпеаг ассеївгаїог, ргоїоп Іїпад - лі- 
нійний прискорювач, призначений для 
прискорення важких нерелятивістських 
частинок (протонів, іонів). 

п. перезарядний Гтандем, пришвіир- 
шувач перезарядний (рос ускоритель 
перезарядньїй, тандем англ геспагуе 
асоеівгаїог, капаеп) - високовольтний 
прискорювач у якому завдякиперезаряд 
ці прискорюваних частинок (зміні знака, 
а іноді й величини заряду) одна й та ж 
самаприскорювальнанапругазастосовує 
ться двічі: від'ємні йони прискорюються 
при русі до позитивно зарядженого ви- 
соковольтного електрода, а позитивні 
йони, щоутворилисяпісля перезарядки, - 
при русі від нього до електрода з ну- 
льовим потенціалом. Використанняпере 
зарядки дозволяє при тій же напрузі 
генератора збільшити енергію протонів 
удвічі, а енерію важчих частинок - у кі- 
лька разів. При цьому полегшуються жи- 
влення й обслуговування йонного дже 
рела, що перебуваєпід нульовим потенці 
алом. Ідея використовувати перезарядку 
длязбільшенняенергії прискорюванихча- 
стинок запропонована В.Х. Беннеттом 
ІМ/.Н. Веппей) у 1935, однак вона була 
реалізована лише у 1958 після розробки 
ефективних джерелвід'ємних іонів і пере 
заряднихпристроївмішеней. 








ПРИС ПРИС п п 
п. резонансний |пришвидшувач ре: ційні прискорювачі, лінійні резонансні 
зонансний (рос  ускоритель ре прискорювачі, колективні прискорювачі 


зонансньй англ гезопапсеасоеївгайої) - 
прискорювач елементарних частинок, у 
якому прискорення проводиться змінним 
високочастотнимелектричним полем. До 
п. р. належатьлінійні прискорювачі та всі 
циклічні прискорювачі, крім бетатронів. У 
п. р. частинкипроходятьприскорювальні 
проміжки лише в ті моменти часу, коли 
полев них перебуваєв рівноважній фазі 
чи поблизунеї. 

п-чі великострумові | прискорювачі 
сильнострумові, пришвицшувачі си- 
льнострумові, пришвидшувачі вели 
кострумові| (рос ускорители сильно 
точнье англ піди-сиптепіассеївгаїо із - 
установки | для | отримання вели 
кострумових пучків зарядженихчастинок 
(електроніві йонів), що створюютьструм 
» 10" А приенергії частинок» 10? еВ. П. 
в. використовуютьсяголовнимчином для 
нагріву плазми 

п-чі зарядженихчастинок І пришви- 
дшувачі заряджених частинок| (рос 
ускорители заряженньк частиц, англ 


спагдедрагіісіеассеївгаїоі з - установки 
для одержання пучків | протонів, 
електронів, дейтронів, о-частинок з 


енергією від сотенькевВ до десятківБев і 
вище. Основнаобластьзастосуванняпри- 
скорювачів - це ядерна фізика, мезонна 
фізика, фізика високих енергій. П. 3. ч. 
можна розбити на З групи: 1) електро 
статичні лінійні прискорювачі (каскадний 
генератор, генератор ван-дерТГраафа, 
імпульснийгенератор, імпульснийтране 
форматор та ін); 2) резонансні лінійні 
прискорювачі; 3) циклічні прискорювачі 
протонів і електронів (бетатран, мікро- 
трон, циклотран, фазотран, синхро 
трон, синхрофазотрон. 

п-чі лінійні іпришвидшувачі ліні- 
йні) (рос ускорители линейнье англ 
Ііпеагассеіегаїог5Піпас3 -- прискорювачі 
заряджених частинок, у яких траєкторії 
частинок близькі до прямих ліній. П. л. 
утворюють 4 відосіблені групи: ви- 
соковольтні прискорювачі лінійні індую 
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(див. також методиприскдрення коле 
ктивні). Термін "п. л. частіше за 
стосовується до 2-ої і 3-ої груп. Незважа 
ючи на розходженняв схемах побудови, в 
усіх п. л. у зв'язку з однократним 
проходженнямзарядженихчастинок через 
прискорювальні шпари, застосовують си- 
льні прискорювальніполя. 

п-чі плазмові | пришвидшувачі пла. 
змові (рос ускорители плазменнье 
англ Ійпеагассеївгаїогз - класплазмоди 
намічних пристроїв для отримання пла- 
змизенергієюйоніввід10евВ і вище. 

п-чі сильнострумові | пришвидшува 
чі сильнострумові (рос ускорителиси- 
льноточнье англ Ппідіи-сцтепі 
ассеївгаїоїз - тесаме, що прискорювачі 
великострумові 

п-чі хвильові |пришвидшувачі хви- 
льобі| (рос ускорителиволновьюе англ 
мгаме асогівгаїоїз - пристрої для при- 
скорення йонів хвилями просторового 
заряду з регульованою фазовою швидкі 
стю, що виникаютьв електронному пуч- 
ку прийого проходженнічерезпевні хви- 
левідні структури (див. також методи 
прискоренняколективні). 


ПРИСТРІЙ, -ою (рос устройство 
англ демісе, апгапдетепі, ипії, уліадеї, 
гід, аНаспп»пі, аз5етііу, аррагаїце, 
Тасіййу, деаг, еіетепі, пасНіпе, 5еїир, 
5кайоп, 5іЕписїиге, зузкет, кесппоіоду; 
(механічний теспапівп). 

п. відліковий вимірювального 
прилада (рос устройство отсчетног 
измерительного прибора англ 
геасіоці (| птеазийпоу іпаїсаїо! ої а 
теа5бигіпд демісе) - слугує для 
візуального визначення значень вимірю- 
ваної величиниза положеннямпокажчика 


(штрихового або  стрілкового) за 
поділкамишкаличи безпосередньоза ци- 
фрами. 


п. очікувальний (рос устройство 
ждущее англ маїнпду демісв - імпу- 
льсна електронна схема, яка при подачі 


ПРИС ПРИС 


ПРИС 


п 








зовнішнього сигналу запуску переходить 
із по-чаткового стійкого стану в квазі 
стійкий, а потім під дією внутрішніх про- 
цесів повертається в початковий стан. 
Процеси переходів мають наростальний, 
лавиноподібний характер. Прикладом о. 
п. можеслугуватиочікувальний мульти 
вібратор (одновібратор). Деякі релакса 
ційні генератори (напр., блоктенератор, 
фантастрон) можуть бути переведені в 
очікувальний режим і діятияк п. 
о. 

п. порівнювальний (рос. устройство 
сравнивающеєе; англ. сотрагаїог (ипії), 
сотрагіпє ипії, сотрагайуєе іп5ігштепі, 


сотрагі5оп іп5ігитепі, «гап5ійоп 
Феїесіог, тего-сго55іпр Феїесіог, 
сотрагаїог  Ба5е,  сотрагі5зоп  Баєбе, 
сопігої Баге, зіапдагиі Баге, 
з:апдаг(ітатіоп) Іепо) - див. 
компаратор. 

п. радіопередавальний (рос 
устройство радиопередающеев англ 
ігап5тійіпд з5еїн кгадціо 5еї, гааїо 
ігап5тійіпд  едциїртепі  - див. 

п. радіоприймальний (рос 
устройство  радиоприємног англ 


гесеїміпо 5еї, умігеівез5, гааіо 5еї, 5еїй - 
див. радіоприйман. 

пристрої запам'ятдвувальні (рос 
устройства |  запоминающие англ 
тетогу |Чемісе5|, 5їогаре | демісез5), 5ї0ге, 
тепіогу ипії5, 5ї0гаре ипії5) - те саме, 
щопристрої пам'яті. 

пристрої запам'ятовувальні голо 
графічні (рос устройства запоминаю 


щиеголографические англ роіоєгарНіс 
тетогу |деуісе5|, ПоіоєгарНіс з5іогаре 


ГФемісе5), роїобгарбіс 5їоге, роіоргарріс 
тетогу ипії5, поїоргарНіс 5іогаре ипії5) 
використовують голографічний спосіб 
запису, збереження і відновлення 
інформації, представленої у двійковому 
коді, алфавітноцифровому вигляді або у 
вигляді зображень Інформаціяможебути 
записанаяк плоска або об'ємна, ампліту- 
дна, фазоваабо поляризаційна голограма 
(див. також голографія. 
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пристрої 
електростатичні 
запоминающие 


запам'ятовувальні 
(рос устройства 
злектростатическиєе 
англ  еіесіго5іатіс  піепіогу  |4емісе5), 
еіесігозганіс 5і0гаре Гдемісез|, 
еїесігозїаїіс 5їоге, еЇесігозіаїїс піетогу 
ипіїз, еіесігозїаїіс 5їогаєе ипіїз) - ТИП 
запам'ятовувальних пристроїв, у яких 
запам'ятовуванняінформації заснованена 
властивості конденсатора зберігати про- 
тягом деякого часу наданий йому заряд 
або на властивості діелектрика зберігати 
станзалишкової поляризації. 

пристрої запам'ятбвувальні магніт 
ні (рос устройства запоминающие 
магнитньв англ штаєпегіс  тептогу 
ІФемісе8), штаєпеїїс  58огаре  |емісе5|, 
таєпеїс 5і0ге, птаєпекіс птепогу ипії5, 
таєпегіс зіогаєе шпіїз) - ТИП Запа 
м'ятовувальних пристроїв, які за 
стосовуються в  аавтоматиці, техніці 
зв'язку, машинах із програмним керуван 
ням і в обчислювальній техніці, у яких 
для запису інформації використовується 
явище залишкового намагнічення феро 
маг-нітних матеріалів. 

пристрої імпульсні (рос устройства 
импульснье англ риїзе Феуїісе8) - прин 
строї, призначені для генерування! пере 
творення імпульсних сигналів, а також 
сигналів, форма яких характеризується 
швидкими змінами, що чергуються з 
порівняно повільними процесами 
(паузами). У більшості випадківв п. і. вин 
користовують відеоімпульси - коро 
ткочасні уніполярні зміни струму або 
напруги, розділені паузами (див. також 
сигналімпульсний. 

пристрої охоладжувальні напів- 
провідникові (рос устройства охла 
ждающие полупроводниковьюв англ 
5етісопсіисбогсодіїнто діемісез - див. хо- 
лодильникитермогелектричні 

пристрої пам'яті | пристрої пам'ято- 
ві, пристрої запам'яювувальні (рос 
устройствапамяти, устройствазапоми 
нающие англ тетогу |4еуісез5), 5ї0гаре 
ГФемісе5), 5ї0ге, пиепогу ипіїз, 5і0гаре 
ипії5) - в обчислювальній техніці (див. 


ПРОБ 


ПРОБ 


п 








також машина електранна обчислю 
вальна пристрої для запису, збереження 
і відтворення інформації. Як носій 
інформації можевиступати фізичний си- 
гнал, який поширюється у середовищі, 
або саме середовище. Найменша ділянка 
середовищаносія інформації, що до- 
зволяє зберігати одиницю інформації, 
називаєтьсяелементомпам'яті (ЕП). П. п. 
характеризуютьсячасом запису (зчитува 
ння) інформації, характерним часом її 
збереження, густиною | розміщення 
інформації на носії, інформаційною 
ємністю, енергією, необхідною для пере 
миканняЄП, і т. д. Порядіз розподіломп. 
п. зафізичними принципами роботи ЕП, 
п. п. поділяються на зовнішні, операти 
вні, кеш, регістрові, котрі відрізняються 
швидкодієютамісткістю інформації. 

пристрої пам'ятові (ос устройства 
запоминающуе англ тетогу | еуісе5|, 
5ї0гаре |ЧФемісе5), 5ї0ге, піепіогу ипіїз, 
зїогаре ппії5) - те саме, що пристрої па- 
м'яті 


ПРИЧИННІСТЬ, -ості (рос причин 
ность англ сацбаїїу, сай5айоп - філо- 
софськакатегорія, яка в найзагальнішому 
абстрактному сенсі виражає залежність 
існуванняодних фрагментів дійсності від 
існування інших її фрагментів. У більш 
вузькому значенні п. - це зв'язок явища 
або зміни стану якої-небудь системи з 
сукупністю умов, які породжують це 
явище. 


ПРИШВИЙД, -у (рос ускорение англ 
ассеївгабоп, зреейир - див. прискбрен 
ня. 


ПРИШВИДШУВАЧ, -а (рос ускори 
тель англ (пристрій)  ассеівгаїог, 
ассеівгайоп іп5іайабйоп; (стартовий 
Бообіег (косм)  ассеіївгайпд еподіпе, 
рБоо5іе) плоїог; (пусковий Іайцпспег; 
(каталізатор) ассеївгайої) - див. приско- 
рювач 
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ПРОБІЙ, -бю (рос пробой англ 
ргеакаомлі аізгиріїуе  їзспагее; (ді 
електрика дізгиріїоп, гирішге, 
рипсіште; (поверхневий) Па5Поуег). 

п. акустичний (рос пробой акусти 
ческий англ асоизіїс ргеакадомл) - спо- 
твореннятраєкторії електронів у металі в 
магнітному полі, що супроводжується 
зміною їхньої топології, під дією 
інтенсивної УЗ хвилі (див. також ефект 
Шубнікова-деХааза. 

п. вакуумний|проби вакууму! (рос. 
пробой вакуумньй пробой вакуума 
англ уаспит Югеакаомл) - втратаваку- 
умним проміжком властивостей електри 
чногоізоляторапри прикладенні до нього 
електричного поля, напруга якого пере 
вищує певну величину (напругу вакуу- 
много пробою). При п. в. електропровід: 
ність різко зростає, і середовище в 
проміжку стає провідним. Розвиток п. в. 
починаєтьсяз появитак званихтемнових, 
або предпробійних, струмів, які викли: 
каються  переважнно  автоелектроною 
емісією з мікровістрів поверхні катода. 
Існують теорії та гіпотези для пояснення 
виникненняп. в. Явищап. в. широко ви- 
користовуються в приладахі установках 
(наприкладу вакуумнихвимикачах). 

п. вакууму (рос пробой вакуума 
англ уасишт Югеакаомл) - те саме, що 
пробійвакуумний 

п. газу (рос пробой газа англ даз5 
ргеаксомл) - нестаціонарний процес 
інтенсивної йонізації газу під дією зовні 
шнього сталогоабо змінного електрично 
го поля при досягненні ним деякої крин 
тичної (граничної) величини. У цьомуви- 
падку"затравковий" вільний електронпід 
дією поля набираєенергію, достатнюдля 
іонізації атома, і, втягуючи далі в процес 
іонізації все нові та нові покоління 
електронів, породжуєелектроннулавину 

п. електричний (рос пробой зле 
ктрический англ еіесінсаї) бгеакадомт, 
уоїаде Бгеакадомл, мокаде Кай - 
узагальнена назва різних за фізичною 
природою процесів, пов'язаних зі зміною 
провідних властивостей середовища під 


ПРОВ 


ПРОВ 


п 








дією електричного поля. У результаті п. 
е. різкозростаєструму середовищі, поча- 
тково неелектропровідному (або дуже 
слабко провідному), у деяких випадках 
може змінитися агрегатний стан ре 
чОвини. 

п. магнітний (рос пробой магнигт 
НЬЙ англ таєпеіїіс Буеакдомп) - 
квантоветунелюванняелектронів провід: 
ності в магнітному полі між класичними 
електроннимиорбітами, що відповідають 
різним енергетичним зонам (див. також 
пробіймагнітний у металах) 

п. магнітний у металах (рос 
пробоймагнитньйв металлах англ 
таяпеїїс Бгеакдомп іп гпебаз) - 
квантоветунелюванняєелектронів провід: 
ності в магнітному полі крізь класично 
заборонені області імпульсного простору 
в місцях зближенняелектроннихорбіт. 

Пп. світловий (рос. пробой световой; 
англ. Йде Бргеакадомт, оріісаї ргеакаомл) 
- те саме, що пробій оптичний, див. та- 
кож розряди оптичні. 


ПРОВІДНИК, -а струму (рос 
проводник | тока; англ  сопацсог 
(плайегіа|, сопайсід плаїепаї; (дорі 
жка) іїгаск, сопайсіїмеїгаск, сопайсіог 
їгасК, мигіпд іїгасК, 5ігіпдег (жили 
5ітеай. 

п-й аморфні та скліисті (рос 
проводники  аморфнье и стекло 
образнье англ апюгріпоце апа мійтеоц5 
сопайсіоюї - те саме, що провідники 
аморфніта склоподібні 

п-й аморфні та  склоподібні 
Іпровідники аморфні та склістії (рос 
проводники з аморфнье и стекло 
образнье англ атогріпоцбапа мійгеоце 
сопайсбогмз - аморфні та склоподібні ре- 
човини, що мають властивості напів. 
провідників. П. а. тас. характеризуються 
наявністю ближнього та відсутністю 
далекого порядку (див. також порядок 
далекий і близький). Особливості п. а. та 
с. пов'язані з особливостями енергетично 
го спектруелектронів (див. також тедрія 
збнна системи невпорядковані). П. а. та 
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с. широко застосовуються в оптичному 
приладобудуванні. 

п-КЙ двовимірні (рос проводники 
двумернье; англ пмо«іітенпзіопаї 
СОПИЙСТОГЗ - штучно створені електро- 
про-відні системи на межі розділу двох 
погано провідних середовищ (вакуум-ді- 
електрик, напівпровідник-діелектрик). При- 
кладом п. д. є шар електронів, утримуваних 
над поверхнею діелектрика з від'ємною 
спорідненістю до електрона (напр., рідкого 
Не) силами електростатичного притяган- 
ня, а також 
перпендикулярним до поверхні полем. 

п-кй органічні (рос проводники 
органические англ огдапіс сопаднсіоїз 
- сполуки, що містять поряд із вуглецем 
такожелементиз наборун, Х, 5, 5е,О,Р, 
які мають провідністьс 2 1 Ом'см! 
(малий питомий опір р) і таку ж 
температурну залежність с(Т), як і в 
металів (зменшення р при охолодженні). 
П. о. називаютьтакожс интетичними 
металами (електронні властивості, ха- 
рактерні для металів, отримані в них шля 
хом синтезу спеціальних органічних 
сполук; природні органічні сполуки є ді- 
електриками). Синтезованоп. о. з є г. 102 - 
109 Ом'єм" при 
Т - 4 К (див. також надпровідники 
органічні) Існуючі п. о. можнарозділити 
за структурою на дватипи - кристали з 
перенесеннямзарядута полімери 

П-КЙ суперібнні (рос. проводники 
суперионньге; англ. з5ирегіопіс 
СОПаНСТОЗ - див. суперпровідники ібн- 
НІ. 


ПРОВІДНІСТЬ, -ості Гелектропрові-- 
дність| (рос. проводимость, злектро- 
проводность; англ. сопдиспуігу, 
сопдисіїоп, еіесігіса| сопдисіїоп) - ха- 
рактеристика речовини, яка визначає Її 
спроможність переносити електричні 
заряди під дією електричного поля. Зале- 
жно від природи електричних зарядів, які 
створюють струм, розрізняють три види 
е: електронну, йонну та змішану. Мірою 


ПРОВ 


п 








п. є питома диференціальна п. - це похі- 
дна від густини струму за напруженістю 
електричного поля, вимірюється у Між- 
народній системі одиниць в Ом'-м'" 

п. ретйпу (рос проводимость р-типа 
англ р-іуре сопдисіїоп) - те саме, що 
провідністьдіркова 

п. активна (рос  проводимость 
активная англ еіесігіса| сопаайсіапсе, 
дігкесі-сштепі сопдисіапсе) - відношення 
активної потужності, яка поглинається в 
ділянці кола, до квадратувеличини паді 
ння напругинацій ділянці кола: 9 - БВ Х 
П. а. є дійсною частиною комплексної 
повної провідності: У - д - )ь, де- Б ре 
активнапровідність. П. а. можебути ви- 
раженачерезактивнийг та повний» опір: 

г 
9- реа 

п. атмосфби електрична (рос 
проводимость атмоаферьї злектри- 
ческая англ ашоврреге сопдисіїуну, 
еїесігісаї) - зумовлена переважно 
наявністю в атмосфері йонів і дорівнює 


моб Фоми де е - заряд 
і і 


електрона, п., п; - кОНЦентрації відповід: 
но додатнота від'ємнозарядженихіонів з 
рухливостями и; і и. Величина провід 
ності атмосфери залежить від опадів, 
вологості, турбулентності атмосфери й 
інших характеристик; вона зменшується 
зі збільшенням забруднення атмосфери і 
зростаєзі збільшеннямії йонізації. 

п. високочастотна (рос проводи- 
мость ВвькоОКОЧастотная англ Ніді- 
гедцепсусопдисіїуїйу) - характеристи 
ка с(в) провідників, за допомогою якої 
задається лінійний зв'язок між густи- 
ною струму ) та напруженістю прикла 
деного змінного електричного поля ча- 
стоти 
о ЇЕ з Ерехр(-і о 0) Ко) - с(о) Е(с). 
Знанняп. в. дозволяєобчислити розподіл 
електричного поля в провіднику, поверх 
невийімпеданс, який характеризуєамплі 
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туду й фазухвилі, яка відбивається про- 
відником, і коефіцієнт проходженняхви- 
лі череззразкиобмеженихрозмірів. 

п. власна (рос  проводимость 
собственная англ іпігіп5іссопдисіімігу ) 
- провідністьнапівпровідника, зумовлена 
електронами провідності, що перейшли в 
зону провідності безпосередньоз валент 
ної зони, та дірками провідності, що 
з'явилися у валентній зоні в результаті 


цьогопереходу. 
п. діркова | провідність р-типу| (рос 
проводимость  ДЬрочная,  проводи- 


мость ротипа англ Ноіе сопдаисіїоп, р- 
туре сопдисіїоп) - аномальна за знаком 
носіїв заряду електронна провідність 
деякихтвердихтіл, приякій явищапроті- 
кають так, ніби електричний струм 
створюється частинками, які мають 
додатній заряд, рівний заряду електрона, 
і масупорядкумасиелектрона. 

п. домішкодва (рос проводимость 
примесная англ ехітіп5іссопаийсімібу) - 
провідність напівпровідника, при якій 
основний внесок у перенесення заряду 
дають електрони (дірки), термічно збу- 
джені в зону провідності (валентну зону) 
з локалізованих у  забороненій зоні 
донорних (акцепторних) станів (провід: 
ністьп-типуї р-типу). 

п. еквівалентна електроліту (рос. 
проводимость зквивалентная зле- 
ктролита; англ. едиїмаїепі сопдисіїоп 
ої еіесігоїуте) - величина, яка ха- 
рактеризує провідну спроможність 1 г- 
екв розчиненої речовини. Чисельно п. е. 
дорівнює електропровідності об'єму роз- 
чину між двома паралельними 
електродами, розташованими на відстані 
1 см, і з такою площею, щоб між 
електродами містився якраз 1 г-екв розчи- 
неної речовини. 

п. електроннозбуджена 


проводимость  злектрон 
ная англ еіесігоп ехсіїей сопдисіїуйу ) - 


змінаопору тонких діелектричних плівок 
при опроміненні їх потоком електронів, 
енергія яких достатня для проникнення 
через усю товщу діелектрика. П. е. 


(рос 


ПРОВ 


ПРОВ 


п 








зумовленайонізацією діелектрика може 
на кілька порядків перевищувати провід: 
ністьматеріалуплівки. 

п. збуджена (рос  проводимость 
возбужденная англ ехсіїей 
сопдисійуйу ) - зміна електропровідності 
речовин під дією потоку частинок 
(електронів, іонів та ін.), енергія яких 
достатня для створення додаткових (не- 
рівноважних) носіїв заряду (див. також 
провідність електроннозбуджена) або 
під дією електромагнітного випроміню- 
вання(див. також фотопровідністр. 

п. магнітна (рос  проводимость 
магнитная англ регтеапсе, таєпегіс 
сопдисігапсе) (9) - параметр магнітного 
кола, який визначається як відношення 
магнітного потоку Ф у якій-небудь діля 
нці кола до магніторушійної (намагнічу- 
вальної) сили Ем, що діє на цій ділянці, 
тобто 
4 -Фі/Еу. 

п. питома електроліту (рос. 
проводимость удельная злектроли- 
та; англ. 5ресійс  сопдисіуїу ої 
еТестгоїуте) - величина, обернена пи- 
томому опору, який, у свою чергу, чи- 
сельно дорівнює опорові кубика розчину 
з довжиною ребра 1 см. У теорії зручні- 
шою є величина еквівалентної електро- 
провідності. 

п. плазми (рос проводимость пла- 
змь; англ ріаз5та сопдисіїуїйу) - 
спроможність | плазми | пропускати 
електричний струм під дією електрично 
го поля і сторонніх сил (індукційного 
електричногополя, градієнтатискутаїн. ); 
фізична величина, яка кількісно характе 


ризує цеявище. 

п. поверхнева | діелектриків 
(рос.  проводимость  поверхностная 
дизлектриков; англ. 5штіасе 


сопдисцуїу ої 4іеіесігісз ) характе- 
ризується питомою поверхневою електро- 
провідністю (або оберненою величиною -- 
питомим поверхневим опором) - електро- 
провідністю ділянки поверхні діелектри- 
ка, що має форму квадрата зі стороною 1 
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см, по якому протікає струм перпендику- 
лярно до однієї зі сторін. 

п. повна (рос проводимость полная 
англ афтійапсе, сотріех асітійапсе, 
месбог асітійкапог - величина, що дорі 
внює відношенню амплітуди (дійового 
значення)  синусоїдного | струму в 
електричномуколі до амплітуди(діючого 
значення) синусоїдної напруги на зати 


скачах кола. П. п. у-/д'чЬ', дед- 


активна провідність кола, Б - реактивна 
провідність. Вимірюється в Ом". Повна 
провідність у | комплексній формі 
(комплексна провідність) У «9 
- іЬ, причому 

у 2 ЦУ|. П. п. - величина, обернена до 
повногоопору 

п. пристінкова (рос проводимость 
пристеночная англ миаїї сопдисіїуїту ) - 
електронна провідність  розрідженої 
замагніченої плазми поперек магнітного 
поля, зумовлена зіткненнями електронів 
не з важкими частинками (атомами, 
йонами) в 
об'ємі, а зіткненнями з поверхнями 
(стінками), щоперетинаютьмагнітні сило- 
ві лінії. 

п. реактивна (рос проводимость ре 
активная англ 5и5серіапог - уявнача- 
стина (зі зворотним знаком) комплексної 
провідності ділянки електричного кола 
У з- д - Їр, дед - активнапровідність. П. 
р. пов'язаназ реактивнимопоромх 2 х; - 
Хс 
і повним опором 72 ділянки кола К, І, С 
(послідовне сполучення) співвідношен 
НЯМ: з х/22, 

п. стрибкодва (рос проводимость 
прьожковая англ Норріпд - низько 
температурний механізм провідності в 
напівпровідниках, при якому перенесення 
зарядуздійснюєтьсяшляхом квантових ту- 
нелнних переходів ("стрибків") носіїв 
заряду між різними  локалізованими 
станами. Стрибки супроводжуються по- 
глинанням або випромінюванням 
фононів. 


ПРОЄ 


ПРОЄ 


п 








ПРОГАЛЬНІСТЬ, -ості |шпарува 
тість імпульсу (рос скважность 
импульса; англ геіайуе  Фигайоп, 
іпіегтійепсу Тасіог, гаїіо, оп-оїї їіте) - 
безрозмірний коефіцієнт, який характе 
ризує періодичний імпульсний процес і 
чисельно дорівнює відношенню періоду 
повторення імпульсу до його ефективної 
тривалості. 





ПРОГРАМА (рос программа англ 
ргодгат, адепсаіа, зсПпесіціе; (обч.) 
ргодгат,  5ойНмгаге, соде, кгошііпе; 
(проведення експериментів) тіз5іой - за- 
даний набір дій і (або) правил, які підля 
гають виконанню (перевірці) деяким ви- 
конавцем, зазвичай автоматичним прин 
строєм, найчастішекомп'ютером(ЕОМ). 


ПРОГРАМУВАННЯ (рос програм 
мированиє дшангл 1) ргодгаттіпд, 
содіпд 2) ргодгаптітіпд - 1) процес 
складанняпрограми, плану дій. 2) Розділ 
інформатики, який вивчає методи і прин 
йомискладанняпрограм. 


ПРОДОВЖЕННЯ (рос продолже 
ниє мангл  сопіпцабоп,  ехіепбіоп, 
ехіепаїпу, ргоіопдайоп; (розширення 
ехіепбіоп; (розтягнення айабабіоп; (алг. 
підрозділ гейпетепі (існування 
регбі5івноа. 

п. аналітичне (рос продолжение 
аналитическог англ апаїуНнс 
сопінпцабоп, апаїубісаї ехбеп5іої) - роз. 
ширення області визначення аналітичної 
функції зі збереженням її аналітичності. 
П. а. - ос-новний метод доведення дис- 
персійних співвідношень; використовує 
ться в аксіоматичній квантовій теорії 
полятаінших областяхфізики. 


ПРОЄКТОР, -а (рос проектор англ 
ргоіесіог, ргоіесіїоп адеуісе, ргоіесіїоп 
іп5ігитепі, Тапіегп, ргоіуесйіоп 
аррагаїшз, ргоіїесіїпє сатега, ргоіуесіїоп 
сатега, уіем/ег). 

п. електранний (рос проектор зле 
ктронньїй англ еїіесігоп ргоіесіог) - 
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найпростіший вид емісійного електрон 
ного мікроскопа, який використовує для 
одержання зображення автоелектронну 
емісію. Роздільнаспроможністьп. е. оці- 
нюєтьсяв 25 Ангстремів. 

п. епіскопічний (рос. проекторзпи- 
скопический; англ. орадше ргоіесіог) - 
те саме, що епіскбп. 

п. іонний (п. йбонний Імікроскдп 
іонний польовий, мікроскоп автойон- 
ний! (рос проектор ионньїй, микро- 
скоп ионньй полевой, микроскоп 
автомонньшй англ іоп ргоієсіог, Бе!4- 
іоп тіскозсоре) - безлінзовий іонно- 
оптичний прилад мдля одержання 
збільшеного в кілька мільйонів разів 
зображення поверхні твердого тіла (ча- 
стішеметалу). За допомогоюй. п. можна 
розрізняти деталі поверхні, розділені 
відстанями порядку 0,2 - 0,3 нм, що дає 
можливість спостерігати розташування 
окремих атомів у кристалічній решітці. 
П. і. винайдений у 1951 Е. Мюллером 
(Е.М. Миєїїег), який раніше побудував 
електроннийпроєктор 


ПРОЄКЦІЯ (рос проекция англ 
ргоруесіїоп,міемі. 

п. діаскопічна (сос проекция диа 
скопическая англ аїазсоріс рго|есНіог) 
- утворення образу прозорих об'єктів 
(діапозитивів, кінокадрів тощо) променя 
ми, які проходятькрізьоб'єкт. 

п. стереоскопічна (рос проекция 
стереоскопическая англ  з5іекеобсоріс 
ргоіесійой - процедура проєктування 
точок об'ємного тіла через два центри 
проєкції, розділені деяким базисом 
(базою), на картинну площину, розміще 
ну паралельно базі. Внаслідок п. с. на 
картинній площині одержуємо два пер: 
спективних плоских зображення 
предмета  (стереограму,  стереопару), 
точок, що відрізняються деякимизсувами 
проєкцій відповідних точок предмета в 
напрямку, паралельному базі. Якщо 
стереограмму спроєктувати через два 
центри проєкції, то перетинпроменів від 


ПРОМ 


ПРОМ 


п 








відповідних точок стереограмивідновить 
геометричнумодельпредмета. 


ПРОЖЕКТОР, -а (рос прожектор 
англ ргоресіог, 5еагспійдпі, зробатр, 
пеадіїйінб (електронний дип) - освітлю- 
вальний прилад з оптичним пристроєм, 
який перерозподіляєсвітловийпотік дже 
рела світла в пучок променів, що 
заповнює конус із малою кутовою шири- 
ною, завдяки чому досягається значне 
збільшеннясилисвітла. 

п. електранний (рос прожекторзле 
ктронньй англ еіесігоп єшт) - елктрон 
нооптичний пристрій для формування 
електронних пучків і керування їх 
інтенсивністю. Е. п. складаєтьсяз катода 
і однієї чи кількохелектронних лінз. П. е. 
- одиніз основнихелементівелектронно 
променевих приладів клістронів, ламп 
рухомої хвилі таїн. 


ПРОЗОРІСТЬ, -ості середовища 
(рос  прозрачнось  средьі англ 
їгапбрагепсу Ісіагібу,  капбтійапсе, 
ігап5тів5іоп гап5тів5іміїу, єгап5ті55іоп 
сарасібу, Егап5тіззіоп габіоб| ої а 
тедїйт) - величина, яка показує, яка 
частина потоку випромінювання (або для 
видимогосвітла- світлового потоку), що 
падаєна деяку поверхню, проходить без 
зміни напрямку через шар одиничної 
товщини. Вплив поверхонь розділу, через 
які проходитьвипромінювання, виключа 
ЄТЬСЯ. 

п. земної атмосфери І пропускання 
земна атмосфери (рос прозрачнось 


земной  атмосферь | пропускание 
земной  атмосферьі | англ  еагл 
айтобріеге ігап5тіНапоа - здатність 


атмосфери пропускати напрямлене вин 
промінювання. 


ПРОМЕНЕЗАЛАМ, -у (рос луче 
преломлениє англ гейтіпдепсе, 
гейасНїог. 


п. подвійний (рос лучепреломлениєе 
двойное англ аошріе гейтасійої) - те 
саме, що двопроменезалам. 
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п. подвійний У потоці (рос луче 

преломление двойное в потоке англ 

чіоцбіегейтасіїопіп а Йом/ - те саме, що 
двопроменезалам у потоці. 


ПРОМЕТІЙ, -ю (рос прометий англ 
рготеїішт), Рго - радіоактивний хімі- 
чний елемент ІП групи періодичної си- 
стемиелементів,  атомнийномербї, нале 
житьдо лантаноїдів 


ПРОМІЖОК, -жку (рос промежу 
ток англ іпіегмаї, іпіег5расе, дар, 
репосі,5раседрасіпд,брапулміпаому. 

п. часупланківський (рос промежу 
ток временипланковский англ Ріапск 
Ніте іпіегма) - величина з розмірністю 


часу, виражається через планківську 
довжину!» співвідношеннямі» 2 Ірі/С я 107 
44 

С. 


ПРОМІННЯ (рос лучи англ гауз). 

ІЧ проміння (рос. ИК лучи; англ. ІВ 
гауз) - те саме, що випромінювання 
інфрачервоне. 

дельтапроміння 15-проміння! (рос 
дельталучи, 5-лучи англ ФеПа гауз, 6- 
гауз) - ДИВ. Дельтаелектрони 

п. космічне (рос лучи космические 
англ созтіс гауз, зрасе гауз5) - ПОТІК 
заряджених частинок високої енергії, 
переважно протонів, які приходять до 
Землі приблизно ізотропно з усіх напря 
мків космічного простору. Всередину 
Сонячної системип. к. потрапляєперева 
жно з міжзоряного простору від джерел, 
розташованиху межахнашої Галактики. 

п. рентгенівське (рос. лучи рент- 
геновские; англ. Х-гауфб, Коепівеп гау5) - 
див. випромінювання рентгенівське. 


ПРОМІНЬ, -еня (рос луч; англ гау, 
Ьеашт) - поняття геометричної оптики 
(світловий п.) та геометричної 
акустики(звуковий п.), щопозначає 
лінію, уздовж якої поширюється потік 
енергії хвилі, висланої в певному напря 
мку. У кожній точці п. є ортогональним 
дохвильовомуфронту. 


ПРОН 








ПРОП п 
п. корональний (рос луч регтеабіїйгу, ши, шаєрпебіс сарасігу, 
корональньшй англ согопа гау) - ха- таяпетіс сопдисіїуігу, та?пеїіс 


рактерний елемент великомааштабної 
структурисонячної корониз підвищеною 
(приблизнона порядоквеличинипорівня 
но з навколишньою короною) густиною 
плазми. П. к. спостерігається під час 
затемнень або за допомогою короно 


графів. 


ПРОНИКНІСТЬ, -ості (рос прони 
цаемость англ рептеабіїйу, 
Згап5тівзімігу, репеїтабіїйу, репейгайоп 
Гасїог, сгап5тіб5іюпсарасіїу - спромож 
ністьтвердихтіл пропускатигази, рідини 
або розчинені речовини. Молекулярне 
(дифузійне) перенесенняречовини відбу- 
вається за рахунок міграції молекул та 
йонів у процесі теплового руху за 


наявності градієнтів концентрації 
(дифузія), темпфатури (термодифузія), 
потенціалу електричного поля 


(електроосмос, онофорез). 

п. вакууму магнітна (рос прони 
цаеємость вакуума магнитная англ 
зрасе регтеабіїйу, уасишт регтеабіїту ) 
- тесаме щосталамагнітна 


п. діелектрична(рос проницаємость 


дизлектрическая англ Чіеіесініс 
рептеабіїйу,  рептійуіу,  аіеіесітіс 
рептійіміїу, еіесітіс іпдисіїмійву, 
іпдисіїміу, | рептійімійу | соп5іапі, 


Чіеіесьтіс соп5іапі, з5ресійс іпаийсбїме 
рептеабіїйу, іпдлисіїме сарасіїу, 
Чіеіесітіс сарасійімібу, сарасіймібу - від- 
ношеннянапруженості поля у вакуумі до 
напруженості середнього макроскопічно- 
го поля в однорідному ізотропному 
середовищі при незмінних зарядах, які 
створюють поле, або відношення вектора 
електричного зміщення (електростати 
чної індукції) до вектора напруженості 
поляу даномусередовицщі. 

п. зворбтлива (сос проницаємость 
обратимая англ геметзібів рептеайіїїбу) 
- тесаме,щосприйнягливістьзворагли- 
ва 

п. магнітна (рос  проницаемость 
магнитная англ регтеабійу, птаєпегіс 
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іпдисіїуйу) - величина, що характеризує 
реакцію середовища на дію зовнішнього 
магнітного поля напруженістю Н. П. м. 
кількісно визначається відношенням у. - 
ВН, девВ - магнітнаіндукція. П. м. по- 
в'язана з магнітною сприйнятливістю їх 
співвідношеннями. - 1 5 4лх (у системі 
одиницьГ аусса), з якоговипливає, що. » 
1 для парамагнетиків и « 1 для 
діамагнетиків і у «1 у вакуумі (у СІ для 
вакууму й - нг з 472107 Гн/м). В 
анізотропному середовищі м. п. є 
анізотропною, и є тензором.У магнітно 
впорядкованих середовищах п. м. зале 
житьвід полян, оскільки намагніченість 
М у цьомувипадкує нелінійною функці 
єЮн. 

п. магнітна диференціальна (рос. 
проницаевемостьмагнитная дифференци- 
альная; англ. фійегепійа! регтеабійту) - 
величина На - 4В/4Н, де В - магнітна 
індукція, Н -зовнішнє магнітне поле. 
Див. також проникність магнітна. 


ПРОПАГАТОР, -а Іфункція роз- 
повсюдження, функція Гріна причин- 
на) у квантовій теорії поля 
(рос пропагатор Іфункция 
распространения, функция Грина прин 
чинная в квантовой теориийм 
поля; англ ргорадаїог І сайзаї Сгееп 
Типсбопі іп диапіит  Тіеї!а 
Спеогу) - функція, що характеризує 
розповсюдження релятивістського поля 
(або його кванта) від одного акту взає 
модії доіншого. 


ПРОПУСКАННЯ в оптиці (рос 
пропускане в  оптике англ 
Ягапз5тіб5іоп ГЕгап5тійапсе іп оргі- 
с5) - проходження крізь середовище 
оптичного випромінювання без зміни 
набору частот складових монохромати 
чних випромінювань і їх відносних 
інтенсивностей. 


ПРОС 


ПРОС 


п 








п. земної | атмосфери (рос 
пропускание земной атмоасферьі англ 
Еагії айтобріеге фгап5тійапое - те 
саме що прозфістьземна атмосфери 


ПРОРАХУНОК, -нку (рос просчет 
англ тізсошті, сойпіїпе еггог, 
тізсаісиіабоп). 

п-нки електранних пристроїв при 
реєстрації випадкових подій 
(рос просчет злектронньх устройств 
при регистрации случайньх 
собьтий; англ  еіесігопіс  йемісе 
тізсоцпі5 (|еЇесігопіс йеуісе соппіїпе 
етог| Фигіпд гапаот емепі 
гесогадї пд) - втратачастини інформа 
ції про події (при лічбі подій) або поява 
хибних, не пов'язаних із досліджуваним 
процесом, подій (у системах реєстрації 
збігіву часі двохчи кількох подій). 


ПРОСВІТЛЕННЯ (рос просветле 
ние англ (кфт.) Біоотіпд; (наведеного 
забарвлення Тадіїпод; (опт.) соайіпд. 

п. бптики (рос просветлениеопти- 
ки англ оріїс соанид - зменшення 
коефіцієнтів відбивання поверхонь опти 
чних деталей шляхом нанесення на них 
непоглинальних плівок, товщина яких 
порівнянна з довжиною хвилі оптичного 
випромінювання. 


ПРОСТІР, -ору (рос пространство 
англ зрасе, 5ігеїсй, іпіег5расе, агеа; 
(місце гоот,ріасе)відкритий Неї). 

п. векторний |простір лінійний! 
(рос пространство векторноег, 
пространство линейное англ месіог 
зрасе,Їпеаг5расе - множинаелементів, 
називанихвекторами, дляяких є визначе 
ними операції додаваннята множенняна 
число. У кожному п. в., крім операцій 
додавання та множення на число, за- 
звичай є ті чи інші додаткові операції і 
структури (наприклад, визначено скаля 
рний добуток). Якщо не уточнюють при- 
роди елементів і не допускають ніяких 
додаткових властивостей, то п. в. нази 
вають абстрактним. Такий простір задає 
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ться рядом аксіом. Поняття п. в. можна 
ввестидля довільногополя. 

п. гільбертів (рос пространство 
гильбертово англ НіїБегіїап 5расе - 
комплексний векторний простір, що є 
нескінченновимірним повним евклідовим 
простором. Геометрія п. г. є без 
посереднім узагальненням геометрії 
скінченновимірнихевклідовихпросторів. 

п. евклідів (рос  пространство 
ЗВКЛИДОВО | англ  сагіезіап  зрасе, 
Бисіїдеап зрасе) - скінченновимірний 
векторний простір із додатновизначеним 
скалярним добутком. В п. е. існують 
декартові координати, в яких скалярний 
добуток(ху) векторівх з (Х., ..., Хх) тау з 
(у, ... Уп) має вигляд (ху з ху оч... з 
ху» П. е. є безпосереднім узагальненням 
звичайноготривимірногопростору. 

п. зображень (рос  пространство 
изображений англ ітаде фотаїп - 
простір, у якому йдуть промені чи їх 
продовження після заламу (відбивання). 
Див. також зображенняоптичне 

п. і час (рос пространствомй время 
англ зрасе апа йте у фізиці ви 
значаються в загальному вигляді як фу- 
ндаментальні структури координації мате 
ріальних об'єктів і їх станів: системавідно- 
шень, яка відображає координацію спів- 
їсновних об'єктів (відстані, орієнтацію | 
т.д., утворює простір, а системавід- 
ношень, яка відображає координацію 
станівабоявищ,що заміняютьоднеодно- 
го (послідовність, тривалість і т. д.), 
утворює ча с. 

п. імпульсний (рос пространство 
импульсног англ ітриісе зрасе) - про- 
стір, точки якого визначають значення 
імпульсів структурних елементів (части: 
нок) системи. У загальному випадку - 
простір узагальнених імпульсів - змін- 
них, канонічно спряжених узагальненим 
координатам. П. і. є підпростором, що 
утворює разоміз просторомузагальнених 
координатфазовийпростір 

п. конфігураційний (рос простране 
тво конфигурационног англ 
сопіївигайоп 5расе - сукупність гео- 


ПРОС 


ПРОС 


п 








метричних змінних, які задаютьрозташу 
ванняв просторі деякої системита її ча- 
стин як одна відносно одної, так і від- 
носновідомої системивідліку. 

п. лінійний (рос пространство ли- 
нейное англ месог5расе/пеаг5расе - 
тесаме, що простірвекторний 

п. предметів (рос  пространство 
предметов англ обіесі зрасе - сукугь 
ність точок простору, зображуваних 
оптичною системою, простір, в якому 
йдуть промені чи їх продовження до 
заламу (відбивання). Див. також зобра 
женняоптичне 

п. псевдоевклідів (оос пространство 
псевдозвклидово англ р5ецсіо- 
Еисіїдеап 5расе - дійсний лінійний про- 
стір, забезпечений недодатно визначеним 
скалярним добутком (а, | Б). | Для 
псевдоевклідового простору з розмірністю 
п і з індексомр аксіома додатної визначе 
ності скалярного добутку евклідового 
простору заміняється такою: існують п 
векторіва», і - 1, ..., п, Таких, ЩО(а,, а;) - 0, 
і є і; (а, а) ? 0, Кк х р; (а, а) х 0, 
Кк.» р. Парачисел(р, а), дед - п-р, нази 
вається  сигнатурою  псевдоевклідового 
простору, що позначаєтьсяк о, с, (2860 В"ра). 
Для фізики особливо важливим є простір- 
час Мінковського Еиз, ЯКИЙ фігурує в 
спеціальни теорії відносності. 

п. ріманів (рос пространство ри- 
маново англ Віетаппіап 5расе - про- 
стір, точки якого однозначно задаються 
координатамих - (х", х") Іможебути, 
що локальними| і в якому визначений 
метричнийтензордї. Числоп називається 
розмірністю простору. У випадку,колип. 
р. не допускає введення єдиної системи 
координат(наприклад,її немаєна сфері), 
припускається, що на ньому задана 
структурарізноманіття. Це означає, щоп. 
р. розбитийнаобласті СЛ, (5, ..., причому 
в кожній області Ї, задані Свої 
координатих»,, ..., х'р; потрібно, щоб для 
пар областей 0, С, які перетинаються, 
координати 
Хід з» Хр ГЛаденько виражалися через 
координати х',, ..., х". і навпаки. Найн 
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простішим прикладом п. р. є евклідів 
простір, де в прямокутних координатах 
метричний тензора (Х) - бі (бї - СИМВОЛ 
Кронекера). Якщо тензор 9; задає інде 
фінітну метрику, то простір називається 
псевдорімановим 

п. розшарбваний у топології 
(рос  пространство рассловнное в 
топологии; англ боїїаїесдізрасерипаїе 
з5расе, йбег зрасе те саме, що 
розшарування 

п. темний катддний другий (рос 
пространство темное катодноевторое 
англ саїпойе фагік зрасе) - те саме, що 
простіртемнийкруксів 

п. темний круксів простір темний 
катддний друшй| (рос пространство 
темноекруксово пространство темное 
катодное второе англ СгооКке5 аг 
зрасе, саїподе Чагік зрасе) - одназ при- 
катодних частин жеврійного розряду, 
розташована між  світним  катодним 
шаромі негативнимжеврійнимсвітінням. 
На областьп. т. к. припадаєосновнепаді 
ння потенціалу, тобто тут формується 
пучок електронів високої енергії (сотні 
Вольтів). 

п. темний катддний трєтій (рос 
пространство третье катодноетемног 
англ Еагадау Ф4агік зрасе) - те саме, що 
простіртемний фарадав 

п. темний фарадеїв/ простір темний 
катдднийтрегій! (рос пространствота- 
мное фарадеєво, пространство темног 
катодное третье англ Кагадау баг 
зрасе) - область жеврійного розряду, яка 
лежить за катодним (жеврійним) свічен- 
ням. У п. т. ф. електрони, які втратили 
свою енергію на збудженнята йонізацію 
молекул газу в області катодного свічен- 
ня, знову починають рухатися з при- 
скоренням, але їх кінетична енергія ще 
недостатнядлязбудженнямолекул. 

п. фезвовий у статистичній 
фізиці (рос пространство фазовог в 
статистической физике англ 
рбазе зрасе іп 5кабі5їіса! рпубіс5) 
- простір усіх узагальнених імпульсів і 
узагальнених координат розглядуваної 


ПРОТ 


ПРОТ 


п 








системи, які визначають її стан (фазу). 
Стан системи в певний момент часу в 
цьому просторі зображається точкою, а 
зміну стануз часом можнаподатияк рух 
точки по фазовій траєкторії. У квантовій 
механіці стан системи зображається у п. 
ф. не точкою, а коміркою, об'єм якої вин 
значаєтьсячисломступеніввільності. 

п. функціональний (рос 
пространсво  функциональноег англ 
їшпсіїоп зрасе) - сукупність функцій із 
визначеним для них тим чи іншим 
способом поняттям відстані або, більш 
загально, близькості. П. ф., який містить 
разом із двома елементами 4 і Б всі їх 
лінійні комбінації ай-Вр, дес і В - 
дійсні або комплексні числа, називається 
лінійним ф. п. Прикладомлінійногоп. ф. 
є гільбертівпростір 

п.-час де Сіттера (рос пространство 
время де Ситтера; англ Фе 5іНегзрасе- 
Ж  - шчотиривимірний  простір-час 
сталої кривизни, є частинним однорідним 
та |  ізотропним розв'язком рівнянь 
Ейнштейна загальної теорії відносності 
(див. також тяжіння), у правій частині 
яких на місці тензора енергії-імпульсу 
матерії Т. стоїть космологічна стала ДЛ, 
тобто (8лС/с) Т. «Лб,, де С - гравіта- 
ційна стала, 0, - символ Кронекера (И, У 


- 0, 1, 2, 3). За-лежно від знака кривизни, 
розрізняють 
п.-ч. де С. першого та другого роду. 
п.-час Керра (рос пространство 
время Керра англ Кегг 5расефітев - 
чотиривимірний стаціонарний аксіально- 
симетричний асимтотично плоский про- 
стір-час. Його метрика є точним 
розвязком рівнянь Ейнштейна загальної 
теорії відносності у вакуумі (тензоррРіччі 
Вк - 0). ВведенийР. Керрому 1963. 
п.-час Мінковського (рос 
пространствовремя Минковского 
англ МіпКому5Кі зрасевіте - чотириви 
мірнийпростір, точкиякогоз координата 
мих (і - 0, 1, 2, 3) зіставляютьсяз подія- 
ми спеціальної теорії | відносності. 
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Введеноу фізику Г. Мінковськимін. Мі- 


пКом5кі| | у | 1908 | з | метою 
геометричної інтерпретації | реляти 
вістської теорії. 

ПРОТАКТИНІЙ, -ю (рос 


протактиний англ ргогасійпішиті, Ра - 
радіоактивнийхімічний елементі! групи 
періодичної системи елементів, атомний 
номер91, належитьдоактиноїдів 


ПРОТИВИПРОМІНЮВАННЯ (рос 
противоизлучениє англ 
сойпіепааіабіоп расікгааїїаной. 

п. атмосфери  Івипромінювання 
атмосфери зустрічне! (рос 
противоизлучениє атмосферь! 
встречног излучение атмосферьі англ 
артовріегесоцпіенагїаніоп, айповріеге 
Ббаск  кгадііайой | - | довгохвильове 
випромінювання атмосфери (теплове), 
спрямованев бік земної поверхні. 


ПРОТИСПІВПОМІР,  -у (рос. 
антисимметрия; англ. апіізупіитеїту) - 
те саме, що антисиметрія. 


ПРОТІЙ, -ю (рос протий англ 
ргоїшт), "Н - стабільний і найбільш 
розповсюджений у природі (99,9895) 
ізотоп водню з масовим числом 1. 
Атомнеядропротію - протон. 


ПРОТОЗІРКА (рос  протозвезда 
англ ргоїобіаї - тесаме,що протозоря 


ПРОТОЗОРЯ  |протозірка | (рос 
протозвезда англ ргоіобіаї). 
Загальноприйнятого та повного 
означенняпротозорі не існує. Найчастіше 
під п. розуміють об'єкт, який перебуває 
на стадії еволюції зір від батьківської 
міжзоряної хмари, що колапсує, до появи 
в центрі хмари повністю йонізованого 
гідростатично рівноважного ядра, тобто 
зародкамолодої зірки. 


ПРОТОН, 
ргоїоїд), р - 


-а (рос протон англ 
стабільна елементарна 


ПРОЦ 


ПРОЦ 


п 








частинка, ядро протію (ізотопа атома 
водню). Масат, - 1,672614(14):1077 кгє 
1836 т, де 

т, - маса електрона; в енергетичних 
ОДИНИЦЯХ т, є 939,9 МеВ. Електричний 
зарядп. додатній:е - 1,60217733(49):1079 
Кл. Спін п. дорівнює 1/2, тому протони 
підкоряються статистиці Фермі-Дірака. 
Магнітний моментп. р - 2,792763(30)ц», 
дез - ЯдДерниймагнетон 


ПРОТУБЕРАНЦІ, -ів, мн. (рос 
протуберанцью англ ргоїибегапое5 - 
холодні (7 « 10" К) щільні утворення 
всередині гарячої (7 2 109 К) розрідженої 
корониСонця 

ПРОФІЛЬ, -ю 1 (рос. профиль; англ. 
ргобіе, 5есійоп, 5паре, сшіопі, ПапК, богт 
(ої  5есійоп), (вертикальна  проєкція) 
еіеуайоп; (геофіз.) пе, ігауегее). 

п. спектральної лінії (рос. профиль 
спектральной линии; англ. зресігаї ШПпе 
ргобіїе)  - те саме, що контур 
спектральної лінії. 


ПРОФІЛЬ, -я 2 (рос. профиль; англ. 
ргоїіе,  сго55-5есійоп,  5есійоп,  5Паре, 
сиіоці, Папі, бог (ої 5есііоп); (мет.) 
дезієп ої 5есціоп). 


ПРОЦЕС, -у (рос процесє англ 
ргосез5ргосесішге,такіпо. 

п. о адіабатичний (рос процесс 
адиабатический англ адіабайісргосе55 
- термодинамічний процес, який відбу 
вається в системі без теплообміну з 
навколишнім середовищем (50 - 0), тоб- 
то в адіабатичноізольованійсистемі, стан 
якої можназмінити тільки шляхом зміни 
зовнішніх параметрів. Енергія адіабати 
чно ізольованго укладу може зміню- 
ватися тільки за рахунок роботи, яку 
здійснює система (або роботи, яка 
здійснюється над нею). Відповідно до 
другої засадитермодинаміки, при зворо- 
тливомуп. а. ентропія стала, д5 - аО/Т в 
0, а при незворотливому - зростає. 
Зворотливий п. а. називається також 
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ізоентропійним, зображується на 
діаграмі стануадіабатою(ізоентропою). 

п. адіабатиянний зворагливий (рос 
процесс адиабатический обратимьій 
англ кеуегзібіе афціабайіс ргосе55 - те 
саме, щопроцес ізоентропійний 

п. випадковий вінерівський (рос 
процесс случайньїюй винеровский англ 
УмМіепег  гапаоп  ргосе55,  М/іепег 
5іоспазіс  ргосе55  - нормальний 
марковський ви-падковий процес Х(г) із 
незалежними приростами. У будьякий 
моментчасуг розподілімовірностейвіне- 
рівського випадкового процесу є гаус 
СОВИм (нормальним). Н. Вінер 
ІМ. МЛіепег), 1923. Траєкторії п. в. в. 
неперервні, але ніде не диференційовні. 
Похіднап. в. в. називаєтьсябілим шумом. 
П. в. в. - загальноприйнятамодельброу- 
нівськогоруху, описує флуктуації фазив 
автогенераторахі лазерах. 

п. випадкбвий стаціонарний (рос. про- 
цесс случайньшй  стационарньгй; англ. 
зіайопагу гапдот ргосе55) - випадковий 
процес, визначений для всіх моментів часу, 
стохастичні характеристики якого не зале- 
жать від вибору початкового моменту від- 
ліку. 

п. діазотипний (рос. процесс диазо- 
типньюй; англ. Фіаго ргосез55) - те саме, 
що діазотипія. 

п. зворотливий у термодинамі- 
ці (рос процесс обратимьшй в те- 
рмодинамике англ геуегзібіІе 
ркосе5 іп ЕПпегтодупатіс5) - 
процес переходу термодинамічної Син 
стемиз одногостанув інший, який може 
проходити як у прямому, так і в зворот 
ному напрямку черезті ж самі проміжні 
стани. П. з. повинен відбуватися так 
повільно (порівняно | з | процесами 
встановлення термодинамічної рівноваги 
в даній системі), щоб його можна було 
розглядатияк неперервний ряд рівноваж 
них станів. Такі процеси називаютьсята- 
кож квазістатичними абоквазі- 
рівноважними 
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п. ізентальпійний (рос процесс изз- 
нтальпийньой англ ізепінаіріс ргосез5) 
- тесаме,щопроцес ізоентальпійний 

п. ізентропійний (рос процесс изз- 
нтропийньшй англ ізепігоріс ргосе55) - 
тесаме,щопроцес ізоентропійний 

п.  ізобарйичний (рос процесс 
изобарический англ ізобагіс ргосез55; 
від грец ісос - однаковий, рівний і Варос 
- вага) - термодинамічний процес, який 
відбуваєтьсяв системі при сталомузовні- 
шньому тискові; на термодинамічній діа- 
грамі зображаєтьсяізобарою. 

п. ізоентальпійний (процес 
ізентальпійний (рос процесс 
из(о)знтальпийньюй англ із(о0)епіНна!ріс 
ргосез55) - термодинамічний процєс, який 
відбувається при сталій ентальлії, напр., 
протіканнягазу черезпористу перетинку 
при відсутності теплообміну з навколи 
шніми тілами (див. також ефект Джу- 
ля-Томсона; зображається на діаграмі 
стануізоентальпою. 

п. ізоентропійний |процес ізентропі 
йний, процес адіабатичний зворбтли 
вий! (рос процесс из(о)знтропийнькй, 
процесс ад й обратимьій 
англ  і5(о)епігоріс  ргосез55, кгеуегзібіе 
адіабайс ргосез55 - термодинамічний 
процес, який відбувається при сталій 
ентропії системи; те саме, що зворотли 
вий адіабатичний процес Зображається 
на | діаграмі | стану |  ізоентропою 
(адіабатою). 

п. ізотермічний (рос процесс изоте 
рмический англ ізоїпегтаї ргосез8; від 
грец ісос - однаковий, рівний і тєрит - 
теплота)- термодинамічнийпроцес, який 
відбувається в системі при сталій 
температурі; на термодинамічній діаграмі 
зображаєтьсяізотермою. П. і. є ідеалізаці 
єю процесув системі, що перебуваєв те- 
пловомуконтактіз термостатом. 

п.  ізохоринний (рос процесс 
изохорический англ ізосПогіс ргосе55, 
ізотеїтіс ргосез85) - те саме, що процес 
ізохорний 

п. ізохоерний процес ізохоричний! 
(рос процесс  изОХОрНЬіЙ процесс 
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изохорический англ ізоспогіс ргосез5, 

ізотеїгіс  рюосе85; від грец їсос - 

однаковий, рівний і усра - простір)- те 

рмодинамічний процес, який відбуває 

ться в системі при сталому об'ємі; на те- 

рмодинамічній діаграмі зображається 
ізохорою. П. і. здійснюєтьсяв замкнутій 
посудині з незміннимоб'ємом. 

п.  інклюзйвний (рос процесс 
инклюзивньй англ іпсійц5іме ргосез5; 
відангл іпсіц5іме- що включаєу себе) - 
процес взаємодії частинок високих 
енергій, у якому вивчаються характери 
стики тільки частини вторинних части 
нок незалежновід числаї типу інших ча- 
стинок реакції (на відміну від ексклюзи 
вного процесу, у якому вивчаються ха- 
рактеристикиусіх вториннихчастинок). 

п. квазістатичний у термоди- 
наміці (рос процесс КкВвазистатиче 
ский в  термодинамике англ 
дмазі-8їагіс ргосе55 іп 
"пегтодупатісз) - тесаме, що про- 
цесрівновекний 

п. коловий |цикл термодинамічний, 
циклтепловий! (рос процесс круговой 
цикл термодинамический, цикл тепло 
вой англ сусіїс ргосе55, Пеаї сусіе, 
Шегта! сусіеб, «Негподупатіс  сусієе, 
сусіе) - термодинамічний процес, при 
якому всі термодинамічні параметри (і 
термодинамічні функції) повертаються 
досвоїх початковихзначень. 

п. кумулятивний у о реляти- 
вістській ядерній фізиці (рос 
процесс кумулятивньйв релятиви- 
стской ядерной физике англ 


ситиаїує ргосез5 іп геіабімі5кіс 
писіеаг ріузбіс5) - інклюзивний 
процес народження вторинних 


елементарних частинок на атомному ядрі 
далекоза межамикінематично доступної 
області при співударі з одним нуклоном 
ядра, що перебуває у спокої (у системі 
спокою ядра). Кумулятивні процесибули 
передбачені А.М. Балдіним і відкриті 
експериментальнов Дубні в 1971. 

п. незворотливий |процес нестати 
чний! (рос процесс необратимьій, про- 
цесс нестатический англ іггеуегзіБіе 
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ркосез5, поп-5гаїїс ргосез5) - фізичний 
процес, який може самовільно протікати 
лишев одному певному напрямку. До та- 

ких процесів належать: дифузія, тепло 

провідність, електропровідність, в'язкий 
потік і інші процеси, при яких відбуває 

ться напрямленепросторовеперенесення 
речовини, енергії, імпульсу чи заряду. 
Усі незворотливі процеси є нерівноваж 

ними (див. також термодинаміка нері- 

вноважнихпроцеєсів. 

п. нерівноважний у термоди- 
наміці та статистичній фізи- 
ці (рос процесс неравновесньійв те- 
рмодинамике и статистиче- 
ской физике англ попедий(гішт 
ргосез5 іп ЕНнегптодупатіс5 апа 
5кабкі5кіса! рПпузіс5) - фізичний 
процес, який включає нерівноважні 
стани. Якщо в ізольованій системі, що 
перебуває в  нерівноважному стані, 
існують неоднорідне поле температур, 
градієнти концентрацій і швидкостей 
упорядкованогоруху частинок, то викли: 
канінимип. н. теплопровідності, дифузії, 
в'язкої течії сприяють усуненню роз 
ходженнявластивостейу різних частинах 
системиїі встановленнюрівноваги. П. н. - 
незворотливий процес, пов'язаний зі 
збільшенняментрогії. 

п. нестатичний (рос процесс не 
статический англ поп-зїаїіс ргосе55) - 
тесаме,що процєснезворотливий 

п. одноступенєвий (фотографічний 
(рос процесс ОДдНОСТуУПенньшй (фото 

графический; англ 5енчіемеіоріпу 

ргосез5 - швидкеодержанняпозитивного 
фотовідбитка одночасно з проявленням 
негатива. 

п. перехідний в електричному 
колі (рос процесс переходньшїйв зле- 
ктрической цепи; англ іїгапбіепі 
(рнепотепод) іп еіесігіса! сігсиїі) 
- процес встановлення нового режиму в 
елекгричному колі, що виникає в момент 
її комутації. Комутацією називаютьбудь- 
які стрибкоподібні переключення паси 
вних елементівкола, його ділянокчи дже 
реленергії. Фізичнапричинап. п.- пере 
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розподіл енергії в реактивних елементах 
кола, щовідбуваєтьсявнаслідоккомутації. 
Прианалізі лінійних кіл застосовуютькла- 
сичний, операторний і суперпозиційний 
методи. 

п. політропний (рос процесс ПОЛИ 
тропньй англ роїукоріс ргосез55 
зворотливий термодинамічний процес 
присталій теплоємності системи. 

п. рівноважний |процес квазістати 
чний у термодинаміці (рос про- 
цесс равновеснькй | процесс квазистати 
ческий в термодинамике англ 
едційбвнит ргосез5| дпазі-яїатіс ргосез5 | 
іп ЄЕпегтодупатісз) - процеспере 
ходу термодинамічної системи з одного 
рівноважного стану в інший, настільки 
повільний, що всі проміжні стани можна 
розглядатияк рівноважні, тобтоті, щоха- 
рактеризуються дуже повільною (грани 
чно - нескінченноповільною) зміною те- 
рмодинамічних параметрівстану. Усякий 
рівноважний процес є зворотливим про- 
цесом, і навпаки, будьякий зворотливий 
процесє рівноважним. 

0-процєи (рос О-процессьі англ С- 
ргосез5ез; від нім. ОпіКіарр- перекид) - 
тесаме, що процєсиперекиду 

п-си багатофотанні (рос процессь 
многофотонньве | англ  шийірроїоп 
ркосез5е5) - процеси взаємодії електро 
магнітного випромінюванняз речовиною, 
при яких в одному елементарному акті 
поглинається або висилається (чи й те й 
інше)кількафотонів. У речовині при цьо- 
му відбувається багатофотонний перехід 
між квантовими станами |1» та |22», при- 
чому різниця енергій кінцевого й поча 
ткового станів дорівнює різниці енергій 
поглиненихі висланихфотонів. 

п-сивипадкові марковські (рос про- 
цессь: случайнье марковские англ 
МагКоуг('5) гапдот ргосез5е5з, МагКом( 8) 
зїосрпазіїс  ргосе55е5) - процеси без 
імовірнісного наслідку, статистичні 
властивості яких у наступні моменти 
часу залежать тільки від їхньої перед 
історії. П. в. м. - зручна математична 
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ідеалізація різних випадкових процесів, 
які зустрічаютьсяу фізиці (напр., броуні- 
вськийрух таїн.). 

п-си глибоко непружні |Грозсіяння 
глібоко непружнЄ (рос  процессь 
глубоко неупругие, рассеяние глубоко 
неупругое англ  Фееріу  (іпеіазііс 
ркгосе55е5, дееріу іпеіазііс 5сайіегіпо) - 
інклюзивні процеси взаємодії лептонів і 
адронів, при яких як квадратпередачі 4- 
імпульсу шлептоном, так і квадрат 
сумарної повної енергії вторинних 
адронів у системі їхнього центра інерції 
значно перевищує характерну енергію 
спокою адронів - 1 ГеВ (використовує 
ться системаодиниць, у якій п - с - 1). 
Завдяки великій передачі імпульсу 
глибоко непружні процеси (внаслідок 
співвідношення невизначеностей віді 
грають важливу роль у дослідженні 
структури адронів і ядері з'ясуванні ди- 
намікивзаємодії на малихвідстанях. 

п-си електродні (рос процессь зле 
ктроднью англ еїіесігоде рюосез5е5) - 
процеси, які відбуваються в тонких 
поверхневих шарахна межі гальванічного 
електродаз електролітом і призводять до 
приєднання або до передачі електронів 


електродам. 
п-си | жорстк У фізиці 
елементарних частинок (рос 


процессь: жесткие в физике зле- 
ментарньх частиц; англ Напі 
ргосез5ебіп еіептепіагу рагіісіє 
рі у5 і с5) - високоенергетичні процеси, в 
яких кожній із вторинних частинок, що 
реєструються, | передається | великий 
імпульс. Більшточно, у п. ж. длякожної із 
реєстровних частинок величина добутку 
2ряіп(0/2) 2-1 ГеВ/с, дері 0 - імпульсі кут 
вильоту вторинної частинки в системі 
спокою якої-небудь із початкових части 
нок. До п. ж. належатьінклюзивні процеси 
з великим поперечним імпульсом (див. та- 
кож процбєси множинні), кумулятивні 
процеси глибоко непружні процеси, про- 
цеси народженняадронних струменів, пру- 
жнерозсіяннянавеликікутитаїн. 
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п-си ймовірнісні стаціонарні (п-си 
імовірнісні стаціонарні (рос процессь 
вероятностнью стационарньв англ 
згайопагу гапдот ргосез55е5, 5іайіопагу 
зїосрпазїїс ргосе55е5) - такі випадкові 
процеси, при яких усі характеристикине 
змінюються з часом, а спільний розподіл 
імовірностей величини, що описує такий 
процес, для будьяких двох моментів 
часу залежить лише від проміжку часу 
між цими моментами,а не від положення 
цьогопроміжкунаосі часу. 

п-си множинні (рос  процессь 
множественнью англ тийіріе ргосез5е5) 
- народженнявеликого числа вторинних 
адронів в одному акті взаємодії часток 
при високій енергії. Дослідження п. м. є 
істотним для з'ясування структури 
адронів і побудови теорії сильної взає 
модії. 

п-си мю-атомні (рос процессьт МЮ- 
атомньюв англ пи-аїотіс ргосе55е5) - 
сукупність реакцій, що відбуваються при 
утворенні та зіткненнях мюонних атомів 
з ядрамиатомів речовини. 

п-си м'які (рос процессь: мягкие 
англ 5ой ргосез5е5) - реакції за участю 
адронів із малим поперечним імпульсом 
(« я 1 ГеВ/с) усіх реєстрованихчастинок. 
Дом. п. можнавіднестипроцесипружно: 
го розсіяння, дифракційної дисоціації, 
перезарядки, множинні процеситаїн. 

п-си непружні Грозсіяння непружнє 
(рос процессь: неупругие, рассеяние 
неупругое англ  іпеіазіїс  ргосе55е5, 
іпеіазіїс 5зсайегіпо) - зіткненнячастинок, 
що супроводжується зміною їхнього 
внутрішнього стану, перетворенням в 
інші частинки чи додатковим народжен 
ням нових частинок (наприклад, збудже 
ння чи йонізація атомів при їхньому зі- 
ткненні, ядерні реакції, перетворення 
елементарних частинок). Кожному типу 
(каналу) п. н. властива своя найменша 
(гранична) енергія зіткнення, починаючи 
з якої можливе протікання даного про- 
цесу. 

п-си оптичні нелінійні когерентні та 
некогерентні (рос  процессь: нели 
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нейнью оптические когерентньюе и 
некогерентнье англ  сорегепі апаі 
попсорегепі попіїпеаг оріїса! ргосе55е5). 
Когерентниминазиваютьсяпроцесинелі- 
нійної взаємодії світловиххвиль які істо- 
тно залежатьвід фазових співвідношень. 
Відпозвідно до некогерентних належать 
нелінійні оптичні процеси, що залежать 
лише від інтенсивностей хвиль. Поняття 
когерентності та некогерентності в нелі 
нійній оптиці відіграють важливу роль 
при класифікації багатохвильових взає 
модій (див. також процєси багатофе 
тонні) і резонансних ефектів (див. та- 
кож  нутація оптична, прозаість 
самоіндукована, лунафотоанна. 

п-си перекиду! С-процєси (рос про- 
цессь: переброса, 0О-процесськ англ 
омегійгомургосеязез, (-ргосез5ез; від нім. 
УпаКіарр - перекид) - акти розсіяння 
квазічастинок, зокремаелектронівпровід: 
ності та дірок, при яких повний 
квазіїмпульс (виміряний в одиницях Б) 
усіх квазічастинок після розсіяння від- 
різняється від повного квазіїмпульсу до 
розсіяння на векторь оберненої решітки. 
Причиною незбереження квазіїмпульсу є 
періодичний потенціалу кристалі, на тлі 
якого "розігрується" розсіяння. Акти роз- 
сіяння, у яких повний квазіімпульсзбері 
гається, називаються нормальними (гм- 
процеси). Розбиття всіх актів розсіяння 
на 0- і М-процеси залежитьвід того, як 
вибрана елементарна комірка імпульсно 
го простору 

п-си перенесення в плазмі (рос 
процессь: переноса в плазме англ 
їгаперогі ргосез5е5 іп а ріаз5та) - 
нерівноважні процеси, які призводять до 
вирівнювання просторових розподілів 
параметрів плазми - концентрацій, 
середньомасової швидкості та парці 
альних температур електронів ії важких 
частинок. П. п. в плазмі залежать від 
напруженостей власних самоузгоджених 
електричних і магнітних полів, які вин 
значаються струмами й об'ємними заря 
дами частинок плазми. Тому п. п.впла 
змі в загальномувипадкуописуютьсяси- 
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стемою рівнянь перенесення частинок, 
імпульсу й енергії та рівнянь Максвелла. 
Розрізняють п. п. у слабкойонізованій 
плазмі без магнітного поля і з магнітним 
полем, п. п. в повністю йонізованій пла: 
змі в однорідному магнітному полі, 
неокласичні п. п. в неоднорідному 
магнітномуполі, аномальніп. п. 

п-си перехрєсні (рос. процессьї пере 
крестнье англ сго55 ргосез5е5 - нері 
вноважні термодинамічні процеси пере 
несення, в яких потоки 7, /. викликані 
термодинамічними силами Х, Х; від- 
повідно, при і є К. У лінійних співвідно: 
шеннях між термодинамічними силами і 
потоками (див. також термодинаміка 


нерівноважних процесів: /.- І,Х, 
Каї 
- п. п. відповідають феноменологічні чи 
кінетичні коефіцієнти Їх Ї Їж. ЗГіДНо з 
теоремою Онсагера Їх 2 Їж (За відсут 
ності маг-нітного поля й обертання си- 
стеми як цілого). Приклади п. п. у 
неперервній системі (гомогенній суміші 
рідин або газів) - термодифузія в якій 
потік речовини викликаний градієнтом 
температури, і ефект Дюфура, в якому 
потік тепла викликаний градієнтом 
концентрації (або хімічного потенціалу). 
Термодифузія й ефект Дюфура є про 
цесами накладання відносно дифузії 
та теплопровідності, які є прямими 
процесами. П. п. мають місце також у 
переривчастих системах, наприклад, у 
процесах перенесення між резервуарами, 
з'єднаними | капіляром, поруватою 
стінкоючи проникноюмембраною. 
п-си Ядерні резонансні (рос процес- 
сь:  ядернье  резонансньв | англ 
ге5опапсе писіеаг ргосез5е5 - процеси, 
дляяких характерноює різканемонотон 
на залежність ефективного перерізу від 
енергій бомбардувальнихчастинок. 


ПРОЦЕСОР, -а (рос процесор 
англ ргосез5ог, 0 ргосеззійу | ипії, 
соприйпдепдіпе,Чаїарайй - пристрій! 
(або) програма обробки інформації, що 
функціонуєв складі комп'ютера(ЕОМ). 


ПСЕВ 


псих 








ПРОЯВЛЕННЯ (рос проявлениє 
англ (плівк/  Ффемеіюртепі, фемеіоріпоу 


ргосе55; (прихованого 
електрофотографічного | зображення 
Хопіпд. 


п. фотографічне (рос проявление 
фотографическог англ рНіоїодгарііс 
демеіюртепі - стадія фотографічного 
процесу, яка призводитьдо перетворення 
невидимого прихованого фотографічного 
зображення у видиме зображення. У ви- 
падку найбільш розповсюджених галоїдо- 
срібних | фотографічних матеріалів 
проявлення полягає у вибірковому 
хімічному відновленні галоїдного срібла 
в металічне. 


ПРУЖНІСТЬ, -ості (рос упругость 
англ еіазісіїу, гезіїйепсе; єргіпд (ромиеї), 
зриіпдіпу; (пари епзіоп; (стисливість 
хлібини роду - властивість 
макроскопічних тіл опиратися зміні 
їхнього об'єму або форми під дією 
механічних | напружень, | зумовлена 
зростаннямвнутрішньої енергії тіла, а не 
розсіянням енергії (див. також тертя 
внутрішне чи зниженняментропії (див. 


також стан полімфів 
високоеластичний . Напруженняможуть 
бути викликані зовнішнім 


навантаженням, об'ємними силами, а 
також температурними градієнтами та 
іншими джерелами внутрішніх 
навантажень (див. також 
мікронапруження. 

п. водянбї пари в атмосфері 
(рос  упругость водяного пара в 
атмосфере англ адиеоцаїепзіоп і п 
аїтоз5рпеге  - парціальний тиск 
водяної пари, що міститься у повітрі та 
залежить від кількості водяної пари в 
одиниці об'єму. П. в. п. вимірюєтьсяв мб 
або ммрт.ст, характеризує вологість 
повітря 

п. насиченої пари (рос. упругость 
Насьшенного пара; ансл. закхигайоп 
уаро(и)г Тепзіоп) - те саме, що тиск 
насиченої пари. 
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ПСЕВДОВЕКТОР, -а (рос 


псевдовектор англ рзецсаомесірї) - те 
саме, щовектораксіальний 


ПСЕВДОТЕНЗОР, -а |тензор 
відносний ваги о (рос псевдотензор, 
тензор относительньшй веса о; англ 
р5ендоїенсої  геіаймебенсої ої миеідПі 
о ) - багатокомпонентнавеличинаР, яка 
визначається в кожній координатній 
системі пз упорядкованими 
компонентами,які при переході до нової, 
штрихованої системи координат 
перетворюютьсяза законом: 


кю ю к 
кьокоо/Х Х Х" 


Щі»... Дхі 0 хо ЯРУ 0 хі 





Їх" Ох ж, 
ці. 1 
іон 


Ох Ох Дух пн 














де о - ціле число, о я 0 (прио «0 
величина Р є просто тензором), а Їд(х,, 
ХУ д(Х,...,х")) - якобіан перетворення 
старих (нештрихованих) координату нові 
(штриховані). 


ПСИХРОМЕТ?Р, -а(рос психрометр 
англ рзусіпготеївг, м/ебапа«ігу-риїб 
тептотеїег, Фгу-апдазменбриіб 
ітептотеївг, | мен апс«гу) ри! 
пудготеїеї - прилад для вимірювання 
вологості повітря. Складається з двох 
термометрів- сухого тазмоченого. 


ПУАЗ, -а (рос Пуаз англ Роізе - 
одиниця вимірювання динамічного 
коефіцієнта в'язкості (коефіцієнта 
внутрішнього тертя) у системі СГС. 1 
Пуаз дорівнює в'язкості такої речовини, у 
якій на 1 см" площі рухомого шару діє 
сила тертя, рівна 1 дині за умови, що 
зміна швидкості руху між цим шаром і 
шаром, що перебуває від нього на 
відстані см, дорівнює! см/с. 


ПУЛЬСАРИ,, -ів, мн. (рос пульсарьї 
англ риїізаг5) - космічні радіоджерела, 


ПУЧО 


ПУЧО 


п 








випромінювання яких являє собою 
періодичнупослідовністьімпульсів. 

п. рентгбнівські (рос  пульсарь 
ренттеновские англ Х-гау риїзаз - 
джерела змінного періодичного 
рентгенівського випромінювання, що 
являютьсобою нейтронні зірки з сильним 
магнітним полем, які обертаються та 
випромінюють за рахунок  акреції. 
Магнітні поля на поверхні 
рентгенівського пульсара -- 101-101 Гс. 
Світності більшості п. р. від 109 до 
10?  ерг/с. Періоди проходження 
імпульсів Р від 0,07 с до кількох тисяч 
секунд. П. р. входять у тісні подвійні 
зоряні системи, другим компонентом 
яких є нормальна(невироджена)зірка, що 
постачаєречовину, необхідну для акреції 
танормальногофункціонуванняп. р. 


ПУЛЬСАЦІЇ (рос пульсациий англ 
гірріеНиНйеї). 

п. зірбк) (рос пульсациизвезд англ 
5Каггіррів - власні коливаннязір(ок), які 
виявляються | в | їх | періодичному 
розширенніта стисненні. 


ПУЧОК, -чка | жмуток| (рос пучок 
англ  Беат,  гау,  Бипаїе,  сіцзіег; 
(частинок) Бипсб; (мат.) репсії; (звз.) 
ягопр; (труб) БапК; (вид ел. арматури) 
сабіе). 

п. беннеттівський | жмутик беннетті 
вський (рос пучок беннеттовский 
англ Веппеїй Беапт) - пучок реляти 
вістських електронів, у якому поперечні 
швидкості електронів та йонів мають 
максвеллівський розподіл, і який само 
фокусується (тобто утримується власни 
ми силами взаємодії), частково нейтралі: 
зований іонами, що перебувають (у 
середньому) у стані спокою. Іони утри- 
муються кулонівським полем електронів 
(концентрація яких більшаза концентра 
цію йонів), аелектрони- власниммагніт- 
ним полем пучка, дія якого перевищує 
кулонівське відштовхування, зумовлене 
сумарним зарядом електронів та йонів. 
Густотаелектроніві йоніву пучку спадає 
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при цьому вздовжрадіуса г пропорційно 
(1 -г/а?у?, деа- ефективнийрадіуспуч- 
ка (т. зв. беннеттівський роз- 
поділ). 

п. ібнний (п. йонний Г жмуток ідбн- 
ний (жмуток йоднний | (бос пучок ион- 
НЬйЙ англ іоп Беат) - напрямлений по- 
тік додатних (одно- або багатозарядних) 
чи від'ємних іонів, який зазвичай має 
малі поперечні розміри порівняно з 
довжиною і рухається зі швидкістю, що 
значноперевищуєхаотичні теплові швид. 
кості його складових частинок. У даний 
часп. і. одержуютьза допомогою йонних 
джерелі формують системами електри 
чногота магнітногофокусування. 

п. променів гомоцентричний Г жму: 
ток променів гомоцентричний (рос 
пучок лучей гомоцентрический англ 
Нотосепіяс гау бипсіе від грец брос - 
однаковий і лат. сепігит - осередок, 
центр) - пучок світлових променів, у 
якому або самі промені, або їхні 
продовженняперетинаютьсяв одній точ- 
ці. Хвильова поверхня, що відповідає п. 
п. г., є сферою: її центрі є точкою пере 
тину гомоцентричних пучків променів. 
Оптичне зображення, яке одержується за 
допомогою якої-небудь оптичної Син 
стеми, точно відтворює форму об'єкта 
лишев тому випадку, якщо п. п. г. після 
проходження через дану систему знову 
перетворюється в г. п. (також лінійне 
збільшення повинно бути сталим за 
полем): тількиза цієї умови кожній точці 
об'єкта відповідає одна визначена точка 
зображення. 

п. променів параксіальний жмуток 
променів параксіальний світла (рос 
пучок лучей параксиальньй света; 
англ рагахіаїі гау рипаїео ї іі д | ї; від 
грец ларі - біля та лат. ахіз - вісь) - 
пучок променів, який поширюється 
уздовжосі центрованої оптичної системи 
й утворює дуже малі кути з віссю і 
нормалями до заламлювальних і відби- 
вальних поверхонь системи. Основні 
співвідношення, які описують утворення 
зображень оптичних в осесиметричних 
системах, виконуються точно тільки для 


ПУЧО 


ПУЧО 


ПІР 








п. п. п. Тільки в зображеннях, створю: 
ваних такими променями, відсутні абера 
ції оптичних систем (крім хроматичної 
аберації в лінзових системах). На практи 
ці, однак, під п.п. п., як правило, ро- 
зуміють пучок променів, що проходять 
під скінченними 

(кілька градусів) кутами, для яких від- 
ступи від точних співвідношень на- 
стількималі, щонимиможназнехтувати. 

п. світловий |жмуток світловий! 
(рос. пучоксветовой; англ. Пйері Беат) - 
сукупність світлових променів, що ви- 
промінюються елементом поверхні дже- 
рела або проходять через елемент деякої 
поверхні у межах обмеженого просторово- 
го кута. 

п. хвильовий | жмуток хвильовий! 
(рос пучок волновой англ мамербеапі 
- пучок рухомих хвиль, які створюють 
хвильове поле, обмеженев поперечному 
перерізі. Зазвичай це набір плоских 
хвиль, хвильові вектори яких складають 
невеликі кути з напрямком променя. 
Поля хвильового пучка допускають на- 
ближений опис за допомогою рівнянь 
квазіоптики. 

пучки великострумові |пучкй си- 
льнострумові, жмутки сильнострумові, 
жмуткй великострумові (рос пучки 
сильноточнью англ Підп«ситепі Беапт5 
- пучки заряджених частинок, у яких 
власні поля впливаютьна динаміку пуч- 
ка. Безпосереднім джерелом електронно 
го  великострумового пучка Є ви- 
соковольтний діод, що працює в режимі 
обмеженняструму просторовим зарядом. 
Великострумовий пучок у магнітному 
полі обертається як ціле. П. в. додатних 


РАД, -а(рос рад англ гад скорочен 
ня від англ гадіаїіоп аді5огГред дфо5е- по- 








іонів знімаютьсяз прианодної густої пла. 
зми. 
пучки зустрічні |жмутки зустрічнії 
(рос пучкивстречнью англ апіїрагаїіеі 
Беат5сойпіегргорадайнпореатеі - екс 
периментальний | метод | дослідження 
елементарнихчастинок, у якому двапучки 
заряджених частинок, прискорених до за- 
даної енергії, рухаються назустріч один 
одному, взаємодіючина ділянці зустрічі. У 
традиційному варіанті для здійснення 
методу використовуються накопичувачі 
заряджених частинок. Найважливішапере 
вагаметодуп. з.- величиниенергії реакції, 
недосяжні на прискорювачах з нерухомою 
мішенню. 

пучки молекулярні й атомні | жму: 
ткй молекулярні й атомні (рос пучки 
молекулярнье ши - атомнье о англ 
поїеєсиїаг апа аготіс Беатя, плоїесшаг 
апа аїотіс гауз5) - напрямлені потоки 
молекул або атомів, що рухаються у 
вакуумі практично без зіткнень один з 
одним і з молекулами залишкових газів. 
П. м. й а. дозволяютьвивчативластивості 
окремих частинок, нехтуючи ефектами, 
зумовленими зіткненнями, крім тих ви- 
падків, коли зіткнення є об'єктом дослі 
джень. Л.Дюнуає ||. Оипоуегі, 1911, 
О. ШтерніО. 5їеті, 1929. І. Рабі (І. Вабі) 
у 1937 використовувавп. м. й а. у вина 
йденому ним резонансному методі вимі 
рюваннямагнітних моментів ядер (метод 
радіоспектроскогії, Н. Рамзей 
ІМ.Р. Вагп5еуїтаїн.). 

пучки сильнострумові |жмутки си- 
льнострумові (рос пучки сильно 
точнье англ Пісдій-сиітепі Ббеат3 - те 
саме що пучки великострумові 


глинена доза випромінювання) - позаси 
стемна одиниця поглиненої дози вин 


РАДІ 


РАДІ 


Р 








промінювання; відповідає енергії вин 
промінювання 100 ерг, поглиненій ре- 
човиною масою 1 г. 1 рад- 100ерг/г - 
0,01Грея- 2,388-107 калі/г. 


РАДИКАЛИ, -ів, мн. вільні (рос 
радикал свободньє англ гадісаіб 
Ігебіацаю,  їгее) - групи атомів, 
зв'язаних хімічними зв'язками, що мають 
один або два неспарених електрони. Ча- 
сто термін "радикал" відносять до 
парамагнітниходноатомнихчастинок. 


РАДІАН, -а, рад (рос радиан рад 
англ гадфіап гай; від лат. гадіця - 
промінь, радіус) - ОДИНИЦЯ ПЛОСКОГО 
кута; 1 рад дорівнює куту між двома 
радіусами кола, довжинадуги між якими 
дорівнює радіусу. 1 рад - 5717448 є 
3,44-103 кут. мінут» 2,06-10? кут. секунд. 


РАДІАЦІЯ (рос. радиация англ 
реатіпд,гааїабіогі. 

р. відхідна(рос радиацияуходящая 
англ  оцідоїпу гадчіабоп, шрухеїйноу 
гадіабоп - те саме, що випромінюван 
ня 
відхідне 

р. сбнячна (рос радиация солне 
чная англ 50іаггааііайіог) - тесаме що 
випромінюваннясбнячне 


РАДІЙ, -ю(рос радий англ гадішт), 
Ка - радіоактивний хімічний елемент І! 
групи періодичної системиелементів, ато- 
мний номер88, атомнамаса226,05, аналог 
лужноземельнихметалів.Усі ізотопирадіо- 
активні. У вільному вигляді - сріблясто- 


білий блискучий метал з об'ємно 
центрованою | кубічною кристалічною 
структурою. 


РАДІОАВРОРА (рос радиосаврора 
англ гадіо айгога - те саме, що радію- 
відбивання полярне 


РАДІОАКТИВНІСТЬ, -ості (рос 


радиоактивность англ гадіоасіїміїу, 
асіїмійу, від лат. гадіо - випромінюю та 
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асіїми5 - дієвий) - властивість атомних 
ядер самочинно (спонтанно) змінювати 
свій склад(заряд/, атомнечислод) шля 
хом випромінювання елементарних ча- 
стинокабоядернихфрагментів. 

р. протднна (рос радиоактивность 
протонная англ ргоїоп гадісасімібу - 
висиланняпротонапри спонтанному роз- 
паді ядра. 


РАДІОАСТРОНОМІЯ (рос 
радисастрономия англ гадЧаг 
а5ігопоту - розділ астрофізики, що ви- 
вчаєрадіовипромінюванняастрономічних 
об'єктів. 


РАДІОАТМОСФЕРА (рос 
радиоатмосфера англ 
гадіоайтовріега 

р. стандартна (рос радисатмосфера 
стандартная англ 5капаагі 


гадіоайтовріяега - умовна атмосфера, 


що характфизується набором певних 
атмосферних залежностей параметрів 
атмосфери, призначена для проведення 
оцінювальних розрахунків різноманітних 
характеристик поширення радіохвиль. 
Умовно визначаєтьсяяк такий стан атмо- 
сфери, при якому залежність середнього 
значення показника заламу повітря п від 
висотип надповерхнеюзЗемлі має вигляд: 
п(П) 2 1 - а ехр(-ЬН). 


РАДІОБІОЛОГІЯ (рос радиобиоле 
гия, англ гадіорбіоіюду - наука, яка ви- 
вчає механізми та закономірності дії 
йонізувальних випромінюваньна біологі- 
чні об'єкти, шляхи захисту від шкідливо 
го впливу випромінювань і можливості 
використання випромінювань у практиці 
медицини, сільського господарства та 
біологічної промисловості. 


РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ (рос 
радиоизлучение | англ  гадід-маме 
гадіайоп,гадіогедцепсуеті5зіоі). 

р-зір(ок) (рос радиоизлучениєзвезд, 
англ гадїа-маме 5ігііаггайаноп, гааіо- 
їгедцепсу 5іїеіїаг епіс5іої) - електро 


РАДІ 


РАДІ 


Р 








магнітне випромінювання зір у діапазоні 
радіохвиль. 


РАДІОВІДБИВАННЯ (рос радиов 
тражениеангл гадіоесНд. 
р. авроральне(рос рад; 


миоотражение 
авроральног англ айгогаї гадіо еспо 


від франц айгога! - що нагадує полярне 
сяйво, викликаний полярним сяйвом) - 
явище, яке спостерігається при КХ і 
УКХ-радіолокації йоносфери; спричи: 
нене розсіянням радіохвиль на неоднорі 
дностях іоносферної плазми в зоні поля 
рних сяйв (див. також радіовідбивання 
полярне. 

р. полярне Градіоаврфа! (рос 
радиоотражение полярное, 
радиоаврора англ роїіаг гадіїо есПо, 
гадіо айгогд  - | явище розсіяння 
ультракоротких хвиль від неоднорідного 
йонізованогосередовищана висотах 100- 
130 км (див. також іоносфера у зоні 
полярних сяйв під час геомагнітних 
збурень(див. також магнетизмземний. 


РАДІОВІДГУК, -у (рос радиов 
тклик, англ гадіо еспд - те саме, що 


радіолуна 


РАДІОГАЛАКТИКА (рос радиога 
лактика англ гасіїо даїаху, гадіїо периід 
- галактика, яка є джерелом потужного 
радіовипромінювання(10? - 104" ерг/с). 


РАДІОГОЛОГРАФІЯ (рос радиого 
лография | англ  кгадіа-вігедцепоу 
Ппоіодгарну - методзапису, відтворення 
та перетворення хвильового фронту 
електромагнітних хвиль радіодіапазону, 
зокремадіапазонуНВЧ. 


РАДІОГОНІОМЕТР, -а (рос радив 
гониометр англ гадіїодопіотеїві - при- 
стрій для визначення напрямку приходу 
радіохвильза допомогою двох нерухомих 
рамковихантен 


РАДІОГРАФІЯ (рос. радиография 


англ. гадіоргарНу). 
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р. нейтронна (рос. радиография 
нейтронная англ. пецігоп гадіоргарПу) 
- дослідження об'єкта | методом 
опромінення нейтронами та реєстрації 
детектором нейтронів чи продуктів 
ядерних реакцій, що виникають при 


опроміненні і пройшли через об'єкт. 
Метод р. н. заснований на різній 
імовірності взаємодії | (поглинання, 


розсіяння) нейтронів із різними ядрами. 
Найефективнішими є теплові нейтрони, 
які мають більший переріз поглинання і 
розсіяння, що дозволяєвиявлятинезначні 
концентрації елементів (див. також 
аналізактиваційний. 


РАДІОЗАВАДИ, -вад, мн (рос 
радитомехи англ  гадфіа-їгедцепсу 
іпкегіегепсе, гадїд-вгедцепсу поїзе - 


електричні збурення, які накладаютьсяна 


прийманий сигнал і ускладнюють 
радіоприйом. 
РАДІОЗВ'ЯЗОК,  -зку (зв'язок 


безпровідний, зв'язак безпроводівий, 
зв'язок бездраовий (рос радиосвязь, 


связь беспроводная, связь 
беспроволочная англ гадіо 

(сопатипісабоп), 

гафіосопітипісайоп (5), міге-Йгее 

соптитипісайоп, м/кгеїіе55 


(сопатипісаїіоп), у/ігеїез8 гафйіо). 

р. багатоканальний (рос радиосвязь 
многоканальная англ  тиїінріех(еа) 
гадіо  (сопипипісабоп),  піипріех(еа) 
гадіосоптітипісаїіоп(5)) - система радіо 
зв'язку, при якій передача повідомлень 
між декількома парами незалежних один 
від одного кореспондентів здійснюється 
однією радіолінією (передавач, приймач, 
прий-мальната передавальнаантени). 

р. метебрний (рос  радиосвязь 
метеорная англ тегеог-Бигз5і 
сопттипісайоп, тетеог-5сайег 
сопатипісайоп) - Вид радіозв'язку, при 
якому | використовується | розсіяння 
радіохвильметеорнимислідами. Р. м. за. 
стосовуютьдля передачі головнимчином 
цифрової інформації і для того, щоб зві 


РАДІ 


РАДІ 








рити територіально рознесені пристрої 
точногочасу. 


РАДІОЗОНД, -а (рос радиовонд англ 
гадііобопсів, гадіїд-йгецдцепсу зоцпсіег, 
гадіоптеївогодгарй - метеорологічний 
прилад разової дії для телеметричних 
вимірювань у вільній атмосфері. 
Радіозондвипускаєтьсяв політ на легкій 
кулі, наповненійводнем. 


РАДІОЇМПУЛЬС, -у (рос радиси 
мпульс англ гадід-йгеацепо) риізе - 
цуг гармонічних коливань (у загальному 
випадкузі змінноюамплітудою). 


РАДІОІНТЕРФЕРОМЕТР, -а (рос 
радиоинтерферометр |4/ англ гадїіо 
ініемеготевеї | - | інструмент для 
астрономічних і геодезичних вимірювань 
із високим кутовим розділенням, який 
складаєтьсяз кількох антен, рознесенихна 
великувідстань!і зв'язанихміж собою ВЧ- 
лінією зв'язку. 


РАДІОЛІЗ, -у (рос радиолиз англ 
гадіоіузі) - хімічні перетворення ре- 
човини, викликані дією йонізувальних 
випромінювань, нейтронів і уламків діле 
нняатомнихядер. 


РАДІОЛІНІЯ | (рос  радиолиния 
англ (передач)  гафіо ІїпК, гаадіо 
(сопатипісабої) сігсиїб; (випромінюван 
ня) гааіїоїїпе. 

р. водню 21 см (рос радиолиния 
водорода2ісм англ пудгодепачіоїпе 
21 сп) - спектральна лінія з довжиною 
хвилі 2, « 21,1 см, зумовленапереходами 
між підрівнями надтонкої структури 
основного рівня енергії атома водню. Є 
ефективним засобом дослідженняВсесві 
ту. Близько половини маси галактичної 
міжзоряної речовини складає атомарний 
водень. Його можна досліджувати лише 
за випромінюванням радіолінії водню 21 
СМ. 
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р. метебрна (рос  радиолиния 
метеорная англ тегеог гаайіо ІїпК, 
теїеог гадіо (сопатипісабой) сігсиід - 
лінія радіозв'язку, що базується на розсі 
янні радіохвиль в іонізованих слідах 
метеорів. Далекість дії метеорних радіо 
ліній - 1500км. 

рчнії рекомбінаційні (рос радиоли 
ний рекомбинационнье англ 
гкесотііпабоп гааїо Ійпе9 - спектральні 
лінії радіодіапазону, що утворюються при 
радіаційних переходах між  високозбу: 
дженими станами (рідберговими станами) 
атомів і йонів. Формуються в розрідженій 
(концентраціяелектронів -.10 см?) низько 
температурній (електронна температура « 
1 еВ) плазмі туманностей і міжзоряного 
середовища.  Реєструються методами 
радіоастрономії 


РАДІОЛОКАЦІЯ (рос радиолока 
ция англ гааіоіосабоп, гадаг) - виявле 
ння та визначення місцеперебування рі- 
зноманітних об'єктів за допомогою радіо- 
технічних засобів. Принцип дії систем 
радіолокації полягає у виявленні та реє 
страції вторинних радіохвиль, відбитих 
(розсіяних) спостережуваними об'єктами 
(див. також відбивання радіохвиль 
розсіяння радіохвиль при опроміненні 
їх електромагнітнимихвилямирадіолока 
ційного передавача. 

р.в метеорології (рос радиолокация 
в метеорологий англ гадіоіосабоп іп 
теїеогоїіоду, гасіагіп тебеогоїоду - за. 
стосування радіолокації для метеорологі: 
чних спостережень, яке грунтується на 
відбиванні радіохвиль частинками та ді- 
електричними неоднорідностями, що су- 
проводжують атмосферні явища. За 
допомогою радіолокаторів можнавиявля 
ти: опади, Хмари, області підвищених 
градієнтів метеоелементів, рівні танення 
або кристалізації, турбулентні зони, 
передхмарні шари, конвективні явища, 
газові розряди та ін. Із радіолокаційних 
спостережень отримують інформацію 
про просторове положення, структуру, 


РАДІ 


РАДІ 


Р 








форму та розміри виявлених об'єктів, а 
такожпроїх фізичні властивості. 


РАДІОЛУНА |радіовідгук, радіоси 
гнал відбигий, радіовівнак відбигий| 
(рос. радиогхо, радиоотклик, отражен 
ньшй радиосигнал англ гааіо есід - 
радіосигнал, відбитий від одного чи 
групипредметівабовід області простору, 
заповненої середовищем, здатнимрозсію- 
ватирадіохвилі, і прийнятийв тому ж пу- 
нкті, де розташований 
радіопередавальний пристрій. Аналіз 
радіолуни входить у завдання радіолока 
ції - визначення відстані до відбивача, 
його властивостей, рухів і змін. 


РАДІОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос 
радиолюминесценция англ 
гадіїоіцтіпезовиог -- люмінесценція, що 
збуджується ядерними випромінювання 
ми (о-частинками, електронами, про- 
тонами, нейтронами, у-випромінюван 
ням), а також жорстким рентгенівським 
випромінюванням. 


РАДІОМЕТЕОРОЛОГІЯ (рос радив 
метеорология англ гаціотейвогоїосу 
вивчає, з одногобоку, впливметеорологі 
чних умову тропосфері та стратосферіна 
поширення радіохвиль (головним чином 
на УКХ), з іншого боку - явищав тропо- 
сфері та стратосферіза характеристиками 
прийнятогорадіосигналу. 


РАДІОМЕТР, -а 12 (рос радиометр 
англ гадіотеїег, гадіабіоп птопіої) - 
1)прилад для вимірювання енергії 
електромагнітного випромінювання, 
заснованийна його тепловій дії (див. та- 
кож боліметр. 2) Приймальний при- 
стрій радіотелескопа. 


РАДІОМЕТР, -а 3 (рос радиометр 
англ асіїміку теїег, гадііайоп птопіог; 
сопіатіпайоп соцпіеї - прилад для 
вимірювання активності радіоактивних 
джерелі(див. також радіомерія). 
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РАДІОМЕТР, -а 4 (рос радиометр 
англ гадіїотеївеі - приладдлявимірюва 
ння тиску звукового випромінювання 
(див. також радіометракустичний. 

р. акустичний (рос  радиометр 
акустический англ асоц5іісгацііотеїеї 
- приладдлявимірюваннятиску звуково 
го випромінювання!ї, як наслідок, густи- 
ни енергії звукової хвилі, інтенсивності 
звукуй інших параметрівхвилі. 


РАДІОМЕТРІЯ (рос раді 
англ гадіотеїгу) - сукупність методів 
вимірювання активності (кількості роз. 
падів заодиницючасу) радіонуклідів, які 
містятьсяв радіоактивнихджерелах. 


РАДІОНАВІГАЦІЯ (рос 
радионавигация англ гаашіо памідабоп, 
гадіо диїдапсегааіоіосабої - визначе 
ння місцеперебування рухомого об'єкта 
(морських і повітряних суден, наземного 
транспорту та космічних апаратів) за 
допомогою радіотехнічних пристроїв, 
розташованих на об'єкті й у навколи 
шньому просторі в точках із відомими 
координатами (сурядними). У більш 
вузькому значенні під р. розуміють ви- 
значення якого-небудь параметра руху, 
наприклад швидкості чи напрямку руху. 
у ширшомузначенні р. включаєелементи 
керуваннярухом, наприкладвибір курсу. 


РАДІОНУКЛІДИ, -ів, мн. (рос ра- 
дионуклидьт англ гадіописіїаде5, 
гадіоасіїмеписіїдез - радіоактивні ядра 
(атоми). їх розрізняють за типом радіо 
активногорозпаду 


РАДІОПЕЛЕНГАЦІЯ (рос 
гация англ дігесНноп 
Япаїпд,  адігесйопїпаїпу, млгеіез5 


Чігесійоп бпаїпод, гаадіо 5ідпійд - ви- 
значення напрямку (пеленга) на об- 
єкт, який випромінює радіохвилі. 
Основними елементами найпростішого 
радіопеленгатора є напрямлена антена 
(див. також дія антен напрямлена | 
приймач з індикатором, що визначає 


РАДІ 


РАДІ 


Р 








інтенсивність прийнятого випромінюван 
ня. 


РАДІОПЕРЕДАВАЧ, -а Іпріктрій 
радіопередавельний (рос 
радиопередатчик, 

англ гадаю 


радиопереданшцев 

Згап5тіНег, ігап5тінег, сгап5тініпубе, 
гадіо 5ей - пристрій для формування 
радіосигналів, призначених для передачі 
інформації на відстань за допомогою 
радіохвиль 


РАДІОПРИЙМАЧ,  -а (пристрій 
радіоприймальний (рос радиоприє 
мник, устройство радиоприємног англ 
гасіо (гесеїмеї, гесеїмег, гесеїміпо 5е, 
миїгеіе55,гаціо5ей,5еї - системаєлектри 
чних кіл, вузлів і блоків, призначенадля 
вловлювання радіохвиль природного чи 
штучного походження, що поширюються 
у відкритому просторі, та перетворення 
їх до вигляду, який забезпечує викори: 
станняінформації, щов них міститься 

речі НВЧ (діапазану ЇНВЧ прийма 
чі) (рос  радиоприємники 4 СВЧ 
(диапазонд, СВЧ прибмники англ 
пісгомаме гесеїмег5 - радіоприймальні 
пристрої, призначені для роботи в 
діапазоні радіохвильвід 300 МГц до 3000 
ГГц (у діапазоні НВЧ). Підрозділяються 
за робочим діапазоном- на радіоприйма 
чі НВЧ дециметрових, сантиметрових і 
міліметрових хвиль, а також за схемою 
побудови- нарадіоприймачіНВЧ прямо 
го підсилення, супергетеродинні (див. 
також супергетеродію) і детекторні 
(див. також детектування. 


РАДІОСВИСТ, -у (рос радиосвист 
англ мі5ійпє айшпоє5ррегіс5) - те саме, 
що атмосферикисвистівки 


РАДІОСИГНАЛ, -у (рос радиоси 
гнал англ гадіа-їгедцепо) 5ідпаї. 

р. відбитий (рос радиосигналотра- 
женньй англ гааїо есід - те саме, що 
радіолуна 
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РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ (рос 
али рн англ тісгомаме 
гадіобтедцепсу 

рожніоннько розділфізики, в якому ви- 


вчаються спектри поглинання різноманіт 
них речовину діапазоні радіохвиль(нача- 

стотах електромагнітного поля від 10 до 
610" Гц). У ширшомузначенні до р. від- 

носять також дослідження резонансної 
дисперсії, релаксації, нелінійних явищ, 
індукованого випромінювання й інших 
явищрезонансної взаємодії електромагні є 

них і акустичних полів указаного 
діапазонуз квантовимисистемами. 

р. мікрохвильова (рос радив 
спектроскопия микроволновая англ 
тісгаламе зресітобсору, гафіїойпеацепсу 
зресінсвсору - див. радіоспектроскопія 


РАДІОТЕЛЕМЕТРІЯ (рос радив 
телеметрия англ гаціоїеівтейу, гаадіо 
теіетебу - галузь радіоелектроніки, що 
займається питаннями передачі по радіо 
результатів вимірювання різноманітних 
фізичних величин. Методисучасної р. ви- 
користовуються | для | дистанційного 
контролюза роботоюпромисловихагрега 
тів, під час випробувальних польотів літа. 
ків і ракет, при дослідженні верхніх шарів 
атмосфери (за допомогою зондів і ракет), 
для одержання наукової інформації з 
борташтучних супутників Землі та космі- 
чних кораблів, у біомедичних досліджен 
няхі т.п. 


РАДІОТЕЛЕСКОПІ, -а (рос радив 
телескоп англ гаціовеївзсоре, гафаг 
Феіезсоре,гааіо їеіе5соре - пристрій для 
прийому випромінювання космічних обу 
єктів. Складається з трьох основних ча- 
стин: антени, малошумливого приймача 
(радіометра)й аналізаторасигналів. 


РАДІОТЕОДОЛІТ, -а (рос радио 
теодолит англ  гадаі йе 

наземна, зазвичай стаціонарна апаратура 
УКХ, яка застосовується в метеорологі 
чних службах для температурновітрово 
го зондування атмосфери (див. також 


РАДІ 


РАДІ 


Р 








радіозанд. За допомогою р. здійснює 
ться автоматичнийабо ручний радіолока 
ційний супровід радіозонда за кутовими 
координатами (азимутом В і кутом місця 
є) і прийом переданої ним інформації 
(тиску, температурита вологості). 


РАДІОФІЗИКА (рос радиофизика 
англ гадіорНубіс5,гадіїо рйузіс3 - розділ 
фізики, щоохоплюєвивченняй застосуван 
ня електромагнітних коливань і хвиль 
радіодіапазону, а також розповсюдження 
розвинених при цьому методів у інші 
науки. 

р. квантова (рос  радиофизика 
квантовая англ дцшапішт гадіорПузіс5) 
- тесаме щоелектрбнікаквантова 


РАДІОХВИЛІ, -ль (рос 
радиоволнь англ  гафіо  учаме5, 
НегіСіап) м/ауе5 від лат. гааїо - ви- 
промінюю) - електромагнітні хвилі з 
довжиною хвилі 2, від 5:10" до 1? м (ча- 
стотоюї відб 10? Гц докількохГц). 


РАДІОХІМІЯ (рос  радиохимия 
англ гадіоспеті5іу - розділ хімії, що 
охоплює дослідження хімічних власти 
востей радіоактивних елементів та їх 
сполук, коли використання звичайних 
хімічних | методів | неможливе чи 
ускладнене. Це - дослідженнярадіонуклі 
дів із коротким часом існування, ви- 
сокорадіоактивних | речовин, транс 
урановихелементів. До р. відносятьтакож 
проблемиотриманняядерного палива для 
ядерних реакторів, переробки радіо 
активних відходів для підготовки їх до 
похованнятаїн. 


РАДІУС, -а (рос радиує англ 
гааїця. 

р. атомний Градіус їбнний (радіус 
йонний, радіус ковалентний, радіус 
ван-дерваальсовий (рос радиус ато 
мньшй,  радиус  ионньїй,  радиус 
ковалентньй, радиус ван-дер- 
ваальсовьш англ аїотіс гааїце, іопіс 
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гайиз, соуаїепі гадіцз, уап йег М/ааї5 
гади - характеристика атома, яка до- 
зволяє приблизно оцінювати міжатомні 
(між'ядерні) відстані в молекулах і крин 
сталах. Оскільки атоми не мають чітких 
меж, при введенні поняття "р. а." мають 
наувазі, що 90-98905 електронної густини 
атомаміститьсяу сфері такогорадіуса. Р. 
а. мають порядок 0,1 нм, проте навіть 
невеликі розходження в їхніх значеннях 
можуть визначати структуру  побу- 
дованихз них кристаліві т.д. Залежновід 
того, які сили діють між атомами (див. 
також взаємодія міжатомна, розрізня 
ють металічні, йонні, ковалентні і ван- 
дерзваальсові атомні радіуси. Найкорот 
шу відстань між атомами в молекулах 
ії конденсованих середовищах можна 
вважатисумою їхніх р. а., але така ади- 
тивність дужеприблизнаї має місцене у 
всіх випадках. 

р. Бора у теорії атома водню 
Н. Бора(рос радиусБора в теорий 
атома водорода Н. Бора; англ 
ВоНбг гадішз) - радіус найближчої до ядра 
(протона) електронної орбіти. У квантовій 
механіці р. Б. визначаєтьсяяк відстань від 
ядра,наякій із найбільшоюймовірністюмо- 
жназнайтиелектрону незбудженому атомі 
водню (див. також атом. Р. Б. ар з Р/т,е" 
(у СГС системі одиниць) і а, - Алєгп// 
(т,е?) з Ф/(4ЛВ.) з 0,52917706(44)-10719 м 
(у СІ). Тут а - сталатонкої структури В.. 
- сталаРідберга єг - електричнастала 

р. ванздервдальсовий (рос радиус 
ван-дерваальсовьій англ уап адег 
М/ааб гааїцз - те саме, що радіусато- 
мний 

р. гідравлічний (рос радиус ги- 
дравлический англ Пуагаціїс гааїце, 
Пуагацістеапаерій - відношенняпло- 
щі 5 поперечного перерізу потоку до 
змоченого периметра», тобто периметра 
частини русла, що міститься під рівнем 
рідини: 

Ко - 5/у. Р. г. слугує узагальненою ха- 
рактеристикою розміру перерізу труби 
некруглої форми чи відкритого русла. 


РАДІ 


РАДІ 


Р 








Для круглої труби діаметром а гідравлі 
чний радіус К - 4/4, для прямокутного 
відкритого каналу великої ширини він 
дорівнює глибині води, тобто В - П; для 
трапецієдальних каналів | величина 
гідравлічного радіуса змінюєтьсявід К - 
3/2 у глибокихі вузькихканалахдо К - П 
у широких і мілких; для течії між 
паралельнимистінкамиз відстаннюь між 
нимик - ф/2. 

р. гравітаційний у загальній 
теорії відносності (див. також тя- 
жіння (рос радиусгравитационнь(й в 
общей теории относительности 
англ угаміїугадаіїцзя і п депега! геїіабі- 
міксу Епеогу) - радіус сфери, на якій 
сила тяжіння, створювана сферичною 
масою, що не обертається і цілком ле- 
жить усередині цієї сфери, прямує до 
нескінченності. Р. г. визначається масою 
тіла т і дорівнює: г, - 2Ст/с?, дес - 
гравітаційнастала. Для Землі р. г. г, я 0,9 
см, для Сонця г) зе 3 км. Якщо тіло 
стиснути до розмірів р. г., то ніякі сили 
не зможуть зупинити його подальше 
стиснення під дією сил тяжіння. Такий 
процес називають гравітаційним кола 
псом 

р. екранування дебаївський о 
радиус зкранирования 
англ Ребуе Іепдій, 5сгеепіпо епі 
5НПіеідіпо Іепдй, ріазта іепдїй - деяка 
характерна довжина, на якій стає дуже 
малим (екранується) електричне поле 
джерела (зарядженої частинки, тіла), що 
міститься в середовищі із додатними та 
від'ємнимиелектичнимизарядами. 

р. електрднакласйичний(рос радиус 
классический злектрона англ сіаззісаї 
еіесігоп гадіц) - фундаментальна кон- 
стантаз розмірністю довжини, що входить 
у багато формул класичної та квантової 
електродинаміки, го е"/т,с? - 2,81794-1073 
см 
(е ії т, - заряді масаелектрона,с - швид: 
кість світла). Р. е. к. має зміст радіуса 
зарядженої кулі з зарядом е (роз 
поділеним сферично симетрично), при 
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якому енергія електростатичного поля 
кулі дорівнює енергії спокою електрона 
тес. 

р- інерції (рос радиусинерции англ 
гадце ої дугабіог) - величинар, що має 
розмірність довжини, за допомогою якої 
моментінерції тілавідносноданоїосі вира 
жається формулою І - Мр', деМ - маса 
тіла. 

р. ібнний (р. йонний (рос радиус 


ИОННЬІЙ англ іопіс гадіицз) - те саме, що 
радіусатомний 
р. ковалентний (рос  радиус 


ковалентньй англ соуаїепі гадіцз) - 
саме що радіусатомний 

р. кристалохімічний (рос радиус 
кристаллохимический англ  сгузіаї 
спетізігу гадіця) - Характеристика ато 
мів або йонів, яка дозволяє оцінювати 
міжатомні відстані в кристалах (див. та- 
кож радіусатомний. 

р. ядра середньоквадратичний 
(рос радиусядра среднеквадрати 
чньй; англ писіваг гафїїц5, пеап- 
5дцаге - величина, що характеризує 
розміри ядраї яка визначаєтьсяспіввідно 


шеннямк - || гр(гФиЇ) р(гуфгу?, Тут г - 


відстань до центраядра, р - густинану- 
клоніву ядрі (див. також ядроатомне. 


те 


РАДОН, -у, Вп Іеманація (рос 
радон Вп, зманация; англ гадоп, 
етапаїоп)  -радісактивний хімічний 


елементМІ групи періодичної системи 
елементів, атомний номер 86, масове чи- 
сло найстабільнішого ізотопа 222, інерт 
ний газ.Усі ізотопивисокорадіоактивні. 


РАКЕТА (рос ракета англ госкеї - 
важчий за повітря літальний апарат, який 
набуваєшвидкості польоту за рахунок сил 
реакції (сил віддачі) частинок, що відки- 
даються від апарата. Результовна сил 
реакцій - реактивнасила (реактивнатяга) 
- створюється за допомогою реактивних 
двигунів. Реактивна сила зазвичай 
паралельнавектору швидкості центра мас 
р. абоутворюєз ним (при маневрі) невели 
кийкут. 


РАЦІ 


РЕАК 


Р 








р. метеорологічна І зонд ракєтний| 
(рос ракета метеорологическая, зонд 
ракетньшй англ госкеї ргобе, госКеї 
з5опаег,5онпсііпугосКеї меаетоскеї - 
ракета для підйому у високі шари атмо 
сфери дослідницьких приладів, які вимі 
рюють структурні параметри атмосфери 
(температуру, тиск, густину, склад пові 
тря, швидкість і напрямок вітру та ін.). 
На відміну від геофізичних ракет, р. м. 
простіша, має обмежену стелю підйому 
(100-150 км) і порівняномалувагу (до 300- 
400 кг). Складається з двох частин: ру- 
шійної установки і відокремлюваної го- 


ловної частини | з | вимірювальною 
апаратурою. 
РАНГ, -у (рос ранг англ гапкК, 


чгаде,дітеп5іоп і тепбіопаїїу.. 

р. групи Лі (рос ранг группьт Ли 
англ гапК ої Це дгоцр - розмірність 
будьякої з її підгруп Картана, що 
генеруються підалгеброю Картана (див. 
також алгебралі). 

р. матриці (рос ранг матриць англ 
тайтх гапк, гапК ої пайт) - число г 
таке, що визначник щонайменше однієї 
ухг-матриці, яку отримано вилученням із 
даної матриці деякихрядківі (або) стовгі 
чиків, відмінний від нуля, а визначники 
всіх матриць із розмірностями більше г 
дорівнюютьнулеві. Дорівнює найбільшій 
кількості лінійно незалежних рядків або 
СТОВПЧИКІВ. 


РАСТР, -а (рос растр англ газіег 
(раНепі, 5сап райет, 5сгееп, зсаппіпо 
Тате, 5саппіпд ей від лат. газітит - 
граблі) - решітка, що, як правило, ви- 
користовується | для просторового 
структурного перетворення напрямлено 
го пучка променів, що проходить через 
неї чи відбивається від неї. Гратчасті 
структури  щовзаємодіютьнезі світлови 
ми, а з іншого роду випромінюваннями, 
відповідно називаються рентгенівськими, 
акустичнимита іншимирастрами. 
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РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ | (рос 
онализация англ гайопаїігабогі. 

р. рівнянь електромагнітного поля 
(рос рационализация уравнений зле 
ктромагнитного поля англ 
гайопаїїгабіоп ої еіесігоптаспенс Неїс 
едиайопз - спрощення запису основних 
рівнянь електромагнітного поля (див. та- 
кож рівняння Максвелла, заснованена 
зміні розміру одиниць вимірювання ряду 
електричнихі магнітнихвеличин. 


раци 


РЕАКТИВНІСТЬ, -ості у ядерній 
фізиці (рос реактивность в 
ядерной физике англ геасіїмібу) - 
міра відхилу ядерного реактора від кри- 
тичного стану (див. також режим реа 
кторакритичний. Величинар. р - (Кер- 
1)/Кер ДеКер - ефективнийкогфіцієнт роз- 
множення нейтронів - відношення кі- 
лькості нейтронів в одному поколінні до 
кількості нейтронів у попередньому поко- 
лінні (див. також коефіцієнт розмнажен 
ня нейтронів). При 
Кер 7- 1 реактор перебуває у критичному 
стані і р 0. Позитивні значення ре- 
активності відповідаютьрозгону реактора, 
негативні- спадуйого потужності. 


РЕАКТОР, -а (рос реактор англ 
геасіог;  (ел.)  геасіог,  сроКке  (соїї), 
іпдисіїоп соїї, геасіапсе соїї, іпФистапсе, 
іпдисіог, геасіапсе, 5еН-іпдлисіог; (хім.) 
геасіог, српетісаї геасіог, Кебіе; (гідро- 
трансформатора) 5їажог; (біол.) геасіог, 
Фірезіег). 

р. дослідницький (рос реактор ис- 
следовательский англ гезеаші геасії) 
- ядерний реактор, призначений для 
проведення фундаментальних і прикла 
дних досліджень. Нейтрони та у-кванти, 
що утворюютьсяв ньому, використовую: 
ться як інструментабо об'єкт досліджен 
ня. Деякі р. д. працюютьв імпульсному, 
абопульсовому, режимі (див. також реа 
ктор імпульсний. Густота потоку 
нейтронів оптимізуєтьсяабо в порожнині 
для опромінення (матеріалознавчі р. д.), 
абонавиході (пучкові р. д.). 


РЕАК 


РЕАК 


Р 








р. імпульсний (рос реактор импу- 
ЛЬСНЬІЙ англ ітриїізе геасіог) - ядерний 
реактор, у якому ланцюговареакція діле 
ння ядер развивається на миттєвих 
нейтронахі має імпульсний характер. На 
короткий проміжок часу (від 10" до 10" 
с) вр.і. задопомогою спеціального при- 
строю (модуляторареактивності) створю: 
ється надкритичний стан, тобто коефіці 
єнт розмноження нейтронів в реакторі 
стаєбільшимі, і потужністьр. і. швидко 
наростає. Далі р. і. переводиться у під- 
критичнийстан, і процесзагасає. 

р. на теплових нейтронах (рос 
реактор на тепловьгх нейтронах англ 
Неаї геасіог, регтаї пецігоп геасіог) - 
те саме, що реактор тепловий 

р-нульовий |реактор нульова поту- 
жності (рос реакторнулевой реактор 
нулевой мощьости англ гего (ромгег) 
геасіог) - Ядерний реактор дуже малої 
потужності (декількаВт чи десятків Вт), 
який використовується для дослідни 
цькихцілей. 

р. шнульовбї потужності (рос 
реактор нулевой мощности англ его 
ромег геасіог) - тесаме, що реакторну- 
льовий 

р. плутдбнієвий (рос реактор плу- 
тониевьшй англ рішіопійт геасіої) - 
ядерний реактор, у якому використовує 
тьсяштучнеядернепаливо- плутоній. 

р. проміжний (рос реактор проме 
жуточньй англ іпбептесіїаїе геасірі) - 
ядерний реактор, у якому основначастина 
ділень відбувається | на | проміжних 
нейтронах 

р. тепловий Греактор на теплових 
нейтрбнах (рос реактор тепловой, 
реактор на тепловьгхх нейтронах англ 
Неаї геасіог, ірпегта! (пепігоп) геастог) - 
тип ядерного реактора, в якому ділення 
ядер відбувається | при захопленні 
нейтронів, які мають малі кінетичні 
енергії (теплових нейтронів). Ядерним 
паливом у такому реакторі може слугу- 
вати природний уран, при цьому 
сповільнення швидких нейтронів до те- 
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плових швидкостей здійснюється ядрами 
сповільнювача (води, графіту, берилію). 

р. термоядерний гібридний (рос ре- 
актор термоядерньій гибридньй англ 
Тибіоп'йз5іопгеасіог, Гибіоппубній - рі- 
зновид розроблюваного термоядерного 
реактора,у якому для виробленняенергії 
будуть використовуватися не тільки 
реакції синтезу легких ядер (зазвичай 
дейтерію і тритію), алеї реакції ділення. 
Бланкетр. т. г. складаєтьсяз двох зон. У 
першій зоні - речовини, що діляться 
(уран або торій), у другій зоні - ре- 
човини, Які містятьлітій, длявідтворення 
згорілогов плазмі тритію. У р. т. г. мож 
на отримувати, заінших однаковихумов, 
приблизнов 6 разів більшеенергії, ніж у 
"чистому". 

р. термоЯядерний квазістаціонарний 
(рос реактор термоядерньй квазиста 
ционарньїй | англ  дциазі-5іаїіопагу 
ФШегтописіваг геасіог) - ОДИН із типів 
розроблюваного в 1980-х рр. термо 
ядерного реактора, що може працювати 
імпульсами тривалістю масштабу сотень 
С. 

р. ядерний (рос реактор ядерньїй 
англ писіевеаг геасіог, геасіог, писіеаг 
ріе, аїотіс ріе, ріе) - пристрій, у якому 
може відбуватися самопідтримувана ла- 
нцюгова реакція ділення ядер деяких ва- 
жких елементів, викликана нейтронами. 
Р. я. має активну зону, в якій міститься 
ядерне паливо, а також відбивач 
нейтронів, сповільнювач, каналидля про- 
тіканнятеплоносія та елементизахисту. 


РЕАКЦІЯ (рос реакция англ (про- 


тидія)  геасіїоп, гейгоасійоп; (хім.) 
геасНоп, сопуетзіоп; (відповідб геасбоп, 
апамег; (ел) геасбоп, іпаїсіаї 
афтінапоа. 


реакції зв'язків (рос реакции свя- 
зей англ соп5ітаїпіЗ - для зв'язків, 
реалізованих за допомогою яких-небудь 
тіл (див. також зв'язки механічні), - 
сили, з якими ці зв'язкидіютьна тіла ме- 
ханічної системи, перешкоджаючи тим 
чи іншиміх переміщенняму просторі. На 


РЕАК 


РЕАК 


Р 








відміну від активних сил, реакції зв'язків 
є величинами заздалегідь невідомими; 
вони залежать від виду зв'язків, від 
значень активних сил, які діють на Си- 
стему, а при русі системищей від закону 
ті руху і визначаються в результаті 
розв'язкувідповіднихзадачмеханіки. 

реакції ланцюгеві (рос реакции цеп 
нье англ сраїп кеасіїопз5) - Хімічні та 
ядерні реакції, в яких активні частинки - 
атоми та радикали, нейтрони - викли 
кають велику кількість (ланцюг) пере 
творень неактивних молекул або ядер 
внаслідок регенерації (відтворення) 
активної частинки в кожному 
елементарному акті реакції (в кожній ла- 
нці ланцюга). 


реакції окиснозідневні (рос 
реакци окислительновосстанови 
тельнье | англ гедох  кгеасіоп5, 


охідабоптедисіоп геастіоп5). Спочатку 
окиснювальними називали реакції сполу: 
чення з киснем, а відновлювальними - 
реакції відновлення окисів. Згодом оки- 
сно-відновнимиреакціямисталиназивати 
процеси, які супроводжуються віддачею 
(окиснення) та одержанням(відновлення) 
електрона,хочав ряді випадківзастосува 
ння такого критерію є недостатньо 


коректним. 
реакції пікноЯдерні (рос реакции 
пикноядерньв | англ  руспописіваг 


геасіїоп5; від грец локубс - ГУСТИЙ, ЩЬ 
льний) ядерні реакції, які відбуваютьсяв 
доволі густій і холодній (аж до Т - 0) 
кристалічній речовині за рахунок ну- 
льових коливань ядер у вузлах кристалі 
чних решіток. Швидкість р. п. не зале 
жить від температури, але залежить від 
густини. Швидкості р. п. можутьістотно 
зростати при наявності великої кількості 
дефектівкристалічнихрешіток. 

реакції фотохімічні (рос реакции 
фотохимические англ ріоїоспетісаї 
геасіїіоп5) - Хімічні реакції, які прот 
каютьпід дією світла. Основнимитипами 
р. ф. є: фотохімічна дисоціація; фо- 
топерегрупування, при якому склад мо- 
лекулилишаєтьсянезмінним, алезмінює 
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ться положення окремих атомів чи їх 
груп; фотоприєднання, при якому моле 
кула приєднує до себе подібну або іншу 
молекулу;  фотоперенесення | заряду 
(електроначи протона); фотосенсибіліза 
ція - ініціювання хімічних реакцій шля: 
хом перенесення енергії від молекули, 
що поглинаєсвітло, до молекули, яка дає 
початок р. ф. Див. також фотохімія 
дисоціація фотохімічна ефект фотоди 
намінний 

реакції фотоядерні( рос реакции фо 
тоядерньв англ рпоіописівагтеасіїопз) -- 
див. реакції ядерні 

реакції ядерні (рос  реакций 
ядернью» англ писіеаг геасіїоп5) - пере 
творенняатомних ядер, зумовлені їх взає 
модією з елементарними частинками або 
одне з одним. Зазвичай у р. я. беруть 
участьдвапочатковихядраї утворюються 
дванових. 

реакції ядерні прямі (рос реакции 
ядернье прямью англ аїгесі писіваг 
геасіїоп5) - процеси, в яких вношуванав 
ядро енергія передається переважно 
одномуабоневеликій групі нуклонів. 

р. випромінювання Гтертя радіаці 
йне (рос реакция излучения трение 
радиационног англ гадіаїоп геасіїоп, 
гафіаїіоп їгісіїоп) - сила, що діє на заря 
дженучастинкуз боку створюваногонею 
поляелектромагнітноговипромінювання. 

р. зриву (рос. реакция срьва; англ. 
ЬгеаК(амау) геасіїоп) - пряма ядерна 
реакція, при якій ядру передається ну- 
клоніз частинки, щоналітає. 

р. ділення ланцюгова (рос реакция 
деления цепная; англ сраїп Бзз5іоп 
геасіїоп) - див. Ддленняатомногоядра 

р. підхаплення (рос реакция под 
хвата англ ріскир геасіоп) - пряма 
ядернареакція, в результаті якої ядро-мі- 
шень передаєчастинці, що налітає, один 
абокількануклонів. 

р. термоядерна(рос реакциятермо 
ядерная англ Нептописівагтеасіоп) - 
реакціязлиттялегких ядеру більшважкі, 
яка відбувається | при ВИСОКИХ 
температурах (1077К і вище). Р. т. йдуть 


РЕГР 


РЕГУ 


Р 








із виділенням енергії у вигляді надли 
шкової кінетичної енергії. Можливі такі 
р. т. що відбуваютьсяв результаті подо: 
лання кулонівського бар'єру взаємного 
відштовхування ядер, або за рахунок си- 
льногоспотвореннясамогокулонівського 
бар'єру(реакції холодногосинтезу). 

р. ядерна ланцюгова (рос реакция 
ядерная цепная англ писівеаг сраїп 
геасіїоп) - розгалуженаланцюговареакція 
ділення важких ядер нейтронами, в ре- 
зультаті якої число нейтронів зростає і 
може виникнути самопідтримуваний про- 
цес ділення. Р. я. л. є джерелом атомної 
енергії. 

р. ядерна пряма (рос реакция 
ядерная прямая англ дігесі геасіїоп) - 
ядерна реакція, при якій частинка, що 
налітає, лише торкається ядрамішені, а 
тривалістьзіткнення приблизно дорівнює 
часу, необхідномудля проходженняналі- 
тальною частинкою відстані, яка дорі 
внюєрадіусу ядрамішені. 


РЕВЕРБЕРАЦІЯ (рос реверберация 
англ гемейегабоп, 5іпдіпд, гіпдіпд від 
середньовічнолат. гемегрегайо- відбиван 
ня) - поступовезагасання звуку в закри 
тих приміщеннях після вимкнення його 


джерела. 


РЕГЕНЕРАЦІЯ в радіофізиці 
(рос регенерация в радиофизике 
англ гедепегабоп, іно, 
гесомегу,  гесирегайоп,  гесіаплабоп, 
гесіаїтіпд від пізньолат. гедепегайо - 
відродження, відновлення) - компенсація 
втратдинамічної системиза рахунок під- 
ключення до неї джерелаенергії та при- 
строю, що регулюєзв'язокміж ними. 

РЕГРЕСІЯ (у теорії 
ймовірностей і математичній 
статистиці) (рос  регресия (в 
теорий вероятностей и 
математической статистике; 
англ гедсгезбіо)) - залежність середнього 
значення якої-небудь випадкової величи 
ниу відіншої невипадковоївеличиних. 
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РЕГУЛЯРИЗАЦІЯ (рос регуляриза 
ция англ гедиіагігайопй - надання 
змісту розбіжним виразам за допомогою 
належногограничногопроцесу. 

р. розбіжностей у квантовій 
теорії поля (КТП) (рос регуляри 
зация расходимостей в квантовой 
теориий поля (КТП); англ дїмегтуепсе 
гедиіайгабоп іп  диапійт Тіїеа 
Спеогу (ОЕТ)) - допоміжнаоперація, 
щополягаєв заміні пропагаторівабоїінте- 
гралів від їхніх добутків (відповідних ло- 
кальній КТП) на певні вирази, що їх 
апроксимують і не містять ультрафіоле 
тових розбіжностей чи відповідних їм у 
координатному представленні сингуля 
рностейна світловомуконусі. 


РЕДЖЕ)ОН, -а |полюс Редже, по- 
люс рухомий (рос реджеон, полюс 
Редже, полюс  движущийся англ 
геддеоп, Кеддероїе, томіпдроїв - об- 
єкт, який виникаєприописі амплітудпру- 
жного та непружного розсіяння при вин 
соких енергіях у рамках методу компле 
ксних кутових моментів. Див. також ме- 
тодполюсв Рецже 


РЕЖИМ, -у Іналаді (рос режим 
англ тосде,  БеПамідц)г, ау, 
репгойтапсе,  сопсїйоп5,  орегабоп, 
гедіте, ргосез5, 5іаїе, гайпд, зспесіців, 
цее. 


р. прискарення бетатранний |налед, 
прискорення бетатранний, режим при- 
швидшення бетатранний, налад при- 
швидшення бетатранний (рос режим 
ускорения бетатронньш англ Бебайтоп 
ассеіегабоптосів - режим прискорення 
в циклічних прискорювачах, при якому 
приріст енергії частинок відбувається за 
рахунок ерс індукції, що створюється 
змінним у часі магнітним потоком, який 
пронизуєорбіту. 

р. пришвидшеннябетатронний (рос 
режим ускорения бетатронньїй англ 
рекайопас іюптосів - тесаме, що 
режим прискореннябетатроанний 


РЕЗО 


РЕЗО 


Р 








РЕЗЕРФОРД -а, Рд (рос Резерфорд 
Рд; англ Виіфтетогі Ва) - позасистемна 
одиниця активності нуклідів у радіо 
активних джерелах. 1 Рдо дорівнює 
активності ізотопа, в якому за 1 с відбуває 
ться 19 розпадів, тобто 1 Рд - 1? Бк - 
1/37000Кюрі. 


РЕЗИСТОР, -а (рос. резистор; англ. 
гебізїог) - те саме, що бпір 2. 


РЕЗОНАНС, -у (рос резонане англ 
ге5опапсе франц гезопапсе, від лат. 
гебопо - відгукуюся) - частотновибі 
рковий відгук коливної системи на пері 
одичний зовнішній вплив, при якому від- 
бувається різке зростання амплітуди ста- 
ціознарних коливань. Спостерігається 
при наближенні частоти зовнішнього 
впливу до певних, характерних для даної 
системи значень. У лінійних коливних 
системахкількість таких резонанснихча- 
стот відповідаєчислу ступеніввільності і 
вони збігаються з частотами власних ко- 
ливань 

у-резонінс Ядерний (рос. у резонанс 
ядерньй; англ. писіваг у-ге5опанпов - те 
саме, що ефект Мессбауера. 

р. Азбеля-Канера (рос резонанс 
Азбеля Канера англ Аз5БеНнКапег ге- 
з5опапоса - те саме, що резонансу мета: 
лахциклотронний 

р. антиферомагнітний (рос резонанс 
антиферромагнитньй англ 
апійепотадпенйсгезопапоа - електрон 
ний магнітний резонанс в антиферо 
магнетиках - явище відносно великого 
вибіркового відгуку магнітної системи 
антиферомагнєтика (АФ) на періодичну 
дію електромагнітного поля з частотою, 
близькою до власних частот системи. Це 
явище супроводжується значним по- 
глинанням енергії  електромагнітного 
поля  антиферомагнєетиком  (К. Гортер 
ІС.). Сопегі, 1951). Із квантової точки 
зоруа. р. можнарозглядатияк резонансне 
перетворення фотонів електромагнітного 
поляв магнониз хвильовимвекторомк 
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0. Із класичної точки зору при р. а. різко 
зростає амплітуда вимушених зв'язаних 
коливань векторів намагніченості магніт- 

них підрешіток під дією магнітного 
компонента  електромагнітного поля. 
Залежність власної частоти коливань від 
зовнішнього магнітного поля називається 
спектром р.а.Вивченнясгектрівр. а. 

дає інформацію про магнітну структуру, 
величини обмінного,  анізотропного, 
надтонкого, магнітнопружногой ін. видів 
взаємодії, а такожпротемпературнузале 

жністьцих взаємодій. Для спостереження 
р. а. використовуються радіоспектро 

метрий оптичні методи. 

р. діамагнітний Грезонанс цикло 
тронний діамагнітний! (рос резонанс 
(циклотронньй) диамагнитньшй англ 
Чіатадспенс (сусіойгог) гезопапов - ре 
зонансне поглинання енергії слабкого 
змінного електромагнітного поля 
електронним провідником або напів- 
провідником, який зазнає дії сталого 
магнітного поля, пов'язане з квантовими 
переходами електронів або дірок між 
діамагнітними енергетичними рівнями. 
Див. також діамагнетивм 

р. квадрупольний ядерний (рос ре 
зонанс квадрупольньій ядерньшй англ 
писіеаг ашайкироїе кезопапсе) - ре- 
зонансне поглинання електромагнітної 
енергії, зумовленепереходамиміж рівня 
ми електричної квадрупольної взаємодії 
ядеру кристалах. Є частинним випадком 
ядерного магнітного резонансу в кри- 
сталах. 

р. комбінований (рос резонанс 
комбинированньїй англ сопбіпей ге- 
зопапсе) - збудження квантових пере 
ходів між магнітними  підрівнями 
електроназмінним електричнимполемЕ. 
Р. к. відрізняється від електронного 
парамагнітного резонансу (ЕПР), який 
збуджується змінним магнітним полем. 
Р. к. зумовлений взаємодією між 
спіновим магнітним моментом електрона 
та полемЕ (див. також взаємодіяспін- 
орбітальна. Р. к. вперше передбачено 
для зонних носіїв заряду, для яких він 


РЕЗО 


РЕЗО 


Р 








може перевищувати за інтенсивністю 
ЕПР на7-8 порядків. 

р. магнітний (рос резонансмагнит 
ньшй англ тадпейс гезопапоа - вибі- 
ркове поглинання речовиною електро 
магнітних хвиль певної частоти о, 
зумовлене зміною орієнтації магнітних 
моментів частинок речовини (електронів, 
атомних ядер). Енергетичні рівні части 
нки, що маємагнітний моменти, у зовні 
шньому магнітному полі Н розщеплюю 
тьсяна магнітні підрівні, кожномуз який 
відповідаєвизначенаорієнтація магнітно: 
го моментувідноснополянН (див. також 
ефект Зєємана. Електромагнітне поле 
резонансної частоти с викликає квантові 
переходи між магнітними підрівнями. 
Умова резонансу: ЛЕ ж Бо, дедЕ - різни- 
цяенергій між магнітнимипідрівнями. 

р. магнітний електранний у феро 
магнєтиках (рос резонанс магнитньюшй 
злектронньїй в ферромагнетиках англ 
Текготаєпетіс кезопапсе) - те саме, що 
резонансферомагнітний 

р. магнітний ядерний ЇЯМР!І (рос 
резонанс магнитньїій ядерньїюй, ЯМР; 
англ писіеаг таяпеїіс ке5опапсе) - 
зумовлене магнетизмом ядер резонансне 
поглинання електромагнітної енергії у 
твердій, рідкій або газоподібній ре- 
човинах, якевиникаєу сильному сталому 
магнітному полі при накладанні на нього 
значно слабшого радіочастотного магніт 
ногополя. 

р. магнітний Ядерний акустичний 
(рос резонанс магнитньшй ядерньшй 
акустический англ асоця5нсаї) писіваг 
тадпенсгезопагоса - поглинанняенергії 
акустичних хвиль певної частоти 
(селективне поглинання фононів) Син 
стемою ядерних спінів твердого тіла, що 
виникає при збігу частоти УЗ з 
інтервалом між енергетичними рівнями 
ядерних спінів у зовнішньому магніт 
ному чи внутрішньокристалічному полі. 
Це явище аналогічне ядерному магніт 
ному резонансу. 
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р. магнітнофонанний (рос резонанс 
магнитнофононньй англ  тарпеїіс 
рропоп гезопапсе) - резонанснепоглина 
ння або випромінювання фононів певної 
частоти носіями заряду (зокрема, 
електронами) у напівпровіднику, що ви- 
кликає переходи електронів між рівнями 
Ландау в сталому магнітному полі (див. 
також рівні Ландау. Р. м. виявляється 
у вигляді осциляцій провідності та ін. кі- 
нетичних характеристик у магнітному 
полі (В.Л.Гуревич, Ю.А. Фірсов, 1961; 
С. Пурі (5. Ригі|, Т. Джеболлі(ТИ. Сераїієе), 
1963). Р. м. - метод вивчення зонної 
структури твердого тіла й електрон- 
фононної взаємодії в напівпровідниках 
(див. також щільністьстанів осциляції 
квантовів магнітному полі). 

р. магнітоакустичний (рос резонанс 
магнитоакустический англ 
таєвпетоасоцяїїс(аї) гезопапсе) - різка 
залежність коефіцієнтапоглинанняУЗ у 
металах, поміщених у стале магнітне 
поле В, від величини поля. Р. м. і гео- 
метричні осциляції є прикладами т.зв. 
геометричних резонансів - ефективної 
взаємодії вільних електронівзі звуковою 
хвилею в умовах, коли на характерному 
розмірі орбіти електрона вкладається 
ціле число довжин звукової хвилі (див. 
також взаємодія акустоелектраннаї. 
Р. м. виникає, коли хоча б частина 
електронів рухається в магнітному полі 
по відкритих траєкторіях Фермі-поверх 
ні. Величина р.м. максимальна, коли 
напрямок поширення хвилі, вектор 
магнітного поля і напрямок відкритої 
траєкторії (у просторі імпульсів) є взає 
мноортогональними. 

р. нейтронний (рос. резонанс 
нейтронньй англ пешігоп кезопапсе) - 
максимум перерізу взаємодії ядер з 
нейтронами, що виникає при певних кі- 
нетичних енергіях нейтронів, які від- 
повідають енергетичним рівням проміж: 


ногоядра. 
р. параелектричний (рос резонанс 
паразлектрический англ 


рагаєівсіїчаї) гезопапог - резонансне 


РЕЗО 


РЕЗО 


Р 








поглинання радіохвиль, пов'язанез пере 
орієнтацією електричних дипольних мо- 
ментів часток речовини в зовнішніх 
електричних полях; електричний аналог 
магнітного резонансу. Зовнішнє стале 
електричнеполе додатково розщеплюєці 
рівні. Якщо до кристала прикласти ще і 
змінне електричне поле, виникають 
квантові переходи з поглинанням чи ви- 
промінюванням електромагнітної хвилі. 
Це явище і прийнято називати р. п. Ха- 
рактерна область частот р. п.- діапазон 
НВЧ (102-10" Гц). Відкриттяр. п. і по- 
в'язаних з ним явищпривело до створен 
ня електричної радіоспектроскогії. 

р. парамагнітний акустичний, АПР 
(рос резонанс парамагнитньй акусти 
ческий,  АПР англ  асоцеіаї) 
рагатадпебс гебопапоа - поглинання 
енергії акустичних хвиль певної часто 
ти (вибіркове поглинання фононів) син 
стемою електронних спінів 
парамагнетика, яке виникає при збігу 
частоти акустичної хвилі (енергії 
фонона) з інтервалом між енергетични 
ми рівнями парамагнітного йона в при- 
кладеному магнітному полі. 
(С.А. Альтшулер, 1952). АПР можна 
розглядати як аналог  електроного 
парамагнітногорезонансу. 

р. парамагнітний електранний (рос 
резонанспарамагнитньшзлектронньй 
англ еіесігоп рагатаєпегіс гезопапсе) - 
резонансне поглинання енергії радіоча 
стотного поля в речовинах, які містять 
парамагнітні частинки (молекули, атоми, 
йони, слабко зв'язані з | атомами 
електрони, які маютьсталийелектронний 
магнітний момент), при накладанні 
статичногомагнітногополя. 

р. парамагнітний ядерний (рос ре- 
зонанс парамагнитньі ядерньішй англ 
рагатадпебсписіваггезопатсе - ефект 
зміни намагніченості речовини, зумовле 
ний магнетизмомядер. 

р. параметричний (рос резонанс 
параметрический англ рагатебіс ге- 
5опапог - явищерозгойдуванняколивань 
при періодичній зміні параметрів тих 
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елементів коливної системи, у яких 
зосереджується енергія коливань (ре 
активні, або енергомісткі параметри). Р. 
п. можливий у коливних укладах рі- 
зноманітної фізичної природи (напри 
клад, електричнийколивнийконтур, мая 
тник, довжинуниткиякого можназміню- 
вати, багатохвильові процеси). Р. п. при- 
зводитьдо нестійкості коливної системи, 
тобто до наростання малих початкових 
збурень (наприклад, флуктуацій). Наро- 
стання коливань р. п. обмежується при 
доситьвеликих амплітудахрізноманітни 
ми нелінійнимиєефектами. 

р. подвійний (рос резонансдвойной; 
англ  Ффоціїе гезопапов - експери- 
ментальний метод, який полягає в спо- 
стереженні впливу резонансного збужде- 
ння однієї системи на резонансні власти- 
вості іншої. Використовують для вивчен- 
ня систем, пряме дослідження власти- 
востей яких ускладнене, наприклад, для 
дослідження зв'язаних електронної та 
ядерної спінових систем у твердому тілі. 

р. у металах циклотронний |ре- 
зонансАзбеля-Канера (рос резонансв 
металлах  циклотронньїю, резонанс 
Азбеля-Канера англ  сусіоїоп ге- 
з5опапсе іп теїаі5в, А5Рреї-Капег ге- 
5опапоь | -  резонансне зменшення 
активної та реактивної складовихповного 
поверхневого імпедансу металів у ви- 
сокочастотному електромаєнітному та 
сталому магнітному полях. Р. у м. ц. 
зумовлює резонанснезменшенняпоглина 
ння електромагнітної енергії заданої ча- 
стоти металом при певних значеннях 
напруженостісталогомагнітногополя. 

р. феромагнітний Грезонанс магніт- 
ний електранний у феромагнєтиках 
(рос резонанс ферромагнитньй, ре 
зонансмагнитньтй злектронньїш в фер 
ромагнетиках англ Іегготаєпеїїс ге- 
зопапсе) - сукупністьявищ, пов'язанихіз 
вибірковим поглинанням феромагнети 
ком енергії електромагнітного поля при 
частотах, які збігаються із власними ча- 
стотами прецесії магнітних моментів 


РЕЗО 
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електронної системи у внутрішньому 
ефективномумагнітномуполі. 

р. циклотранний діамагнітний (рос 
резонансциклотронньі диамагнитньй 
англ діатаспенссусіоїгоп гезопапоа - 
тесаме, що резонансдіамагнітний 

ренси гігантські |резонанси мульти: 
польні гігантськії (рос резонансьшкму- 
льтипольнью) гигантские англ дфіапі 
(паціїроїв ге5опапое5 - високозбуджені 
стани атомних ядер, що інтерпретуються 
як колективні когерентні коливання за 
участю великої кількості нуклонів (див. 
також збудженняядерколивальні. Ві- 
домі р. г., що відповідають коливанням 
об'єму ядра, ядерної поверхні, протонів 
відносно нейтронів, коливання, пов'язані 
з переворотомспіна нуклонів і з обміном 
зарядом. Експериментально р. г. виявля 
ютьсяяк широкі максимумив залежності 
перетину ядерних реакцій від енергії 
налітаючої частинки, абов спектрі части 
нок, щовилітають. 

р-енси мультипольні гігантські (рос 
резонансь  мультипольньвегигантские 
англ діапі тиніроів ге5опапог5 - те 
саме що резонансигігантські. 


РЕЗОНАНСИ, -ів, мн. Їчастинки ре 
зонансні, стани елементфрнихчастинок 
резонансні (рос  резонансь, ре 
зонансньюе частиць состояния зле 
ментарнькх частиц резонансньве англ 
ге5опапсе5гезопапсерагіїсіе5,гезопапсе 
5аїезої еіетепіагурагіісіез - збуджені 
стани адронів (частинки) із коротким ча- 
сом життя, що виникають при взаємодії 
елементарнихчастинок. 


РЕЗОНАТОР, -а (рос резонатор 
англ кезопаїог; (об'ємний  гезопайог, 
ге5опапісаміїу, саміїу, від лат. гез5опо - 
звучуу відповідь, відгукуюся) - пристрій 
або природний об'єкт, у якому відбуває 
ться накопичення енергії коливань, що 
постачаєтьсяззовні. 

р. акустичний Грезонагор Гельмго- 
льца (рос резонаторакустический, ре- 
зонатор Гельмгольца англ асоцеікаї) 
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гезопаїог, Неітіпоїє ге5опайої - посу- 
дина, що сполучається з зовнішнім 
середовищем через невеликий отвір чи 
трубу (горло). Характерна риса р. а. в 
тому, що довжинахвилі його власнихни- 
зькочастотних коливань значно більша за 
розмірисамогорезонатора. 

р. анізотропний(рос резонаторани- 
зотропньій англ апізойгорісгезопайоі -- 
оптичний резонатор, що містить 
анізотропніоптичні елементи. 

р. відкритий (рос резонатороткрьн 
тьшій англ орепгезопаої - коливнаси- 
стема, що складається з відбивачів, які 
шляхом багаторазових відбивань хвин 
льових пучків здійснюютьлокалізацію ре- 
зонансних хвильових полів у скінченній 
області простору. Характерні розміри р. в. 
значно перевищують довжини хвиль збу- 
джуваних коливань, що дозволяє дослі 
джувати властивості р. в. у наближенні 
квазіоптики. При цьому поляризація поля 
несуттєва, а опис р. в. є універсальним і 
придатнимдляколиваньбудь-якої природи 
- електромагнітних, акустичних і т. п. 
Практичнопершимваріантомр. в. сталаси- 
стема з двох плоскопаралельних дзеркал 
скінченних розмірів (різновид інтеферо 
метра  ФабріПеро). (А.М. Прохоров, 
Р.Г. Дікке | |В.Н.Оіске), | А.Л. Шавлов 
ГА.І. 5спаміомі і Ч. Таунс І СП. Томупез), 
1958). Розрізняють два класи приладів: у 
першому (дводзеркальні комбінації) поле 
в поздовжніх ("променевих") напрямках 
має характерстійних хвиль з масштабом 
М/2; у другому класі приладів - т. зв. кі- 
льцевих р. в., - існують дві самостійні 
моди однакових частот, що рухаються 
(обертаються) назустріч одна одній. 
Спектр власних частот р. в. залежитьвід 
числа поздовжніх і поперечних варіацій 
поля і має різний характер для стійких і 
нестійкихмод. 

р. Гельмгольца (рос резонатор 
Гельмгольца англ НеіпіпоН2 гезопабої) 
- тесаме що резонагоракустичний 

р. дисперсійний (рос резонатордиє 
персионньшй англ аїзрегчіоп гезопайої; 
- о оптичний резонатор, що містить 


РЕКО 


РЕЛЕ 








елементи з різкою (у масштабахконтура 
підсиленняактивногосередовища)залеж 
ністю загасання потужності від довжини 
хвилі випромінювання.Є невід'ємноюча- 
стиною  широкодіапазонних перебу 
довуваних лазерів із широкою смугою 
підсиленняактивногосередовища. 

р. магнітострикційний (рос ре 
зонатор магнитострикционньй англ 
таєпеїозігісіїує гебопатог) - 
магнітострикційний вібратор, що працює 
в режимі резонансу. 

р. об'ємний електромагнітний 
(рос. резонатор обьемньй злектро- 
магнитньй; англ гезопапсеспатіег, 
гезопапіспатіег, саміїу ге5опабої) - за. 
мкнута чи майже замкнута порожнина з 
добре провідними стінками, усередині 
якої можуть існувати  слабкозагасні 
електромагнітні коливання. Р. о. можуть 
мати різні форми екранувальних (провід: 
них) оболонок. Найпростішою моделлю, 
що описує спектральні властивості 
одновимірного р. о., є ідеальний інтерфе 
рометрФабріПера 

р. п'єзоелектричний (рос. резонатор 
пьезозлектрический англ ріегоеівсініс 
гезопаїог, сгузіаї гезопайої; п'єзо 
електричний перетворювачіз яскравови- 
раженими резонансними властивостями 
поблизу власних частот коливаньмехані 
чної системи(див. також резонанд. 


РЕКОМБІНАЦІЯ (рос рекомбина 
ция англ гесотіілабог. 

р. діелектрбнна (рос рекомбинация 
дизлектронная; англ діеіесн оп 
гесотііпаноп) - процес рекомбінації 
йонів і електронів у плазмі, пов'язаний з 
утворенням проміжних автойонізаційних 
станів і наступним їх розпадом, унаслідок 
чого утворюється фотон певної енергії, а 
йон переходить у звичайний стаціонарний 
стан. 

р. йбнів і електрбнів у плазмі 
(рос рекомбинацияионови злектронов 
в плазме англ іоп апа еіесітоп 
гесотбіпаноп іп а ріазта - 
елементарний акт приєднання електрона 
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до йона, що призводить до зниження 
зарядуйонанаодиницю. 

р. носіїв заряду в напівпровід- 
никах (рос рекомбинация носителей 
заряда в полупроводниках англ 
спагяе саггіег кесотбіпаїїоп іп 5еппі- 
сопаийсіог5) - зникнення пари вільних 
протилежно заряджених носіїв у ре 
зультаті переходу електрона з енергети 
чного станув зоні провідності в незайня 
тий енергетичний стан у валентній зоні 
(див. також напівпровідники. При 
рекомбінації виділяється надлишкова 
енергія порядку ширини забороненої 
зони є,. Розрізняють випромінювальну та 
безвипромінювальну рекомбінацію. 
Перша супроводжується випромінюван 
ням світлового квантаз енергією Бо» є Є; 
(див. також випромінювання 
рекомбінаційне. При  безвипроміню- 
вальній рекомбінації надлишкова енергія 
може безпосередньо передаватися реші 
тці шляхом збудження її коливань 
(фононнабезвипромінювальнарекомбіна: 
ція); або електрон, що рекомбінував, за 
допомогою кулонівської взаємодії може 
передати енергію іншому електрону 
зони, переводячи його у високоенергети 
чнийстан(О же-рекомбінація). 


РЕКОНСТРУКЦІЯ (рос  рекон 
струкция англ гесопеітисбіоп, 
генарійкабіоп, гесдіемеіюртепі герціїаїпд, 
гетосіб)ї пд, гепомабіоп іпаргометепі.. 

р. поверхні (рос реконструкция 


поверхности англ зиТасе 
кесоп5ілисйоп) - утворення на чистих 
поверхнях монокристалів структур, 


елементарнакоміркаяких має період, що 
відрізняється від періоду в об'ємі кри- 
стала(у паралельнихповерхні площинах) 
і, як правило, перевищує його в кілька 
разів. 


РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ (рос рекри 
сталлизация | англ  гесгузівіїїгабйіоп, 
дгаїп гесомегу, гейгеегіпу, гедгомій) - 
процес утворення та росту (чи тільки 
росту) структурно досконаліших крин 


РЕЛЕ 


РЕНТ 








сталічних зерен полікристалаза рахунок 
меншдосконалихзерентієї ж фази. 


РЕКТИФІКАЦІЯ (рос ректифика 
ция англ гесіййсайоп, йгаснопабоп, 
ригійсаног) - процес розділення рідких 
сумішей, який грунтується на дифу 
зійному обміні речовиниміж нерівноваж 
ними фазами (рідиною і парою) і су- 
проводжуєтьсяміжфазнимтеплообміном. 


РЕЛАКСАЦІЯ (рос  релаксация 
англ геіахайоп (ргосез5; від лат. геіахайо 
-. послаблення, зменшення) - процес 
установлення статистичної (а отже, і те- 
рмодинамічної) рівноваги у фізичній си- 


стемі, що складається з великого числа 
частинок. 
р. акустична (рос  релаксация 


акустическая англ асоц5Нс геіахайог 

- процес установлення термодинамічної 
рівновагисередовища, що була порушена 
через зміну тиску й температури при 
проходженні звукової хвилі. 

р. компонентів плазми (рос рела 
ксация компонентов плазмь англ 
ріа5ита сопаропегі: геіахайоп - процес 
зміни функцій розподілу заряджених ча- 
стинок у плазмі за рахунок зіткнень при 
їхньому прагненні до термодинамічної 
рівноваги, який призводитьдо встановле 
ння максвеловогорозподілу. 

р. магнітна (рос релаксация магни- 
тная англ тадпенсгеіахабої - процес 
установлення термодинамічної рівноваги 
в системі магнітних моментівречовини. 


РЕЛЕ (рос реле англ геіау 
Гасішатогі). 

р. магнітострикційне (рос реле 
магнитострикционног англ 


таяпеїозігісіїухе геїау) - електромагніт 
ний апарат із вузькою смугою частот 
спрацьовування призначенийдля керува 
ння яким-небудьелектричним колом, дія 
якого базується на вибіркових власти 
востяхмагнітострикційніх резонаторів 

р. пневматичне(рос релепневмати 
ческое англ рипейтанс геїау) - при- 
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стрій, у якому при неперервній зміні вхі- 
дного сигналу Р», що надходить у ви- 
гляді тиску стисненого повітря, вихідний 
визнак Ріиь» Який формується на виході 
такожу вигляді тиску, змінюєтьсястриб- 
ком від нуля до максимуму або від 
максимуму до нуля при досягненні вхі- 
дним сигналом певної для даного реле 
величини. 

р. фотоелектричне (рос релефотоз 
лектрическое англ ріоїосеї! геїау, 
рНогтоєїіесігіс геїау, рроїоєцбе геїау, ПєНі 
геіау) - тесаме,щофотореле 

р. часу (рос. релевремени; англ. їйте 
геіау) - те саме, що одновібратор. 


РЕНІЙ, -ю (рос рений англ 
тпепійті, Ве - хімічний елемент побі- 
чної підгрупи МІ! групи періодичної си- 
стеми елементів, атомний номер 75, ато 
мна маса 186,207. У вільному вигляді - 
пластичний  сріблястосірий метал з 
гексагональною щільноупакованою реші 
ТКОЮ. 


РЕНОРМГРУПА в теоретичній 
фізиці (рос. | ренормгруппа в 
теоретической  физике англ. 
гепогктегопр іп Епеогебіса! рПубі- 
с5) - те саме, що група ренормалізаці- 
йна. 


РЕНОРМУВАННЯ (рос ренорми 
ровка англ гепоптаїгайоп, гепоптіпд 


- див. перенормування 


РЕНТГЕН, -а, Р (рос рентген Р; 
англ Воепідцеп,В) - позасистемнаодини- 
ця експозиційної дози рентгенівського та 
гамавипромінювань, що визначається за 


їх 


йонізаційною дією на сухе атмосферне 
повітря. Названа на честь В.К. Рентгена 
ІМ/.К. Воепідеп). При опроміненні 1 см 
повітря дозою в 1 Р утвориться така кі- 
лькість додатних і від'ємних іонів, що 
сумарний заряд кожного знака дорівнює 
одиниці заряду СГС. 1 Р - 2,57976107 
Ккл/кг. 


РЕОЛ 


РЕФР 








РЕНТГЕНОГРАМА (рос ренттено- 
грамма англ Х-гауодгат,Х-гау рісішге, 
Х-гау ріноїодгаріи, Х-гау (дїНтасНіоп 
раїем, гадіодгарі, гадіодгат райепі 
- зареєстрованена фотоплівці (фотоплас- 
тинці) зображення об'єкта, що виникає в 
результаті взаємодії з ним рентгенівсько 
го випромінювання. 


РЕНТГЕНОГРАФІЯ (рос рентгено 
графия англ  Х-гау  іпуезідайоп, 
гадіодугарпісітадіпд, Х-гау ітадіпд, Х- 
гадіодгарНу, гоепідеподгарну, Х-гау 
ріиоїодгарну,рпоїогасдіодгарну. 

р. матеріалів (рос рентгенография 
материалов англ  таїега| Х-гау 
іпуе5бдабйоп,  плаїегіа!  гафііодгарНіс 
ітадіпу,  плаїепа| Х-гау  ітадіпд, 
птаїепа! | Х-гадіодгарпу,  таїепа! 
гоепідепосдгарпу, плаїегіа| | Х-гау 
ріпоїодгарну, таїегіа! 
ріиобїогаадїодгарну - областьдосліджень, 
що займаєтьсявирішеннямрізноманітних 
задач матеріалознавства на основі рент 
генівських дифракційних методів (див. 
також дифракція  ренттбнівського 
проміння аналізструктурнийренттені- 
ВСЬКиИЙй. 


РЕНТГЕНОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ 
(рос. рентгенолюминесценция англ Х- 
гау Іитіпезсепо» -- люмінесценція, збу- 
джуванаренттенівськимі у-випромінюва 
ннями; частинний випадок радіолю 
мінесценції 


РЕНТГЕНОМЕТРІЯ (рос. рене 
генометрия англ. іопотейу - розділ 
дозиметрії, що займається вимірюванням 
експозиційних доз рентгенівського | 
гамавипромінювань (з енергією фотонів 
від5 кеВ до5 Мев) у Рентгенах. 


РЕОЛОГІЯ (рос реология англ 
гпеоіоду від грец. рес - течу та Хбуос - 
учення) - наука про деформації та плин 
реальних суцільних середовищ (напри 
клад,  неньютонівських рідин зі 
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структурною в'язкістю, дисперсійних си- 
стем, які характеризуються пласти 
чністю). Р. розглядаєпроцеси, пов'язані з 
незворотливимизалишковими деформаці 
ями речовини (релаксацію напружень, 
пружну післядію повзучість матеріалів і 
т..). 


РЕПЛІКА в оптиці (рос реплика 
в оптике англ геріїса (чганпд, 
посі від лат. геріїсо - відбиваю, по- 
вторюю) - копія з дифракційної решітки, 
яку отримують виготовленням відбитка 
решітки на желатині чи спеціальній пла: 
стмасі. 


РЕПЛІКА в електронній мі- 
кроскопії (рос реплика в зле- 
ктронной  микроскопий англ 
геріїса, тосіе!| від лат. геріїсо - відби- 
ваю, повторюю) - копія-відбиток (у вин 
гляді тонкої плівки вуглецю, колодію та 
ін.) поверхні досліджуваногооб'єкта, яку 
розглядають в електронному мікроскопі 
замістьсамогооб'єкта. 


РЕТРАНСЛЯЦІЯ (рос ретрансля 
ция англ кгейгап5тів5ірп, гереаїйпд, 
геіау, геіауїпд, пор від лат. ге- - пре 
фікс, що тут означає повторюваність, і 
ігап5іайо - передача)- передачасигналів 
на відстані, що перевищують відстань 
прямої видимості, за допомогою одного 
чи кількох приймальнопередавальних 
пристроїв (ретрансляторів) у межах 
зони прямої видимості окремих пар 
кореспондувальних пунктів (див. також 
поширення радіохвиль задфрійне при- 
строї  радіопередавальні | пристрої 
радіоприймальні. 

РЕФЛЕКТОМЕТРІЯ (рос рефле 
ктометрия англ з5сайеготейту від лат. 
гейесіо - відбиваю / грец. уєтро - вимі 
рюю) - сукупність методів дослідження 
плоских межрозділу шляхоманалізу дзе 
ркально відбитих від досліджуваної 
границі пучків молекул, атомів, частинок 
чи електромагнітноговипромінювання. 


РЕФР 


РЕФР 








РЕФЛЕКТОР, -а 1 Ітелескап дзерка 
льний (рос рефлектор, телескоп зе 
ркальньшй англ кгеНйесіпд їеіезсоре, 
гейесіог (Феіе5соре) - телескоп, у якого 
об'єктивом є одне увігнуте дзеркало 
(параболічне, гіперболічне чи еліптичне) 
або система дзеркал, включаючи й пло- 
ске. 


РЕФЛЕКТОР, -а 2 (рос рефлектор 
англ гейесіог, тіпог, 5ресиійи) - те 
саме що діфкалоо п тичне. 


РЕФРАКТОМЕТР, -а (рос ре 
фрактометр англ гейгасіотеївг відлат. 
геїгасіцио - заламлений і грец ретро - 
вимірюю) - прилад для вимірювання 
показників заламу п речовин (рідких, 
твердих, газоподібних). Існує кілька ви- 
дів р., принцип дії яких базується на та- 
ких методах: методі прямого вимірюван 
ня кутів заламу світла при проходженні 
ним межі розділу двох середовищ; 
методі, що базується на явищі повного 
внутрішнього відбиваннясвітла; інтерфе 
ренційному методі (див. також інтерфе 
ренціясвітла. 

р. Аббе (рос рефрактометр Аббе 
англ АББе геїгасіотеїег) - Візуальний 
оптичний прилад для вимірювання 
показниказаламурідких і твердихтіл, дія 
якого базується на вимірюванні кута 
повноговнутрішньоговідбиванняу випад; 
ку непрозорого досліджуваного середови 
ща чи граничного кута заламу на плоскій 
межі розділу прозорих середовищ (дослі 
джуваногої відомого) при поширенні сві- 
тла із середовища з меншим показником 
заламу в середовищез більшим показни 
комзаламу. 

р. інтерференційний (рос. рефракто 
метр интерференционньй; англ. 
іпіегіегепсе геїтасіотетег) - те саме, що 
інтерфербметр Жамена. 


РЕФРАКТОМЕТРІЯ | (рос ре 


фрактометрия англ гейгасботеїйту) - 
розділ оптичної техніки, присвячений 
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методамі засобам вимірювання показни 
ка заламу п твердих, рідких і газоподі 
бних середовищ у різних ділянках 
спектру оптичного випромінювання. Про 


методир. див. також рефрактометр 


РЕФРАКЦІЯ (рос рефракция англ 
гейгасййоп від пізньолат. геїгасіїо - 
залам) 

р. акустооптична (рос рефракция 
акустооптическая англ  оріоасоцеіїс 
гейтасбйог) - викривленняходу світлових 
променів у середовищі, яке неоднорідно 
деформоване звуковою хвилею. Р. а. 
виникає, коли поперечний розмір світло 
вого пучка значно менший за довжину 
звукової хвилі. Кут відхилу тонкого сві- 
тлового променя пропорційний довжині 
шляху світлового променя в звуковому 
полі таградієнтупоказниказаламу. 

р. електрбнна (рос рефракция зле 
ктронная англ еїесігопіс геїгасіоп) - те 
саме, що поляризація електронна. Див. 
також поляризація діелектриків 

р. звуку (рос рефракциязвука англ 
5оипа гейтасійоп, асоц5іїс гейтасцог - 
зміна напрямку поширення звуку в 
неоднорідному середовищі (атмосфера, 
океан, товща землі), швидкість звуку в 
якому є функцією координат.Хід променів 
у даномувипадкувизначаєтьсярівняннями 
геометричної акустики. Звукові промені 
повертаютьзавждидо шаруз меншоюшви: 
дкістю звуку. Р. з. вираженатим сильніше, 
чим більшийвідносний градієнт швидкості 


звуку. 
р. конічна (рос рефракция кониче 
ская англ сопе геїтасіїоп,  сопісаї 


кейгасіїоп) - особливий вид заламу у 
двовісних кристалах, що спостерігається 
в тих випадках, коли напрямок світлового 
променя збігається з якою-небудь опти- 
чною віссю кристала (бінормаллю або бі- 
радіаллю; див. також кристалобптика. 
Якщо, наприклад,на пластинку, вирізануз 
двовісного кристала перпендикулярно 
бінормалі, послати в напрямку нормалі 
неполяризований пучок променів, 
пропущений черезвузький отвір в екрані, 


РЕФР 


РЕШІ 








то пучок буде розходитися в кристалі 
порожнистимконусом. 

р. молекулярна (рос рефракциямо- 
лекулярная англ тоїесцшіаг геїгасіїоп), 
В - пов'язує електронну поляризовність 
Хел речовини (див. також поляризо 
вність атомів, іонів і молекул) 
з його показникомзаламул. Р. м. практи 
чно | не | залежить від густини, 
температури й агрегатного стану ре- 
човини. Важлива властивість р. м. - 
адитивність - дозволяє успішно за- 
стосовувати рефрактометричні методи 
для дослідження структури сполук, вин 
значення дипольних моментів молекул, 
вивчення водневих зв'язків, визначення 
складусумішейтаїн. завдань. 

р. питома(рос рефракцияудельная 
англ зресійс гейгасійог) - величина, яка 
характеризуєрефракціюодиниці масире- 
човини у р високочастотному електро 
магнітомуполі. 

р. радіохвиль Їзалам радіохвиль| 
(рос рефракция радиоволн, радиоволн 
преломление англ гадіо у/ауе геїтасійоп) 
- зміна напрямку поширення радіохвиль 
у неоднорідному середовищі, показник 
заламу якого залежить від координат і 
часу. 

р. світла(рос рефракциясвета англ 
Цері гевгасіїоп) - змінанапрямку світло 
вих променів у середовищі зі змінним у 
просторі показником заламуп. Як прави 
ло, терміном "р. с." користуються при 
описі розповсюдження оптичного ви- 
промінювання в неоднорідних середови 
щахіз плавнозміннимп від точки до точ- 
ки (траєкторії променіву таких середови 
щах- плавновикривлені лінії). Різказміна 
напрямку променів на межі розділу двох 
однорідних середовищ із різними п, як 
правило, називається заламом сві- 
тла 

р. хвиль |залам хвиль| (рос ре 
фракцияволн, преломлениєволн англ 
угауе гевгасіїоп) - зміна напрямку поши- 
рення хвилі в неоднорідному середовищі, 
зумовлена залежністю фазової швидкості 
хвилі від координат. 
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р. Ядерна (рос рефракция ядерная 
англ писіеаг геїгасіїоп) - те саме, що 
поляризація атомна. Див. також поля 


ризація діелектриків 


РЕЧОВИНА (рос вещество англ 
паїегіаї, зибзіапсе, шпаїїег, тедішт, 
агепі) - видматерії, що складається, від- 
повідно до уявленьсучасної фізики, з фу- 
ндаментальних частинок - кварків і ле- 


птонів. Р. побудована переважно з 
електронів і нуклонів (протонів |і 
нейтронів). Останні, у свою чергу, 


складаються з трьох кварків. Усі легттони 
такваркимаютьнапівцілий спін, таксамо 
як і нуклони, що мають складну внутрі 
шню будову. Різного роду взаємодії між 
частинками р. здійснюються за допомо 
гою полів. Кванти полів, що переносять 
електромагнітну, слабку, сильну і гравіта 
ційну взаємодії, являютьсобоючастинкиз 
цілим спіном: фотони, проміжні векторні 
бозони, глюони та гравітони. У земних 
умовах для речовини відомі 4 стани: 
твердітіла, рідини, гази, плазма.Відповід: 
но до сучасної теорії, у природі можливий 
також стан р. у вигляді кварк.люонної 
плазми (передбачається, зокрема, що в та- 
кому стані р. моглаіснуватина найранні: 
ших стадіях еволюції Всесвіту). У класи 
чній фізиці р. ії поле абсолютно проти 
ставлялисяоднеодному як двавидимате 
рії. 

р.  діамагнітна | (рос.  вещество 
диамагнитное; англ. фЧіатаєпегіс 
тагегіаї) - те саме, що діамагнетик. 

р. дочірня (ос вещество дочернее 
англ Файдіівгтаїегіаї, ргодис таїегіаї) 
- безпосередній продукт розпаду поча. 
ткової радіоактивної речовини. 

р. матерйнська (рос веществомате 
ринское англ рагепі таїегіаї) - ізотоп, 
який у результаті радіоактивного розпаду 
перетворюється в даний ізотоп. Останній 
стосовнопершогоє дочірньою речовиною 

р. метебрна (рос вещество 
метеорноег англ теїеог тагегіаї) - 
твердий компонент міжпланетної ре- 


РЕШІ 


РЕШІ 








човини, від дрібних порошин розміром у 
107? см добрилу 10- 10Ом у поперечни 
ку, які утворюютьперехід до найменшого 
з астероїдів. 

р. оптично активна (рос. вещество 
оптически активное англ орнсаїу 
асіметаєїегіа| - речовина, що повертає 
площину поляризації 0 світла, яке 
проходить через неї. Р. о. а. мають 
своєрідні спектри комбінаційного розсія- 
ння, релєївського розсіяння, дають ци- 
ркулярно поляризовану люмінесценцію, 
що дозволяє досліджувати також збу- 
джені стани. У геології р. о. а. дозволя 
ють визначатимінерали, компоненти на- 
фти. 

р. поверхнєво активна (рос веще 
ство поверхностно активное англ 
5имасбапі, гатої, 5иг'асе асіїме адепі, 
5иЖасеасіїме таїепа|, з5шгтасеасіїме 
з5иббіапсеумецдіпдадеті, меннпдадепі; 
- речовина(як правило, органічна сполу- 
ка) з високою поверхневою активністю, 
тобто здатна адсорбуватися на міжфа 
зових межах і дуже знижувати поверх 
невийнатяг. 

р. чиста (рос веществочистоег англ 
риге  тагегіаї, ріаїп  паїегіа|, КБпе 
таїегіаї) - елементиабо сполуки, їх роз 
чини, сплави, суміші і т.д., які характери 
зуються вмістом домішок нижче певної 
межі, що визначається властивостями, 
одержаннямабо використаннямречовини 
і, як правило, складаєчастки?о і менше. 


РЕШІТКА |гратка| (рос. решітка; 
англ. втаїе (ргаз55), вгайпо, аггау, ягід, 
ІабісеуогК, касі, з5сгееп, «гей, меб, 
меббіпр,  ргіймогк; (крист.) (акісе, 
Тахікиде, паїтіх, рашегп). 

Кондо-решітки ГКондо-гратки! (рос. 
Кондо-решетки; англ. Копдо Іайісе5) - 
регулярні решітки, утворювані йонами, 
металічними сполуками або сплавами 
немагнітних металів з парамагнітними 
йонами, у яких антиферомагнітна обмін- 
на взаємодія електронів провідності з 
магнітними йонами викликає ряд ха- 
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рактерних аномалій кінетичних, термі- 
чних і магнітних властивостей (див. та- 
кож ефект Кондо, антиферомагнетизм). 

р. антенна Ігратка антенна| (рос. ре- 
шетка антенная; англ. аєгіа! акггау, 
аптеппа аггау, аггау апіеппа) - сукуп- 
ність дискретних елементів, кожен з яких 
здійснює когерентно відносно інших ви- 
промінювання або прийом електромагніт- 
них хвиль. Найпростішими елементами р. 
а. слугують окремі, як правило, слаб- 
конапрямлені, антени (вібратори і т. п.). 
Іноді окремі елементи решітки також є 
складеними, що мають кілька однакових 
або різнотипних випромінювачів. 
Принциповою особливістю р. а. є можли- 
вість керування її діаграмою напрямле- 
ності при зміні комплексних амплітуд і 
поляризації хвиль, які випромінюються 
елементами. 

р. вихорів Абрикосова ІЇгратка ви- 
хорів Абрикосова| (рос. решбтка ви- 


хрей 0 Абрикосова; англ.  АбгіКозоу 
Гуогіех| Іайісе) - двовимірна решітка 
квантових вихорів у  надпровідниках 


другого роду. Вихори, що утворюють р. 
в. А., характеризуються кістяком з радіу- 
сом порядка довжини когерентності 5. У 
центрі кістяка (на осі вихора) густина 
надпровідних електронів дорівнює нулю. 
Навколо кістяка на відстанях порядку 
глибини проникнення магнітного поля 2 
циркулює  надпровідний струм, роз- 
поділений так, що створюваний ним 
магнітний потік дорівнює кванту магніт- 
ного потоку (див. також квантування 
магнітного потоку). 

р. дифракційна Їгратка дифракці- 
йна| (в оптиці) (рос. решбтка ди- 
фракционная (в оптике) англ. огаїйпе 
(аггау), дійгасійоп ргайпеє, дійтасіоп 
Іакікиде) - сукупність великої кількості 
перепон і отворів, зосереджених близько 
один до одного, на яких відбувається ди- 
фракція світла. 

р. кристалічна Їгратка кристалічна| 
(рос. решбтка кристаллическая; англ. 
Тайісе, сгузта! Іаїікиде, птаїгіх, райегп) - 


РЕШІ 


РІВЕ 








притаманне кристалам регулярне розта- 
шування частинок (атомів, їхніх ядер, 
йонів, молекул, електронів), що характе- 
ризується періодичною повторюваністю 
у трьох вимірах. Для опису р. к. досить 
знати розміщення частинок в 
елементарній комірці, повторенням якої 
шляхом паралельних перенесень (транс- 
ляцій) утворюється структура кристала. 
Існування р. к. пояснюється тим, що рі- 
вновага сил притягання та відштовхуван- 
ня між атомами, яка відповідає мінімуму 
потенціальної енергії системи, досягає- 
ться за умови тривимірної періодичності. 

р. кристалічна просторбва (рос. ре- 
шетка  кристаллическая  пространс- 
твенная; англ. 5расе Іабішаде, Нгее- 
дітепзіопа! Таїікиде) -- те саме, що реші- 
тка просторбва. 

р. кристалічна тривимірна (рос. ре- 
шетка кристаллическая  трехмерная; 
англ. зрасе Іаїікиде, «ргее-Фітепзіопаї 


Іаіїшде) - те саме, що решітка 
просторбва. 

р. обернена Їгратка обернена! (рос. 
решетка  обратная; англ. кгесіргосаї 
Іасіиде)  - періодична решітка в 
оберненому просторі, елементарні 


вектори трансляції якої Б; пов'язані з 

основними векторами трансляції а; поча- 

ткової решітки Браве (прямої гратки) 
2, із, 

умовами: Ба, - . 1 Р. о. ви- 
0, і). 

значає структуру простору квазіїмпульсів 

квазічастинок. Р. о. є важливим математи- 

чним образом, що знаходить численні за- 

стосування в кристалографії та фізиці 

твердого тіла. 

р. об'ємноцентробвана І|гратка об'є- 
мноцентробвана| (рос. решітка обьб- 
мноцентрированная; англ. Боду- 
сепіегей Іайісе) - один із видів решіток 
Браве, вузли якої розташовані у вершинах 
і центрах паралелепіпедів (в окремому 
випадку кубічної  об'ємноцентрованої 
гратки - у вершинах і центрах кубів). 

р. просторбва Грешітка кристалічна 
просторбва, решітка (кристалічна) 
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тривимірна,  кгратка (кристалічна) 
просторбва, гратка (кристалічна) три- 
вимірна| (рос. решітка (кристалличе- 
ская) пространственная, решетка (кри- 
сталлическая) трехмерная; англ. зрасе 
Іасікиде, їНгее-дітепзіопа! ГІакікиде) - 
нескінченна сукупність точок (вузлів), 
розташованих по вершинах рівних 
паралелепіпедів, | складених рівними 
гранями і таких, що заповнюють простір 
без проміжків; найпростіша схема будови 


кристала. 
р. тривимірна (рос. решітка тріхме- 
рная; о англ. о 5расе 4|Іакіїшде,  іРгее- 


дітепзіопа! Іаїікиде) -- те саме, що реші- 
тка просторбва. 

р-тки Браве Ігратки Браве! (рос. ре- 
шбтки Браве; англ. Вгауаїіз Іайісе5) - 
класифікація решіток паралельних пере- 
несень, що враховує як їх точкову, так і 
паралельно-переносну симетрію. Усього 
існує 14 типів р. Б. названих іменем 
О. Браве (ЦО. Вгауаі5|, який точно об- 
грунтував цю класифікацію. 

р-тки шаруваті (гратки шаруваті! 
(рос. решетки слоистьве; англ. Гауегей 
Іашісе5) - кристалічні решітки, що мають 
одну єдину серію взаємно паралельних 
еквівалентних одна одній (суміщуваних 
операціями симетрії) атомних площин з 
особливо великою міжплощинною від- 
станню порівняно з усіма іншими між- 
площинними відстанями у тій же гратці. 
Приклади р. ш.: графіт, слюда, САСІ», С4», 
Мо» та ін. Кристали шаруватої структури 
характеризуються цілковитою спайністю 
вздовж шарів і яскраво вираженою 
анізотропією багатьох фізичних власти- 
востей уздовж і поперек шарів. 


РІВЕНЬ, -вня (рос уровень англ 
Іемеї; (енергії)  5вкайе; (обч)  Гауег; 
(ступінь  фгайе; (точності) есПпеїоп; 
(стовп речовини сої; (гіда) 5имасе; 
(підземнихвод) їабів. 

р. гучності (рос уровеньгромкости 
англ Іойпапеззіемеїуоіцтв - величина, 
яка пов'язує гучність даного звука з рі- 
внем звукового тиску стандартного чи- 


РІВЕ 


РІВН 








стого тону порівняння, що має частоту 
1000 Гц і дорівнює йому за гучністю. 
Одиницеюр.г.є фон. Числофонів для 
даного звука дорівнює числу децибелів 
відповідноготону порівняння. 

р. домішкдвий (рос уровень 
примесньй англ ітриміу Іемеї, дорапі- 
іпайсец 5баїе - енергетичний стан (рі- 
вень) напівпровідника, розташований у 
забороненій зоні і зумовлений присут 
ністю в ньому домішокі структурних де- 
фектів 

р. звукового тиску (рос уровень 
звукового  давления англ  5оипаі 
(ргеззиге Іемеї, 5ойпсі іпіепбіїу Іеме) - 
значення відношення величини звукового 
тиску р до пороговогозвуковоготиску р» - 
2:10 н/м", вираженеу шкалі децибелів: М/ 


2-2014(0/рь). 
р. значущості якого-небудь 
статистичного правила (рос 


уровень значимости какого-либо 
статистического правила англ 
5ідпійсапсе Іемеї Пемеї ої 5ісдпійсапсе, 
5ідпійсапсе маше, 5ідпійсапсе роїіпі, 
сопіаіепсе Іемеї, 5іге ої гедіоп ої а 
5бабі5іісаї гиїе) | - найбільша 
ймовірність, з якою це правило може 
датипомилковийрезультат.Поняттяр. 3. 
застосовується у зв'язку з задачею про 
перевіркуузгодженості теорії та експери 
менту. Див. також переврка гіпотез 
статистична 

р. інтенсивності звуку (рос уровень 
интенсивности звука шмангл  5о0ицпаИ 
іпіепбіїу Іеме| - див. рівень звукового 
тиску 

р. Фермі (рос уровеньФерми англ 
Еегті Іеуе!) - те саме, що енергіяФермі 

р. Фермі енергетичний (рос уровень 
Ферми знергетический; англ Еегті 
срагастегізїїс епегру Іеуеї) - те саме, що 
енергія ФЄрмі 

рівні енєргії атома(рос уровнизне 
ргийиатома англ аїотісіеусіз) - значен 
ня енергії, яких може набувати атом у 
процесі збудження. Див. також атом, 
спектриатомні, спектроскопіяатомна 
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рівні енергії ядра (рос уровни зне 
ргии ядра англ писіеаг Іеуеїз) - значен 
ня енергії, яких може набувати ядро у 
процесі його збудження. Див. також 
спектроскопіяядерна 

рівні Ландау (рос уровни Ландау 
англ І апдай Іеуеі5) - квантовані значен 
ня | енергії | заряджених частинок 
(електронів та інших), які рухаються в 
площині, перпендикулярній магнітному 
полю. Відповідно до класичної механі 
ки, рух частинокіз масою т і зарядоме 
в площині, перпендикулярній магніт- 
ному полюн, являєсобою періодичний 
рух по колупід дією сили Лоренцаз ко- 
ловою частотою ог 2 14 Н/(тд (цикло 
тронною частотою). У квантовій меха 
ніці такому фінітному рухові по колу 
відповідають рухи з  квантованими 
значеннями енергії: Е, - (п-1/2)Бос (п - 
невід'ємнецілечисло). 

рівні поверхнєві магнітні (рос 
уровни  поверхностнье  магнитнье 
англ таєпеїіс 5икіасе Іеуеі5) - квантові 
енергетичні рівні електронів провідності, 
що рухаютьсяв провіднику поблизу його 
поверхні під дією паралельногоїй стало 
го магнітного поля. Для виникненняр. п. 
м. необхідні: велика довжина вільного 
пробігу електронів і велика ймовірність 
їхнього дзеркального відбивання при зі- 
ткненні з поверхнеюпровідника.Викона: 
ння цих умов досягається при гелієвих 
температурах (4,2 К) у дуже чистих 
монокристалах. 

рівні Тамма (рос уровни Тамма 
англ Татт Іеуєеї5) - енергетичні рівні в 
забороненій зоні ідеальної кристалічної 
решітки, зумовлені спотворенням кри- 
сталічного потенціалу на поверхні порі- 
вняно з об'ємом. Див. також явища в 
напівпровідниках поверхневі. 


РІВНЕМІР,  -а рідин (рос 
уровнемер жидкостей англ Іцдиій 
Іемеїі да и) де, Іемеї да и) де, з'адедацц)де, 
Яиїа сопіепідаий)де, Яина Іемеї да ц)де, 
дац)де - приладдлявимірюваннявисо- 


РІВН 


РІВН 








ти рівня води у відкритих водоймах, 
закритихпосудинахі резервуарах. 


РІВНОВАГА (рос равновесие англ 


еаціййбпіит  (5баїд, ЮБаїапсей 55баї»е, 
раіапсе, еаиіїйїгабноп, роібе, 
соцпіегроівее. 


р. відносна (рос равновесиеотноси 
тельног англ геіайує еційбніци) - рі- 
вновага (стан спокою) матеріальної точ- 
ки (тіла) відносно неінерційної системи 
відліку. Умова р. в. матеріальної точки 
полягає в тому, що геометрична сума 
діючих на неї сил взаємодії Е з іншими 
тілами повинна разом із переносною си- 
лою інерції ер 2 - ТоОпер (ДИВ. ТаКОЖ 
рух відносний дорівнюватинулю, тоб- 
то 
УЕ я Лер- 0.Прирівновазітілана поверх 
ні Землі однією з діючих на нього сил 
будесилаважінняР, щоє сумоюсилитя- 
жінняЗемлі і переносної силиінерції пер 
зумовленої добовим обертанням Землі. 
Отже, сила//лер ВХОДИТЬВ СИЛУ Р, і умова 
р. в. на Землі буде мати той же вигляд, 
щой в інерційній системі відліку. 

р. дифузійна в атмосфері (рос 
равновесие диффузиснное в атмо- 
сфере англ фнТибіоп ециіїйбдгіит іп 
аїтозріеге - гіпотетичний розподіл 
газів в атмосфері, при якому тиск більш 
важкихгазів повинензменшуватись!з ви- 
сотоюшвидшеуніж тиск легшихгазів. 

р. Доннана Грівновага мембранна! 
(рос. равновесие Доннана, равновесие 
мембранное англ РДоппап едийЬгійт, 
тетЬгапе едиіїйвгішцт) - рівноважний 
розподіл іонів електроліту по обидва 
боки  напівпроникної мембрани, що 
вільно пропускає катіони та аніони роз: 
чину електроліту, напр. МаСі, і не 
пропускає один з іонів речовини, яка 
міститьсяпо іншийбік мембрани. 

р. іонізаційна (р. йонізацйна (рос 
равновесие | ионизационноє | англ 
іопігайоп  едційвнпши) - рівноважний 
стан іонізованого газу (плазми, при 
якому кожній кратності йонізації від- 
повідає цілком визначеначастка повного 
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числаатомних частинок. Р. і. встановлю 
ється в стаціонарних умовах за рахунок 
балансу сукупності прямих і зворотних 
процесів - іонізації та рекомбінації йонів 
і електронів Здійснюється при досить 
високихтемпературах,колизіткненняча- 
стинок газу супроводжуються йонізаці: 
єю. 

р. термодинамічна локальна (рос 
равновесие термодинамическое  ло- 
кальное англ Іоса|  Шегтодупатіс 
едціїйкгішцт) - ОДНе з ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 
термодинаміки нерівноважних процесів і 
механіки суцільних середовищ; рівновага 
в дуже малих (елементарних) об'ємах 
середовища, що містять все ж таки на- 
стільки великечисло частинок (молекул, 
атомів, іонів таін.), що стансередовищав 
цих фізично нескінченно малих об'ємах 
можна характеризувати температурою, 
хімічним потенціалом та іншими те- 
рмодинамічними параметрами, але не 
сталими, як при повній рівновазі, а залеж 
нимивід просторовихкоординаті часу. 

р. мембранна (бос равновесиемем 
бранное англ тетьЬгапе едиій'гішт ) - 
див. рівновага Даннана 

р. механічної систєми! рівновага ме- 
ханічного укладу (рос равновесиеме- 
ханической системь) англ теспапіса! 
зузіентеаційвгіци? - стан, у якому всі 
точки механічної системи перебуваютьу 
спокої відносно розглядуваної системи 
відліку. Якщо система відліку є іне- 
рційною, то рівновага зветься абсолют 
ною, у протилежному випадку - від- 
носнОЮ. 

р. плазми в магнітному полі 
(рос равновесие плазмьі в магнит- 
ном поле англ ріазтаєаційюніцій і п 
птадпебіс ТГіеїда) - стан плазми, в 
якому силагазокінетичноготиску, що діє 
на будьякий елементії об'єму, зрівнова 
жується силою Ампера; одна з необхі 
дних умов утриманняплазми 

р. промениста в зорях (рос 
равновесиелучистоев звЄздах англ 
гадіапі едиййгіши іп 5каг5) - термін, 
який широко використовується в теорії 


РІВН 


РІВН 








будови зірок для позначення механічної 
рівноваги всієї зорі (або окремих її ча- 
стин) в умовах, коли енергія переноси 
ться тільки випромінюванням (див. та- 
кож перенєення випромінювання. 

р. радіоактивна (рос равновесие 
радисактивное англ гадіоасіме 
едціїй'гіцт) - статистичнарівновагаміж 
кількостями радіоактивних речовин, які 
утворюютьсяодназ іншої. У р. р. перебу 
ваютьнаявні в природі члени будьякого 
радіоактивної родини (див. також роди 
ни радіоактивні. 

р. статистична (рос равновесие 
стагистическое англ 5іайвісаї 
едпійонийм) - стан замкнутої статисти 
чної системи, в якому середні значення 
всіх фізичних величин і параметрів, що 
його характеризують | (наприклад, 
температури й тиску), не залежать від 
часу. 

р. термодинамічна (рос равновесие 
термодинамическое англ 
теппоаупатіс еашіїйвгіит - стан те- 
рмодинамічної системи, в який вона 
самочинно приходить через достатньо 
великий проміжок часу в умовах ізоляції 
від оточення. При р. т. системи параметри 
стану не змінюються з часом і відсутні 
потоки будьякого типу - припиняються 
всі незворотливі процеси, пов'язані з 
дисипацієюенергії: теплопровідність, ди- 
фузія, хімічні реакції та ін. Р. т. маєтакі 
властивості: 1) властивість стійкості, яка 
полягає у тому, що система не може 
самовільно вийти зі стану р. т.; 2) якщо 
системаперебуваєу стані рівновагинарі- 
зно з двома іншими системами, то ці 
останні за теплового контакту також бу- 
дутьперебуватиу р. т. одназ одною. 

р. февова (рос равновесие фазовог 
англ рбазе едційгійт) - термодинамі 
чна рівновага багатофазної системи. 
Умови р. ф. в ізольованій системі поляга 
ють в однаковості умов існування кожної 
Ті фази (тиск і температурав усіх фазах 
повинні бути однаковими) в однаковому 
значенні хімічного потенціалу кожного з 
компонентів в усіх співісновних фазах. 
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Див. також правило фаз діаграмаста- 
ну. 

р. хімічна (рос равновесиехимиче 
ское англ спетісаї едшіййбгійи? - стан 
системи, у якій прямі та зворотні реакції 
протікають з однаковою швидкістю, 
внаслідокчого складсистемизалишається 
сталим, поки зберігаютьсяумовиїті існува- 
ння. 


РІВНОДІЙНА, -ої системи сил 
(рос  равнодействующая  системь! 
сил; англ кгезціапь ої а Гогсе 
з5уз5іепі) - сила, яка еквівалентна даній 
системі сил і дорівнює їх геометричній 
сумі: В - ХК, 


РІВНЯННЯ (рос уравнение англ 
едцабопуГоптиіз. 

р. Абеляінтегральне(рос уравнение 
Абеля интегральное англ Ареї іпіесугаї 
едшаноп - інтегральнерівняння 


Ф(5(х-5) «хе Р(У, 
0 
деКх) - відомафункція, а с(х) - шукана 
функція. Отримане та розв'язане 
Н. Абелем ІМ. Ареї, 1823) при розгляді 
руху матеріальної точки у вертикальній 
площині під дією силитяжіння. 

р.  Айнштайна-Фоккера (рос 
уравнение Зйнштєйна-Фоккера англ 
Біпзїеіп-Коскег едцабог - те саме, що 
рівняння Ейнштєйна-Фісккера 

р. Бернуллі Гінтеграл Бернуллі у 
гідроаеромеханіці (рос уравнение 
Бернулли Гинтеграл Бернулли в ги- 
дроазромеханике англ Вегпоціїї 
едпаїїоп ГВегпошіїй іпіесгаї) іп ТІціа 
птесПапіс5) - результат інтегрування 
диференціальних рівнянь усталеного 
руху ідеальної (нев'язкоїі нетеплопровід 
ної) баротропної рідини (густина р зале 
жить тільки від тиску р, записаних у 
змінних Ейлера, див. також рівняння Е- 


йлера. Р.Б: П - |рр/р-юоу2-С,(- 
потенціал поля об'ємних (масових) сил, 
що діють на рідину, » - швидкість течії, 


РІВН 


РІВН 








с - величина, стала на кожній лінії 
струму чи вихровій лінії, алеяка у зага 
льному випадку змінює своє значення 
при переході від однієї лінії до іншої. Р. 
Б. використовуютьпри вимірюванні шви- 
дкості за допомогою вимірювальних 
трубок і при інших аерогідродинамічних 
вимірюваннях. 

р. Бете-Солпітера (рос уравнение 
БетеСолпитера англ Веїпе-5аірейег 
едпаїіоп) - релятивістськеспіввідношен 
ня для двочастинкової функції Гріна 
Да, хз; хі, ха) сиСТемидвОоОх Частинок (або 
полів): (х., хз; хі, ху - ПОЧатКОВІ Та Кінцеві 
чотиривимірні координати частинок). 
Сформульовано Х.А. Бете ЇН.А. Веїне! і 
Е.Е. СолпітероміЕ.Е, 5аїіреїегіу 1951 для 
опису зв'язаних станів системи частинок 
1 і 2, яким відповідаютьполюси функції 
6, і спирається на інваріантну теорію 
збуреньу формі діаграмФейнмана Р. Б.- 
С. можна розуміти і як рівняння без 
посередньодля амплітудирозсіяння двох 
частинок. 

р. бігармонічне (сос уравнениеби- 
гармоническог | англ рінаптопіс 
еацабою від лат. Бі-, у складних словах 
- подвійний, двоїстий і грец арромікос - 
злагоджений, співрозмірний, гармоні 
чний) - диференціальне рівняння ДДи 
0, дед - операторЛапласа Розв'язкир. б. 
називаються бігармонічними функціями 
(наприклад, гармонічні функції). У при- 
кладних задачах частіше зустрічається 
двовимірне р. б. Цей метод викори 
стовують у різноманітних плоских зада 
чах теорії пружності тагідродинаміки. 

р. Блобха(рос уравнениеБлоха англ 
Віосіп едшабоп) - рівняння квантової 
статистики для ненормованого статисти 
чного оператора квантового канонічного 
розподілу іббса:р - ехр(-ВН), В - 1/К, Т 
- температура. Ф. Блох (Р. Віоспі, 1932. 
Р. Б. має вигляд: дров - -Нр із поча 
ТКОВОЮ УМОВОЮ ді - о 1. Р. Б. аналогічне 
рівнянню Шредінгера для уявного часу і 
формальнопереходитьу нього при заміні 
В наїи/і, дег - час. Ця формальнаанало 
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гія дозволяє використовувати методи 
квантової механіки в квантовій статисти 
ці. 

р. Больцмана кінетичне (рос 
уравнение Больцмана кинетическое 
англ Вонатапп Кіпеїіс едпаїіоп) - інте- 
гродиференціальне рівняння, яке 
задовольняютьнерівноважні функції роз- 
поділу системи з великого числа части 
нок, напр., функція розподілу Ку, ,г) мо- 
лекул газу за швидкостями у та 
координатами к, функції розподілу 
електронів у металі, фононів у кристалі і 
т.д. Для газу, що складаєтьсяз частинок 
одного сорту, р. Б. к. маєвигляд:дуді - 
(удідг) -- (1/ т(Едріду) - (д/ді)з, ДедРОї 
-. зміна густоти числа частинок в 
елементі фазового об'єму амак за одини 
цючасу, Е-Е(т,ї) - сила  щодіє начасти 
нку, (9/діз - ЗМіна функції розподілу 
внаслідок зіткнень (інтеграл зіткнень); 
другий і третій члени рівняння характе 
ризують відповідно зміни функції роз- 
поділу в результаті переміщення части 
ноку просторі тадії зовнішніх сил. 

р. Бюргерса (рос уравнениеБюрге 
рса англ Виегдет5еашаної) - нелінійне 
диференціальне рівняння в частинних 
похідних ди/ді 4 иди/ох з уд'цідх;, Де 
и(х, г) - невідомафункція, - со « х « со; 2 
0; у » 0 - параметр.На р. Б. як нанай- 
простіше рівняння, що поєднує типову 
нелінійність і теплову дифузію (або 
в'язкість), вказави. Бюргерсі). Виегдег5Їу 
1942  хочавонофігурувалої ранішев робо- 
тахіншихвчених. 

р. ванздерВгальса (рос уравнение 
ван-дерВаальса англ мап сег М/ааїі5 
едиайогю) - рівняння стану реального 
газу (И.Д. вандерВаальс |.П.мап дег 
М/ааїз), 1873). Для газу, щоміститьуУ мо- 
лекул,р. в. дерВ. маєвигляд: 


(рн УФу-мремкт, 


деуУ - об'єм, р - тиск, Т - абсолютна 
температура газу, а і Б - сталі, що 
враховують притягання та відштовхуван 
ня молекул. (М'а/ У?) називають внутрі 
шнім тиском. Р. в.-дервВ. кількісно ви- 





РІВН 


Р 








значає властивості реальних газів лише в 
невеликому інтервалі 7 тар - в області 
відносно високих Т і низьких р, тому що 
аї Б є функціямитемператури. 

р.Вєйля(рос уравнениєВейля англ 
Ммеуі еашабіой - рівняння руху для без 
масової двокомпонентної (якаописується 
двокомпонентним спінором) частинки зі 
спіном 1/2 (Х. Вейль ІН.М/еу!|, 1929). 
Гіпотеза Вейля зазнала критики з боку 
Паулі. Про р. Вейля згадали в 1957 р. 
після  експериментального відкриття 
незбереження парності при слабкій взає 
модії. 

р. Вольтерра (рос  уравнение 
Вольтерра англ Монета едшцайої - 
інтегральнерівняння 


ох) з РОД КОкз) 95) 4, а хо 


(лінійне інтегральнер. В. 2-го роду), де/ 
(9, КИх, 5) - відомі функції, / (х) називає 
ться вільним членом, К(х, 5) - ядроінте- 
гральногор. В., Ф (5) - шуканафункція, 2. 
- комплексний параметр. Розв'язок р. В. 
подається рядом Неймана Р. В. без 
вільного члена називається однорідним, 
воно має тривіальний розв'язок ф (5) - 0. 
Рівняння 


гос 0 кОхз) с(5) аз, аОхОь 


вається лінійним інтегральним р. В. 1-го 
роду. Р. В. можнарозглядатияк окремий 
видрівнянь Фредгольма 
р.Гамільтона-Якобі (рос уравнение 
Гамильтона-Якоби англ Натійоп- 
)акобі еацабіой - диференціальнерівня- 
ння в частинних похідних першого поря: 
дку, що описує рух голономних механі 
чних системпід дією потенціальних сил: 


р 4 де5(4, 0 - функція 


узагальнених координат ад: і часу і, яка 
підлягає визначенню і яка являє собою 
дію за Гамільтоном, Н(й,, д5/да,, ) - фу- 
нкція Гамільтона у якій всі узагальнені 
імпульси замінені на д5/дд,. Іноді функ- 
цію 5(д, г) називаютьголовноюфункцією 
Гамільтона. Рівняння використовується 


нази 
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для розв'язуваннязадачмеханіки, оптики 
таквантової механіки. 

р. Гельмгольца (рос  уравнение 
Гельмгольца англ НеїптіпоНе едшабоїі 
- диференціальнерівняння Ли 5 Хи 0, 
де 
А - операторЛапласа 2 - стала;при? 0 
р. Г. можнаотриматиз хвильовогорівня- 
ння, якщозалежністьвід часу описується 
функцією ехріог), у цьому випадку 


М з о? с? (с - швидкість поширення 
хвиль). (Г.Гельмгольц (|Н. НеїіплроїС, 
1860). 


р. Гіобса-Гельмгольца (рос 
уравнение Гиббса- Гельмгольца англ 
СібЬ5-НеітПпон едцабог - термоди 
намічнеспіввідношення, що встановлює 
зв'язок між внутрішньою енергією СГ і 
енергією Гельмгольца (вільною 
енергією) Е чи між ентальпією Н і 
енергією Гіббса (вільною ентальпією) 
СИ зЕ- ТІБІдТ), 0 з С - Т(дС/дТРь, 
дет - температура, У - об'єм, Р - тиск 
(Дж.В. Гіббс 1).МУ. СібОз), 1875). 
Г.Гельмгольц (ІН.Неіплпої2) викори 
стовував перше рівняння. Р. Г.-Г. за 
стосовуються в термодинамічній теорії 
гальванічних елементів, викори: 
стовувалися при встановленні третьої 
засадитермодинамікитаїі наслідків. 

р. Гіббса Дюєма (рос уравнение 
Гиббса.Дюзма | англ  Сіббе Брипет 
едицайой - термодинамічнеспіввідноше 
ння між приростами температури Т, тин 
ску Р і хімічних потенціалів ц, бага 
токомпонентної термодинамічної Син 
стеми: 


54Т- уаР - ман, 0, 


де5 - ентропія, У - об'єм, У; - кількість 
частинок і-го компонента. Для багатофа 
зної системиї враховує такожрізні фази. 
Замість У; можнабрати масикомпонентів 
і нормуватихімічний потенціали; наоди- 
ницю маси, Отримано Дж.в. Гіббсом у 
1875 ії широко застосовувалося П. Дюе- 
мом (|Р.ДПипбепті. Р.Г.Д. встановлює 
зв'язок між інтенсивними термодинамі: 


РІВН 











РІВН Р РІВН 
чними параметрами, які є сталими при р 
термодинамічній рівновазі. (кі н(к-1) 

р. гідродинаміки Ейлера Грівняння ння: 71з і , дек з ср/су 
гідродинаміки Ойлераї (рос уравнениє Ро (ко-тбАзОКУТ) 


гидродинамики Зйлера англ Киїег 
едцайіопої пусігодупатісз - диференці 
альні рівняння руху ідеальної рідини у 
зміннихЕйлера.Р. г. Е. маютьвигляд: 











и и и и 1 
ее " 
Ши ум ум Ди.  1Ор 
Де Ох о Ду ПРИ ру" 
Дуу Ду Ду Ми -10р 
Ду Ох Оу 02 р Ох 


Тут Х, У, 2 - проєкції діючої об'ємної 
сили на осі прямокутної системи 
координат, 
и, у, мо - проєкції швидкостей частинок 
рідини, р - тиску рідині, р - густинарі- 
дини, - час.Див. також гідромеханіка 
р. гідродинаміки Ойлера (рос 
уравнениегидродинамикиЗийлера англ 
Ешіег едцайоп ої пусігодупатісі - те 
саме, що рівняння гідродинаміки Ейле 


р. гіперланцюгбве (рос уравнение 
гиперцепног англ Пурегіаїп едцабог 
- нелінійне інтегральнерівняння для фу- 
нкції розподілу ймовірності взаємного 
розташуванняпар молекулу газі абов рі- 
дині (Й.ван Левен |). мап Цеецумепі, 
Я. Груневелд |). Сгоепеуеїа! і Я. де Бур 
0. де Воегі, 1959). Р. г. відповідає ча- 
стковому додаваннюдіаграму розкладіза 
ступенямигустини (див. також рбзклад 
віртуальний. Назва пов'язаназ тополо 
гією діаграм у цьому наближенні, яке 
іноді називають конволюційним. Р. 
г. дає можливість одержатинаближенері- 
вняння стану густого газу чи рідини в 
області, деє справедливоюкласичнастати- 
стичнамеханіка. 

р. Гюгоньйо (рос уравнение Гю- 
гоньо англ Нидопіоїеадшаногі - рівнян 
ня, що пов'язуєгустину р: і тиск р: у по- 
тоці газу до стрибкаущільнення з густи- 
ною р» і тискомр» післястрибкаущільне 
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1: 
- відношеннятеплоємностейпри сталому 
тиску і сталому об'ємі (П.А. Гюгоньйо 
ГР.Н. Нидопіої), 1887). Р. Г. застосовують 
при розрахункахударних хвиль у газовій 
динаміці тав теорії детонації 
р. Даламбера (рос уравнениеДала- 
мбера; англ а"Аіепіреїї ецдшайог - 
неоднорідне хвильове рівняння 
Ам - с ду/ді з Кг, 1), 
яке описує малі коливання нескінченно 
тонкої однорідної струни (випадок однієї 


координати). 
р. Дебая  Хюккеля- Онсагера (р. Де 
бая- Хюккеля Онзагера (рос 


уравнение  Дебая-Хюккеля-Онсагера 
(уравнение Дебая-Хюккеля-Онзагера; 
англ Опз5адегеадцайоп, Бербуе-Ниєсісеі- 
Опзадегеацагоп) - те саме, що рівнян- 
ня Онстера 

р. дисперсійне (рос уравнениедис- 
персибнноє; англ дізрег5іопецабог) - 
співвідношення, яке пов'язує циклічні ча- 
стоти с» і хвильові вектори К власних га- 
рмонічних хвиль (нормальних хвиль) у 
лінійних однорідних системах: непере- 
рвних середовищах, хвилеводах, пере- 
давальних лініях та ін. Зокрема, р. д. ви- 
значає фазові швидкості гармонічних 
хвиль у напрямку К, групові швидкості 
переміщення квазігармонічних 
одномодових хвильових пакетів, розпли- 
вання пакетів. 

р. диференційльне самоспряжене 
(рос уравнение  д 
самосопряженног м англ  5еїчадіоіпі 
діегепбаїедиацоп) - рівняння, яке має 
такі ж розв'язки, що й спряжене з ним. 
Існуютьр. д. с. парногої непарногопоря- 
дку. Див. також рівняння ьні 
спряжені 

р. дифузії (рос уравнениедиффузии; 
англ дибвіоп едиабог - диференці - 
альне рівняння у частинних похідних 2- 
го порядку, яке описує процес дифузії 
у випадку, коли перенесення речовини 


РІВН 


РІВН 








викликане лише градієнтом його 
концентрацій (на відміну від термодифу- 
зії та ін.) д/г - аїм(Дртад ) - 4С - Е, де 
С(х, 6) - концентрація речовини в точці х - 
(х1, Х», Хз) середовища в момент часу і, р- 
коефіцієнт дифузії, 4 - коєфіцієнт по- 
глинання, 

Е - інтенсивність джерел речовини. 

р. Дірака (рос. уравнение Дирака; 
англ. Рігас едшабої - релятивістськи 
інваріантне диференціальне хвильове рі- 
вняння, яке описує зміну стану частинок 
зі спіном 1/2 (електрони, нейтрино, 
кварки та ін.). Р. Д. має вигляд системи 








чотирьох рівнянь 
х тс 
и, Ро НО, де 
и -0, 1,2, 3; хи, х, Хз у, Хз 2 





просторові координати, Хо - сі - часова 
координата, т - маса частинки, У, - 
матриці Дірака. Р. Д. взаємодіючих ча- 
стинок містить складову, що враховує цю 
взаємодію. 

р. Ейлера Ір. Ойлера (рос 
уравнениеЗйлера англ Ецїег еацабог) 
- диференціальнерівняннявигляду: 


паб 


яке слугує у варіаційному численні для 
обчисленняекстремалейінтеграла 
Ь 


Е(х, у, ух. 


р. Ейнштєйна-Фоккера Грівняння 
Айнштайна-Факкера (рос уравнение 
Зинштейна-Фоккера англ БЕіп5зіеіп- 
ЕосКег едцабог) - рівняння, якевизначає 
ймовірність різних станів системи, роз- 
глядуваних як неперервний ланцюг 
Маркова (див. також  процбси ма- 
рковські, рух броунівський. 

р. інтегральне(рос уравнениеинте 
гральное англ іпіеєгаї едиакіоп) - рі- 
вняння, щоміститьневідомуфункцію під 
знаком інтеграла. Лінійним р. і. називає 
тьсярівняннявигляду 


Аодід - | КОБНВМЯ щ рох є Ю, 
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дед, К, г - задані функції, г - невідома 
функція, р - область евклідового 
простору. Нелінійні р. і. містятьневідому 
функціюнелінійно. 

р.  інтегродиференціальне | (рос 
уравнение интегродифференциальног 
англ ішергодіНегепіїа! едпаїіоп) - рівня: 
ння, що містить невідому функцію під 
знаками операцій диференціюванняй інте- 
грування. Р. і. виникають у задачах 
математичної фізики, коли поведінка 
модельованої системиістотно визначається 
попередніми станамисистеми (Т. зв. явища 
післядії, гістерезису! т.п.). 

р. Кельвіна (рос уравнение Ке- 
львина англ Кеїуіп едиаїіоп) - залеж 
ністьтиску насиченої пари (або розчин. 
ності твердихтіл) від кривизни поверх 
ні розділу двох співісновних фаз. При 
даній температурі Т в рівноважних 


р СУ с 
«ех - 
умовах і. б Р со де г 


середній радіус кривизни поверхні роз 
ділу фаз, р - тиск насиченої пари над 
сферичною поверхнею, ро тиск насиченої 
пари над плоскою поверхнею за тих же 
умов (с і сь - відповіднорозчинності), с - 
коефіцієнт міжфазового поверхневого 
натягу, У  - молярний об'єм 
конденсованої фази, К - універсальнага- 
зова стала. Величина с/г називається 
капілярнимтиском 

р. керувальне (рос  уравнение 
управляющее англ воуегпіпо едиагіоп) 
- сте саме, що рівняння кінетичне 
основне 

р. кінетичне основнє Грівняння ке- 
рувальнеє (рос уравнение кинетиче 
ское основног, уравнение управляю 
щее англ Тшпдатепіа! Кіпегіс едпайоп, 
гоуегпіпє  едпаїїоп) - рівняння для 
ймовірності розподілу квантової системи 
за квантовими станами. Р. к. о. для 
ймовірності Р, квантовогостануп маєвин 





Зм?) , де М пт с 





Р, | (мит Р, 


імовірність переходу системиз квантово 
го станут у квантовийстанп заодиницю 


РІВН 


Р 








часу під впливом залежного від часу 
збурення. Індекси п, т відповідаютьста- 
ціонарним станам гамільтоніана вільних 
частинок, тобто  багаточастинковим 
станам. Імовірність | Р,, | дорівнює 
діагональному елементові матриці густи- 
НИ рат Р. к. о. встановлене В. Паулі в 
1928 

р. Клапейрдна-Менделєєва Грівнян- 
ня стану ідеального газу (рос 
уравнениє  Клапейрона-Менделеєва, 
уравнение состояния идеального газа 
англ Сіареугоп едиагпіоп, ідеа! газ Іам/) - 
залежність між параметрами ідеального 
газу (тиском р, об'ємом У і абсолютною 
температурою Т), що визначають його 
стан: 
р - ВТ, де коефіцієнт пропорційності В 
залежитьвід масигазу М і його молярної 
маси; встановленеБ. П. Е. Клапейроному 
1834.У 1874Д. І. Менделеєввивів рівня: 
ння стану для одного моля ідеального 
газу: р - ВТ, дек - універсальна газо- 
ва стала. Якщо молярна маса газу и, то 
рУ ж (М/ц)ВТ. Р. К.-М. являєсобоюрівня- 
ння стану ідеального газу, що об'єднує 
закони Бойля- Маріотта, Гей-Люссака | 
Авогадро 

р.  Клапейрдна-Клаузіуса | (рос 
уравнениє Клапейрона Клаузиуса 
англ СІареугоп-Кіаизійя едпаїїоп) - ВИ- 
ражає зв'язок нахилу кривої рівноваги 
двох фазз теплотою фазового переходу! 
зміною фазовогооб'єму. Згідноз р. К.-К., 


уздовж кривої фазової / рівноваги 

ЧЕ бю 

ато тіу,-м)! деїл» - питоматеплота 
2 1 


фазового переходу 1-52 (випаровування, 
плавлення, сублімації), (У, - У:) - стрибок 
об'єму, У, У» - питомі (мольні) об'єми 
фаз,Т - абсолютнатемпература/ р - тиск. 

р. Кляйна-Гордона-Фока | (рос 
уравнение Кляйна- Гордона-Фока англ 
Кіеіп-Согдоп-Косік  едпаїіоп) - най 
простіше релятивістськи інваріантне рі- 
вняння, що описує вільне скалярне (або 
псевдоскалярне) фізичне поле У 
квантовій теорії поля застосовується для 
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частинок зі спіном 0. У просторіччасі 
Мінковського р.К.-Г.-Ф. - лінійне 
однорідне диференціальне рівняння 2-го 
порядку: ( - т')ф(Х) ж 0, де - оператор 
Даламбера, т - маса частинки, 

Ф - польовафункція абоїї компонентив 
просторі внутрішньої симетрії (Х є (2, х) - 
точка просторучасу; використовується 
системаодиниць, у якій п- с- 1). 

р. Колмогорова (рос уравнения Ко- 
лмогорова англ Коїтогєогоу едиагіоп5) 
- рівняння для перехідної функції 
марковського випадкового процесу. У най- 
простішому випадку процесу зі зліченною 
множиною станів (і) перехідна функція 
різ) є ймовірністю переходу зі стану і в 
моментз достану) в моменті. Р. К. дляру 
маєвигляд 


ро ве 
К 
(перше, абооберненер. К..), 
Ор, (8,0) /Ое з ри (50) 0, (1) 
К 
(друге, абопряме,р. К.), де 


о, (8) «т, (| 5) -5, (1-5) , 
г25; ду - СИМВОЛКрОНекера 

р.  Колмогброва-Феллера | (рос 
уравнениеКолмогорова Феллера англ 
Коітовогоу-КЕеїег едиаїїоп) - інте 
гродиференціальне рівняння для перехі 
дної густини ймовірності марковських 
випадкових процесів з  розривними 
(стрибкоподібними) змінами стану. Для 
марковських процесів зі скінченною або 
зліченною множиною станів р. К.-Ф. 
еквівалентнерівняннюКолмогорова. 

р.  Кортевбга-де  Фріса (рос 
уравнение Кортевега-де Фриса англ 
Когіеуер-Че Угіез5 едиайоп) - нелінійне 
диференціальнерівняння и; б. бийх Я Шох 
0, що являє собою універсальну модель 
для опису нелінійних хвиль у середови 
щах з дисперсією без дисипації, в яких 
закон дисперсії для лінійних хвиль опи- 
сується двома членами розкладу за 
степенямихвильовогочислак: о - 5К (1 
єкУ. 


сок 18). ри (5,0) 


РІВН 


РІВН 


РІВН 








р. Ланжевена (рос уравнение Ла- 
нжевена англ І апгеуіп едпаїіоп) - рі- 
вняння руху макроскопічного тіла, яке 
взаємодіє з частинками термостата; їхній 
вплив ураховують за допомогою 
узгодженого включення в рівняння сили 
тертяі випадкової зовнішньої сили. Якщо 
безурахуваннявзаємодії з термостатомрі- 
вняння руху мало вигляд та"т/ай 
вгад Дт, і) ше о, де 
т - маса частинки, У - потенціальна 
енергія, то відповідне р. Л. набуває 
форми та?м/дї? - Нама - ргад г, 0) - 
Е(г). Тут памаї - пропорційна швидкості 
дм/дї силатертя, а К(г) - випадковасила. 
Остання зумовлена одночасним впливом 
на тіло великого числа частинок термо 
стата, тому її з великою точністю можна 
вважати 
нормально розподіленою (див. також 
розпаділГаусса. 

р. Лапласа (рос уравнениеЛапласа 
англ І аріасе едиайоп) - диференціальне 
рівнянняд/ - 0, дед - операторЛапласа 
а функція ох, ..., Х) відшукується в 
усьому просторі В" абов йогочастині С. 
Розв'язкир. Л. називаютьсягармонічними 
функціями 

р. Ленгмюра-Саха (рос. уравнение 
Лзнгмюра-Саха; англ. Гапетиіг-5ара 
едиайоп) - рівняння, яке встановлює 
залежність ступеня поверхневої йонізації 
є від температури поверхні металу Т, 
його роботи виходу Ф і потенціалу йоніза- 
ції 0; атомів, які йонізуються. Якщо на 
одиницю поверхні металу за одиницю часу 
падає п, атомів пари, а п й п, - ЧИСЛО 
нейтральних атомів і позитивних іонів, що 
випаровуються за той же час із тієї ж 
поверхні, то під ступенем поверхневої 
йонізації а розуміють відношення п/п. Р. 
Л.-С. виражає й у такому вигляді: (0 - (9»/ 
дгуехрі е(Ф - Ц)/КТІ, де 9» і дь - статистичні 
ваги йонного й атомного станів, е - 
елементарний заряд. 

р. Леонтовича параболічне (рос 
уравнениеЛеонтовичапараболическог 
англ І. еопіоуїсі рагабоїїіс едпаїіоп) - лЛі- 
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нійне однорідне диференціальнерівнян- 
ня (аналогічне рівнянню Шредінгера) 
для комплексної амплітуди хвильового 
поля.Р. Л. п. випливаєз хвильовогорівня- 
ння, якщорозв'язокпредставитиу вигляді 
и - А(г, ОС(г, 0), де С - який-небудь 
точний розв'язок ГІнаприклад, для однорі 
дного ізотропного середовища 
С з С: «ехрііг) 

або С з б» - (кг) ехр(ісі - ікг)), а 
А(г, і) - повільна (у масштабі К" і с) 
амплітуда (функція ослаблення). Якщо А 
- скаляр,ас - С, тор. Л. п. маєвигляд 
(фуд -- ду - 2ікдАх - дів с"9дІді з 
0. 

р. Ліппмана-Швінгера (рос 
уравнение Липпмана-Швингера англ 
І арртапп-5спуйпрег едпаїіоп) - інте 
гральне рівняння для хвильової функції 
неперервного спектру, а також інте 
гральнерівняння для амплітуди розсіян- 
ня однієї або кількох нерелятивістських 
частинок. Найбільше значення в за- 
стосуваннях має р. Л.-Ш. для амплітуди 
розсіяння", Кк, Е) двохчастинок: 

Кк, КЕ) - - | т/(2)1У(К, Ю - 

золу МИС, Ю)КК", К, Е)ох 

х ГЕ - (К'У/Оту) з їОГ'ФК", 
дек і Кк" - відносні імпульсичастинокдоїі 
після розсіяння, Е - сумарнаенергія ча- 
стинок у системі центру інерції, т - 
зведена маса, У(К', Кк) - Фур'єобраз по- 
тенціалу(тут покладеноб - 1). 

р. Ліувілля (бос уравнениеЛиувил- 
ля англ Гіопуйе едиаїіоп) - рівняння 
дляфункції розподілугустини ймовірності 
частиноку фазовомупросторі - основнері- 
вняння статистичної фізики. Рівняння для 
статистичногооператора(матриці густини) 
у квантовій статистичній механіці також 
називають р. Л. Функція розподілу Кр, 4) 
визначаєймовірність(р, дарад знайтифа- 
зові точки р, 4д - (рі, 1» Р, Чь з.» Чу) В 
елементі фазового об'єму арад. Р. Л. має 
вигляд; 


дрог-  ОНІддд(дрдрд - (ОНІдДру(дрдар 


РІВН 


РІВН 








-ТАНЬ 
де (Н, р - дужкаПуассона Н - функція 
Гамільтона. 

р. Лондонів (рос уравнение Ло- 
ндонов англ Гопдоп едиаїоп) - фе 
номенологічне рівняння, що описує роз. 
поділ магнітного поля в надпровідниках. 
ЗапропонованеФ. Лондономі Х. Лондоном 
у 1935 задовгодо побудовимікроскопічної 
теорії надпровідності (1957, див. також 
модель Бардіна-Купера-Шріффера Р. 
Л. маєвиглядН - 2 Лтопої Н «- 0, деН- 
локальне магнітне поле в надпровіднику, 
М, з І тем(Алп,е?))? - параметр, що має 
розмірність довжини і називається ло- 
ндонівською глибиною (див. також 
глибина проникнення проникнення 
магнітного поля. Тут т і е - відповідно 
масаї заряделектрона, п, - концентрація 
надпровідних електронів, тобто 
електронів, об'єднаниху куперівські пари 
(див. також ефектКупера. 

р. Лоренца-Дірака (рос уравнение 
Лоренца Дирака англ Іогепі?-Рігас 
едпаїіоп) - релятивістськерівняння руху 
в електромагнітному полі класичної точ- 
кової зарядженої частинки, що враховує 
силу реакції, з якою діє на частинку Її 
власне поле випромінювання. Р. Л.-Д. 
маєвигляд(у СГС) 

тс(аці/дз8) з (Ф/СЕвНих 
з (2/Зе)(Фи// 4»? - ц'иФимав'), 
деи! - А-векторшвидкості частинки, 4 і т 
- Її заряді маса, Е'. - тензорзовнішнього 
електромагнітного поля, аз - саці - у// 
с?)12, у - тривимірнашвидкістьчастинки. 

р. Маєра (рос уравнение Майера 
англ Мауег едпаїіоп) - рівняння, що 
встановлює зв'язок між теплоємностями 
при сталомутиску С, і сталому об'ємі С, 
1 кмоляідеальногогазу С, - С, «В, дев 
- газова стала. Р. М. використано 
Ю.Р. Маєром Ц).В. Мауєг, 1842) для кі- 
лькісного визначення механічного екві 
валентутеплоти 

р. Маргулеса (рос  уравнение 
Маргулеса англ Магешіез ециаїіоп) - 
пов'явує кут нахилу с, до горизонту ста 
ціонарної поверхні розділу двох повітряних 
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масіз температурамит,, Т» і швидкостями 
1, 02. 

р. Мещерського(рос уравнениеМе- 
щерского англ МезППетзкі) едпаїіоп) - 
диференціальні рівняння руху матері 
альної точки змінної маси (див. також 
механікатіл змінної маси). 

р. Нав'єСтобкса (рос уравнение 
Навье Стокса англ.  ХМаміек-ЗіоКе5 
едпаїїоп) - диференціальне рівняння 
руху в'язкої рідини (газу). У найпрості 
шому випадку руху рідини, що не 
стискається (густина р « соп5б) і нена- 
грівається (температурат «- сопбі), р. Н.- 
С мають вигляд: 
ау 1 Й 
Р, Е Зно у, деї - час;у 
швидкість частинки рідини; Е - об'ємна 
сила; р - тиск; у - у/р - кінематичний 
коефіцієнт в'язкості; у - динамічний 
коефіцієнт в'язкості. Межовою умовою 
для швидкостей у в'язкої рідини є умова 
прилипаннядо твердих стінок: швидкість 
на стінці дорівнює швидкості відповідної 
точкистінки. 

р. Нернста (рос. уравнениеНернста 
англ Мегп5і едиайоп) пов'язує рівноваж 
ний потенціалелектрода, що перебуває в 
розчині своїх іонів, із Їхньоюактивністю 

р. нерозривності в гідромеханіці 
(рос. уравнение неразрьшвности в ги- 
дромеханике англ. сопііпийу 
едпаїіоп іп пудгоптеспапісз) - вира 
жає закон збереження маси для руху рі- 
дини чи газу (див. також рівняння 
гідромеханіки Ейлера рівняння 
гідромеханіки Лагранжа. 

р. Ойлера (рос уравнение Зйлера 
англ Ешіег едцабой - тесаме,щорівня- 
ння Ейлера 

р. Онсагера(р. Онзагера Грівняння 
Дебая-Хюккеля-Онсагера 0 (рівняння 
Дебая-Хюккеля-Онзагердї (рос 
уравнениєОнсагера(уравнениєОнзаге 
ра), зд уравнениє | Дебая-Хюккеля- 
Онсагера (уравнение Дебая-Хюккеля- 
Онзагера) англ Опзадег едиагіоп, 
Оеруе-Ниескеі| Оп5адегедцайоп) - По- 
в'язує еквівалентну електропровідність 


РІВН 


Р 








розчину електроліту з його концентраці 
єю. 

р. Орнштайна-Церніке | (рос 
уравнение Орнштейна-Цернике англ 
Оптп5ігійп-Д2епіЖїе едиаїіоп) - те саме, 
щорівняння Орнштена- Церніке 

р. Орнштєйна-Церніке Грівняння 
Орнштайна-Цезніке (рос уравнение 
Орнштейна-Цернике англ Огп5іеіп- 
Детіке едпайоп) - інтегральнерівнян- 
ня, що пов'язуєрівноважнупарну кореля 
ційну функцію рідиничи газупх(г) - 1 є 
ух(г) із прямою кореляційною функцією 


С(б): ут) є С(г) б по ур -- пу) С(гз -- Г) ди», 


де 
по-о густота частинок. Р. ОЦ. за 
пропоновано Л. Орнштейном 
(Л. Орнштайном) П.5. Огпзівіп| і Ф.Це- 
рніке|Е. 2етіске) у 1914 у теорії крити: 
чного розсіяння рентгенівського промінь 
ня. Р. О.-Ц. - точне співвідношення між 
ух(г) і С(г) і є означеннямостанньої. Зру- 
чність використанняС(г) полягаєв тому, 
що вона завжди залишається близьк 
осяжною функцією. Р. О.-Ц. знаходить 
застосування в різноманітних задачах 
теорії флуктуацій. 

р. Паулі (рос уравнениеПаули англ 
Рації едпаїїіоп) - рівняння нереляти 
вістської квантової механіки, що описує 
рух зарядженої частинки зі спіном 1/2 
(напр. електрона) в | зовнішньому 
електромагнітному полі (В. Паулі, 1927) 
то 


Де і 


2 
(роСАЇ рев (оВ)чефі, дее - 
2т 2тс 
заряд, т - масачастинки, В - напруже 
ність магнітного поля з потенціаламио |і 
А, р - оператор імпульсу, с - матриці 
Паулі, Н - гамільтоніан. Р. П. є узага 
льненням рівняння Шредінгера, що 
враховує наявність у частинки власного 
механічногомоменту- спіну. Частинказі 
спіном 1/2 може перебувати у двох рі- 
зних спінових станахіз проєкціями спіну 
ЖНУ2і -1/2 на якийсь (довільно обраний) 
напрямок, прийнятий зазвичай за вісь 2. 





На 
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На основі р. П. може бути розраховане 
розщеплення рівнів енергії електронів 
атома в зовнішньому магнітному полі з 
урахуваннямспіну (ефектЗеємана. 

р. Перкуса-Євіка (рос уравнение 
Перкуса-ЙИевика англ Рекгси5-Хемісі 
едпаїїоп) - інтегральне рівняння для 
парної кореляційної функції п.(г) рідини 
чи густогогазу 


по(г) ехр(ВУ()) -1- п (ехр(РУ(пи)) - 1) х 
х пог - гі) - 1Їпо(то) дп, 

дев - М(КТ), У(ю) - потенціал взаємодії 

між молекулами, п - густота частинок 

(Дж.Перкус  ().К. Регсц5|, | Дж.Євік 

ІС... Хеміскі, 1958). 

р. Піппарда (рос уравнение Пигь 
парда англ Ріррагаедцагтоп) - пов'язує 
густину струму в надпровіднику з магніт- 
нимполем. 

р. Пробка (рос уравнение Прока 
англ РГОК еапаїіоп) - рівняння вільного 
векторного поля У,(х) з масою т і спіном 
1:9.Бу» - т'У, 2 0, дед, е д/дх, и 2 0,1, 
2, 3; Бу» З д|У» - д.У,. Прока рівняння 
еквівалентне системі рівнянь Кляйна- 
Гордона 
( є ту, - 0 таумові Лоренцад, У, - 0. 

р. Пуассбна (рос уравнение Пуас 
сона англ Роі550пеадцаїіїоп) - неоднорі 
дне диференціальне рівняння в частин 
них похідних ли) - - Й), дед - 
операторЛапласа х з (хі, ... Хи). 

р. синус-Гордона (рос уравнениєси- 
нусГордона англ  5іпи5 Согіоп 
едпаїїоп) - релятивістськи інваріантне 
рівняння у просторовочасових змінних, 


якемаєвигляд: 
2 2 


и и ди 
--оот"5іпи «0; 

0? Ох 

-ФахІі«ФиФКЕ,ть»о. 
Назва запропонована в 1960х рр. 
М. КрускаломіМ. Кгизкаї! за аналогією з 
лінійним рівняннямКляйна- Гордона 

р. стану (рос уравнениесостояния 

англ ециайоп ої 5баїе, соп5іниуе 
едпаїіоп) - рівняння, яке пов'язує тиск, 
об'єм і температуру фізично однорідного 





РІВН 


РІВН 


Р 








тіла в стані термодинамічної рівноваги. 
Прикладами р. с. можуть слугувати рі- 
вняння Клапейрона для ідеального газу, 
рівнянняван-дерВаальсадля неідеально 
го газу. Для рідин не існує надійного 
теоретичногор. с., длятвердихтіл р. с. є 
залежність модулів пружності в законі 
Гукавід температуритатиску. 

р. стану Дітерічі (рос уравнение 
состояния Дитеричи англ Оійегісі 
едцайоп ої 5каїе, Оійегісі соп5ійиПуе 
еацабоп - рівняннястану реальнихгазів 
р(м-б) « ВТеху-а/(ВТУ)), дер - тиск, 
М - об'єм, що його займає 1 моль, Т - 
температура, величини а і б пов'язані із 
критичними значеннями рр, Укр Тр СПІВ- 
відношеннями а ж ро Укр Є, Б ОЗ Укр, 
ВТир/(ркрУкрі я. Є/2 з 3,695. 

р. стану зведене(рос уравнениесо- 
стоянияприведенноеангл геаисесівїаїе 
едчабой - термодинамічне рівняння 
стану, записане відносно безрозмірних 
величин (зведених змінних), визначених 
у масаштабікритичнихзначень. 

р. стану ідеального газу (рос 
уравнение состояния идеального газа 
англ ідеа! ваз Іам/) - Ттесаме, що рівнян- 


ня Клапейрана-Менделєєва. 


р.  стохастичне (рос.  уравнение 
стохастическоєе; англ. зіосразііс 
едцайоп) - рівняння, яке описує 


поведінку реалізацій випадкових  про- 
цесів, хвиль і полів під дією випадкових 
сил і флуктуаційних параметрів, при ви- 


падкових початкових або межових 
умовах. 

р. теплопровідності (рос уравнение 
теплопроводности англ Неаї 


(сопдисіїоп) едиагіоп) - диференціальне 
рівняння в частинних похідних 2 поряд 

ку, якеописує процеспоширеннятеплав 

середовищі, встановлюючи зв'язок між 
зміною внутрішньої енергії елементаоб- 

єму тіла, кількістю тепла, що надходить 
через поверхню цього об'єму, і густотою 
внутрішніх теплових джерел: 


то а 4, Па 
С р р рда р 
аа; пу 02 





2 АХ, У, 2,0. 
Ох 
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Тут (р - густинасередовища Су - теплоє 
мність при сталому об'ємі, Т - 
температура, - час, 4, 4, 4, - проєкції 
вектора густини теплового потоку на 
координатні осі, які, згідно з основним 
законом теплопровідності в ізотропному 
середовищі, дорівнюють: 











Т Т Т 

- 2. , - 3. , б -А , 

Як Дх і Ду Я 07 
де 2 - коефіцієнт теплопровідності. 


Найпоширенішими задачами для р. т. є 
задача знаходження розподілу 
температури в середовищі за заданими 
початковимита крайовимиумовами. Див. 
також задачакрайова 

р. Фоккера-Планка (рос уравнение 
Фоккера Планка англ Еоскег-РіапсК 
едпаїїоп) - рівняння, яке визначає 
ймовірність різноманітних станів си- 
стеми, що розглядаютьсяяк неперервний 
ланцюг Маркова, див. також рівняння 
ЕйнштєйнаФоккера 

р. характеристінне матриці (рос 
уравнениєхарактеристическогем а т р и- 
ць; о англ  сПпагасівгізіс  едцабоп 
Гремоплапсе | ецдшабіоп, 5ікапдагі 
едиайоп, дейпіпу ецдиабіоп, еідепмаїше 
едиайоп, 5есиіаг ецдцаноїй ої а 
плаїгіх) - алгебричне рівняння, яке у 
розкритомувигляді записуєтьсятак: 

М НОЮ 5. бо 0, 
дез; з ан 5 а2 5... Ж ат - Слід Матриці, 
що має елементи а, 5, - сумавсіх голо- 
вних мінорів 2-го порядку! т.д., а 5, - ВИ- 
значник матиці, 2 - Характеристичний 
багаточлен. Корені р. Х. Хм, 22, ... Х, НАЗИЙ 
ваються власними значеннями матриці. Р. 
х. зустрічаються у найрізноманітніших 
областях математики, механіки, фізики, 
техніки. 

р. шохвильове (рос  уравнение 
волновог англ міамееацагтоп) - лінійне 
одноріднерівнянняв частинних похідних 
гіперболічноготипу: 

узуедуо-с(д9ф/ді)елос ша 


де: - час, с - сталий параметр, що має 
розмірність швидкості, У - оператор 


РІВН 


РІВН 


РІВН 








Даламбера Д - У? - оператор Лапласа. 
Іноді замістьа використовуютьоператор 
Ло-ренцас "АД - д У д 2. Векторнер. х. 
передбачає застосування оператора д до 
кожної з декартових компонент вектора; 
при переході до довільних координатви- 
користовують тотожність АД є Маїм - гої 
гої. Спочатку хвильові рівняння були 
отримані Д. Бернуллі ІД. Вегпошціїі|, Ж. 
Даламбером |). а"Аїеплрей!, Л.Ейлером 
(Л. Ойлером) ГІ. Еціегі. Р. х. є однією з 
найуживанішихмоделейу фізиці. 

р. Шрєдінгера(рос уравнениешре 
дингера англ 5сігоедіпеег едпаїіоп) - 
основнерівняння квантової механіки, яке 
описує динамічну поведінку квантової 
системи у часі та просторі. Р. Ш. у ши- 
рокому значенні слова має вигляд 


ПФ а 
Ра і де й - оператор Га- 


мільтона (див. також гамільтоніані, Б - 
стала Планка, З - хвильова функція си- 
стеми. У більшості випадківр. Ш. внаслі 
док складного вигляду оператора по- 
тенціальної енергії можна розв'язати 
лишенаближенимиметодами(див. також 
тедбрія багатьох тіл квантова. 
Найпоширенішими наближеними 
методами є теорія збурень, варіаційний 
метод, квазікласичне | наближення 
квантової механіки 

р. Аппеля (рос уравнения Аппеля 
англ Арреїї едиайопз) - диференціальні 
рівняння руху будь-якої механічної си- 
стеми з голономними чи неголономни 
ми зв'язками(див. також зв'язки меха 
нічні), П.Е. Аппель |Р.Е. Арреїї), 1899. 
Р. А., кількість яких дорівнює числу 
ступенів вільності системи, мають ви- 


05 ; 
гляд п 9 2 м» Ю, де бе другі 


похідні за часом від незалежних між 
собою узагальнених координат системи 
д, 0; - узагальненісили, щовідповідають 
цим координатам; 5 - т. зв. енергія при- 


скорення: 5-1 (то, тут п - ЧИСЛО 


ка ди 


точок системи, т, і с, - Відповідно їхні 
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маси та прискорення. Як правило, р. А. 
застосовують для вивчення руху неголо 
номних систем У випадку голономних 
системслід віддаватиперевагу рівнянням 
руху Лагранжа. 

р. Боголюбова(рос уравненияБого- 
любова; англ Водоїрціом едиаїіопя) - 
ланцюжок рівнянь для одночастинкових, 
двочастинкових і т.д. функцій розподілу 
класичної системи частинок з парним по- 
тенціалом взаємодії. Встановлені 
М.М. Боголюбовиму 1946, спроби їхньо- 
го доведення іншими авторами були 
менш задовільними, тому що вони об- 
ходили важливе питання про межові 
умови. Р. Б. називаютьтакожрівняннями 
ББГКІ: М.М. Боголюбов, М. Борн, 
Х. Грін, Дж.Кірквуд, Ж. Івон ІМ. Воги, 
Н.Сгееп, |. Кігкухооай, |). Умоп). За 
допомогою р. Б. можна виконати послі 
довне динамічне доведення кінетичного 
рівнянняБольцманадля газу малої густи- 
ни та длягазузі слабкоювзаємодією між 
молекулами. Р. Б. використовують у 
теорії густихгазів, рідині плазми. 

р. Власова(рос уравнения Власова 
англ Мабом едпаїоп5) - система само 
узгодженихрівнянь для одночастинкових 
функцій розподілу електронів і йонів у 
повністю йонізованій плазмі і рівнянь 
Максвелла для середньої напруженості 
електричних і магнітних полів. Широко 
використовуються для опису процесів у 
розрідженій плазмі. Р. В. зворотливі, 
ентропія замкнутої системив наближенні 
рівняння Власова стала (див. також рі 
вняння дляплезмикінетичні). 

р. Гамільтона Грівняння механіки 
канонічні (рос  уравнения Гами- 
льтона, уравнениямеханикиканониче 
ские англ НатіНоп едиаїіопз) - дифе 
ренціальні рівняння руху голономної ме- 
ханічної системи в канонічних змінних, 
якими є з узагальнених координат а: і 5 
узагальнених імпульсів р, Де 5 - ЧИСЛО 
ступенів вільності системи (В.Р.Га- 
мільтон Г.В. Наппліїкопі, 1834). Якщо всі 
сили, що діють на систему, є потенці 
альними, то рівняння Гамільтона мають 














РІВН Р 
ад, ла 44, 2 Н а 
ВИГЛЯД 7 р Р де Н(4», рь щу) УМ 2) 9 ах, 2)|, 


о - функціяГамільтона г - час. Якщо на 
систему діють і непотенціальні сили, то 
до правих частин рівнянь треба додати 
відповідні узагальнені сили О;. Інтегрую- 
чи ці рівняння, можназнайтий! Ї р», Всі - 
як функції часу. 

р. Дайсона у квантовій теорії 
(рос уравненияДайсона в квантовой 
теориий; англ РДузоп ецдиаїіоп5 іп 
дамапіит Епеогу) - рівняння руху для 
квантової системи з нескінченним чи- 
слом ступенів вільності, записані для 
пропагаторів (одночастинкових функцій 
Гріна) і вершинних функцій, які являють 
собою нескінченний ланцюг зчеплених 
нелінійних інтегральних рівнянь, аналогі- 
чний ланцюгу рівнянь для кореляційних 
функцій. Використовується в квантовій 
статистичній фізиці, теорії турбулент- 
ності тощо. 

р. о динайки Чаплигіна (рос 
уравнения динамики Чапльтгина англ 
Сраріуріп едцаїіоп5 ОЇ дупагпіс5) - 
диференціальні рівняння руху неголо 
номної механічної системи. 

р. диференційльні (рос уравнения 
дифференциальнье англ  аїбНегепНаї 
едиаїіоп5) - рівняння, які містять неві- 
домі функції і похідні невідомихфункцій 
(абоїх диференціали). 

р. диференціальні спряжені (рос 
уравнения дифференциальнью сопря- 
женнье англ  адіоіпі 0 аїНегепНаї 
едиагіопз, аз5осіаїейї аїНегепНа! 
едиабіопя). Рівнянням, спряженим із ди- 
ференціальним рівнянням 


п ак , 
щу ПАС Бе - 0, називається рі- 
ке0 дх 
вняння 
5 лек Ф'"(А 1) 
мап) слу 5-22 - 
кед ах 
Співвідношенняспряженості є взаємним. 


Для спряжених диференціальних рівнянь 
маємісцетотожність 





0, 
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демуу, 2) - білінійна форма відносно у, 7 
та їх похідних до (п-1)-го порядку вклю- 
чно. 
р. Ейлерадинамічні (р. Ойлера ди 
намічні) (рос уравнения Зйлера ди 
намическиє | англ  Ешіег  Фупатіс 
едиаїоп5) - диференціальні рівняння 
руху твердоготіла, яке має одну нерухо- 
му точку. Див. також динамікатверде 
готіла Ю 
р.Ейлеракінематичні (р. Ойлеракі- 

нематичні) (рос уравнения Зйлераки- 
нематические англ Ешіег Кіпеплайнс 
едпаїїоп5) - рівняння, які виражають 
черезкути Ейлера д, у і 0 проєкції мит- 
тєвої кутової швидкості с» тіла, що має 
нерухому точку 0, на прямокутні 
декартові осі координат Охуд жорстко 
зв'язаніз тілом.Р. Е. к. маютьвигляд: 

(9, з Ффвіпбзіпф-н веозФ; 

со, - Мввіпвсо8ф -- бкіпо; 

0, - ба Мксозб, 
де буф; б - похідні від кутівзачасом. 

р. кінетичні для плазми (рос 
уравнения кинетические для пла- 
змь; англ Кіпеїїс едиаїіоп5 Їог а 
ріаз5піа) - замкнутасистемарівнянь для 
одночастинкових функцій розподілу ча- 
стинок плазмиза координатамита швид. 
костями (імпульсами) разом із рівняння 
ми Максвелла для середніх напруже 
ностей електромагнітних полів, створю: 
ванихчастинкамиплазми. 

р. колірні (оос уравненияцветовье 
англ соіац)г едиайоп5) - векторні спів- 
відношення, які виражають результати 
колірнихвимірювань 

р. Коші-Рімана (рос уравнения 
Коши-Римана англ Саиспу-Віетапп 
едиакйопя) - диференціальні рівняння, які 
задовольняють дійсна та уявна частини 
аналітичної функції. Функція 2) - и(Х, у) 
- їм(х,У), 2ех в у, неперервно диференці: 
йовнав області Др комплексної площини, 


РІВН 


РІВН 


РІВН 








є аналітичною в Р тоді й тільки тоді, 
коли справедливі р. К.-Р.:  ди(х, 
удхеду(х, уду, ди(х, у/дуєе- ду(х, У/дХ. 
Р. К.-Р. впершевведені Ж. Даламберому 
17521і Л.Ейлером у 1977 і використані 
Коші таРіманом. 

р. Лагранжа г і дромеханіки (рос 
уравнения Лагранжа гидромехани- 
ки; англ Гаргапее едиайопя ОЇ цій 
тесПапісз) - диференціальні рівняння 
руху частинок нестисливої ідеальної рі- 
дини в змінних Лагранжа (див. також 
гідроаеромеханіка, що маютьвигляд 

(Х - д'ждгздхда; ч (У - д'удг)дуда, з 

я (2 - д'дд/)дида; - (П/рудрда (і 2 1,2, 

3), 

де: - час, Х, у, г - координатичастинки 
рідини, а, а, а, - параметри, за допомо 
гою яких відрізняютьчастинкисередови 
щаодну відодної (цими параметрамимо- 
жуть бути значення координат, у, 7» У 
початковий момент часу (г), Х, У, 2 - 
проєкції об'ємних сил, р - тиск, р - Гу- 
стина. Отримані Ж. Лагранжем близько 
1780. 

р. Лагранжа механіки (рос 
уравненияЛагранжамеханики англ 
Іаєгапре едиаїіоп5 ОЇ ппесПапіс5) - 
1) рівняння Лагранжа 1-го 
роду - диференціальні рівняння руху 
механічної системи, подані в проєкціях на 
прямокутні координатні осі. Для голо 
номної системи, що складаєтьсяз п матері: 
альних точок, на яку накладено К зв'язків 
виглядуй хі, ут, 21) 45 Хи» Упо Я; )7 0 (і З 1, 
2,... Ю, р.Л.1-го родумаютьвигляд 

К 


т, Мк Ва Ж» 5! Ху» 


із1 


К 
т, Як о Б, -Д) ОБ / Ду, 
ізі 


К 
т, Б. ЦД ХОР / 0», 
іст 


(у «1,2,..., п), 
де т, - маси ТОЧОК СИСТеМИ; х,, у,, у - 
координатицих точок; Е,,, Ку, Е,, - проє 
кції прикладених до кожної точки 
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активнихсил;?,; - невизначенімножники, 
пропорційні реакціям відповідних 
зв'язків; г: - час 2) рівняння Ла- 
гранжа 2-го роду - диференціальні 
рівняння руху механічної системи, у 
яких параметрами, що визначають поло- 
ження системи, є незалежні одна від 
одної узагальнені координати. Для голо- 
номних систем р. Л. 2-го роду мають у 
загальному випадку вигляд 


ат Пк од | 
а 94.8, Па О: (і , 2... 5), Деді- 


узагальнені координати, число яких дорі 
Ввнює числу з ступенів вільності системи, 
ф- узагальнені швидкості, 0, - узага 
льнені сили. 

р. Лоренца-Максвелла | (рос 
уравнения Лоренца Максвелла англ 
ІГогепі2-Махугії  едпаїіоп5) - фу 
ндаментальні рівняння класичної 
електродинаміки, що визначають мікро- 
скопічні електромагнітні поля, створю 
вані окремими зарядженими частинками. 
У р. Л.-М. електромагнітнеполеописує- 
ться двома векторами: напруженостями 
мікроскопічних полів - електричногое і 
магнітного П. Усі електричні струми (за 
винятком струму зміщення) в електрон 
ній теорії - суто конвекційні струми. 
Густина струму ) - ру, дер - густина 
заряду, м - Його швидкість. У дифе 
ренціальній формі в системі одиницьГа- 
усса р. Л.-М. мають вигляд ГУНі| з 
(4Ал/Зуру я (П/с/де/д), Ун - 0, 
ГУе) - - (П/сС)(дН/діг), Уе - Атпр. Усередне 
ння р. Л.М. призводить до рівнянь 
Максвелла. При цьому виявляється, що 
середнє значення напруженості електри 
чного мікроскопічного поля збігається з 
напруженістю електричного поля Е 
макроскопічної електродинаміки: «е» - 
Е, а середнє значення напруженості мі- 
кроскопічного магнітного поля збігається 
з вектороммагнітної індукції В магнітно 
го поля:«Н» - В. 

р. Максвелла (рос  уравнения 
Максвелла англ Махугеї едиаїіопз) - 





РІВН 


РІДБ 








рівняння, яким підкоряється(у межахза- 
стосування класичної  макроскопічної 
електродинаміки, див. також електроди 
наміка класична, електромагнітне поле 
у вакуумі і суцільних середовищах. 
Канонічна форма запису належить. Ге- 
рцу ІН. Негі21 і О. Хевісайду О. Неамізі 
аєїі базуєтьсяна використанні векторних 
полів напруженості електричного поля 
Е, напруженості магнітного поля Н, 
векторів електричної індукції р та 
магнітної індукції В. Р. м. пов'язуютьїх 
між собою і з густиною електричного 
зарядута густиною електричногоструму, 
які вважаютьсяджерелами: 
ені-бтіноо 


с сс 


в--10В 


сг 
Фв-о, 
Фр-о. 


Тут використанасистемаодиницьгГ аусса 

р. математичної фізики (рос 
уравнения математической физики 
англ тайтетабса! ріузіс5 едпаїіопз) - 
диференціальні рівнянняв частинних похі- 
дних, а також деякі спорідненні рівняння 
інших типів (інтегральні, інтегродифе 
ренціальні і т.д.), що описують математи 
чні моделі фізичних явищ, Теорія цих 
моделей ( математична фізика) за 
ймає проміжне положення між фізикою і 
математикою. При побудові моделей ви- 
користовують фізичні закони, однак 
методи дослідженняотриманих рівнянь є 
математичними: І. Ньютон (І. Мем/іопі, 
Ж.Л. Лагранж |).1. цадгапоеї, Л.Ейлер 
(Л. Ойлер) П. Еиіег), Ж. Фур'є 
1). Еоцгіе(ц)г), К.Ф. ГауссіС.Р. Са), Б. Рі- 
ман ІВ. Віеплаппі), М.В. Остроградський, 
А.М. Ляпунов, В.А. Стеклов та ін. 
Основними прикладами р. м. ф. є хви- 
льоверівняння рівнянняЛапласа рівнян: 
нятеплопровідності 

р. математичної фізики нелінійні 
(рос. уравнения математической физи 
ки | нелинейнье англ.  попіїпеаг 
едпаїіопз5 ОЙ плайлетансаї ріузісз - рі- 
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вняння, в яких відсутня властивість лі- 
нійності; застосовуються у фізиці як 
математичні моделі нелінійних явищу рі- 
зноманітних суцільних середовищах. Р. м. 
ф.н.- важлива частина математичного 
апарату, який використовується у фу- 
ндаментальних фізичних теоріях: теорії 
тяжінняі в квантовійтеорії поля. 

р. механіки канонічні (рос 
уравнения механики канонические 
англ НатіНоп едиагопя) - те саме, що 
рівняння Гамільтона 

р. нормальні (рос  уравнения 
нормальнье англ погтаї едпаїіопз5) - 
спеціальна системаалгебричних або транс 
ценденних рівнянь, розв'язок якої дає на- 
ближені значення невідомих величин, які 
оцінюються методом найменших 
квадратів 

р. Ойлерадинамічні (ос уравнения 
Зйлера динамическиє мшангл  Еціег 
дЧупатіседиайопз) - тесаме,що рівнян- 
ня Ейлерадинамічні 

р. Ойлера кінематичні (рос 
уравнения Зйлера кинематические 
англ Ецшіег Кіпетаїїс едиайоп5) - те 
саме, щорівняння Ейлеракінематичні 

р. Пенлеве(рос уравнения Пенлеве 
англ Раїпівемееадцаїопз) - загальнаназва 
групи з шести звичайних диференці 
альних рівнянь. Введені П. Пенлеве 
ГІР. Раіпієме, 190011 Б. Гамб'є|В. Сагпбієг, 
1910|при класифікації рівняньтипу м" - 
К(2, му, м"), дек - функція, аналітичназа 
2 і раціональна за м Та м". Р. П. вини 
кають при зведенні до звичайних дифе 
ренціальних рівнянь деяких нелінійних 
рівнянь математичної фізики, зокремарі- 
вняння Кортевегаде Фріса, рівняння си- 
нусТордона, нелінійного рівняння 
Шредінгера.Розв'язкир. П. (трансцендент 
ні функції Пенлеве - спеціальні фу- 
нкції, що не зводятьсядо відомих) мають 
властивість Пенлеве у них не 
існує рухомих особливостей, окрім полю- 
сів. Встановленнявластивості Пенлеведо- 
зволяєзнаходититакі варіантирізномані т 
них моделей нелінійних явищ, і багатьох 
нелінійних рівнянь, які інтегруються!і які 
можна розв'язувати за допомогою методу 
оберненоїзадачі розсіяння. 


РІДИ 


Р 








р. Рауса(рос уравненияРауса англ 
ВоиіПпеадцатіоп5) - диференціальнірівня: 
ння руху механічної системи у змінних 
Рауса. 

р. телеграфні (рос уравнения теле 
графньве англ теіергарі едиагіоп5) - си- 
стема двох лінійних диференціальних рі- 
внянь у частинних похідних першого 
порядку, які описують процес поширення 
електромагнітних хвиль у двопровідних 
лініях, коаксіальному кабелі і т. д. 

р. Фредгіольма (рос  уравнения 
Фредгольма англ Егеднпоїт ецдпаїіоп5) 
- інтегральнірівняннявигляду 

Ь 


ГО)- К(х;5)6(5) 45, а 
(р.Ф.1-го роду)і 
ГО) з ФО9-20КОс5)(оах а0х,5Ць 


(р. Ф. 2-го роду), деК(х;5) - дананепере 
рвна функція від х і 5, яку називають 
ядром рівняння, Кх) - задана функція, 


Ф(х) - шуканафункція,? - параметр. 


РІДБЕРГ, -а (рос Ридберг англ 
Відрег), Ку - позасистемна одиниця 
енергії, яка застосовується в атомній 
фізиці й оптиці. 1 Рідберг дорівнює 13,60 
еВ, тобтоенергії зв'язку електронав ато 
мі воднюв основномустані (див. також 
атом. 

1 Рідберг - 2,1796107 ерг - 5 одиниці 
енергії в системі одиницьХартрі 


х5 Ь 


РІДИНА (рос жидкость англ цій, 
Паші,  Пашорд - речовина в 
конденсованому стані, проміжному між 
твердим і газоподібним. Р. притаманні 
деякі риси твердого тіла (зберігає свій 
об'єм, утворює поверхню, має певну міш- 
ність на розрив) і газу (набуває форми 
посудини, у якій міститься, моженепере 
рвно переходити у газ); рівночасно вона 
має ряд тільки їй притаманних власти 
востей, із яких найхарактерніша- плин- 
ність. Область існування р. обмежена з 
боку низьких температур фазовим пере 
ходом у твердий стан (кристалізацією), а 
з боку високих температур- у газоподі 
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бний (випаровування). Для кожної ре- 
човини характернакритичнатемпература 
(при визначеномутиску), вищеякої р. не 
може співіснувати зі своєю насиченою 
парою. 

р. анізотрбпна (рос. жидкостьанизо- 
тропная; англ. апі5оїгоріс тез) - Теж 
саме, що рідкокристалічний стан, Див. 
також кристалирідкі 

Бозбрідина (рос  Бозежидкость 
англ Во5ейїціа, Во5еїіїдиій - квантова 
рідина, у якій елементарні збудження 
(квазічастинки) мають нульовий або ці- 
лий спін; підкоряється статистиці Бозе- 
Ейнштейна. До Б.-р. належать, напри 
клад, рідкий "Не, що при низькій 
температурі може перейти в стан над. 
плинності, а також сукупність купері 
вських пар електронів, утворення яких 
призводитьдо надпровідності. 

р. ідеальна | (рос | | жидкость 
идеальная англ ідеаї ціа, ічеаПіашіа) 
- уявна рідина, яка позбавлена в'язкості 
та теплопровідності, є неперервною і не 
маєструктури. 

р. квантова (рос  жидкость 
квантовая англ ацапіштйиій, ацапішт 
Нашій - рідина,навластивостіякої істот 
ний вплив справляють квантові ефекти. 
Квантові ефекти стають істотними при 
дуже низьких температурах, коли хвиля 
де Бройля частинок, що відповідаєїх те- 
пловому рухові, стає порівнянною з від- 
станнюміж ними, і відбуваєтьсяквантове 
виродженнярідини. 

р. неньютоднівська (рос. жидкость 
неньютоновская англ. попчюемлопіап 
Чиїа, поп-пемлопіап Іашійф - в'язкарі- 
дина, коефіцієнт в'язкості якої залежить 
від прикладеногонапруження. Течія р. н. 
відбувається за будь-яких, у т. ч. доволі 
малихнапружень Поведінкар. н. у даний 
моментчасу не залежитьвід попередньої 
історії напруженодеформованого стану. 
Властивості р. н. мають структуровані 
дисперсні системи (суспензії, емульсії), 
розчини та розплави деяких полімерів, 
потік бруду, шламівтаїн. 

р. ньютднівська (рос  жидкость 
ньютоновская англ. пемлопіап Ниїа, 


РІДИ 


РІЗК 


РОБО 








пеміопіапіїашій - в'язкарідина, що при 
течії підкоряється закону в'язкого тертя 
Ньютона. У загальному | випадку 
просторовогоплину дляр. н. маємісцелі- 
нійна залежність між тензорами напру: 
жень і швидкостей деформації. Власти 
вості р. н. мають більшість рідин (вода, 
мастилотаїн.) і всі гази. 

р-ни магнітні Грідйни феромагнітнії 
(рос жидкости магнитньюе, жЖидкости 

гнитнье англ Теойиійі3 - 
ультрадисперсні стійкі колоїди феро- або 
феримагнітних однодоменних частинок, 
які дисперговані у різних рідинах і 
здійснюють інтенсивний броунівський 
рух. Магнітнапроникністьу таких колої 
дів досягає - 10, тоді як у звичайних рі- 
дин 
и  «« 1. Намагніченість насичення 
концентрованих р. м. може досягати -- 
100 кА/м, у магнітних полях -- 80 кА/м, 
при цьому їхня в'язкість можебути порі 
вняннОЮз в'язкістюводи. 

рони феромагнітні (рос жидкости 
ферромагнитнью англ Гепойціся - те 
саме щорідийнимагнітні. 

Фермірідина (рос  Фермизид 
кость англ Еепті Ниїа, Еепті Паші -- 
квантова рідина, яка має спектр 
елементарних збуджень ферміївського 
типу. Квантові властивості Ф.-р. проявля 
ються, як і у випадкуФермі-газу, при до- 
статньонизькихтемпературах. 


РІЗКІСТЬ, -ості зображення (рос 
резкость изображения англ 
адейпібогі. 

р. фотографічного зоррененни рос 
резкость фотографического 
ния англ віроков арнісітадьсівій піноп, 
5НіЇ іптадедейніног - характеризується 
так званою примежовоюкривою, що опи- 
сує просторовий розподіл оптичної гу- 
стини почорніння в напрямку, перпенди 
кулярному до межі обраного для оцінки 
елементазображення. 
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РІЗНИЦЯ (рос 1 разность; 2 разни 
ца | англ  аїНегепсе, 0 дїНегепнНаї, 
гетаїпсаег;? сійТегепсе. 

р. потенціалів контактна (рос 
разность  потенциалов контактная 
англ  сопіасі з роїепіїа| | (діНегепсе), 
сопіасі уоаєе дгор, уоїа ебесі, сопіасі 
е|есігоптобуе  Їогсе, Биїй-іп  уоїаєє, 
Ьшій-іп о роіепіїаі, ішпсіїоп  (сопіасі) 
ротепіїаї, сопіасі уоікаєе) - різниця по- 
тенціалів, що виникаєміж провідниками, 
які перебуваютьв електричному контакті, 
в умовах термодинамічної рівноваги. 
Усталенар. п. к. дорівнює різниці робіт 
виходу провідників, віднесеній до заряду 
електрона. 

р. хдду променів в оптиці (рос 
разность хода лучей в оптике англ 
рай сійТегепсе ої гау5 Іргорадабноп 
діїНегепогої гау5 іп орбіс5) - різниця 
оптичних довжин шляхів двох світлових 
променів, що мають спільні початкову й 
кінцевуточки. Данепоняттявідіграєроль 
в описі інтерференції світлата дифракції 
світла 


РІК, род року(рос год англ уеаї) - 
проміжок часу, близький за тривалістю 
до періоду обертання Землі навколо 
Сонця. Зоряний рік - період, протягом 
якого Сонцездійснюєсвій видимий шлях 
по небесній сфері відносно зірок: дорі 
внює 365.2564 доби (тут і нижче - 
середня сонячна доба). Тропічний рік 
- проміжок часу між двома послідовними 
проходженнями Сонця через точку весня 
ногорівнодення( 365.2422діб). Драконі- 
чний рік - проміжок часу між двома 
проходженнями Сонця через той самий 
вузол місячної орбіти - має значення в 
теорії затемнення  (346.6201 0 діб). 
Календарний рік: юліанський - у 
середньому дорівнює 365.2500діб, григорі 
анський - 365.2425 діб (прийнятий у на- 
шому календарі). Місячний рік (за 
стосовуєтьсяв місячних календарях) дорі- 
внює тривалості 12 місячних (синоди 
чних) місяців, у середньому - 354.367 
діб. 


РОБО 


РОЗБ 








р. світловий (рос годсветовой англ 
Іди уеа) - одиниця відстаней, що за. 
стосовуєтьсяв астрономії; дорівнює шляху, 
який світло проходить за один тропічний 
рік. 


РІСТ, род росту (рос рост англ 
гом). 
р. кристалів (рос рост кристаллов 
англ сгузіаї дгомії) - див. кристаліза 
ція 


РОБОТА (рос работа 4 англ 
могік(іпа), асбїоп; (діяльність) асінміву; 
(видроботи) іоб; (праця Габаш)г; (щодо 
конструкції матеріалу БеНамідіи)г; 
(режим роботи) «шу; (функціонування 
орегайоп,  регіоптапсе,  гип(піпд), 
5егмісе|місцероботи) ойїсв. 

р. виходу(рос работавькхода англ 
миогік типсбоп - енергія, яка витрачає 
тьсятвердимаборідкимтілом при тепло: 
вому збудженні електрона цього тіла у 
вакуум (у стані з кінетичною енергією, 
що дорівнює нулеві). Є різницею двох 
енергій: 1)енергії електрона у стані 
спокою, що перебуваєв якій-небудь точ- 
ці поза тілом, яка, з одного боку, від- 
даленавід поверхні тіла на відстань, що 
набагатоперевищуєміжатомні відстані, а 
з іншого боку, значно ближча до цієї 
поверхні тіла, ніж до інших тіл і докраю 
цієї поверхні; 2) електрохімічного по- 
тенціалу електронів у розглядуваному 
тілі, який у стані термодинамічної рі- 
вноваги однаковий у всіх точках тіла. 
Якщо  електростатичний потенціал у 
вакуумі в указаній точці дорівнює Феак, В 
об'ємі тіла - Фо Єк - Фермі-енергія 
електронів, Єк - Фоб - Електрохімічний по- 
тенціалелектроніву розглядуваномуті/лі, 
то роботавиходу дорівнюєФ - -- ефегк - (Єк 


- Фоб). 


РОБОТА в термодинаміці (рос 
работа в термодинамике англ 
могк іп Ебегптодупатіс5) - спосіб 
обміну енергією між термодинамічною 
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системою й тілами оточення при зміні 
зовнішніх параметрів стану, які визнача 
ють положення меж розділу або частин 
системиїі взаємодію з зовнішніми силови 
ми полями; кількість енергії, що передає 
тьсяцим способом. 

р. максимальна в термодинаміці 
(рос работа максимальная в  те- 
рмодинамике англ тахітит у ог 
іп Ебегптодупатісз) - 1) робота, яка 
здійснюється теплоізольованою системою 
призворотливомупереході з нерівноважно 
го станув рівноважний (коли ентропія си- 
стеми залишаєтьсясталою). 2) Робота, яка 
здійснюється системою в термостаті при 
зворотливому переході з одного рівноваж 
ного стану в інший. Ви 2 - А(0- Ть5 Я 
РМ), де(/ - внутрішняенергія тіла, 5, М 
- його ентропія й об'єм, Ть, Ро» - 
температура! тиск у термостаті, що від- 
різняються від температури Т і тиску Р 
системи. Передбачається, що в кожен 
даний момент система перебуває в рі- 
вноважному стані, але не в рівновазі із 
середовищем. 


РОБОТА сили (рос работа силь; 
англ мог ої а Гогсе) - мірадії сили, 
яка залежитьвід її модуляй напрямку та 
від переміщення точки прикладання 
сили. Якщо сила Е стала за модулем і 
напрямком, а переміщенняпрямолінійне, 
то робота визначається рівністю А - 
Езсоза, дез - довжинапереміщення, а с 
- кут між напрямкамисили й переміщен: 
ня. 

р. деформації (рос работа деформа 
цим англ могКк ої даеїоптабог) - робота 
внутрішніх сил, яка виконується при де 
формації тіла. Робота деформації, від- 
несена до одиниці об'єму, характеризує 
здатність матеріалу до сприйняття 
ударної і раптової дії навантаження. 


РОДИНА (рос семейство англ 
Татііу,  депи5,  5ен  аззептізіаде, 
рориїіабіоп,гапов. 

р-ни радіоактивні гряди радіоакти 
вні) (рос семейства радисоактивнью, 


РОЗБ 


РОЗД 








рядьрадиоактивньюе англ Фесаубегіе5, 
гадіоасіме 5егіе5 - ланцюжки радіо 

активних нуклідів, які виникають послі 

довно в результаті ядерних перетворень. 
Усьогоїіснує 4 радіоактивнихродини. 


РОДІЙ, -ю (рос родий англ 
гпойаийт, ВГ - хімічний елемент МІЇЇ 
групи періодичної системи елементів 
Менделєєва, атомний номер 45, атомна 
маса 102,9055, входить у платинову 
групу шляхетнихметалів. У вільному ви- 
гляді - сріблястобілий металіз кубічною 
гранецентрованою кристалічною 
структурою, її сталаай «:0,379нм. 


РОЗБІГАННЯ (рос разбегание англ 


р. галактик (рос разбегание гала 
ктик англ гесеззіоп ої даїіахіе5 - те- 
рмін, що застосовується для позначення 
розширеннясукупності галактик (позага 
лактичних туманностей), яке виявляється 
у червонихзсувахліній у їх спектрах. 


РОЗБІЖНІСТЬ, -ості (рос расходи- 


мость; англ дїмегуепое; (пучка 
арепиге. 

р. дифракційна (ДОС расходимость 
дифракционная; англ аїНтасноп 


арегішге - розширення світлового (хви- 
льового) пучка за рахунок дифракції сві- 
тла (хвиль) на діафрагмах, оправах, отворах 
та ін. Р. д. пропорційна довжині хвилі і 
обернено пропорційна радіусу діафрагми, 
коефіцієнт пропорційнності К залежить від 
розподілу інтенсивності на апертурі діа- 
фрагми та від її форми, напр., для кругло- 
го отвору, освітленого плоскою хвилею, К 
- 0,61. 


РОЗБІЖНОСТІ,  -стей, мн. в 
квантовій теорії в поля (рос 
расходимости в квантовой теорий 
поля; англ Фуегвепсе5 іп диапійт 
ета ЄЕПпеогу) - нескінченності, що 
з'являються ї в | розкладах величин 
квантової теорії поляв ряд теорії збурень 
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при інтегруванні по 4-імпульсах віртуа- 
льнихчастинок. 

р. інфрачервані в квантовій 
теорії поля (рос  расходимости 
инфракрасньев квантовой теорий 
поля; англ іпітагед адіуекрепсеє іп 
диапіит Геї! а впеогу) - розбіжності 
амплітуд (і перерізів) процесів з без 
масовими частинками, які виникають у 
рамках теорії збурень при інтегруванні 
по області малих енергій віртуальних або 
реальних частинок (квантів поля). Р. і. є 
окремим випадком масових сингуля 
рностей, до яких, за означенням, нале 
жать усі | сингулярності | діаграм 
Фейнмана, зумовлені переходом до межі 
т; з 0 (т; - масакванта). 


РОЗВИНЕННЯ в ряд (рос разло 
жениєе в ряд; англ аФесоппробібоп, 
ехрапбіоп, ехрапаїнд, фФемеююртенйі - 
див.розкладу ряд. 


РОЗВІДКА (рос разведка англ 
ргозресіїпе, ехріогайіоп, зигуеу, 
зигуеуїпе, кесоппаїззапсе). 

р. магнітна (рос разведка магнит 
ная англ  тарпеїіс  ргозресіїпеє, 
таєпегісз) - те саме, що магніторбввід; 
ка 

р. радіометрична (рос разведка 
радиометрическая | англ  гадіоасйме 
рго5бресіїпу, гадіоасіїмібу рго5ресііпд, 
гадіоасімібу ехріогайой - вид радіо 
активної геофізичної розвідки. Базується 
на визначенні у- і В-випромінювань, які 
висилаються радіоактивними 
елементами, що містяться в гірських 
породах. 


РОЗГОРТКА (рос развертка англ 
зсаппіпд, 5сап, 5ммеер; (тлв) аеНесбоп; 
(інструмент) БгоасНіпд Бій, геатегфії, 
геатеї). 

р. електранна (рос развертка зле 
ктронная англ еіевсітопіс 5саппіпод, 
іпегнаїє55 зсаппіпд  - переміщення 
електронного променя в електронно 
променевому приладі (осцилографічній 


РОЗД 


РОЗК 








трубці, кінескопі, електроннооптичному 
перетворювачі і т.п.) з метою вивчення 
функціональної залежності деякої фізи. 
чної величинивід незалежноїзмінної. 

р. оптична (рос развертка оптиче 
ская англ орНсаїзсаппіпд - неперервне 
в часі переміщення оптичного зображен 
ня самосвітного чи підсвіченого допоміж 
ним джерелом світла об'єкта по поверхні 
світлочутливого елемента (фотографічної 
емульсії, екрана  електроннооптичного 
перетворювача)з метою дослідженняшви 
дкоплинних процесів- електричних розря 
дів, детонації вибухових речовин і газових 
сумішей, розповсюдження ударних хвиль, 
взаємодії потужного лазерноговипроміню- 
вання з речовиною та ін. На відміну від 
швидкісної кінозйомки, при якій фіксують 
дискретні фазидосліджуваногопроцесу, р. 
о. забезпечуєйого неперервнуреєстрацію. 


РОЗГРУПОВУВАЧ, -а (рос разгруп 
пирователь англ ФфебипсПеї - те саме, 


що дебанчер 


РОЗГРУПУВАЧ, -а (рос разгруппи 
рователь англ Фебипаеї - те саме, що 
дебачер 


РОЗДІЛЕННЯ (рос  разделение 
англ з5ерагайоп, рагіййоп(іпд), рагіїпд, 
з5едгесдабоп,  фекасптепі (ділення 
дімібіоп,  а(їмідї пд; (відокремлення 
і5оіабіоп; (часове г чи | просторова 
іпкепеаме; (розшарування  іпатівсіїіїїу; 
(хім. Тасбїопаноп; | (розщеплення 
зрій(біпд); (відрізання 5сіз5іоп, 
5емегапсе; (каналі) | Фесопітикабоп, 
детиїніріехіпд; (розрив розлам 
ргеакіпдир; (класифікація 
сіаз5ійсабіоп; (роз'єднання абіезіоп; (на 
частини діїзтетіентепі. 

ізотопів (рос разделение изо 
топов англ і5оїоре5ерагабогі - виділе 
ння окремих ізотопів із їх природної 
суміші або збагачення суміші окремими 
ізотопами. Засноване на відмінностях 
фізичних і хімічних властивостей 
ізотопів і їх сполук. Ці відмінності, 
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зумовлені різницею мас ізотопів, для 
більшості елементів є доситьмалими, що 
значно ускладнює задачу розділення 
ізотопів і зазвичай призводить до необхі- 
дності багаторазового повторенняодини- 
чної (первинної) операції збагачення. 
Див. також  масспектроскопія та 


паливоядерне. 


РОЗДІЛЬНІСТЬ, -ості (спромажє 
ністьроздільна силароздільна опти- 
чних приладів (рос способность 
разрешающая |сила разрешаюшая 
оптических приборов англ 
Чебпійоп  Г4ізсгітіпаїоп,  ке5оїшіоп 
сарабійгу, кезоїміпе абіШу, кгезоЇуіпо 
сарасіїу! ої орііса! демісез) - вели 
чина, що характеризує спроможність цих 
приладів давати роздільне зображення 
двох близьких одна до одної точок об- 
єкта. Найменша лінійна (чи кутова) від- 
стань між двома точками, починаючи з 
якої їх зображення зливаються й пере 
стають бути розрізненими, зветься лі- 
нійною (чи кутовою) межею розділе- 
ння. Оберненаїй величинаправитьзакі- 
лькісну міру роздільності деяких опти- 
чних приладів. 


РОЗКЛАД, -у 1 оператора (рос 
разложение оператора англ 
десотро5іоп, зрійіїд; (на множники 
Тасїюптабог. 

р. Магнуса (рос  разложение 
Магнуса англ Маєпиз Фесоппробіног) - 
розв'язок диференціального рівняння для 
оператора тимчасової еволюції в екс 
понентній формі. Використовується при 
побудові теорії раптових збурень у про- 
цесах "струсу" типу розсіяння (див. та- 
кож методраптових збуренн. Р. М. зру- 
чний для побудови різноманітних уніта- 


рних теорій збурень. 
р. операторний (рос разложение 
операторног англ орегаїог 


дФесотровійої - представленнядобутків 
декількох локальних операторів, визначе 
них у різних точках просторузасу, у ви- 








РОЗК Р 
гляді | суми | окремих локальних невиродженихквантових газів, тобто при 
операторів. доситьмалійгустині. 


РОЗКЛАД, -у 2 |розвинення у ряд 
(рос  разложение в ряд; англ 
дФесотробвіноп, ехрап5іоп, ехрапаїпд, 
демеіортепії. 

р. асимптотичний Грозвинення аси- 
мптотичнЄ (рос разложениеасимпто 
тическое англ азутріоніс 
дФесотробвіноп, азупаріобс ехрап5іоп, 
а5утріоНнс ФІемеіюртепі - представлен 
ня функції їх) в око-лі точких з хо У ВИ- 
гляді ряду 

У ч  ,., Чифих), 

деф(х), пе 0,1,2,... - послідовністьфу- 
нкцій, для якої фен(Х/Ф.(хХ)-» 0 при 

х -з Хо (знак - означає асимптотичну рі- 
вність). Якщо коефіцієнти а, - сталі, то 
розкладназивається асимпітотичним роз. 
кладом у розумінні Пуанкаре, ряд у 
правій частині - асимптотичним рядом, а 
хь - виділеною точкою. Функція не може 
бути представленабільш ніж одним аси- 
мптотичним рядом у даній області 
аргумента, однак даному асимптоти 
чному ряду може відповідати кілька рі- 
зних функцій. Поняття "асимптотичний 
ряд" і "асимптотичний розклад" уведені 
А. Пуанкаре 1886. 

р- віріальний! розвиненнявіріальне 
(рос  разложение вириальное англ 
мігіа! дФесотробійоп, мігіаї ехрап5іої) - 
представленнятиску неідеального газу у 
вигляді ряду за ступенямигустини М/У 
У "Р акту (1 ВТ) У я ВТ) У" Я 
...), дем - число молекул, У - об'єм, Т - 
абсолютна температура; іноді р. в. нази 
вають такожвіріальним рівнянням 
стану (див. також рівняння стану). 
Першийчлен відповідаєтиску ідеального 
газу, коефіцієнти В-(Т), Вз(Т)... - вірі- 
альні коефіцієнти, щовідповідають 
урахуванню взаємодій молекул у групах 
із двох, трьох, і т. д. молекул, тому вірі- 
альний розклад є груповим розкладом. 
(Х. КамерлінгОннес ІН. Катепіїпар- 
Оппез), 1912). Р. в. має місце також для 
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р. груповий Грозвинення групова 
(рос разложениегрупповое англ дгоцр 
десотровійоп, дгоцр ехрап5іої) - роз 
клад термодинамічних функцій неї 
деальногогазу за ступенями густини або 
активності. Окремим випадкомр. г. є ві- 
ріальний розклад, Методр. г. застосовує 
ться такождо інших неідеальних систем 
статистичної фізики, зокрема і до 
квантових. 


РОЗМАГНІЧЕННЯ (рос размагни 
чивание англ ЧІетапецгабоп, 
дедацьзілд, пецітаїїгайіоп, пеййітаїігіпд, 
ипбриіайїпд - процес, у результаті якого 
зменшується намагніченість магнітного 
матеріалу(зразка). 

р. адіабатичне (рос размагничи 
вание адиабатическог англ ааіабаїіс 


детаспебтабог див. охолддження 
магнітне 
РОЗМІР, -у (рос размер англ 


дЧітеп5зіоп, 5іге, пттеазигетепіб (калібр) 
даи)де; (величина лтадпішсівасапіїсу. 
"р." елементарної частинки (рос 
"размер" злементарной частиць! англ 
еіетепіагу рагіїсіе "Фітепбіоп') - ха- 
рактеристика частинки, яка відображає 
розподіл по простору її маси чи 
електричного заряду; як правило, ка- 
жуть про так званий середньоквадрати 
чний радіус розподілу електричного 
заряду (який одночасно характеризує й 


розподіл маси) («7»)? з | р(ргаті?, 


де р, - нормована густина заряду |Ї 
р-(гуфг з 1. 


РОЗМІРНІСТЬ, -ості (рос разме 
рность англ аітепбіоп, дітепбіопаїїу, 
діт, пипфег ов аіпеп5зіоп5; (алг:) 
пиіїбу). 

р. аномальна (рос  размерность 
аномальная англ апотаїоц5даїтенпбіоі) 
- число, яке дорівнює відхилу ступеня 
однорідності | взаємодіючого пере 


РОЗП 


РОЗП 


РОЗП 








нормованого квантового поля при мас 
штабних перетвореннях 4-координат або 
імпульсів від звичайної канонічної 
розмірності вільного поля. Р. а. залежить 
від величини та характеру дійових сил 
(див. також інваріантність конфо 
рмна. 

р. величини Грозмрність (одиниці) 
фізичної величини (рос размерность 
величинь!, размерность (единицьт) фи 
зической величинь) англ афітепбіоп ої 
ашапіїбу - вираз,який показує,у скільки 
разів зміниться одиниця даної величини 
при відомій зміні одиниць величин, 
прийнятиху данійсистемі заосновні. 

р. групи (рос размерность группь 
англ дгоираїтенбіої) - кількістьчисло- 
вих параметрів, за допомогою яких ви- 
значаютьсяелементигрупи 

р. одиниці фізичної величини ( рос 
размерность | единиць физической 
величинь! англ Фітеп5іопої ацапіїбу) - 
тесаме,що розмрністьвеличини 

р. фізичної величини (рос разме 
рность физической величинь| англ 
Чітепбіопої ацапіїу - тесаме що роз 
мірністьвеличини 


РОЗПАД, -у (рос распад англ (ядер 
дЧесау; (на складові частини 
дізіпіедгайоп, фесоппрозійоп; (розлам 
ргеаксаомлі; (роз'єднання аїззосіабогі. 

а-рбвпад (рос а-распад англ а- 
Чесау - тесаме,щоальфардзпад, 

В-рбєвпад ядер (рос В-распад ядер 
англ В-десау ої писіві - тесаме, що бе 
тарбзпадядер 

В-ревпад нейтрбна (рос В-распад 
нейтрона англ пешігоп В-Фесау) - Те 
саме щобега-рбзпаднейтрбна 

8-ровпадподвійний (рос двойнойр- 
распад англ ФоцбіеВ-аєесау) тесаме, що 
бега-розпадподвійний 

альфарбвпад |  Іа-рдзпад (рос 
альфараспад, с-распад англ аїірНна 
Чесау, а-Ф4есау - висилання атомним 
ядром а-частинки (ядра "Не, Е. Резе 
рфорд ЇЕ. Киїпегога| і Т. Ройдс ГТ. 
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Воудз5і, 1909). А.-р. з основного стану 
ядра називається | а-радіоактивністю 
ГА. Весамегеї). При ар. масове число 
материнського ядра зменшується на 4 
одиниці, а заряд(число протонів) - на 2, 
енергія розподіляєтьсяміж а-частинкоюї 
дочірнім ядромпропорційноїхнім масам. 
Час життя с-радісактивних ядер від 107 
років (РБ) до 3107 с (Ро), див. та- 
кож закдн ГейгераНаттолла Най- 
простішутеорію а.-р. сформулювавг . Га- 
мов І|С.Саптом/, 1927, див. також 
спектроскопіянейтронна 

бєтарбвпад нейтрона  ІВ-розпад 
нейтрона (рос бетараспад нейтрона, 
В-распад нейтрона англ пешігоп Беїа 
десау, пешігоп В-десау) - спонтанне 
перетворення вільного нейтрона в про- 
тон, електроні антинейтрино, що викли: 
канеслабкоювзаємодією п -з реч М. 

бєтарбвпад подвійний І|В-розпад 
подвійний (рос бетараспад двойной 
В- распад двойной англ фошіе Бега 
десау, Фоцібіе В-4есау) - особливий вид 
радіоактивного розпаду з одночасним 
вильотом із ядра двох електронів (або 
двох позитронів). Це явище передбачене 
теоретично, але до цього часу не 
спостерігалося. 

бета-рбевпад ядер ІР-розпад, ядер 
(рос бетараспадядер, В-распад ядер 
англ Беїа десау ої писіві, в-десау ої 
писіе) - один із основних типів радіо 
активності. При електронному розпаді 
(В) один із нейтронів ядра перетворює 
ться на протон з випромінюванням 
електроната електронногоантинейтрино. 
При позитронному (В") розпаді один із 
протонів ядра перетворюється в нейтрон 
із випромінюванням  позитрона та 
електронного нейтрино. Б.-р. є проявом 
фундаментальної | слабкої взаємодії 
елементарних частинок. Відповідно до 
сучасних уявлень, б.-р. зумовлений пере 
творенням кварків. Енергія, що виділяє 
ться при бр. розподіляється між 


РОЗП 


РОЗП 








електроном, нейтринота кінцевимядром. 
Спектр  випромінюваних  В-частинок 
неперервний, їхня кінетична енергія 
набуває значеннь від 0 до деякої грани 
чної енергії Е». Основи теорії б.-р. 
створеніЕ. Фермі, 1934. 


РОЗПЙЛЕННЯ Грозпорашення 
твердих тіл (рос  распьшление 
твердьх тел; англ аїотігабоп 


Габотігіпд, зврийеппд, зргауїпа, зргау 
ої 501ї 25) - руйнуваннятвердихтіл під 
дією бомбардування | їх поверхні 
зарядженимита нейтральнимичастинками 
(атомами, йонами, нейтронами, 
електронамитаїн.) і фотонами. 


РОЗПІЗНАВАННЯ 
распознавание англ гесоспіноп, 
ідепіййсайоп, сосдпійоп, Жйїпаїпдоиї, 
дізсгітіпаноп,5епсіпд,5епоа 

р.  ббразів  голографічне (рос 
распознавание образов 
голографическог м англ  Ноіодгарпіс 
райет гесодпібіоп, поіодгарпіс ракеті 


(рос 


ідепійісабіоп, поіодгарніс ітаде 
ідепійіісабіоп, Ппоіодгарйніс  обіесі 
ідепіййсайоп,  НПоіодгарніс | райет 


содпібог) - віднесення зображення (чи 
його частини) до одного з заздалегідь 
визначених класів, наприклад, 
розпізнавання та визначення координат 
букви (чи сполучення літер) на сторінці 
тексту. Для вирішення такого типу задач 
пред'явлене зображення порівнюється з 


еталонним, причому порівняння 
проводиться на ш основі обчислення 
функції взаємної кореляції. Таке 
обчислення | здійснюється | засобами 
дискретної обчислювальної техніки, 
аналоговими (чи  цифроаналоговими) 
методами  когерентної оптики та 
голографії 


РОЗПЛИВАННЯ (рос распльваниє 
англ (розтікання Ном(іпод, аїНибіоп; 
(фарби чорнила Біеесі|(тлв) біоотіпо. 
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р. пакету (рос распльваниепакета 
англ раскенН'їом(іпд, раскекаїНи5іог - 
див.пакег Хвильовий 


РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ, -ості 
поширеність) (рос 
распространенность англ абипсапоа. 

р. елементів | поширеність елеме 
нтів| (рос распространенность зле 
ментов англ еіетепіабипаапоае - від- 
носний вміст елементів у космічній ре- 
човин. 

р. ізотопів Іпоширеність ізотопіві 
(рос  распространенность  изотопов 
англ і5оборе арипаапое - відносна кі- 
лькістьатоміврізних ізотопів того самого 
хімічного елементу; зазвичай виражає 
ться в Ус до суми кількостей атомів усіх 
стабільних ізотопів та ізотопів із вели 
кою тривалістюжиття(із періодомнапів- 
розпаду Ті» 2 3-1082 років). Наприклад, 
природний хлор складається з двох 
стабільних ізотопів: СІ і СІ із поши 
реністю відповідно 75,5396 і 24,4790. 
Іноді р. і. називають "відносною поши: 
реністю ізотопів", навідмінувід "абсолю 
тної поширеності ізотопів" - поширеності 
ізотопів різних елементів на Землі або в 
метеоритах(див. також ізотопи. 


РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 1 (рос 
расгространение | англ  ргорараїоп, 
зргеад(іпо), ехіепі; (вперед) айдуапсе) - 
див. поши-рення. 


РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 2 (рос 
распространение мангл  ргоравбабіоп, 
діззетіпайоп, дйізігібціїоп, з5ргеад(іпе), 
ехтепі; (вперед) адуапсе). 


РОЗПОДІЛ, -Уу у теорії 
ймовірностей та математичній 


статистиці (рос распределение в 
теориий вероятностей 7 
математической статистике 


англ дізігіршіоп, Іам/) - ОСНОВНепОНяЯТТЯ 
теорії ймовірностей та математичної 
статистики. Повністю характеризує вин 


РОЗП 


Р 








падкову величину. Нехай х - дискрет- 
на випадкова величина, що набуває 
(скінченної або нескінченної) зліченної 
множини значень їх, у. Якщо ймовірність 
реалізації значеннях, дорівнює Р,, тобто 
Р(х з ху) - Р, То множину значень 
імовірності Р, називаютьдискретнимроз- 
поділомімовірності. 

р. біноміальний (рос распределение 
биномиальное англ Ьіпотіа! 
дізігібибіоп; від лат. Бі-, в складнихсло- 
вах- подвійний, двоїстий / поглеп- ім'я) - 
імовірність того, що при незалежнх ви- 
пробуваннях із двома альтернативними 
наслідками- "А" з імовірністюр і "нед" з 
імовірністю 
4д-1-р- подія А відбудетьсярівно п 


разів: Р«п) з Су "р - руб, де 
М ана 
Рона б біноміальний коефіці: 


єнт. Наведенаформула іноді називається 
формулою Бернуллі. Математичнесподі 
вання та дисперсія величини п дорівню- 
ють Мр і Мра відповідно. У наближенні 
великого числа випробувань М -» ге, р - 
сопзї р. б. переходитьу розподіл Гаусса, 
а при МК -з» ос, р -» 0, 
Кр - соп5ї - у розподіл Пуассона Бага 
товимірним узагальненням р. б. є 
поліноміальнийрозподіл 

р. БозеАйнштайна (рос рас 
пределение БозеЗинштейна англ 
Во5е-Еіп5їеіп дізігібшіоп) - те саме, що 
розпаділбозе-ЕйнштєЙна 

р. БозбЕйнштєйна (р. Бозе 
Айнштайна (рос распределениеБозе- 
Зйнштейна англ Во5е-Еіпзтїеіп 
дфізіршіоп) - функція розподілу за рі- 
внями енергії тотожних частинок із ну- 
льовим або цілим спіном за умови, що 
взаємодія частинок слабка і нею можна 
знехтувати, тобто функція розподілу 
ідеальногоквантовогогазу, який підкоря: 
ється статистиці БозеЕйнштейна. У ви- 
падкустатистичної рівновагисереднєчи- 
сло частинок п; у стані з енергією є; при 
температурі Т вищетемпературивиродже 
ння визначається р. БЕ. 
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пі 2 |ехр (є - Ц/Ю - 11), деї - набір 
квантовихчисел, що характеризуютьстан 
частинок, и - хімічний потенціал.Р. Б.-Е. 
відповідає максимуму статистичної ваги 
(абоентропії) з урахуваннямтого, що ча- 
стинки не розрізняються, що відповідає 
вимогамБозестатистики. 
р.Больцмана(рос распределениєбо- 
льцмана англ ВоНйатапиаї5ітіриНогі - 
статистично рівноважна функція роз. 
поділу Др, г) за імпульсами р та 
координатами г частинок (атомів, моле 
кул) ідеального газу, що підкоряються 
класичній механіці і перебуваютьу зовні 
шньому потенціальному полі (див. також 
фізика статистична: (р, г) - А ехр І- 
Гр/дту ня О(б/кт), дерУ(т) - кінети 
чна енергія частинки з масою т, г) - 
потенціальнаенергія в зовнішньому полі, 
т - абсолютна температура газу. Р. Б. є 
наслідком статистики Больцмана 
ідеального газу, що перебуває у зовні 
шньому потенціальному полі (Л.Больш 
ман ГП. Воіїпаппі, 1868-71). Окремим 
випадком р. Б. при (г) - 0 є розподіл 
Максвеллачастинокза швидкостями. 

р. Гаусса Грозпдділ нормальний 
(рос  распределение Гаусса, рас 
пределениенормальног англ Сайз5іап 
аі5іїриНоп, погтаї дізікібшіоп, МР) - 
густина розподілу ймовірностей випад 
ковогопараметра;, -- го 4 6 « со, яка ДОР 
внює Р(5) - (блог)? ехрі-(5 - ау/(207)), 
деа « (5) - середнєзначення, а с? - (25 - 
(5 - дисперсія 5. Введений у роботах 
К.Ф. Гаусса ЇК.Р. Сащ, 1809) і П.С. Ла- 
пласа |ГР.5. Іаріасе, 1812). Є граничним 
розподілом для суми великого числа 
статистично незалежних доданків або до- 
данків, які слабко корелюють один з 
одним (центральна гранична теорема). 
Р. Г. описує, наприклад, малі флуктуації 
термодинамічних величин поблизу поло- 
ження рівноваги, розподіл молекул за 
швидкостями, розподіл похибок спо- 
стереженнятаїін. 

р. Гіббса канонічний (рос рас 
пределениеГиббса каноническог англ 


РОЗП 


РОЗП 


РОЗП 








сапопісаї СібБ5 дізітіршіоп) - розподіл 
імовірностей | станів | статистичного 
ансамблю систем, які перебуваютьу те- 
пловій рівновазі з середовищем (термо: 
статом) і можуть обмінюватися з ним 
енергією при сталому об'ємі та сталому 
числі частинок. Рівноважнафункція роз- 
поділу Кр, 4) залежитьвід координат і 
імпульсів р, д усіх частинок лише через 
функцію Га-мільтонанН» (р, д) системи 
частинок: 

Кр, ф - 2"ехрі-Нхр, фІ(КТІЇ, дет - абсо 
лютна температура, 2 - статистичний 
інтеграл. Для квантових систем р. Г. к. 
має вигляд: у - 2 ехр(-ЕИКТ), де му - 
імовірність квантового стану системи з 
енергієює,, 2 - статистичнасума, що ви- 


значаєтьсяз умови нормування( | Уї і 
). Р.Г. к. відповідаємаксимуму інформа 
ційної ентропії при заданій середній 
енергії та при збереженнінормування. 

р. Гіббса канонічний великий (рос 
распределениег Гиббса каноническог бо- 
льшое англ іє  сапопіса|  СібБ5 
дізігібшіоп) - розподіл імовірності 
станів статистичного ансамблю систем, 
які перебуваютьу тепловій матеріальній 
рівновазі з середовищем (термостатом і 
резервуаромчастинок) і можутьобміню- 
ватися з ними енергією та частинками 
при сталому об'ємі У; відповідає вели 
кому канонічному ансамблюг іббса.Р. Г. 
к. в. встановлений Дж. Г іббсом у 1901 як 
фундаментальний закон статистичної 
фізики. Великий канонічний розподіл 
Гіббса, як у класичному, такі в квантово 
му випадку, дозволяє обчислити те- 
рмодинамічний потенціало. у зміннихи, 
У, Т, щодорівнюєо - КТіп Т, дец - хімі- 
чний потенціал, Т  - абсолютна 
температура, 2 - статистична сума (чи 
відповіднавеличинав класичному випад 
ку) - функція, щозалежитьвіди, У, Т. 

р. Гіобсамікроканонічний (рос рас 
пределение Гиббса микроканониче 


ское англ  тісгосапопісаї СіЬЬ5 
дізігібшіоп) - рівноважний розподіл 
імовірностей для статистичного 
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ансамблю систем із заданою повною 
енергією при сталому об'ємі та сталому 
повному числі частинок; відповідає мі- 
кроканонічному ансамблю Гіббса (Дж. В. 
Гіббс ЦП). МУ. Сіро5| 1901); один з 
основнихзаконівстатистичної фізики 

р. Коші (рос распределениеКоши 
англ СаисНу дізігіршіоп, Сапспу Гам/) - 
розподілімовірностейіз густиною 

Ко Х) 2 10102 -- (Х - ОТ, - со «Х« сю, 
і функцією розподілу 
Ко Х)-1/2 -- (1/ б)агсія | (Х - о0/6|; 
ас - параметрзсуву,8 » 0 - параметрмас 
штабу. Розглянутийу 18530. Коші. 

р. логарифмічно нормальний (рос 
распределениє логарифмичеки 
нормальног англ ІоРагіїтісаПу 
погтаї дізібибіоп, Іоепогтаї 
дфізігібийіоп, Саноп дізігібшіоп, Каріеуп 
дізітібшіоп, Мебег-Еесіпег Іам/) - спеці 
альний вид розподілу імовірностей ви- 
падковихвеличин. 

р. Максвелла (рос распределение 
Максвелла англ Махмгеї! дізікібшіоп ) - 
розподіл за швидкостями частинок (моле 
кул) макроскопічної фізичної системи, що 
перебуваєв статистичній рівновазі, під час 
відсутності зовнішнього поля за умови, що 
рух частинок підкоряється законам класи 
чної механіки (Дж.К. Максвелл 
).С. Махмиеїі), 1859).Р. М. - граничнийви- 
падок розподілу Бозе-ЕЙйнштейна та роз. 
поділуФермі- Дірака 

р. МаксвеллаБольцмана (рос рас 
пределениє МаксвеллаБольцмана 
англ Махуеі! Воїстаппаїзігіриіоп) - 
див.у ст. розпдділБольцмана 

р. нормальний (рос. распределение 
нормальное англ. погта! аізігіриіоп, 
Мр) - тесаме,що розпдділГаусса 


р.  поліноміальний (рос рас 
пределение  полиномиальное англ 
роіупотіаї  сі5ітібціїоп, пиНіпотіа! 


дізітібибіой - спеціальнийвидрозподілу 
ймовірностей, який є узагальненням 
біноміального розподілу. Нехай у ре 
зультаті деякого експерименту може на- 
статиодназ п несумісних подій А; (і - 1, 
.» п), причому ймовірність настання 


події А; дорівнює р: 2 0 (| рі- 1). Від- 


РОЗП 


РОЗР 








повіднодор. п., ймовірністьтого, що при 
М повтореннях експерименту подія 
А: настане а; разів, подія А, настане 
а» разів,..., подія А» настанеа, разів, 
і збі рум 
тичне болічно на) з Мр, дисперсія 
ІА) з Мр1-рі), змішаний другий цен- 
тральниймоментиу.; - - Мрірі. 

р. прямокутний (рос распределениє 
прямоугольное; англ  гесіапдиіаг 
дї5ітібибоп - те саме, що розподіл рі 
вномірний 

р. Пуассдна Їзакдн малік чисел 
(рос распределение Пуассона, закон 
малькжхчисел англ Роіз5опаїдзітіиНоп, 
Іам/ ої з таї! питіет5 -- розподілвипад 
кової величини Х, що набуває цілих 
невід'ємнихзначеньг: 

и" ехр(- м) 

г! 
дец » 0 - параметр. Середнє значення 
МОХ) з и, дисперсія Д(Х) - и, твірнафу- 
нкція С(2) - ехріц(х - 1). 

р. рівномірний |розподіл прямокуг- 
ний) (рос распределениеравномерное, 
распределение прямоугольног; англ 
ипібопт аїзінібшіоп, емеп аї5ітірийіоп, 
едцаїу ргорабіе дізінібибіоп, 
едміргобабіїййу ді5ініриНноп, гесіапаціаг 
дїбітібибог - спеціальнийвид розподілу 
ймовірностей випадкової величини 5, що 
набуваєзначенньз інтервалу (а-П, ач); 
характеризуєтьсягустиною імовірності: 

Н/2 приа-Н«х«ачні, 
В(х) з 


дорівнює 7. «ри. Матема- 


Р(Х ег)с 


0 в інших випадках 


Математичне сподівання: МЕ - а, Дис 
персія: 5 - Р29, характеристична функ- 
зіп НІ епі 
ція фі) явнно нет, 
Ні 

р. Фермі (рос распределениєФерми 
англ Еекті діз5інібибіог - див. статисти 
ка Фермі Дірака 

р-ли Гіббса (рос распределения 
Гиббса англ Сібб5 аї5інірбційоп3 - рі- 
вноважні розподілиймовірностейперєебу: 
вання систем із великої кількості части 
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нок у станах, які реалізуються у рі- 
зноманітних фізичних умовах. Р. Г. - фу- 
ндаментальні законистатистичної фізики 
- встановлені Дж.В. Гіббсом Г).ММ. Сіббя) 
у 1901 і узагальнені Дж.фон Нейманом 
(Дж. фон Нойманом) |). моп Мецплаппі) у 
1927 для квантової статистичної механі 
ки. Р. Г. в класичній статистиці залежать 
від координатта імпульсів лишечерезфу- 
нкцію Га-мільтонаїі не залежатьвід часу, 
задовольняючи рівняння Ліувілля, що ви- 
ражає збереження густини ймовірності у 
фазовомупросторі. У квантовійстатистиці 
р. Г. залежатьвід гамільтоніана системи, 
задовольняючи квантове рівняння Ліувіл- 
ля, що виражаєеволюцію в часі матриці 
густини 

р-ли кутові та кореляції кутові (рос 
распределения угловье и корреляции 
угловьюе англ апаціаг дї5інібибіопбапа 
апаціаг сопеіаноп3 - див. кореляції 
кутобіта розподіли кутові. 


РОЗПОДІЛЬНІСТЬ, | -ості Ідис- 
трибутивність, закбн розподільний! 
(рос. распределительность, дистрибути- 
вность, закон распределительньй; англ. 
дізігібийуїгу, дізігібийіує Іам/) - власти- 
вість додавання і множення, яка виражає- 
ться тотожністю с(а-рБ) - са - сф, а в 
більш загальному значенні стосовно 
оператора Е(х) - властивість, яка виража- 
ється рівнянням Е(хху) - Е(х)хЕ(у). 


РОЗПОРОШЕННЯ твердих тіл 
(рос распьлениетвердьх тел; англ 
аїотігабоп  Гаїотігіпу,  5рийегіпд, 
зргауїпд, зргау ої 501ї 45) - те саме, 
щорозпилення твердих тіл. 


РОЗРИВ, -у (рос разрьв англ 
геацпііпо), абгиріїоп, дїзпиріюп, гирішге, 
гір; (полам Бгеак(ир),Бгеакіпу; (розлам 
їгаскиге, їгасНйоп; (із дзенькотом) сіїйпК; 
(тріскання сгаєік; (розщеплення рії; 
(перервність) «йзсопійпийу, іштр (ої 
дізсопійпциібу; (прогалина фар; (роз 
єднання  ипсоиріїпу; (із зусиллям 
риїййпд; (снаряда Биг5б (від удару 


РОЗР 


РОЗР 








Біом/оці; (ел) Бгеак, ргеакир, Бгеакіпод, 
Бргеакаде, дїбзсоппесійоп, сіїзсопіїпиіку, 


ійфемирНноп, реп, орепіпу; (хім.) 
сіеамада. 

р-ви магнітодинамічні (рос разрьк 
ВЬІ магнитодинамическиє англ 


тадпеїодупатіс сіїзсопііпийіе5 - тонкі 
перехідні області, в яких відбуваєтьсярі- 
зка зміна (стрибок) магнітодинамічних 
параметрів (тиску, ентропії, густини, 
швидкості течії, магнітного поля) чи їх 
похідних. Виникають при зіткненні двох 
потоків, обтіканні тіл (наприклад, обті 
канні планет сонячним вітром), вибухах 
(спалахах нових і наднових зірок), при 
стисненні газу поршнем, раптовому уві- 
мкненні електромагнітного поля, зміні 
(зникненні) початкових або межових 
умов. 


РОЗРЯД, -у електричний (рос 
разряд злектрический; англ 
дізспагее). 

р. безелектрадний (рос разряд без- 
злектродньшй англ е|есігодеЇез5 
дізспагое) - один із видів високочастот 
ного розряду (або імпульсного розряду), 
в якому розрядний проміжок цілком ізо- 
льований від електродів, сам розрядний 
струм може бути або струмом зміщення 
(Е-розряд), або індукційним струмом (Н- 
розряд). Основну рольу безелектродному 
розряді відіграє об'ємна йонізація газу, а 
процеси на поверхнях, що обмежують 
область розряду, другорядні. Р. б. вин 
користовується як джерело йонів у при- 
скорювачах, при спектральному аналізі 
газових сумішей, у магнітних пастках 
(наприклад,токамав. 

р. високовольтний (рос разрядвьн 
СОКОВОЛЬТНЬІЙ англ Ппідпмобаде 
дїзспагуе - вид електричних розрядів у 
газах, який виникає при великій різниці 
потенціалів між електродами. Наприклад, 
грозовий розряд у земній атмосфері, що 
призводитьдо спалахублискавки. До р. в. 
можна віднести високочастотну корону і 
високочастотний  факельний розряд 
коронний розрядна сталомуструмі, який 
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застосовується в електрофільтрах і еле 
ктросепараторах,  вакуумнийпробій таїн. 

р. високочастотний (рос разрядвьн 
сокочастотньй англ Піди Єгедцепсу 
діїзсбагде - електричний розряд у газах 
під дією електричного поля високої ча- 
стоти; зазвичай розряд називають ви- 
сокочастотним, якщо основні його хХа- 
рактеристики мало змінюються протягом 
періоду зміни поля Р. в. можевиникати 
при розташуванні електродів як усереди 
ні розрядної трубки, такі позанею, а та- 
кож при фокусуванні електромагнітного 
випромінюванняу вільномугазі. ІСТОТНОЮ 
особливістю більшості форм р. в. є мала 
роль процесів на поверхнях, що обмежу 
ють розрядний об'єм. Р. в. використовує 
тьсяв іонних джерелахдлястворенняпла- 
зми; як джерелосвітла в спектроскопії; в 
експериментахіз проблемикерованоготе- 
рмоядерного синтезу для первинного 
пробоюгазу. 

р. жеврійний Г жеврій, розряд тлію- 
чий) (рос разрядтлеющий англ діоми 
(Мізспагое, 5зибпоптаї фїзспагув - тип 
самостійного газового розряду, відмітний 
малою густиною струму на катоді, вели 
ким катоднимпадіннямпотенціалу, слаб: 
ким світінням газу, певною видимою 
структурою світного стовпа. Характе 
рною особливістю р. ж. є висилання 
електронів із катода переважнопід дією 
ударів додатних іонів і швидких атомів. 
Електрони, які | прискорюються в 
електричному полі, набувають енергії, 
достатньої для йонізації атомів газу. 
Якщо р. ж. відбувається при достатньо 
низькому тиску, то його зовнішній ви- 
гляд характеризується наявністю ряду 
візуально | розрізнюваних областей, 
зокрема, темного прикатодногопростору, 
в якому енергія електронівщенедостатня 
дляйонізації. 

р. дифузний (рос разряд диффу- 
зньшй; англ ФіНТибец сїзспагое, дїНни5іоп 
діїзсбагое - електричний розряд у газі у 
вигляді широкого розмитого  світного 
стовпа, що не має чіткої просторової 
структури. Дифузним може бути будь- 


РОЗР 


РОЗР 








який із газових розрядів за відповідних 
умов. 

р. дуговий (рос разряд дуговой 
англ акс (дїзспагов, еіесітіс агс, моНаїс 
агс, агсомег; (ел) Яа5Й - численний 
клас стаціонарних електричних розрядів 
у газах, характерний великою густиною 
струмуі малоюрізницеюпотенціалів між 
анодомі катодомпорівняноз іншими ви- 
дами розряду - жеврійним розрядом 
короннимрозрядом 

р. імпульсний (рос разряд импу- 
ЛЬСНЬЙ англ  ітриїізіпє 09| 4ізсрагее, 
риїзед аізспагое, зигое аізсрагое) - 
електричний розряд у діелектричному 
середовищі (газі, вакуумі, рідинах і у 
твердих діелектриках) при дії імпульсу 
напруги, тривалість якого порівнянна або 
менша тривалості встановлення ста 
ціонарної формигоріннярозряду. 

р. іскровий (рос разряд искровой 
англ зрагК (4ізспагре), еіесігіс зрагК) - 
неусталений електричний розряд у газі, 
який виникаєзазвичайпри тисках поряд: 
ку атмосферного в тому випадку, коли 
безпосередньо після пробою розрядного 
проміжку напругана ньому падаєпротя 
гом дуже короткого часу (від декількох 
частокмкс до сотні мкс) нижчевеличини 
напруги загасання розряду. У природних 
умовах р.і. спостерігається у вигляді 
блискавок. 

р. кистьовий (рос разрядкистевой 
англ  ргиц5і(іпє)  (дізсбагєе),  Бипср 
дізспагее, зргау дізснагяе) - те саме, що 
розрядкитицевий 

р. китицевий ГрозрЯд,  кистьовий!| 
(рос разряд кистевой англ Рицяр(іпе) 
(Чієсбагєе),  Бипсп  дізсрагєе,  5ргау 
дізспагее) - форма коронного розряду, 
що за зовнішнім виглядом нагадує кити: 
цю (кисть).Р. к. спостерігаєтьсяв повітрі 
при тисках, близьких до атмосферного і 
вище, біля електродів із гострими ви- 


ступами. 
р. контрагбваний (рос  разряд 
контрагированньїй англ  сопігасіед 


дізснагте; від лат. сопігаро - стягую, 
стискаю) - елекгричний розряд у газі, 
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діаметр стовпа якого істотно зменшений 
порівняноз тим жерозрядомпри менших 
величинах струму. При  контракції 
(самостисненні) розряду в кілька разів 
зростає об'ємна густина енергії в плазмі 
стовпаї тому різко збільшуєтьсязагальна 
яскравість світіння і змінюється його 
спектральнийсклад, Чим вищетиєск газу, 
тим при менших струмах можевідбутися 
перехіддор. к. 

р. корбнний (рос разрядкоронньй 
англ согопа (дізспагре)) - ВИСОКОВОЛЬТ 
ний самостійний електричний розряд у 
газі достатньої густини (-1 атм), що 
виникає в різко неоднорідному полі по- 
близу електродів із малим радіусом кри- 
визни(вістря, тонкі дроти! т. п.). 

р. шнеперервний 0 оптичний (рос. 
разряднепрерьтвньїшй оптический; англ. 
сопііпиосцз оргїса! дізсрагее) - підтрима- 
ння в газі вже наявного йонізованого 
стану під дією світлового випромінюван- 
ня. 


р. шнесамостійний (рос.  разряд 
Несамостоятельньвй  з5«англ.  поп-5еі- 
таіпіаїіпей  Фїзспагое) - електричний 


струму газах, щоіснує призаданійрізни- 
ці потенціалів лише за наявності зовні 
шнього йонізатора(див. також розрядив 
газахелектринні. 

р. Пеннінга (рос разряд Пеннинга 
англ Реппіпд (іоп-уац)дв аїбспагов - 
жеврійний розряд у поздовжньому 
магнітному полі (Ф. Пеннінг ГР. Реппіпд), 
1937). Завдяки великій довжині шляху 
електронів, що рухаються спіральними 
траєкторіями навколо силових ліній Н 
магнітного | поля, значно зростає 
ймовірність йонізації. Це забезпечує 
існування розряду при низьких тисках р, 
аж до 10" - 10? мм рт. ст. Значення рин 
дужезалежитьвід конструкції розрядно 
го пристрою. Часто застосовують коаксі 
альні системи, в яких р. П. можеіснувати 
аждо 103 мм рт. ст.Р. П. використовує 
ться в деяких типах вакуумметрів, а та- 
кож в електромагнітних сорбційних 
насосах. 


РОЗР 


Р 








р. плазмовопучковий ІГрозряд пла. 
змовожмутковий| (рос разряд пла 
зменнопучковьшй англ ріазтареат 
дізспагде - один із видів електричного 
розрядув газі, в якому в міжелектродний 
простірвводитьсяприскоренийелектрон- 
ний пучок, і плазма розряду розігріває 
ться головним чином за рахунок пла 
змовочучкової нестійкості (див. також 
нестійкість пучкова). 

р. самостяжний (рос разряд само 
стягивающийся м англ  ріпсі-еНесі; 
дїзсагое - розряд, стиснений під дією 
достатньовеликого струму, що по ньому 
протікає. 

р. тліючий (рос разряд тлеющий 
англ  фіом  (аїзспагув,  5ибпоптаї 
дізспагув - те саме, що розряд же 
врійний 

р. факельний (рос разряд факе 
ЛЬНЬЙ англ Наге аі5зсрбагре, їоксі 
дізспагее) - особливийвид високочастот 
ного одноелектродного розряду, який 
при тисках, близьких до атмосферного, 
має форму полум'я свічки. Див. також 
розрядвисокочастотний 

р-ди в газах (рос разрядьтв газах 
злектрическиєе англ дї5зспагоез іп ра5ез) 
- тесаме що розрядигазові 

р-див газахелектричні (рос разря 
дью в газах злектрические англ 
еіесігіс(аї) дізспагоез іп ваз5ез5) - Те Саме, 
щорозрядигазові 

р-ди газові ІГрозряди в газах 
(електричні) (рос разрядь газовье, 
разрядьтв газах (злектрическиє) англ 
дачеоця дізспагое5, еїесігіс(аї) 
дізспагеез іп вазез, Фізспагрез іп разез) - 
різноманітні види електричних, опти: 
чних і теплових явищ, які супроводжу 
ють протікання електричного струму в 
газах. Зовнішні прояви та характеристи 
кир. г. дужевідмінні і залежатьвід умов 
проходження струму через розрядний 
проміжок. При малих густинах струму 
(низьких тисках газу) спостерігається 
жеврійний (тліючий) розряд, який при 
збільшенні густини струму на катоді 
перетворюється в електричну дугу. 
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Особливими формами розряду є корон- 
ний розряд (виникає за умови, якщо 
один або обидваелектроди мають вели: 
ку кривизну), іскровий розряд. При змін- 
ному полі високої частоти виникає ви- 
сокочастотний розряд, окремою формою 
якогоє факельнийрозряд 


РОЗРЯДНИК, -а (рос разрядник 
англ  діїзспагуег, сПпагуе еіїтіпабог, 
дізспагое агтезівг, агсапаіврагі 5капа, 
дізсбагуе 5миїїси, ргоїесіог, аїг фар, 
апезівг; (для захисту від перенапруг) 
аепаї їи5е - газорозоядний прилад для 
замикання та розмикання електричного 
кола; містить два або більше електродів. 
Електричний розряд, який замикає чи 
розмикає електричне коло, в яке уві- 
мкнений розрядник, запалюється або га- 
ситься при зміні напруги У, прикладеної 
доелектродів. 

р. резонансний (рос разрядник ре 
зонансньшй англ гез5опапсесіїзспагові -- 
газовий розрядник, у якому під впливом 
електромагнітного поляНВЧ виникаєви- 
сокочастотнийрозряд 


РОЗСІЯННЯ (рос рассеяние англ 
зсайегіпе, Чізрегіоп, йіз5ірабоп, 
адйбизіоп, зсайег, зітауїпд; (забруднені 
Чізретзаї; (магнітного чи світлового по- 
току) Іеакаде,еакіпо; (роозкидрезульта- 
тів) ргесі5іогі. 

еерозсіяння (рос еерассеяние англ 
ее-зсайегіпр) - те саме, що розсіяння 
міжелектроанне 

р. багатократне(рос рассеяниемно- 
гократное англ тиїіріе зсайегіпе) - те 
саме що розсіяннябагаторіевове 

р. багаторгвове Грозсіяння бага: 
тократне заряджених частинок у 
речовині (рос рассеяние многократ 
ное заряженньх частиц в веще 
стве англ пшійріє 1 зсайегіпр / ОЇ 
спагдед рагіісіе5 іп тедційт) - 
результатвеликої кількості пружних роз- 
сіювань частинки на кулонівському полі 
ядер. 


РОЗС 


РОЗС 


РОЗС 








р. бреггівське (рос рассеяниебрзг 
говское англ Вгадд 5сайенпид - те 
саме, що розсіяннясвітлакогерентне 

р. внутріпучковев прискорюва- 
чах заряджених частинок (рос 
рассеяниевнутрипучковое в ускори- 
телях заряженньжх частиц; англ 
іпкегюеат  5сафегпу іп  спагдед 
рагіїсіе ассеїегаїог5) - розсіяння 
частинок пучка однана одній. У накопи 
чувачах заряджених частинок при три 
валій циркуляції інтенсивних пучків в 
умовах високого вакууму важливу роль 
можутьвідіграватикулонівські зіткнення 
частинок пучка. У результаті р. в. части 
нки можуть виходити за межі фазового 
об'єму накопичувача (ефект Тушека) або 
виникаєсамонагріванняпучка. 

р. гамажвантів резонансне рос рас 
сеяниегаммаквантоврезонансног англ 
гезопапі  5саегіпеє ої  раптта(-гау) 
дмапіитя, гезопапі 5сайегіпо ої рбапита- 
гау ріоїоп5). При взаємодії у-квантів з 
атомними ядрами може спостерігатися 
процес резонансного збудження ядер, 
якщогнергіянадхіднихквантівіз високою 
точністю відповідаєенергії одного зі збу- 
джених станів ядра. Наступний розпад 
збудженого стану супроводжується виси- 
ланням  у-квантів, енергія яких (із 
точністю до ширини збудженого рівня) 
дорівнюєенергії поглинутих квантів. Таке 
явище й називається р. у-к. р. Воно в 
принципі аналогічне резонансному розсі 
янню світла атомами, однак у випадку у- 
квантів спостереження резонансного роз: 
сіяння істотно ускладнюється ефектами 
віддачі. 

р. глибоко непружне(рос рассеяние 
глубоконеупругог англ дееріу іпеіазгіс 
зсайегіпе) - те саме, що ПроцЄси гли 
боконепружні 

р. дифракційне (рос рассеяниеди- 
фракционное; англ адїНтасноп 
з5сайегіпд - специфічне пружне (без 
зміни енергії і внутрішнього стану) розсі- 
яння частинок адронами та атомними 
ядрами, здатними поглинати частинки, 
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що на них налітають. Зумовлене тим, що 
область поглинання спотворює хви- 
льовий фронт хвилі, яка падає на си- 
стему, і призводить до поширення його в 
область геометричної тіні. При малих 
довжинах хвиль де Бройля частинки 
(значно менших радіуса поглинання си- 
стеми) р. д. аналогічне дифракції світла 
на непрозорому екрані. 

р. звуку (рос рассеяниезвука англ 
асоц5нс5сайенид - розсіяння звукових 
хвиль на просторовочасових флуктуаціях 
густини та пружності різноманітних 
середовищ (наприклад, на поверхні оке- 
ану, на нерівному й неоднорідному його 
дні, на пересіченій (перетятій) місцевості, 
на штучних періодичних структурах і 
неоднорідних поглинальних поверхнях, 
які застосовуються для поліпшення 
акустичних властивостей великих примі- 
щень, на дискретних неоднорідностях - 
повітряних бульбашкаху рідині, твердих 
завислих частинках у рідині чи газі, на 
рибахі макропланктоні в океані, краплях 
дощув повітрі, точкових дефектаху кри- 
сталахтаїн.). 

р. квазіпружне (рос  рассеяние 
квазиупругое англ дмазі-еіазтіс 
зсайегіпе) - процеспереходу двох поча- 
ткових частинок у дві кінцеві, коли хоча 
6 одназ кінцевих частинок відрізняється 
від первинних(напр.,л" - М -» р" - М). 

р. комбінаційне гігантське світла 
(рос рассеяние комбинационное гига- 
нтское света англ діапі 
сотріпайогаї 5сафегіпу,  5игасе- 
епПпапсесіВватап 5сайегіпд - ефект, що 
виявляється у збільшенні (до 10) 
інтенсивності ліній при комбінаційному 
розсіянні (КР) світлана адсорбованих мо- 
лекулах.При р. к. г. частотрапляється, що 
лінії, зазвичай заборонені для КР, мають 
інтенсивність, яка досягаєтого ж порядку 
величини, що й інтенсивність дозволених 
ліній. Для такого розсіяння спостерігає 
ться, як правило, широкиймаксимуму вин 
димій червоній області світла. У закордон 
ній літературі р. к. г., як правило, нази 
вають поверхневопідсиленим 


РОЗС 


РОЗС 








раманівським розсіянням. Моле 

кули для спостереженнятакого розсіяння 
адсорбуютьна спеціально приготовлених 
шорстких поверхнях металів (як правило, 
А4, Ай, Си) або на малих (100-1000 А) 

частинкахшляхетнихметалів. 


р. кбмптонівське (рос. рассеяние 
комптоновское; англ. Сотріоп 
зсаїегіпе) - те саме, що ефект Ко- 
мптона. 


р. малокутовЄ(рос рассеяниемало 
угловог англ зта!ї апяїе 5сайегіпо) - 
пружне розсіяння електромагнітного ви- 
промінювання чи пучка частинок 
(електронів, нейтронів) на  неоднорі 
дностях речовини, розміри яких істотно 
перевищують довжину хвилі випроміню- 
вання (або дебройлівську довжину хвилі 
частинок); напрямки розсіяних променів 
при цьому відхиляються від напрямку 
надхідного променя лише на малі кути. 
Розподіл інтенсивності розсіяного вин 
промінювання залежитьвід будови розсі 
ювача, що використовуєтьсядля вивчення 
структуриречовини. 

р. Мандельштама-Бріллюєна (рос 
рассеяние Мандельштама-Бриллюзна 
англ Вгійоціп 8сакіегіпе) - розсіяннясві- 
тлана адіабатичних флуктуаціях густини 
конденсованих середовищ, що  су- 
проводжується зміною частоти. 
Л.І. Мандельитам, 191826; 1.М. Впіїоціп, 
1922; Е.Ф. Гросс (експеримент), 1930. Р. 
М.-Б. дозволяє досліджувати властивості 
розсіювального середовища та керувати 
параметрами лазерного випромінювання 
(обертанняхвильовогофронту). 

р. меллерівське(рос рассеяниемел 
леровское англ Моеііег зсакегіпя) - 
процес пружного розсіяння електрона на 
електроні, що описується нижчим поряд: 
ком теорії збуренняу квантовій електро 
механіці. Зазначений процес зображує 
тьсядвомадіаграмамиФейнмана 

р. міжелектранне (|еерозсіяння| 
(рос рассеяниемежзлектронногуеерас 
сеяние англ еіесігоп-еіесігоп 5сайіегіпо, 
ее-зсайегіпя) - процес, при якому два 
електрони провідності в металі та напів- 
провіднику переходять зі станів з імпу- 
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льсами (в одиницях П) К; і Ю у стан з 
імпульсами К" і ЮК» у результаті кулоні 
вської взаємодії. При р. м. енергія й 
імпульс передаються | від | одного 
електронадо іншого, алеповні енергія та 
імпульс зберігаються (винятки - р. м. з 
перекиданням). 

р. моттівське (рос рассеяние мот- 
товское англ Мой 5саШегіпд - розсіян- 
ня, зумовлене взаємодією спіну заря 
дженої частинки з її орбітальним мо- 
ментом, що виникає при русі в електри 
чному полі розсіювального центра. На- 
зване на честь Н.Ф. Мотта ЇМ.Р. Мой), 
який розробиврелятивістськутеорію роз: 
сіяння електронів. Р. м. асиметричне 
щодо площини, яка містить спін та 
імпульс електрона і використовується 
длявимірюванняполяризації електронів. 

р. шнейтрбнів (рос  рассеяние 
нейтронов англ пешігоп зсайегіпо) - 
взаємодія нейтронів із речовиною; може 
бути потенціальною, коли сумарна кі- 
нетична енергія нейтрона та ядра ре- 
човини зберігається (пружне розсіяння), 
або резонансним, якщо ядро захоплює 
нейтрон і утворюється складове ядро. 
Див. також дифракція нейтронів 

р. нейтронів магнітне (рос рассея 


ние  нейтронов  магнитное англ 
таєпеїіс пешігоп  5сайегіпр) - ДИВ. 
нейтронографіямагнітна 


р. нейтронів непружне (рос. рассея 
ние нейтронов неупругое англ. іпеіазіїс 
пешігоп 5саїегіпе) - метод дослідження 
атомної динаміки речовини (переважноу 
твердих тілах і рідинах). Зміна енергії 
нейтронаДдЕ при непружному розсіянні і 
залежність ЛЕ від переданого імпульсу 
містить інформацію про спектрзбуджень 


речовини. 

р. о непружне (рос  рассеяние 
неупругое англ іпеїазіїс зсайегіпр) - те 
саме, що процєсинепружні 


р. носіїв заряду в кристалічних 
твердих тілах (рос рассеяниеноси 
телей заряда в кристаллических 
твердьжх телах; англ спагдюе сапіег 
5сайенпд іп сгузіаїйїіпе 501ід5) - 


РОЗС 


РОЗС 








процесвзаємодії електронапровідності (ді- 

рки) з порушеннями ідеальної періоди 

чності кристала, що супроводжуєтьсяпере 

ходом електроназі стану з імпульсом р у 
станз імпульсомрр. Розсіяння називається 
пружним, якщо енергії електрона в поча. 

тковому! кінцевомустанаходнакові, «(р) - 

є(рр), Абонепружним,якщоє(р) є є(рр). 

р. потенціальне частинок (рос 
рассеяние потенциальное частиц; 
англ роїепбіааї зсайенпдої рагіісіе5) 
- розсіяння частинок, у процесі якого не 
виникає проміжної стадії утворення 
компаундєистеми (розсіювальний центр -н 
частинка)з наступнимії розпадом. На від- 
міну від резонансного розсіяння, характе 
ризується плавною залежністю його пере 
різувіденергії. 

р. пружне (рос рассеяние упругое 
англ еіа5ійс 5сайенпид - взаємодія, при 
якій не змінюються внутрішні стани та 
число частинок, які стикаються одна з 
одною. Р. п. - одиніз основних методів 
вивчення властивостей мікрочастинок 
(див. також тефріярозсіяння. 

р. радіохвиль (рос  рассеяние 
радиоволн англ гадіо з5сафегіпд - 
утворення вторинного випромінювання, 
джерелами якого є неоднорідності ре- 
човини, що збуджуються полем вторин 
ної хвилі. 

р. резонансне (рос рассеяние ре 
зонансног англ гезопапі зсаїегіпе) - 
пружне розсіяння частинки силовим 
полем (зазвичай атомним ядром), при 
якому фаза розсіяння досягає значення, 
близького до л/2. Воно має місце, коли 
енергія всієї системи (розсіювальний 
центр плюс розсіюваначастинка)близька 
до енергії дискретного рівня цієї син 
стеми, реального чи віртуального - 
зокрема, при малих енергіях розсіюваної 
частинки, якщо в системи є рівень, 
близькийдонуля. 

р. релбївське (рос рассеяние рзле 
евског англ Вауівідп5сафегіпд - коге 
рентне розсіяння світла на оптичних 
неоднорідностях, розміри яких значно 
менші за довжинухвилі 2, збуджувального 
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світла. На відміну від флуоресценції, що 
відбуваєтьсяз частотамивласнихколивань 
електронів, збуджених світловою хвилею, 
р. р. відбувається з частотами коливань 
збуджувального світла. Інтенсивність сві- 
тла, що розсіюється середовищем, 
пропорційна?" 

р. рентгенівського проміння дифу- 
зне (рос рассеяние рентгеновских лу- 
чей диффузное; англ аїНттасноп Х-гау 
зсайегіпу, попереаціагХ -гау 5саенпіпо -- 
розсіяння рентгенівського проміння ре- 
човиною в напрямках, для яких не ви- 
конується дифракційна умова Брегга- 
Вульфа. Може бути зумовлене спотворе- 
ннями в кристалі (пружне розсіяння), і 
непружними процесами збуждення 
електронної підсистеми кристала (див. 
також ефект Комптона), збуждення 
плазмових коливань. В аморфних ре- 
човинах, де відсутній далекий порядок, 
розсіяння тільки дифузне. 

р. світла (рос рассеяниесвета англ 
оріїса! аізрегіо) - розсіяння хвиль 
оптичного діапазону, що полягає в зміні 
просторовогорозподілу, частоти, поляри: 
зації оптичного випромінювання при 
його взаємодії з речовиною. Часто розсія- 
нням світла називають лише перетворен 
ня кутового розподілу світлового потоку, 
зумовлене просторовими |  неоднорі 
дностями показника заламу середовища, 
яке сприймається як її невласнесвітіння 
- наприклад, при візуалізації променів 
світлав пилі, відбиваннята заламусвітла 
наповерхнітілі т. Ї. 

р. світла багатократне (рос рассея 
ние света многократноге англ пиіпріе 
оргїса! дізрегзіоп) - те саме, що розсіян- 
ня світлабагаторввове 

р. світла багаторевове Грозсіяння 
світла багатократна (рос рассеяние 
света многократноге англ  пиіріе 
оріїса! дізрегзіоп) - багаторазове по- 
вторення акту розсіяння світла в розсію- 
вальному середовищі, що веде до його 
самоосвітлення. Відіграє основну роль у 
поширенні світлав каламутних середови 
щах 


РОЗС 


РОЗС 








р. світла вимушене (рос рассеяние 
света вьшужденное англ 5іїтиіаїесі 
оріїса! аіїбрегзіогп) - розсіяння світла на 
індукованих самою розсіюваною хвилею 
елементарних збудженнях середовища 
(оптичних і акустичних  фононах, 
магнонах,  електронах, температурних 
хвилях і т.д.). Причинар. с. в. - зворот 
ний вплив світлових хвиль на розсію- 
вальне середовище, зумовлений його 
оптичною нелінійністю. При спонтан 
ному розсіянні цей вплив є мізерним. 
Г. ПлачекіІС. Ріасгек), 1934; експеримент 
- 1962. Найхарактерніші ознакир. с. в. - 
це різке зростання інтенсивності та зву- 
ження діаграмнапрямленості стоксових і 
антистоксових компонент. Комбінаційне 
р. с. в. - розсіяння, зумовленеквантовими 
мікросистемами (молекулами, атомами, 
електронами); молекулярнер. с. в.- розсі 
яння, зумовлене макроскопічними флу- 
ктуаціями середовища (густини, 
температуритаїн.). 

р-світлакогерентнеї розсіяння срег- 
гівськє (рос рассеяниесветакогерене 
ное, рассеяниє брагговскоєе ш англ 
сопегепі 5сайенпи) Вгадад 5сайегіпд - 
зміна частоти і (або) напрямку монохро 
матичної просторово когерентної світло 
вої хвилі (зазвичайвипромінюваннялазе 
ра) в оптичному середовищі, у якому 
досліджувані оптичні моди попередньо 
селективно збуджено і  сфазовано за 
допомогою когерентних світлових пучків, 
що додатково вводяться в середовище зі 
спеціально підібраними частотами та 
напрямками поширення. На відміну від 
спонтанногорозсіяннясвітла (див. також 
розсіяння світла, елементарні акти р. с. 
к. відбуваються узгоджено, тобто коге- 
рентно. 

р. світла комбінаційне Гефект Ра- 
мана! (рос рассеяниесветакомбинаци 
онное зффект Рамана; англ Ватап 
еНесі, сопіріпаногаї) зсафегіпд, Ватап 
з5сайенид - розсіяння світла в речовині 
(газі, рідині чи кристалі), що супроводжу: 
ється зміною його частоти і пов'язане з 
коливаннями й  обертаннями молекул 





548 


даної речовини. На відміну від релеї 
вського розсіяння світла, при р. с. к. у 
спектрі розсіяного випромінювання спо- 
стерігаютьсяспектральні лінії, відсутні у 
лінійчастому спектрі первинного (збу- 
джувального) світла. Число та розташува 
ння ліній, що з'являються (вони називаю 
тьсякомбінаційними лініями, або 
супутниками), визначається молеку 
лярноюбудовоюречовини. 

р. світла параметричне Глюмінесцеє 
нція параметрична (рос рассеяние 
света параметрическог, люми 
несценция  параметрическая | англ 
рагатерісорііаї дїбрегзіоп, рагатеб'іс 
Іштіпезсепо» - непружне розсіяння сві- 
тлав однорідномунелінійному середови 
щі, параметриякого (діелектричнапрони- 
кність) модулюються світловою хвилею. 
Р. с. п. характеризується широким 
неперевним спектром розсіяного вин 
промінювання, який не залежить від 
власних частот атомів і молекул; залеж 
ністю частоти розсіяного світла від кута 
розсіяння (напрямку спостереження); 
розсіяне світло складається з 
корельованих попарно фотонів ("біфо- 
тонів") і є "стисненим" (див. також стан 
світла стиснений. Р. с. п. називаютьта- 
кож  параметричною  люмінесценцією, 
параметричним перетворенням частоти 
світлаї т.п. Р. с. п. пояснюєтьсяспонтан 
ним розпадом фотонів надхідного світла 
на пари фотонів з меншими енергіями в 
результаті взаємодії електромагнітного 
поля з речовиною (стан речовини при 
цьому не змінюється). Р. с. п. можната- 
кож трактувати як розсіяння надхідного 
світла нагніту на квантових флуктуаціях 
нечинного(холостого) поля середовища- 
наприклад,на поляритонах. 

р. світла резонансне! розсіяння сві 
тла селективне (рос рассеяние света 
резонансног, рассеяние света селекти 
вное англ гезопапсе оргїса! фізрег5іоп, 
5еіесіме оргїса! аізрег5іої) - розсіяння 
світла з частотою, близькою до лінії по- 
глинання даної речовини. Розсіяння 
збільшується у міру наближення до 


РОЗТ 


РОЗШ 








централінії поглинання. Р. с. р. засвоєю 
природою не відрізняється від ре 
зонансної люмінесценції 

р. світла селективне (рос рассеяние 
светаселективног англ 5еіесімеоріїсаї 
дібрег5іої) - те саме, що розсіяння сві 
тларезонансне 

р. хвиль (рос рассеяниеволн англ 
міаме 5сайенпид - збурення хвильових 
полів, викликані |  неоднорідностями 
середовищай поміщенимив це середови 
щерозсіювальнимиоб'єктами. 

р. хвиль на випадковій поверхні 
(рос рассеяние волн на случайной 
поверхности англ маме 5сайегіпд оп 
гапаот 5игвасе - розсіяння хвиль на 
статистично нерівній межі розділу двох 
середовищ. 

р. хмар і туманів штучне (рос 
рассеяние | облаков и  туманов 
искусственное англ акійїсіа! сіоцс апсі 
Год аіїз5ірайой - штучний вплив на 
хмари з метою їхнього розсіяння чи 
регулюванняпроцесів, що відбуваютьсяв 
них; базуєтьсяна зміні їхнього фазового 
стану та мікроструктури. Для розсіяння 
переохолоджених хмар у них вносяться 
холодореагенти (частинки твердого СО) 
або ядра льодоутворювальних речовин 
(Ав), РЬ); таїін.). 

РОЗТЯГ, -у (рос растяжение англ 


їепсіоп, 5ітаїп,  5йгеїсй,  54геїсіпінд, 
ехіепзіоп, риїіїі, риїйпд; (всебічний 
Хепзіоп,ехрапбіоп,5ріау. 

р. одновсний (рос  растяжение 


одноосног англ ипіахіаї їепбіої) - 
найпростіша деформація, що виникає в 
призматичному брусі, який піддається 
рівномірному розтягуванню. 

р. рівномрний всебінний (рос 
растяжениеравномерноевсестороннее 
англ ипіїопт Теп5іой) - напружено- 
деформованийстан, що виникаєв тілі під 
усебічнимрівномірнимтискомр. 


РОЗУПОРЯДКУВАННЯ сплавів 


(рос разупорядоченіе сплавов англ 
робібіопа! фі5огдекіпд ої аііосуб) - 
працес, зворотний до упорядкування; 
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полягаєв зменшенні ступеня далекогоабо 
ближньогопорядкув розташуванні атомів 
сплавів. 


РОЗЧИН, -у (рос раствор англ 
5оіціїоп, ШПашог; (хім.) Жеппрег; (для 
очистки травлення нанесення 
покриття тощо) Бай) - система, що 
складаєтьсяз молекул, атомів і (або) йонів 
кількох різних типів, при цьому кількості 
різних частинок не перебувають у яких- 
небудь стехіометричних співвідношеннях 
одне з одним (що відрізняє розчини від 
хімічних сполук). 

р.-насичений(рос. растворнасьшщен 
НЬШЙ | англ. ргерпапі  50Їшіоп, (Таї 
5оїшііоп) - розчин, який за даних умов 
(температура, тиск) перебуваєв рівновазі 
з фазоюрозчинником. Концентрація роз- 
чиненої в р. н. речовини називається 
розчинністю останньої в даному роз. 
чиннику за данихумов. Якщо концентра 
ція розчинунижча,ніж концентраціяр. н. 
притій жетемпературі, розчинназивають 
ненасиченим. При охолодженні р. н. 
за відсутності центрів кристалізації роз- 
чин можестатипересиченим 

р-ни газові (рос растворьт газовье 
англ ваз 50ішійоп5) - розчинигазів, рідин 
і твердих тіл у газах. Розчини газів у 
газах часто г називають газовими 
сумішами 

р-ни тверді(рос растворьштвердьв 
англ зо з5оїшіоп5) - тверді фази 
сплавів, у яких співвідношення між 
концентраціями компонентів | можна 
змінювати без зміни однорідності. 
Існують три типи р. т. Ур. т. заміщення 
атоми розчиненого компонента заміщують 
атоми розчинника, в р. т. упровадження 
атоми розчиненого компонента 
розташовуються в міжвузлових 
проміжках решітки розчинника. Р. т. 
відіймання утворюються на основі 
хімічних сполук, причому утворення 
відбувається так, що при розчиненні 
одного з компонентів частина вузлів 
гратки, що належать іншому 
компонентові, стає вакантною. 








РОЗШ Р РОотОо 
р. теплове (рос рааширение 
РОЗЧИННИК, -а 1 (рос тепловог англ Пеаї ехрап5іоп, Шегтаї 


растворитель англ 5оїмепі, йіз5оЇмепі, 
гезоїмепі, мебісіе, плеп5ділцит, гейисег, 
дїшепі (органічний зрігіб - рідина, що 
розчиняє газоподібні, рідкі та тверді 
речовини (можливо також розчинення 
речовин у газах, див. також рібвчини 
газові. 


РОЗЧИННИК, -а 2 (рос 
растворитель англ аїз5оїмеї - апарат 


для розчинення. 


РОЗЧИННІСТЬ, -ості 
Іспромокність  розчиняльна | (рос 
растворимость, способность 


растворяющая англ 50Їціійу, 50Їмепоу 
- спроможність речовини утворювати з 
іншими речовинами розчини. Кількісно 
характеризується концентрацією 
речовинив насиченомурозчині. 


РОЗШАРУВАННЯ Іпростір 
розшаробваний у топології (рос 
расслогниеї| пространство рассловнног 
в топологии; англ Тоїайіоп,Ягабіоп, 


НбБегіпа, боіїаїесді 5расе, бипаїе зрасе, 


ЯБег зрасе, рипаїе (мій бе, бібег 
бипаїд - одна з фундаментальних 
структур, досліджуваних у топології. У 
сучасній фізиці, головним чином у теорії 
елементарних частинок, | концепція 
розшарування й асоційованих із ним 
математичнихструктур (зв'язність! т. 1.) є 
найбільш адекватною мовою для 
дослідження нетривіальної топології, що 
виникає при спробах опису взаємодії між 
просторовими та внутрішніми ступенями 
вільності фізичної системи. 


РОЗШИРЕННЯ (рос рааширениє 
англ йакайоп, ехрапзіоп, у/депіпе, 
Ьгоадепіпе, зргеай(іпе), ехіепзіоп, 5ріау; 
(пучка) Ьіом'ир; (розтруб) Наге, Нагіпе; 
(гірн. видобутку) 58Прріпе; (збільшення) 
епіагеетепі, епіагвріпє; (можливостей) 
епрапсетепі; (свердловини) геатіп?). 
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ехрапзіоп) - зміна розмірів тіла при його 
нагріванні в дв умовах сталого тиску. 
Кількісно р. т. характеризується об'ємним 
коефіцієнтом теплового розширення й з 
(ШМУДДУ?Т), де У - об'єм, Т - 
температура, р - тиск. Більшість тіл при 
нагріванні | розширюється  (с»0), але 
існують і винятки: наприклад, вода при 
нагріванні від О"С до 49С в умовах 
сталого тиску стискається (а«0). 


РОЗЩЕПЛЕННЯ (рос 
расщеплениєе; англ зрійцїіпе), сіеауаєе, 
деггадайоп; (розклад)  Фесотробібіоп, 
дізіпіеєгайоп; (про потік символів) 
Ьгеакіпе-пр; (яд.  Нзбіоп,  5сіз5іоп, 
зраПагіоп; (доменів) геріїсаїіоп). 

р. енергетичних рівнів молекул (рос 
расщепление знергетических адівн 
молекул англ епегоу-Іеуеї зрійніпо ) - 
саме, що лямбданодвоєння ер 
чнихрівнів молєкул 

р. давидовське (рос расщепление 
давьшщдовское; англ Бамуайомерійшіпе) - 
явище, яке полягає в тому, що спектри 
молекулярних кристалів містять мульти- 
плети смуг екситонного поглинання (див. 
також екситбни молекулярні), які від- 
повідають  невиродженим  збужденим 
станам молекул. Спостерігається в моле- 
кулярних кристалах, які містять в 
елементарній комірці більше однієї моле- 
кули, і зумовлене взаємодією цих молекул 
між собою. 

р. мультиплетне (рос расщепление 
мультиплетноге англ тикірієї 5рійшио 
- тесаме,щоструктуратонка 

р. надтонке(рос расщепление свер 
хтонког англ пурегйпезрійшіпе) - роз. 
діленняенергетичних рівнів електронів в 
атомі, молекулі або кристалі на кількарі- 
внів, викликане взаємодією магнітного 
моменту ядра зі створюваним 
електронами магнітним | полем і 
квадрупольного моменту ядра з електри 
чним полемелектронів. 








РОТО Р РУХ 
р. спектральних ліній (рос 5 
расщепление  Сспектральньх  линий РУБІДІЙ, -ю (рос рубидий англ 


англ Іїпе взрійшіпе) - збільшення числа 
компонент спектральної лінії, яке 
відбувається в результаті розщеплення 
енергетичних рівнів при зовнішній дії, 
наприклад, магнітного (див. також 
явище Зєємана або електричного (див. 
також явище Штарка) полів. Р. с. л. 
може виникнути тільки в тому випадку, 
якщо зовнішній вплив порушує (знижує) 
симетрію поля випромінювальної 
системи. Якщо зовнішнядія змінюєтьсяв 
часі, то замість розщеплення 
спектральних ліній може відбутися їхнє 
поширшання (див. також ширина 
спектральнихліній). 


РОТАТОР, -а (рос ротатор англ 
гобаїог від лат. гоїо - обертаю(ся)) - 
механічна система, що складається з 
матеріальної точки маси ц, утримуваної 
за допомогою  невагомого твердого 
стержня на сталій відстані г від 
нерухомої в просторі точки О - центра 
ротатора, або система таких точок, що 
обертаються навколо загальної осі З 
однаковоючастотою. 


РОТОН, -а(рос ротон англ гобог -- 
квазічастинка, що відповідає 
елементарному збудженнюв рідкому"Не 
в області великих імпульсів р, де крива 
енергетичного спектру збуджень цієї 
рідинимаємінімум. 


РОТОР, -а у векторному 
аналізі (рос ротор в векторном 
анализе англ сий, гоїаНоп від лат. 
гоїо - обертаю(ся)) - тесаме що вихору 
векторномуаналізі. 


РТУТЬ, -і (рос ртуть англ 
Пуагагдугип), На - хімічний елемент 
побічної підгрупи ІМ групи періодичної 
системи елементів Менделєєва, атомний 
номер80, атомнамаса200,59.У вільному 
вигляді й нормальних умовах - срібляста 
важкарідина, що легковипаровується. 
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гирійїшт, ВЬ - хімічний елемент | 
групи періодичної системи елементів 
Менделєєва, атомний номер 37, атомна 
маса 85,4678, лужний метал. У вільному 
вигляді - м'який сріблястобілий металіз 
кубічною об'ємноцентрованою 
кристалічною решіткою з параметрома 
0,570нм. 


РУБІН, -у (рос рубин англ гибу) - 
кристал АЇОз (корунд) із невеликою 
добавкою йонів Сг", які заміщають у 
кристалічній решітці корунду йони АЇ і 
забарвлюютькорунду червонийколір (від 
рожевого до малиновочервоного, залежно 
від концентрації Сг). Температура 
плавлення 205ОС. У квантовій 
електроніці р. використовуютьяк активну 
речовину в квантових підсилювачах | 
твердотільних лазерах. Застосування р. в 
квантовій | електроніці | пов'язане | з 
особливостями спектру Сп" і з 
механічною міцністю. Штучно кристали 
р. вирощуються, як правило, за методом 
Вернейля в кисневому полум'ї (див. 
також виращцуваннямонокристапіві. 


РУТЕНІЙ, -ю (рос рутений англ 
гиітепіци), Ви - хімічний елемент МІ! 
групи періодичної системи елементів 
Менделєєва, атомний номер 44, атомна 
маса 101,07, належить до платинової 
групи шляхетних металів. У вільному 
вигляді - крихкий блискучий сріблястий 
метал, кристалічна з структура має 
гексагональне найщільніше упакування з 
параметрами 
а з 0,27057нмі с -0,42815нм. 


РУХ, -у (рос движение англ тогїіоп, 
тоуіпе, тоуептепі; (гідр.) Ном/) - ДИВ. 
матфія і рух 

р. браунівський (рос  движение 
брауновског англ Вгоутіап тоїіоп) - 
див.рухброунівський 

р. Србунівський Грух браунівський! 
(рос движениеброуновског, движение 


РУХ 


РУХ 








брауновског англ Вгоупіап тоїіоп) - 
безладнийрух малих частинок, змулених 
у рідині чи завислих у газі, що відбуває 
ться під дією ударів молекул навколи 
шнього середовища. Досліджено в 1828 
Р. Броуном(Р. Брауном)!А. Вгомупі, який 
спостерігав у мікроскоп рух квіткового 
пилку, змуленого у воді. Спостережувані 
(Сроунівські) частинки розміром »- 1. мкм і 
меншездійснюють невпорядковані незале 
жні рухи, описуючи складні зигзагоподібні 
траєкторії. Інтенсивність р. б. не залежить 
від часу, алезростаєз ростом температури 
середовища, зменшенням його в'язкості та 
розмірів частинок (незалежно від, їхньої 
хімічної природи). Повна теорія р. б. була 
дана А. ЕЙнштейном (А. Айнштайном) 
ГА. Еіп5ігіп!| 

і. М. Смолуховським ГМ. 5плаисПомиекії, 
1905-1906. Причини р. б. - тепловий рух 
молекулсередовищата відсутність точної 
компенсації ударів, яких зазнаєчастинказ 
боку навколишніх молекул, тобто р. б. 
зумовленийфлуктуаціямитиску. 

р. вихровий (рос движение вин 
хревое англ ечфуіпд плоНоп, 5млігіїпу 
тобіоп, уогіехтонбоп, мнігі, 5млініпо - 
рух рідини або газу, при якому миттєва 
швидкість обертання елементарних об'є 
мів середовищане дорівнює всюди тото- 
жно нулю. Кількісною мірою зави 
хреності слугує вектор с гоїм, дем - 
швидкість рідини; величину в. називають 
вектором  вихора, або | зави- 
хреністю. Рух називають безви- 
хровим або потенціальним, якщо 
о з 0, інакше має місце вихровий рух. 
Динаміка турбулентних вихорів - одна з 
найбільш інтенсивно досліджуваних 
невирішенихзадачгідродинаміки. 

р. відносний (рос движениготноси 
тельное англ геіаїіме плобіопі. При 
розв'язуванні ряду задач кінематики 
рух точки (або тіла) розглядаютьодноча 
сно стосовнодвох (чи більше)системвід- 
ліку, з яких одна, що називається 
основною, вважається умовно нерухо- 
мою, а інша, яка певнимчином рухається 
відносно основної, - рухомою системою 
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відліку. Рух точки (аботіла) відноснору- 
хомої системивідліку називаєтьсяр. в. У 
розділі "динаміка" р.в. називаютьрух 
відносно неінерційної системи відліку, 
для якої закони механіки Ньютона не- 
справедливі. Щоб рівняння р. в. матері 
альної точки збереглитой же вигляд, що 
й в інерційній системі відліку, треба до 
діючої на точку сили взаємодії з іншими 
тілами додатит. зв. переносну силу іне- 
рції та силу Коріоліса. Цими рівняннями 
користуються для вивчення руху тіл від- 
носно Землі з урахуванням її добового 
обертання. 

р. вільний (оос движениєсвободног 
англ ее тобіог) - те саме, що рух ві- 
льноготіла 

р. вільноготіла Грух вільний! (рос 
движение свободного тела движениєе 
свободног англ йтее тобіоп) - рух 
твердоготіла, яке не скріпленез іншими 
тілами і може з даного положення 
здійснити  будьяке переміщення у 
просторі. Р. в. т. складаєтьсяу загальному 
випадку з поступального руху разом із 
деякою точкою - полюсом, і обертально 
го руху навколо полюса як відносно не- 
рухомої точки. 

р. гвинтовий (рос  движение 
винтовое англ з5сгем/ тоНбоп, з5рігаї 
тобоп, Пеїїсаї побог - рух твердого 
тіла, що складаєтьсяз прямолінійногопо- 
ступального руху з деякою швидкістю м 
та обертального руху з деякою кутовою 
ШВИДКІСТЮ о навколо ОСі аа, Яка 
паралельнанапрямку поступальної швид: 
кості. Тіло, що виконує стаціонарний 
гвинтовий рух (при якому напрямок осі 
аа; Залишається незмінним), називається 
гвинтом. Вісь аа: називається віссю 
гвинта; відстань, яку проходить будьяка 
точкатіла, що лежитьнаосі, зачасодного 
оберту, називаєтьсякрокоми гвинта;вели: 
чинар 2 у/о - параметргвинта.Будьякий 
складний рух твердого тіла складається в 
загальному випадку з серії елементарних, 
абомиттєвихр. г. 

р. єйлерів Грух бойлерів твердого 
тіла (рос движение зйлерово тве- 


РУХ 


РУХЛ 








рдого тела; англ Киїег тоїйоп ої а 
501ід) - рух твердоготіла з однією не- 
рухомою точкою у випадку, коли від- 
носноцієї точки сума моментіввсіх дію- 
чих сил дорівнює нулю (наприклад, рух 
тіла, закріпленогоу центрі тяжіння). 

р. заряджених частинок в 
електричному |і магнітному 
полях (рос движение заряженньо 
частиц | в  злектрическом и 
магнитном полях; англ спагуей 
рагіїсів тоНноп іп еіесігіс(аї) апа 
птадпеїгіс Гіе|д5) - переміщення 
частинок у просторі під дією сил цих 
полів. Розрізняютьтакі основні типи р. 3. 
ч.: рівноприскорений рух у сталому 
електричному полі, обертально- 
поступальний (по спіралі) у сталому 
магнітному полі, дрейфовий рух через 
слабку неоднорідність магнітного поля 
або під дією інших сил, 
перпендикулярнихмаг-нітному полю. 

р. зірок) власний (рос движение 
звЕзд собственное англ ргорег побіоп 
ої 5баг5 - кутове переміщення зірки на 
небесній сфері за 1 рік, зумовлене 
дійсним рухом зорі (пекулярнаскладова) 
та рухом Сонячної системивідноснозірки 
(паралакмгичнаскладова). 

р. ібнів естафетний (рос. движение 
ионов зстафетное; англ. Ро-арпеай іоп 
тоуетепі) - те саме, що ефект Сена. 

р. обертальний твердого тіла 
(рос движениевращательногет в Є р до- 
го тела англ гобагутонопігобабіопа! 
тобіоп, гобабіопаї піометепі, апашіаг 
тобіоп, сігсиіаг тобіопі ої а 501) - 
1) р.о. навколо нерухомої осі - 
рух твердого тіла, при якому всі його 
точки, рухаючись у паралельних площи 
нах, описують кола з центрами, що ле 
жать на одній нерухомій прямій, яка 
називається віссю обертання. 2) р. о. 
навколо точки (абосферичнийрух) - 
рух твердоготіла, що має одну нерухому 
точку О (наприклад,рух гіроскопа, закрі 
пленого в кардановому підвісі). Кожна з 
точок тіла при цьому переміщується по 
поверхні сфериз центрому точці О. 
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р. бйлерів твердого тіла (рос 
движение зйлерово твердого тела; 
англ Киїег тоїіоп ої а 50іїа) - те 
саме,щорухейлерівтвердого тіла. 

р. переносний у механіці (рос 
движение переносное в механике 
англ ігапзіабопайтоНоп іп плесПапі- 
с5) - рух рухомої системи відліку від- 
носно системи відліку, яка прийнята за 
основну (і вважається умовно нерухо- 
мою). Див. також рухвідносний 

р. плоскопаралельний (рос движе 
ние плоскопараллельное англ іп-ріапе 
тогіоп, Чаї плобогп - рух твердоготіла, 
при якому всі його точки переміщуються 
паралельнодеякій нерухомій площині. 

р. поступальний (рос движениегпо- 
ступательног англ ргосгеззіме тоїіоп, 
рагаїве! птпоїіоп, ацмапсе, Неацімлау, 
Ягапзіайопаітобіоп,пеагтобіог - рух 
твердого тіла, при якому пряма, що 
з'єднуєдві будь-які точкитіла, переміщує 
ться паралельно своєму початковому 
напрямку. 

р. рівнозмінний (рос 
движение равно точки; 
англ едиаїу попипіїонт плобіоп ої а 
роіпі) - рух, при якому дотичне 
прискорення с; точки (у випадку 
прямолінійного руху повне прискорення 
у) Є СТаЛИМ. 

р. рівномірний точки (рос движе 
ние равномерное т очки; англ ипібопт 
тобоп ої а роіпі) - рух, при якому 
числова величина швидкості у точки є 
сталою. 

р. ядраобертальний (рос движение 
ядраврашательное англ гоїагу писіец5 
мтобіоп, кгобаїіопаї писіец5 тобіоп, 
гобайїопа! писіеця плометепі, апспіаг 
писіец5 тобіоп, сіксиіаг писіецно плоНогі 
- колективний рух нуклонів у ядрі, по- 
в'язаний зі зміною орієнтації ядра в 
просторі. Р. я. о. зумовлений несфери 
чністю його рівноважної форми (див. та- 
кож ядра деформовані. Р. я. о. перед 
бачили А. БоріА. Войгі і Б. Моттельсон 
ІВ.В. Мойіеісопі|, 1952; відкритийу 1953. 


точки 


РЯД 


РІС 


САМА 








РУХЛИВІСТЬ, -ості (рос подвиж 
ность англ тобіїйу). 

р. електронів та йдбнів у газі та 
низькотемпературній плазмі (рос 
подвижность злектронов и монов в 
газеи низкотемпературной пла- 
зме; англ еіестопапаїоп тобінбу і п 
а да5 апд іп а Іоум-кетрегаїиге 
ріазта - коефіцієнт пропорційності ПУ 
співвідношенні У дь 7 ПЕ, що пов'язуєвели: 
чину швидкості дрейфу удь електронів 
(іонів) у газі з величиною напруженості 
електричногополяеЕ, якецей дрейфвикли- 
кає. Поняття рухливості електронів та 
йонів маєфізичнийзмістзаумови, колиха- 
рактерна довжина пробігу розглядуваної 
зарядженої частинки значно менша за ха- 
рактернийрозмірсистемиу напрямкуруху 
частинки. | 

р. носіїв заряду в електронних 
провідниках (рос  подвижность 
носителей заряда в злектронньх 
проводниках англ сапіег тофбіїйу 
Іспагде сап'іег тобіїйу| іп еїесігоп 
сопайсіог5) - відношення швидкості 
напрямленого руху носіїв заряду - 
електронів провідності та дірок 
(дрейфової швидкості Удр), викликаного 
електричним полем, до напруженості Е 
ЦЬОГОПОЛЯ: у З УдрЕ. 


РЯД, -у (рос ряд англ (послі 
довність) 5епе5, тип, 5ецішепсе, ігаїп; 
(набір) Катіїу, 5еб (яруд біег, гоми; (лава 
шеренга Ніе, гапоедкладка Гауеї. 

р. асимптотичний (рос рядасимпто 
тический англ азутріойіс5епіез - див. 
розкладасимптотичний 

р. ізоелектранний (рос ряд изозле 
ктронньй англ ізоеїесігоп(іс) 5егіез) - 
ряд, що складається з атомів і йонів рі- 
зних хімічних елементів, які мають 
однаковечисло електронів. Р. і. є, напр., 
воднеподібні атоми, ряд Іі, Ве, В",... 
Членир. і. маютьподібні спектрита інші 
оптичні властивості. Див. також атом 
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р. Лорана (рос ряд Лорана англ 
Іаийгепі( 58) зегіе5) - ряд, що представляє 
аналітичну функцію в околі її ізольованої 
особливої точки. Отримав свою назву за 
іменем П. Лорана. Якщо х, - ізольована 
особливаточка аналітичної функції Й 7), то 
в околі 2, функція 2) подаєтьсяу вигляді 


сумирядуй 2) - СХ - о)", коефіцієнти 


якого визначаютьсяконтурними і нтеграла 


как 


пні 
ми: с, з (Олі)! (272) упеНО З 
.., деу - контур, що охоплює точку 7, і 
лежить в області аналітичності функції 
Ко), причому інтегруваннявиконується в 
напрямкупротигодинникової стрілки. 

р. Маклорена (рос ряд Маклорена 
англ  Масіашгіп  5егіе5,  Масіайгіп 
ехрапзіоп) - окремий випадок ряду 
Тейлорадля точки х - 0. 

р. Тейлора (рос. ряд Тейлора англ 
Тауїог 5егіе5) - степеневий ряд, у який 
можно розкласти функцію Йх) в околі 
точки х з а, яка має в цій точці похідні | 
(а) всіх порядків 


года ди Іо (ах а)". 


рядирадіоактивні (рос рядьштрадио 
активнье англ дФесаузегіез, гадіоасбме 
5епез - див. родини радіоактивні 

ряди Фур'є (рос рядь Фурье англ 
Еоигіег 5егіез5, Е-5егіез5) - ряди, Які слугу- 
ють для гармонічного аналізу періоди 
чних функцій, тобто для розкладу пері 
одичних функцій | на гармонічні 
компоненти. Якщо функція їх) має пері 
а - то її р. Ф. мають вигляд 


з ПРРРОАЛАНИ Р 5ів то У більш 
2 Т Т 

ОРНОМУ розумінні р. Ф. називають 
ряди для розкладуза ортогональнимиси- 
стемами функцій (ряди Фур'єБесселя, 
Фур'єЛежандратаїн.). 


САМО 


САМО 








САВАР, -а (рос Савар англ 5амагі) 
- ор одиниця вимірювання частотного 
інтервалу, що дорівнює інтервалу між 
двома частотами, десятковий логарифм 
відношенняяких дорівнюєд0,001. 


САМАРІЙ, -ю (рос самарий англ 
5аптанипі, 5гп - хімічний елемент ЇЇ 
групи періодичної системи елементів; 
належить 
до  церієвої групи  рідкісноземельних 
елементів (див. також лантанади. Поря- 
ДКОвиЙ 
номер 62. Ат. в. 150,35. Має б стабільних 
ізотопів: 5пп7(3,16 96),  5пі"3(11,27 96), 
5т!9(13,82 96), Зпл!50(7,47 96), 
Зт2(26,63 96), 5п(22,5396). С. - срі 
блястосірий метал, у хімічних сполуках 
тривалентний. 


САМОВЗАЄМОДІЯ (рос. самовзаий- 
модействие; англ. ягії-іпіегасіоп). 

с. світла (рос. самовзаймодействиє 
света; англ. ШЦеБІ  5ей-іпіегасійоп) - 
ефекти зміни характеру поширення світла 
в нелінійному середовищі, зумовлені 
залежністю властивостей середовища від 
його інтенсивності. Один із типів с. с. 
пов'язаний зі зміною показника заламу, 
інший - зі зміною показника поглинання 
нелінійного середовища. Перший із них 
призводить до самофокусування (або 
самодефокусування) світла, другий - до 
зміни закону загасання хвиль, наприклад, 
до просвітлення поглинальних середовищ 
(див. також прозорість 
самоіндукбвана). 

с. хвиль (рос. самовзаймодействиєе 
волн; англ. мауе 5еїї-іпіегасіїоп) - зміна 
характеристик хвильового процесу 
внаслідок індукованих ним різноманіт- 
них нелінійних явищ у середовищі. На- 
приклад, у нелінійній оптиці нелінійність 
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для сильної світлової хвилі формується 
швидкими поляризаційними процесами в 
середовищі, викликаними самою світло- 
вою хвилею. Фізичним прикладом іне- 
рційного с. х. є теплове дефокусування 
лазерного випромінювання, зумовлене 
зміною показника заламу середовища при 
його нагріванні випромінюванням (див. 
також самодефокусування світла). 


САМОДЕФОКУСУВАННЯ (рос. 
самодефокусировка; англ. 5еїі- 
деїосизіпе). 


с. світла (рос. самодефокусировка 
света; англ. Шррі  5еії-деїосизіпе) - 
нелінійне розпливання 
високоінтенсивного світлового пучка, що 
поширюється у нелінійному середовищі, 
показник заламу якого зменшується зі 
зростанням інтенсивності. Шар 
нелінійного середовища внаслідок с. с. 
грає роль розсіювальної лінзи з фокусною 


відстанню, яка залежить від 
інтенсивності пучка. 
САМОДИФУЗІЯ (рос 


самодиффузия англ з5енчіїибіог) - 
частинний випадок дифузії, при якому 
відбувається: 1) вирівнювання ізотопового 
складу в середовищі зі сталою хімічною 
концентрацією; 2) зміна форми та розмірів 
тіла, зумовлена дифузійними 
переміщеннями частинок у полі сили 
тяжіння, поверхневого натягу, пружності 
таїншихнехімічнихсил. 


САМОЗАЙМАННЯ (рос 
самовоспламенениє англ айіоідпійоп, 
айіодепоцвідпіноп, вропіапеоцесдпііоп, 
зропіапеоцеї пйамитабої) - прогресивне 
автоприскорення хімічної реакції, в 
результаті якого процес, який протікає 


САМО 


Свин 








спочатку повільно, досягає дуже великих 
(вибухових) швидкостей. 


САМОЗБУДЖЕННЯ (рос 
самовозбуждениє англ ашіоехсівабоп, 


5еМехсібайоп,  з5еНепегоігіпу,  5ей- 
оз5сіїйаніогі. 

с. коливань (рос са 
колебаний англ о5сійаніоп 


айіоехсіїабоп, о5сійабіоп зеНехсіваноп, 
о5сійабіоп 5ебепегдігіпд - самочинне 
виникненняколиваньу коливній системі 
при її нестійкому стані, яке відбувається 
під впливом малих початкових відхилів 
відстанурівноваги. 


САМОІНДУКЦІЯ (рос. 
самоиндукция; англ. 5еїй-іпдисіїоп, 5еїї- 
іпдисіапсе,  еЇесіг(оптааєпеї)іс  іпегііа, 
іпдисіапсе)  - наведення вихрових 
електричних полів у провідних тілах при 
зміні струмів у цих же тілах або при їх 


деформаціях. | Див. також індукція 
електромагнітна. 
САМОЙОНІЗАЦІЯ (рос 


автойонизация англ ашіоіопігайоп) - 
тесаме,щоавтойонізація 
САМОКОЛИВАННЯ (рос 
автоколебания англ ашіоозвсіПабіопя) - 
тесаме,щоавтоколивання 


САМОМОДУЛЯЦІЯ (рос. 
самомодуляция; англ. 5ей-тофйціайоп). 

с. світла (рос. самомодуляция света; 
англ. Шрі 5ейй-тодціайоп) - наведена 
самим світлом фазова або амплітудна 
модуляція високоінтенсивного оптичного 
випромінювання, що поширюється у 
нелінійному середовищі. Просторова с. с. 
проявляється в спотворенні хвильового 
фронту і призводить до самофокусування 
світла. Часова с. с. призводить до 
самокомпресії і саморозмивання 
імпульсу. 


САМООБЕРНЕННЯ (рос 


самообращениеангл зе! -іпуегзіоп). 


с. | спектральних ліній 0 (рос 
самообращение спектральньх линий 
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англ зресігаї Піпез 5еїв-іпуегзіоп) - пОЯВа 
мінімуму інтенсивності у середині 
спектральноїлінії випромінювання. 


САМООРГАНІЗАЦІЯ (рос. 
самоорганизация; англ. зе - 
ограпігайіоп) - самовільне встановлення 
У нерівноважних дисипативних 
середовищах стійких регулярних 
дисипативних структур. Явище с. 
є предметом вивчення в синергетиці. 


Прикладом є; з виникнення 
конвективних решіток - 
стільникової структури конвекції при 


підігріванні горизонтального шару рідини 
знизу. 


САМОПОДІБНІСНІСТЬ, -ості (РОС 
автомодельность англ зеїї-зітіїагіїу ) - 
тесаме, щоавтомодельність 


САМОПРИСКОРЕННЯ (рос 
автоускорение англ ашісассеїегаїіоп) - 
тесаме, що автоприскбрення 


САМОПРИШВИД, -у (рос 
автоускорение англ ашісассеїегаїіоп) - 
тесаме, що автоприскдрення 

САМОФОКУСУВАННЯ У 
прискорювачах (рос. 
самофокусировка в ускорителях; 
англ. 5еїі-Їоси5іпе іп ассеїегатог3) - 
властивість релятивістських електронних 
пучків, що мають додатні йони, 
утворювати рівноважні конфігурації. С. 
зумовлене послабленням кулонівського 
розштовхування в електронному пучку за 
рахунок сил магнітного стискання, 
викликаних паралельним рухом зарядів у 
пучку. 


САМОВИШИКУВАННЯ (рос. 
самовьгстраивание; англ. зе - 
аггапретепі) - вишикування ансамблів 


атомів і молекул, що виникає без зовнішніх 
впливів, а внаслідок, наприклад, полонення 
випромінювання у плазмі та співударів 
частинок. С. призводить до анізотропії 
випромінювання і змінює форму контуру 
спектральних ліній. 








СВИС С СВІТ 
струменя, що витікає з кільцевого сопла, 
САТУРН, -а (рос. Сатурн; англ. при  обтіканні ним гострого краю 


Зайшит) - шоста за віддаленням від Сонця 
і друга за розмірами та масою планета 
Сонячної системи. Велика піввісь орбіти 
складає 9,539 а. о. (1,427 млрд. км), період 
обертання навколо Сонця - 29,458 земних 
років, власний період обертання - 378,09 
земних діб, радіус планети 60246410 км, 
маса 5,68:1029 кг, середня густина 0,69 
г/см), прискорення сили тяжіння на 
екваторі 10,45 м/с?, ефективна 
температура 95 К. У систему С. входять 
його кільця (пилові частинки та камені) і 
18 супутників. Найбільший супутник С. - 
Титан, який перевищує за розмірами 
Меркурій (радіус 2575 км, середня 
густина 1,9 г/см?). Відмітна особливість 
цього супутника - наявність потужної 
атмосфери (складається / переважно з 
азоту) з тиском біля поверхні близько 
1,5 атм і температурою 92 К. 


СВИНЕЦЬ, -нцю (рос свинец, англ 
Іеадй, ріштрит), РЬ - хімічний елемент 
ІМ групи періодичної системи елементів. 
Порядковий номер 82, ат. вага 207,19. 
Природний с. складається з 4 стабільних 


ізотопів: РР" (1,8 96), | РЬ2(23,6 96), 
рЬ?(22,6 96), РЬ23(52,390). Електронна 
конфігурація б56р'. С. - блискучий 


метал блакитнуватого кольору, у хім. 
сполуках2- абод- валентний. 


СВИСТОК, -тка (рос свисток англ 
мипі5і6 - акустичний випромінювач, 
який перетворює енергію струменя в 
енергію акустичних коливань. 
Застосовується для сигналізації, для 
промисловихцілей (коагуляції аерозолей, 
прискорення | процесів | тепло- та 
масообміну тощо). 

с. Гальтона (рос свисток Гальтона 
англ Сайоп мПі5іїв - газоструменевий 
випромінювач звуку, що працює при 
дозвукових швидкостях течії газу. 
ЗапропонованийФ. Гальтоном(Р. Сайоп, 
1883 Дія с. Г. грунтується на 
виникненні | автоколивань | газового 
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порожнистого циліндричного резонатора 
зі стінками клиноподібної форми. 
Газовий струмінь, потрапляючи на 
гострий край резонатора, створює на 
ньому періодичні вихори, що збуджують 
коливання газу в резонаторі, які й 
випромінюютьсяв навколишній простіру 
виглядізвуковиххвиль. 


СВІТІННЯ (рос свечение англ ІйдНіЕ 
(етісзіогї), Чіоміпод)). 

с. анддне (рос свечение анодноег 
англ апоавеіїдні, аподйе домі - світна 
область, що спостерігаєтьсяпри електри 
чних розрядаху газахна аноді. С. а. ви- 
кликається процесами дезбудження і де- 
йонізації атомів поблизу анода (див. та- 
кож явищаприелектроадні. 

с. атмосфери власне (рос свечение 
ночного неба, свечение атмоасферь 
собственное англ підіпзКку Пані, пісіі- 
5Ку Іштіпезсепсе, пдпіов-Печідіі5ку, 
рептапепіайгога - тесаме, що світіння 
нічного нба 

с. нічного нЄба | свійіння атмосфери 
власне (рос свечение ночного неба, 
свечение атмосферьі собственног англ 
підпі5Кку дні, підіні5ку Іштіпезсенсе, 
ідньоїЧпечідіізку, реппапепіайгога) 
- випромінювання ясного безмісячного 
неба | вночі; включає в себе 
випромінювання зір, міжзоряного газу, 
Зодіакальнесвітло, протисяяння. 


СВіТЛО (рос свет англ їйдрнб - 


електромагнітні хвилі, які 
випромінюються при 
внутрішньоатомних, 

внутрішньомолекулярних та 
внутрішньокристалічних переходах 


електронів; мають довжини хвиль у 
діапазоні приблизно від 1 нм до 1 мм. У 
вузькому значенні с. - електромагнітні 
хвилі довжиною від 400 до 750 нм, які 
безпосередньо сприймаються оком (див. 
також випромінюваннявидиме. 


СВІТ 


СВІТ 








с. біле (рос свет бельшй англ 
аспготайс йди - електромагнітне ви- 
промінювання певного спектрального 
складу, що викликає у людей з 
нормальнимколірнимзором нейтральнев 
колірному відношенні відчуття. На від- 
міну від білого шуму, що має сталу 
спектральнугустину, білим світломнази 
ваютьспектральнийрозподіл випроміню- 
вання чорного тіла при температурі - 
5200 К. Таке випромінювання сприймає 
ться оком найефективніше, тому що 
максимумчутливості окав деннихумовах 
лежитьв області? - 550нм. С. б. даєви- 
димевипромінюванняСонця, а такожви- 
промінювання непрозорих твердих і рід- 
кихтіл, нагрітихдо високої температури, 
які маютьрозподілспектру, близький до 
сонячного. Відчуття с. б. можна 
одержати також змішуванням  ви- 
промінювань двох доповнювальних ко- 
льорів або трьох монохроматичних ви- 
промінювань, взятих у певних кількіь 
сних співвідношеннях (див. також коб- 
лір, колоримерія). С. б. є ста 
ціонарним випадковим процесом, Фур'є- 
компоненти якого статистично незалеж 
ні. С. б. може формуватися також при 
поширенні потужних надкоротких лазе 
рних імпульсів у нелінійних середови 
щах. 

с. зодіакальне (рос свет 
зодиакальньшй англ г0аїасаї ІїдивВ - 
слабке дифузнесвітіння, яке можнаспо- 
стерігатина нічному небі у вигляді сму- 
ги, що розширюється в напрямку до 
обрію та простягається через зодіакальні 
сузір'я. Видимаяскравістьс. з. приблизно 
У 2 - З рази 
більшаза яскравість нічного неба. С. 3. - 
цесвітло, розсіянепиловимичастинками, 
які містятьсяу міжпланетному середовія 
щі і утворюютьхмару еліпсоїдної форми 
з центрому Сонці. 

с. неполяризбване(рос светнеполя 
ризованньй англ попроіагігеаї їди) - 
тесаме щосвітлоприрацне 

с. прираднеї світло неполяризбвана 
(рос свет естественньшй,  свет 
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неполяризованньїй англ пайїига! Пані, 
попроіагігед | йдпд | - сукупність 
некогерентних світлових хвиль з усіма 
можливими напрямками напруженості 
електромагнітного поля, що швидко і 
безладно змінюють один одного. При 
цьому всі напрямки коливань, 
перпендикулярні до світлових променів, є 
рівноймовірними, тобто с. п. має осьову 
симетрію відносно напрямку поширення. 
Світло, що висилається окремим центром 
випромінювання (атомом, молекулою, 
вузлом кристалічної решітки і т.п.) 
зазвичай поляризоване лінійно і зберігає 
станполяризації протягом 10? с і меншеу 
наступному акті випромінювання 
напрямокполяризації можестатиіншим. 


СВІТЛОВІД,  -бда  Гсвітлопровід| 
(рос  световод, светопровод, англ 
Ісдпідцісе, беатадціае, Паді (ммамеаціае, 
Іди ріре, оріїса| угамедиіце, ІїдНі 
сопації, | йдпЕ о сопайсіог,  оріїсаї 
сопаисбог, диїаіпд бібег, йпдпЕсапуїпу 
Яїбег, пдпісопайсійпо бібег, Пдпідуціае 
Чіає5 бїбег, Пдпі-дцідїпу йїбег, ІдНі- 
Ягап5тініпу бїбег, орНсаї! діІаз5 бібег, 
мгамедиїае (Яібег), диїсе, орнааї) диісів 
- канал для передачі електромагнітного 
випромінювання, лінійні розміри якого у 
багато разів більші, ніж довжина хвилі 
передаваного випромінювання. 
Світловоди являють собою циліндричні 
або конічні трубки, внутрішня поверхня 
яких добре відбиває в тій області 
спектру, для якої вони призначені, або 
прозорі діелектричні стержнітанитки. 


СВІТЛОДАЛЕКОМЕТРІЯ 
І світлодале(ко)міряння, 
світлодальноміряння, 
світлодальнометрія | (рос. 
светодальнометрия; англ. реодітеїгу) - 
те саме, що світлодалеметрія. 


СВІТЛОДАЛЕКОМІР, -а 
І світлодальномір, дале(ко)мір 
електрооптичний | (рос. 
светодальномер, дальномер 


СВІТ 


СВІТ 








злектрооптический; англ. реодітеїег) - 
те саме, що світлодалемір. 


СВІТЛОДАЛЕКОМІРЯННЯ (рос. 
светодальнометрия; англ. веодітеїгу) - 
те саме, що світлодалеметрія. 


СВІТЛОДАЛЕМЕТРІЯ 
І світлодале(ко)міряння, 
світлодальноміряння, 
світлодальнометрія | (рос. 
светодальнометрия; англ. веодітеїгу) - 
вимірювання відстаней за часом 
поширення світла від джерела до об'єкта, 
що відбиває або розсіює це світло, і 
назад. Час вимірюється імпульсною 
лазерною с., або фазовим методом. 


СВІТЛОДАЛЕМІР, -а 
І світлодальномір, дале(ко)мір 
електрооптичний| (рос. 
светодальномер, дальномер 


злектрооптический; англ. реодітеїег) - 
прилад для вимірювання відстані за часом 
проходження її світлом. С. містить 
джерело світла, пристрій для управління 
його параметрами,  передавальну та 
приймальну систему, фотоприймальний 
пристрій і пристрій вимірювання часових 
інтервалів. 

СВІТЛОДАЛЕМІРЯННЯ (рос. 
светодальнометрия; англ. реодітеїгу) - 
те саме, що світлодалеметрія. 


СВІТЛОДАЛЬНОМЕТРІЯ (рос. 
светодальнометрия; англ. веодітеїгу) - 
те саме, що світлодалеметрія. 


СВІТЛОДАЛЬНОМІР,  -а (рос. 
светодальномер; англ. реодітетег) - те 
саме, що світлодалемір. 


СВІТЛОДАЛЬНОМІРЯННЯ (рос. 
светодальнометрия; англ. веодітеїгу) - 
те саме, що світлодалеметрія. 


СВІТЛОДІОД, -а Гдібд 
світловипромінювальний, СВД (рос. 
светодиод,  диод  светоизлучающий, 
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СИД; англ. Пері-етіціпр дйіоде, ТЕР, 


оріїсаї фоде, 501 д-58їаїе Іатр, 
ріогогепегаїог) -  напівпровідниковий 
діод, який випромінює світло при 


пропусканні струму через р-п-перехід у 
прямому напрямку. Фізичною основою 
роботи с. є процес інжекції неосновних 
носіїв струму в активну область р-п- 
структури і випромінювальна 
рекомбінація інжектованих носіїв. 


СВІТЛОЗМОГА (рос  светосихв; 
англ ІПдіЕдайеппу ром/г, орнсаї 
ейісіепсу, зреед - те саме, що 
світлосила 

СВІТЛОПРОВІД, -ода (рос 
светопровод, англ Іідрпіацісіе, 


Беаптаиісіе, Ід (ммамециіае, др ріре, 
орНсаї мгамециків, Ід сопашії, ІдПпі 
сопайсіог, орісаї сопайсіог, диідіпу 
Ябег,  ПаніЕсапуїпд | бїБбег, |ІїдНі- 
сопайсітд бібег, Падпі-дуиіде діазз бібег, 
Пспідціаїнд "йБег, Ідрпібгапотіїниу 
НіБег, оріїса! діаз5ніБег, мамедціавніег, 
чиїіде, орнааї диісе, уамедиїісів - те 
саме щосвітловід, 


СВІТЛОСИЛА  |світлозмаа) (рос 
светосиге; англ ІдиЕдайепид ром/ег, 
оріїса! еййсіепсу, зреефд - коефіцієнт 
пропорційності у виразі, що пов'язує 
фотометричну величину (освітленість, 
світловий потік), вимірювану приймачем 
оптичного прилада, і яскравість джерела. 
Наприклад, у телескопічних системах с. 
називаютьквадратдіаметравихідної зіниці, 
у фотографічних об'єктивах - квадрат 
відносногоотвору 


СВІТЛОФІЛЬТР, -а (рос 
светофильтр англ їїНег, Поні віНег, 
оріїса| ЙНег, з5сгееі) - оптичний 
пристрій, який має вибірковий спектр 
пропусканняабо відбивання і слугує для 
вибіркового послабленнясвітла. В основі 
дії лежитьпоглинанняабо інтерференція 
світла. 


СВІТ 


СЕГН 








с. абсорбційний (рос светофильтр 
абсорбционньш англ абз5огріоп НіНеї) 
- див.світлофільтр 

с. дисперсійний (рос светофильтр 
дисперсионньй англ аїзрег5іопНеї) - 
див.світлофільтр 

с. поляризаційний (оос. светофильтр 
поляризационньй англ роіаггабоп 
ННег, роіагігіпа біНег, роіагоїа біНегї) - 
тесаме що полярад, 

с. поляризаційноінтерференційний 
(рос  светофильтр поляризационно- 
интерференционньй англ роїагігабіоп- 
іпкегіегепсебійем) - оптичний приладдля 
фільтрації потоку променистої енергії, 
дія якого базується на багатопроменевій 
інтерференції поляризованогопроміння 


СВІТЛОЧУТЛИВІСТЬ, -ості (рос 
светочувствительность англ 
ріобобенбіймту, ді 5епбібмійу, оріїсаї 
5епбінмйу, з5зреед - 1) здатність 
фотографічного матеріалу утворювати 
зображення в результаті дії світла і 
наступного проявлення; 2) величина, яка 
слугує для знаходженняправильнихумов 
експонуванняпри фотографічній зйомці. 


СВІТНІСТЬ, -ості (РОС светимость; 
англ  ехікапсе, Іштіпоце  ехіїапсе, 
Іштіпо5ібу - повний світловий потік, 
який випромінює одиниця площі світної 


поверхні. | Вимірюється в | Дж/м 
(енергетична с.) або лм/м (світлові 
одиниці). 


с. бддінгтонівська (рОС светимость 
зддингтоновская англ Еддіпотоп 
ехіїапог, Бадіпоїоп Іштіпобіб) - те 
саме,щосвітністькритична 

с. критична |світність еддінгтоні- 
вська| (ДОС светимость Критическая, 


светимость ЗзДддиИнгтоноОвская англ 
сгійса!  ехібапоег, сгікісаї| | Гипліпобіїу, 
Еддіпоїоп ехіїапсе, Еддіпріїоп 


Іштіпо5ібу. Світність (І) зорі називає 
ться критичною (Тор), ЯКО Відповідна їй 
сила тиску випромінювання на речовину 
зірки зрівноважує силу гравітаційного 
притягання. Світність хр Є Макс 
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мальною верхньою межею світності для 
зірок, що перебувають у статичному 
стані, а також випромінюють за рахунок 
гразітаційного стискання або акреції. 
При 

І. 2 Їжь речовина повинна витікати із зі- 
рки. 

с. прискорювача (рос. светимость 
ускорителя; англ. ассеїегаїог ехібапсе, 
ассеіегаїог Ішипіпобібу - величина, що 
дорівнює числу подій, які відбуваються 
за одиницю часу при одиничному перері- 
зі взаємодії частинок пучка та мішені; є 
характеристикою ефективності системи 
"прискорювач-мішень". 

с. зір(бк) (рос светимость звЕзд англ 
згак ехікапое,зіак Іцтіпобібу - величина 
світлового потоку, що випромінюється 
зореюв одиничномупросторовомукуутті. 


СВІЧКА, св (рос свеча св англ 
сапаїв са) - одиниця сили світла, 
значення якої приймається таким, щоб 
яскравість повного випромінювача при 
температурі тверднення платини 
дорівнювалабо св на 1 м". Відтворюється 
світловиметалоном 

метрсвічка (рос метревеча англ 
тегег-сапаїв - одиниця вимірювання 
освітленості Освітленістьв 1 метревічку 
створюється джерелом світла силою в 
1 свічку на поверхні, перпендикулярній 
до променів, віддаленої на 1 метр, 
чисельно дорівнює люксу. Див. також 
одиницісвітлові 


СВОБОДА в теорії поля (рос 
свободаангл їгеедопі) - див. вільність. 


СЕБІН, -а (рос сзбин англ забіпе - 
одиниця еквівалентного 
звукопоглинання, що визначається як 
середнє значення добутку коефіцієнта 
поглинанняобмежувальних поверхонь на 
їх площу. Поглинанняв 1 с. маєповерхня 
1 фут, яка має коефіцієнт поглинання 1 
(напр.,1 фут відкритоговікна. 


СЕДИ 


СЕЛЕ 








СЕГНЕТОЕЛАСТИКИ,  -ів, мн. 
Іфероеластики| (рос. сегнетозластики, 
феррозластики; англ. Теггоеіазіїс5) - 
кристалічні речовини, в яких при зниженні 
температури виникає самовільна 
деформація кристалічної решітки, що є 
наслідком структурного фазового переходу 
з більш симетричної в менш симетричну 
фазу. | До с. належать, наприклад, 
молібданати ГКРе(МоО»)|, вольфрамати та 
ін. Застосовуються | для розробки 
акустоелетронних пристроїв. 


СЕГНЕТОЕЛЕКТРИК, -а | матеріал 


сегнетоелектричний (рос 
сегнетозлектрик, материал 
се ческий англ Тегоеівсітіс 


гнетозлектри 

(плайепі|, Жептіеівсітіс, пласдпеїовівсітід 
- матеріал,який має велику діелектричну 
проникність, пов'язану з наявністю в 
ньому самочинно поляризованих 
областей (доменів), що існують при 
відсутності зовнішнього поля. 
Переорієнтація доменів у зовнішньому 
полі й зумовлює високу діелектричну 
проникність. 


СЕГНЕТОНАПІВПРОВІДНИКИ, 
Дів, мн. (рос. сегнетополупроводники; 
англ. ТепобетісопоїнсїОг5 - кристали, 
що мають одночасно властивості 
сегнетоелектриків і напівпровідників, 
тобто у певному інтервалі температур 
вони мають спонтанну електричну 
поляризацію | як перші та можуть 
проводити струм ш як другі. С. є 
напівпровідники групи АВ" (СетТе, 
5пТе та ін.). Застосовуються для запису й 
обробки оптичних сигналів. 


СЕДИМЕНТАЦІЯ (рос 
седиментация англ зедітепіабоп від 
лат. 5едітепфип- осідання) - осідання 
частинок дисперсної фази в 
гравітаційномуполі абополі центральних 
сил, зумовлене відмінністю густин цієї 
фазиї дисперсного середовища. С. може 
призводити до розшарування дисперсної 
системи. Прикладс. - осідання завислих 
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(у рідині чи газі) твердих частинок у 
гравітаційному полі; за швидкістю 
осіданнячастинок можнавстановитиїхні 
розміритагідродинамічні властивості. 


СЕЙСМОЛОГІЯ (рос сейсмология 
англ 5еїбтоіоду - наукапро землетруси. 
С. стала інтенсивно розвиватися після 
1889, коли в Потсдамі за допомогою 
чутливих маятників був зареєстрований 
сильнийземлетрусу Японії. 


СЕКУНДА, с (рос секунда с англ 
з5есопі 5; від лат. 5есипаа дїмізіо - 
другий поділ | спочатку градуса, а потім і 
годиниї) - 1) одиницячасусІі. Розрізняють 
атомну с., яка відтворюється цезієвими 
еталонами частоти і часу (дорівнює 
9192631770 періодам випромінювання 
атома цезію  С535 резолюція 134 
Генеральної конференції мір і ваг, 1967); 
ефемериднугс., розмірякої пов'язаний 
з періодом обертання Землі навколо 
Сонця. 2) Зоряна с. дорівнює 1/86400 
зоряної добиі складає),9972696батомної 
(ефемеридної) секунди. 3) Кутова (") - 
позасистемна одиниця плоского кута. 1" 
з (1/3600)? - 4,848127-10-9 радіан. 

люкссекунда лксек (рос люке- 
секунда лксек англ шх-5есопої ЇХ:5) - 
одиниця кількості освітлення, відповідає 
поверхневій густині світлової енергії, 
створюваної освітленістю в 1 люкс протя 
гом 1 секунди. Див. також одиниці сві- 
тлобі 

люменсекунда лмсек (рос люмен- 


секунда лмсек англ Іштеп-5есопо Ігп-5) 
- одиниця світлової енергії. 1 л.с. 
відповідає світловій енергії, утвореній 
світловим потоком в 1 люмен, яка 
випромінюється або сприймається за 1 
секунду. Див. також одиницісвітлові 


СЕЛЕКТИВНІСТЬ, -ості в 
оптичній  спектрометрії (рос 
селективность в оптической 


спектрометрии англ дї5спітіпабог) 
- описує спроможність спектрального 


СЕЛЕ 


СЕРЕ 








прилада виділяти вузькі спектральні 
інтервали 52. із суцільного спектру в 
околі довжини хвилі 2. Кількісно 
характеризується величиною 

С «2/9). Це відношенняіноді називають 
добротністю (у випадку застосування 
дляінтерференційнихфільтрів). 


СЕЛЕКТОР, -а (рос селектор англ 
5еЇестог, дізсгітіпатог; (телеком.) 
зеїесіог, 5еїесі фаі, діа! 
іпіегсопатитісайоп, іпіексот пеїу/огК, 
іпіегсопітипісагіоп 5узїет). 

с.  нейтрбнний (рос  селектор 
нейтронньїй англ пешігоп 5еїіесіог) - 
прилад, який слугує для визначення 
швидкостей нейтронів у пучку з 
неперервним | спектром | нейтронів. 
Працюєзаметодомчасу прольоту. 


СЕЛЕКЦІЯ (рос селекция англ 
5еіесійоп, ді5спітіпайоп; (біол.) 
ргееаїпд. 

с. мод(рос селекциямод, англ тоае 
5еіесіоп, ппоціе аіїзспітіпабоп, плосіе 
сопіто) - прорідження спектру мод 
(власних коливань хвиль) у системах із 
великим числом ступенів вільності. 
Прикладом с. м. може слугувати 
видалення бокової стінки 
електромагнітного резонатора 
циліндричної конфігурації. Селекцію мод 
використовують при створенні 
генераторів і підсилювачів будьяких 
типів, У природних умовах прояв с. м. 
можна спостерігати ї в | структурах 
вітрових хвиль і перистих хмар, НЧ- 
коливанняйоносферипід дією сонячного 
вітру, у деяких випадках "наддалекого" 
поширення звукових хвиль (типу ефекту 
шепітливої галереї). 


СЕЛЕН, -у (рос селен англ 
5еіепіцт), 5е - хімічний елемент МІ 
групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 34, атомна маса 78,96. 
Природний с. - суміш 6 ізотопів 
45е(0,9 96), "95е -- "З5е, бОбе (49,79) і бе, 
Конфігурація зовнішніх електронних 
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оболонок атома 45'р', енергія йонізації - 
9,752 еВ. Найстійкіша кристалічна 
модифікація - т. зв. сірий с. із 
гексагональною решіткою, його густина 
4,807 кг/ДМ, іпл. - 2217?С, Ікип. - 685,3"С. 
Існує також склоподібний (аморфний) с. 
червоного та чорного кольорів, який може 
переходити в сірий с. Із с. виготовляють 
випрямлячі, фоторезистори та ін. Скло з 
додаванням С. поглинає ІЧ 
випромінювання. 


СЕМПНВАРІАНТИ, -ів, мн. (рос 
семиийнварманть! англ зетііпуагіапіз) - 
тесаме щокумулянти 


СЕНДАСТ, -у (рос сендаст англ 
зепдизі) - тесаме що алею. 


СЕНСИБІЛІЗАТОРИ, -ів, мн. (рос 
сенсибилизаторь | англ  5еп5ійіге!5, 
5епбійгіпу адепі5 від лат. 5епбіріїіз - 
чутливий) - речовини, що сприяють 
підвищенню чутливості інших речовин 
до будьякого зовнішнього впливу. 
Сенсибілізаторами, наприклад, є атоми 
шляхетних металів і т. зв. поліметинові 
барвники. 


СЕПАРАТОР, -а (рос сепаратор 
англ зерагагог, діміЧег, їгар; (із потоку) 
аггезіег; (маш.) зрасег; (мет.) 5екШег; 
(підшипника) саре, геїаїпег). 

массепарагор (рос масссепаратор 
англ  та55-5ерагаїог) - прилад для 
вимірювання масових чисел А нуклідів, 
що утворюються в ядерних реакціях (на 
прискорювачахабоу ядерних реакторах). 


СЕПАРАТРИСА (рос сепаратриса 
англ 5ерагайтх - траєкторія динамічної 
системи з  двовимірним | фазовим 
простором, що прямує до сідловогостану 
рівновагипри часі г -» го (стійкас.) чи при 
1-3 - со (нестійка|ХиткаїС.). 


СЕПАРАЦІЯ (рос сепарация англ 
зерагаїїоп, шгарріпе). 


СЕРЕ 


СЕРЕ 








массепараія в плазмі (рос масс- 
сепарация в плазме англ тіаз5- 
зерагайоп іп а ріаз5пла) - просторове 
розділення важких частинок із різною 
масою чи зарядом | у первісно 
однорідному плазмовому об'ємі, 
пов'язане з процесами йонізації і рухом 
частинок в електричних і магнітних 
полях, що практично завжди присутні у 
плазмі (див. також розділенняїзотопіві. 


СЕРЕДНЄ, -днього (рос среднее 
англ амегадеттеаї). 

с.вакуумнеу квантовій теорії 
поля (рос  среднее вакуумное в 
квантовой теории поля; англ 
масиит амегаде іп диапіип Гіе!а 
Ееогу) - комплексне число, що дорі 
внює середньому значенню оператора 
(або добутку операторів А, В, .....) у 
вакуумномустані поля|0 (див. також ва- 
куум). Позначаєтьсясимволомі0)4; В; ...| 
0). Вакуумні середні операторів енергії, 
імпульсу, моментуімпульсу, електрично 
го заряду й інших квантових чисел, що 
зберігаються, дорівнюютьнулю (див. та- 
кож тедрія поля квантова. 

с. зважене(рос среднеевзвешенног 
англ міеідіесіамегадеммеідійесітеаг) - 
середнє значення п величин х; із вагою 


72 (і21,...,п), тобто, величина 
х, ФО ху Фо» а С. 3. 
використовують | при статистичній 


обробці результатів вимірюваньіз різними 
похибками. Якщо х;  - | результат 
вимірювання з похибкою с; (середній 
квадратичнийвідхил), то вважаютьм - 1/ 
Гой Похибка  с.3. Є величина 


5000-81 усі). 


СЕРЕДОВИЩЕ (рос среда англ 
теаїині. 

с.активне(рос средаактивная англ 
асіїме тедїйпі - речовина, в якій 
створена інверсія заселеності енергети 
чних рівнів квантової системи. Ре- 
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зонанснеелектромагнітневипромінюван 
ня, яке проходить через с. а., підсилює 
ться за умови, що коефіцієнт квантового 
підсилення перевищує коефіцієнт втрат 
енергії в активне середовище (див. та- 
кож  електраніка квантова лазер 
твердотільньй лазер рідйнний лазер 
напівпровідниковий лазер газорозря 
дний лазергазодинамнний лазерхімі 
чний. 

с. анізотропне(рос средазнизотрогі 
ная шангл  апізойоріс тедсіїшп - 
середовище, макроскопічні властивості 
якого різні в різних напрямках, на проти: 
вагу середовищу ізотропному, де 
вони гне залежать від напрямку. 
Анізотропія однорідного безмежного 
середовища означає неїнваріантність її 
властивостей щодо групи поворотів (див. 
також принцип Неймана анізотропія 
анізотропія магнітна анізотропіяопти- 
чна бптиканелінійна акустиканеліні- 
йна. 

с. гіротрбпне (рос средагиротрогп 
ная англ дугаїгорід  тедійшп) - 
середовище, локальні макроскопічні 
властивості якого неїнваріантні відносно 
віддзеркалення, тобто змінюються при 
деяких дзеркальнихвідображеннях.У ре- 
зультаті процеси, що відбуваютьсяв с. г., 
виявляютьнесиметрію правого та лівого, 
а відповідні характеристикис. г. описую- 
ться псевдотензорними величинами (див. 
також псевдотензор. Середовищенази 
вається гіроелектричним (гіро- 
магнітним), якщо псевдотензорною 
величиною є діелектрична (магнітна) 
проникність. Типовими прикладамис. г. 
можуть слугувати ферити і плазма в 
зовнішньомумагнітномуполі. 

с. дисипативне (рос среда дисси- 
пативная; англ аіз5іранме плесіїцп) -- 
розподілена фізична система, в якій 
енергія одних рухів або полів (зазвичай 
упорядкованих)  незворотливим чином 
переходить в енергію інших рухів або 
полів (зазвичай хаотичних). Фактично 
дисипативними 
є всі реальні середовища, бо будь-яка 


СЕРЕ 


СЕРІ 








замкнута система прагне перейти в те- 
рмодинамічно рівноважний стан, тобто 
звести нанівець регулярний рух, пере- 
творюючи його енергію в тепло. 

с. каламутне (рос среда мутная 
англ кикгізід птецдїйпі - середовище, в 
якому поширення світла супроводжує 
ться значним розсіянням, що впливає на 
умови поширення, внаслідок чого пору- 
шується прозорість середовища. Розсіян- 
ня світла в середовищі відбувається на 
його оптичних неоднорідностях 
(неоднорідності структури, сторонні 
макроскопічні частинки і включення - 
дими, тумани, хмари, колоїдні розчини); 
відкрито Мандельштамом у 1907. Флу- 
ктуації густини через тепловий рух ча- 
стинок можуть призвести до збільшення 
розсіяння, середовищестає дуже каламу 
тним (критичнаопалесценція). Середови 
ще може стати каламутним при ре- 
зонансному розсіянні. Середовища, в 
яких оптичні властивості змінюються 
плавно, світлане розсіюють: у них відбу- 
вається поступовевикривленнясвітлових 
променів (рефракціясвітла. 

с. міжздбряне (рос среда межзве 
здная англ іпіег5івііаг тецїши) - мате 
рія, що заповнює простір між зорями 
всередині галактик. Матерія в просторі 
між галактикаминазиваєтьсяміжгалакти 
чним середовищем(див. також скупчен: 
ня галактик, газ міжгалактичний, у 
Сонячній системі  - | міжпланетним 
середовищем. С. м. - міжзоряний газ і 
міжзоряний пил, пронизані магнітними 
полями й електромагнітним випроміню- 
ванням(див. також випромінюванняфо 
нове мікрохвильове, з с. м. утворюю- 
ться зорі (див. також  утводрення 
зір(ак)). 

с. міжпланетне (рос средамежпла 
нетная англ іпіегріапеїагу теаїшт) - 
плазма, нейтральнийгаз, пил, прискорені 
частинки та магнітні поля, що заповню 
ють навколосонячний простір. Основним 
компонентом с. м. є сонячний вітер - 
надзвуковий потік плазми, що виникає в 
сонячній короні. Область, заповнена 
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сонячним вітром, називається геліо- 
сферою 

с. нелінійне (рос. среданелинейная 
англ. попіїпеаг плесіїшп) - середовище, 
відгук якогона дію зовнішньогозбурення 
нелінійно залежитьвід амплітудизбурен- 
ня. У с. н. не виконується принцип 
суперпозиції. Поширення хвиль у с. н. 
визначається їхньою амплітудою, в ре- 
зультаті збуджуютьсяхвилі, що відрізня 
ються від надхідних частотами, напря 
мком поширення та станом поляризації. 
Практично всі середовища при великих 
амплітудах надхідних хвиль виявляють 
нелінійні властивості. Див. також хвилі, 
акустика нелінійна, бптика нелінійна, 
явищав плазмінелінійні 


саца кголографічні реєструвальні 
(рос средь голографическиє 
регистрирующиеє англ гесоксіїпо 
йоіодгарніс тедід  -  світлочутливі 
матеріали, у яких записуване 
інтерференційне поле ініціює 
виникнення відповідної йому 


просторової модуляції принаймні одного 
з параметрів: коефіцієнта поглинання с, 
показника заламу п або товщини 
матеріалу а. Фотоіндукована зміна ас 


використовується для реєстрації 
амплітудних голограм,а змінап і д- для 
запису фазових і  рельєфнофазових 


голограм. При одночасній зміні а і п у с. 
г. р. формується амплітуднозфазова 
голограма. 

СЕРІЯ (рос серия англ 5епе5,йгаїп, 
Татіїу, гип, Іої, Бабсіп,бапЮ. 

с. Бальмера (рос серия Бальмера 
англ Ваітег5егіе5 - спектральнасерія, 
що спостерігається для атомів водню; на- 
звана | за | іменем  И.Я.Бальмера 
1.). Ваїплегі. Хвильові числа у С. Б. ВИ: 
значаються формулою Бальмера: у - 
ВИ/2 - п), деп -3,4,5,...В - стала 
Рідберга. Лінії с. Б. лежатьу видимій і 
близькій УФ областях спектру: лінії, що 
отримуютьсяпри п с 3, 4, 5,..., познача 
ються відповідноН., Не, Н,, ... С. Б. була 


вперше виявлена в спектрі Сонця (фрау: 
нгофереві лінії). Аналіз інтенсивності лі- 


СЕРІ 


СЕРІ 








ній с. Б. дозволяєотримувати інформацію 
про температуризір; порівнюючи контури 
ліній с. Б. отримуютьінформацію про гу- 
стинузорянихатмосфер. 

с. Бергмана | серія фундаментальна 
(рос серия Бергмана, серия фу 
ндаментальная англ Векутап 5егіе5, 
Типдатепіаізегіе5 - спектральнасерія в 
атомних спектрах лужних металів. 
Спектральні лінії с. Б. відповідаютьпере 
ходамміж найглибшима-рівнемі ррівня- 
ми енергії і зазвичайлежатьу ІЧ області 
спектру. Аналогічні серії спостерігаю 
тьсяв спектрахатомівтайонів, щомають 
один електрон на зовнішній оболонці. 
Докладніше див. також сбрії спектра 
льні 

с. Брекетта (рос серия Брзкетта 
англ Вгаскейєсегіез - спектральнасерія 
атома водню, що лежить у ІЧ області 
спекгру. Відкрита Ф. Брекеттом 
ГР. Вгаскеїї| у 1922. Див. також атом, 
спєктриатомні, серія спектральна 

с. головна (рос серия главная англ 
ргіпсіра! 5екіе5 - спектральна серія в 
спектрах атомів лужних металів, що від- 
повідає переходамміж верхніми Р-рівня 
ми енергії (орбітальнеквантовечисло І 
1) і основним5-рівнем(І є 0). Спостеріга 
ється як у поглинанні, так і у висиланні. 
Хвильові числа ліній с. г. приблизно ви- 
значаються формулою 


узвФНЇ 15 
95) (п, юр) 


Рідберга, 5 і р - сталі, характерні для 
даного хімічного елементу, п) і по » пі - 

головні квантові числа, причому п; для 
даногоелементафіксоване(для! 1, Ма, К, 

ВБ, С5 значенняп; дорівнюють?, 3, 4, 5 

б відповідно). Лінії с. г. - дублетні (що ви- 

значається розщепленням Р-рівня) і дуже 
інтенсивні. С. г. Ма починається З ЖОВТОЇ 
лінії (дублет589,Онм, 589,59нм; п - п» - 
3) - найінтенсивнішої у спектрі Ма. 

с. дифузна І сбрія побічна перша 
(рос серия диффузная, серия побочная 
первая англ аїНиева) зегіе5 Ніг5і 5ідіе 
5егіе5 - спектральна серія, яка спо- 
стерігаєтьсяу спектрах лужних металів і 





дек - стала 
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відповідає переходам між верхніми а"-рі- 
внями і найглибшим р-рівнем. Див. та- 
кож серії спектральні рівні енергії ато- 
ма 

с. Лаймана (рос серия Лаймана 
англ Гутап 5епіе5 - спектральнасерія у 
спектрі атома водню (і воднеподібних 
йонів), розташована в УФ області 
спектру. Названа за іменем Т. Лаймана, 
який відкривперші, найінтенсивніші лінії 
с. Л. Лінії с Л. утворюютьсяпривсіх мо- 
жливих квантових переходах зі збу- 
джених рівнів енергії на основний (у 
спектрахвисилання, у спектрах поглина 
ння - при зворотних переходах). Лінії с. 
Л. спостерігаються в спектрах гарячих 
зір квазарівта інших космічнихоб'єктів. 

с. Пашена(рос серия Пашена англ 
Раз5спеп 5егіе5 - спектральна серія в 
спекграх атома водню і воднеподібних 
іонів. У спектрах випромінювання с. П. 
отримується при всіх дозволених ви- 
промінювальнихквантовихпереходахато- 
ман (і Н-подібнихіонів) на рівеньенергії 
з головнимквантовимчислом п є З із усіх 
вищерозташованихрівнів енергії з п 2 п (у 
спектрах поглинання - при зворотних 
переходах). 

с. побічна друга (рос серия 
побочная вторая англ зесопа 5іце 
5епіез - тесаме, що сбрія різка 

с. побічна перша (рос серия 
побочнаяпервая англ йг5ібідезегівз - 
тесаме, що сбрія дифузна 

с. Пфунда(рос серия Пфунда англ 
Ріпа 5епе5 - спектральна серія в 
спектрі атомаводню. 

с. різка І сбрія побічна друга! (рос 
серия резкая серия побочная вторая 
англ 5Нагр 5егіе5, 5есопаї 5ісіе 5епіе5 - 
спектральна серія, що спостерігається в 
спектрахатомівлужнихметалів. Відповід: 
ає переходамміж верхніми 5-рівнями (Ї 
0) і найглибшим р-рівнем (І є 1) зовні 
шнього електрона. Хвильові числа ліній 
різкої серії визначаються наближеною 


формулою: Усе в - - і 
1 


-А,) (п,-д,) 
дек - сталаРідберга п! і по» - значенняго- 





СиИгн 


СИЛА 








ловного квантовогочисла рівнів, між яки- 
ми спостерігається перехід (п: фіксоване, 
п» змінне); Д, і Д; - такзвані квантові де 
фекти. Лінії с.р. мають дублетну 
структуру внаслідок дублетного розще 
пленняр-рівня. 

с. фундаментальна (рос серия фу 
ндаментальная англ Типаатепіаізегієб 
- тесаме щосбрія Бергмана 

серії побічні (рос серии побочнье 
англ 5іде 5епіе5 - спектральні серії в 
спектрах атомів лужних металів. Роз- 
різняють 1-у побічну серію ( дифузну 
серію) і 2-у побічну серію (різку 
серію). 

серії спектральні (рос  серий 
спектральнье англ зресітаї 5егпіе5 - 
групи спектральних ліній, які виникають 
при електронних переходах із різних 
енергетичних рівнів на один кінцевий рі- 
вень, спільний для ліній даної серії. Ча- 
стоти(довжинихвиль)ліній у серіях опин 
суються простими математичними вин 
разами, що містять цілі числа (див. та- 
кож формулаБальмера. С. с. відомі у 
спектрах таких елементів, як водень 
(серія Лаймана, серія Бальмера, серія Па- 
шена,серія Брекетта,серія Пфунда), луж- 
ні елементи (різка серія, головна серія, 
дифузна серія, фундаментальна серія), 
лужноземельні елементи. Див. також 
спєктриатомні 

СИГНАЛ, -у (рос. сигнал; англ. 
зірпаї; (тел. радіо) спе; (інформація) 
тез5аєе; (показання) іпдісайоп; (хвиля) 
угауе(Їогп), 5ієпа! мауеїогт). 

луна-сигнал (рос. зхо-сигнал; англ. 
есро) - див. луна. 

с. аналітичний(рос сигнал аналити 
ческий англ апаїуНнсаї 5ідпа) - одне з 
можливих комплексних представлень 
м(г) сигналу (коливання), що описується 
дійсною функцією ц(г), є природним 
узагалиненнямпредставлення,якевикори 
стовується для монохроматичних син 
гналів; дозволяє одержати аналітичне 
продовженняц(г) функції у верхню (ниж: 
ню) півплощину комплексної змінної 
(Д. Габор ГО. бабогі, 1946, див. також 
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перетварення Гільберта або співвідно 
шення дисперсійні. 

с. відбитий (рос. сигнал отражен- 
нькй; англ. есбо) - див. луна. 

с. імпульсний (рос сигнал импу 
ЛЬСНЬЙ англ ітриізе зієпаї) - коро 
ткочасна зміна фізичної величини (поля, 
параметра матеріального середовища і Т. 
п.). Основні параметри с. і.: тривалість 
(довжина в просторі), амплітуда, трин 
валість (довжина) фронту і зрізу (спаду), 
швидкістьпереміщенняв середовищі. 


СИГНАЛ, -у Івизнак| у теорії 
інформації (рос сигналв теориим 
информации; англ  5ідпа! |іп 
іпбогтаєіоп їПпеогу) - фізичний 
процес, значення параметрів якого від- 
ображають передаванеповідомлення. С., З 
одного боку, визначається фізичною при- 
родою каналу, яким відбувається його 
поширення(акустичний, електромагнітнийїі 
т.д), з іншого боку - параметрами, що 
несуть повідомлення, - інформа- 
ційними параметрами  си- 
гналу (наприклад, частота, амплітуда, 
фаза,полярністьї! т.д.). 


СИЛА (рос сила англ Тїогсе 
5імепоїл; (величина  іпфеп5ібу, ромиер 
(опт.) сарабійгу, абіїйту, сарасігїу). 

с. електричного струму (рос сила 
злектрического тока англ  сштепі 
іпіеп5іїу, сипепі 5їгепдій - те саме, що 
величинаструму. 

с. електрорушійна (рос сила зле 
ктродвижущая англ  єіесігопіобіує 


Їогсе, е|есіготоуїпе Їогсе, еїесіготоїїіує 
іпіеп5ігу, уоПає?е, ргез5иге, бепегаїей 
уоіїаре) - див.ерс 

с. звуку Цінтенсивність звуку| (рос. 
силазвука, интенсивность звука; англ. 
5оипд іпіепзіїу, асоцзгіс іпіепзігу, зоппа- 
епегру-Пих деп5іїу) - середня за часом 


енергія, що переноситься | звуковою 
хвилею через одиничний майданчик, 
перпендикулярний до напрямку 


поширення хвилі, за одиницю часу. Для 
періодичного звуку усереднення 


СИЛА 


СИЛА 








виконується або за проміжок часу, 
великий порівняно з періодом, або за ціле 
число періодів. 

с. коерцитивна І поле коерцитивна 
(рос сила козрцитивная, полекозрци 
тивног англ соегсі(їміту, соекгсі(їі)уе 
Іогсе, детаєпегігаїіоп Іогсе, 
детаєпебітіпя Їогсе, соегсі(її)уе 
іпіепзіїу, соегсіуе (еіесігіс) Бе; від лат. 
соегсіїїо - утримую) - характеристика 
феромагнітних матеріалів, що показує, 
наскільки ускладнені в них процеси 
намагнічення (перемагнічення). С. к. чи- 
сельно дорівнює напруженості Не магніт 
ного поля, в якому феромагнітнийзразок, 
спочатку намагнічений до насичення, 
розмагнічується (див. також гістербвис 
магнітний. 

с. магніторушійна | сила намагнну- 
вальна (рос сила магнитодвижущдя, 
сила намагничивающая англ 
таєпеїотоїапсе, піає?пеїотоїіує Їогсе, 
таяпеїігіпя Фогсе, ехсіїаїїоп) - величина, 
що характеризує магнітну дію електри 
чного струму. Вводитьсяв електротехні 
ці для магнітних кіл за аналогією з 
електрорушійною силою в електричних 
колах. С. м. Е дорівнює циркуляції 
векторанапруженості магнітного поля Н 
по замкнутому контуру І, який охоплює 
електричні струми, що створюють це 
магнітне поле: 


І (в одиницях 
І І ія 

СІ). Тут Н, - проєкція Н на напрямок 
елементаай! контуру інтегрування,п - чин 
сло провідників (витків) зі струмом |, 
охоплюваних контуром. Одиниця с. м. у 
Міжнародній системі одиниць (СІ) - 
Ампер (або А мперзвиток), у системі один 
ницьСГС (симетричній)- Гільберт. 


с.  намагнічувальна (рос сила 
намагничивающая англ.  таєпеііпе 
Фогсе, ехсіїайоп) - те саме, що сила 
магніторушійна 


с. осцилятора (рос сила осцилля 
тора; англ обсійаїог іпіеп5ібу - безроз 
мірна величина, через яку виражаються 
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ймовірності квантових переходів у про- 
цесах випромінювання, фотопоглинання!ї 
кулонівського збудженняатомних, моле 
кулярних або ядерних систем. За допомо 
гою с. о. знаходятьімовірності спонтан 
ного та вимушеноговисиланняі поглина 
ннясвітла, поляризованості атомів, шири- 
ни рівнів енергії і спектральних ліній та 
ін. Зазвичай с.о. знаходять експери 
ментально, вимірюючи тривалості життя 
збуджених атомних чи молекулярних 
станівабоінтенсивності висиланнята по- 
глинання. 

с. струму (рос сила злектрического 
тока англ сиптепі іпіеп5ібу, сиггепі 
5ітепоій - тесаме,щовеличинаструму. 

сили осцилятора гігантські (рос 
силь осциллятора гигантские англ 
діапі оз5сійабог іпіепзійеб - виникають, 
коли оптично створюваний  екситон 
народжуєтьсяу зв'язаномустані. Це може 
бути зв'язаний стан екситона з домі 
шковим центром (екситоннодомішковий 
комплекс- ЕДК) або з іншою квазічасти 
нкою (з іншим екситоном, магноном, 
фононом та ін.). Необхідно тільки, щоб 
енергія зв'язку Езв «5 Ее ДеЕ» - ширина 
екситонної зони. 


СИЛА в механіці (рос сила в 
механике англ їогсе, 5ітепдї) - 
величина, що є основноюмірою механі 
чної дії на данематеріальнетіло інших 
тіл. С. - векторна величина і в кожен 
момент часу характеризується число- 
вим значенням, напрямком у просторі і 
точкою прикладання. Одиницями вимі- 
рювання с. слугують Ньютон (Н) або 
дина (дин); 1 дин - 10" Н та1 кгс» 
9,81Н. 

кілограмсйла кгс, кГ |кілопонді| 
(рос килограммєила кгс, КГ, кило- 
понд; англ Кіїоропа, Кіїоргатіт-Їогсе, 
кої, КО) - одиницясили системиодиниць 
МКГСС. 1кгс «с 9,80665 Ньютона 
(точно). У деяких європейських державах 
для к.-с. офіційно прийнята назва кіло- 
понді(Кр). 


СИЛА 


СИЛА 








с. аеродинамічна (рос сила азроди 
намическая англ аегофупатіс їогсе - 
див.сйилата моментаеродинамічні 

с. важіння (рос силатяжести англ 
дгаміу  (їого8,  еагі(5)  щ дфгамібу, 
Хепеділаї дгамібу - силаР, яка діє на 
будьяку матеріальну частинку, що пере 
буває поблизу земної поверхні, і визнача 
ється як геометричнасума діючих на ту 
ж частинку сил притягання Землі (сили 
тяжіння) та відцентрової (переносної) 
силиінерції, що враховує ефект добового 
обертанняЗемлі. Напрямок с. в. є напря 
мком вертикалі в даному пункті земної 
поверхні. На екваторі с. в. приблизно на 
0,35906 менша,ніж на полюсі. 

с. ейлерова (с. бйлерова)в теорії 
пружності та пластичності 
(рос сила зйлерова в теории 
упругости и  пластичности; 
англ сгірріїпє Ісад, сгійса! Їоай, бисКіїпе 
Ісай) - тесамещосйлакритична 

с. інЄрції (оос сила инерции англ 
іпегііаї богсе, іпегіїа - векторнавеличи 
на, що чисельно дорівнює добутку маси 
матеріальної точки на її прискорення і 
напрямленапротилежноприскоренню. 

с. квазіпружна (рос сила квазиу 
пругая англ ипеїіазіїс Гогсе, дцазі-еіазііс 
іоксе) - спрямована до центра О сила, 
модуль якої пропорційний відстані г від 
центрао0 до точки прикладаннясили (2 - 
- сг), дес - сталий коефіцієнт, який чи- 
сельно дорівнює силі, що діє на одиниці 
відстані. С. к. є силою центральною по- 
тенціальною із силовою функцією І - - 
0,5сг. 

с. кінська (рос сила лошадиная 
англ рох5е(роумгег)) - позасистемнаодини 
ця потужності, позначається к.с, Р5 
(нім.), СМ (фр.), НР (англ.). 1 к.с « 75 
кгсм/с «- 735,499 Вт. В Англії, США й 
інших країнах 1 НР - 550 фунтфти/с - 
745,7Вт -1,013870к.с 

с. Коріоліса (сос сила Кориолиса 
англ Согіоії5 Роксе) - одназ Сил інерції, 
додаваннямякої до діючих на точку фізи- 
чних сил враховуєтьсявпливобертанняру- 
хомої системи відліку на відносний рух 
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точки. С. К. чисельно дорівнює добуткові 
маси точки на її прискорення Коріоліса і 
напрямленапротилежноцьому прискорен 
ню. 

с. критична | сила ейлерова (сила 6- 
йлерова) в теорії пружності 
та пластичності (рос силакрити 
ческая Гсила зйлерова в теориий 
упругости и  пластичности; 
англ  сгірріїпе 0д Іоайд,  сгійіса| (Шоад, 
рисКіїпеє Ісад) - найменша поздовжня 
сила, при якій можливі як прямолінійна, 
так і криволінійна форми рівноваги 
первісно прямолінійного бруса (див. та- 
кож вйгин поздевжній. 

с. Лоренца(рос сила Лоренца англ 
І огепі» Гогсе) - сила, що діє на точковий 
електричнийзаряду зовнішньомумагніт- 
ному полі. Вираздляс. Л. був отриманий 
наприкінці 19 ст. Х.А. Лоренцом шляхом 
узагальненнядослідних даних. У системі 
одиниць Гаусса с. Л. Е визначається ви- 
разомЕ - 4Е - (л/с) УВІ, деЕ - напру 
женість електричного поля, В - магнітна 
індукція, д - величина заряду, у - ЙОГО 
швидкість відносно системикоординат,у 
якій обчислюютьсявеличиник, Е і В. 

с. магніта підіймальна (рос сила 
магнита подьЄмная англ ігасіїмеїогсе 
ої а тадпеї - ваганайбільшого вантажу 
(разоміз якорем), який можеутримувати 
даниймагніт (чи електромагніт). 

с. Майорана (рос сила Майорана 
англ Маіогапа богсе) - частинаобмінно 
го потенціалуядерних сил, що діють між 
двомануклонами, пропорційнаоператору 
Майорана, шо  переставляє тільки 
координативзаємодіючихчастинок. 

с. масова | сила об'ємна (рос сила 
массовая, сила обьФемная англ Боду 
Тогсе) - сила, що діє безпосередньона ко- 
жну з частинок (елементарний об'єм) 
даноготілаі чисельно пропорційна масам 
цих частинок. Прикладс. м.- силатяжін- 
ня. 

с. об'ємна (рос силаобьємная англ 
Боду Фоксе) - тесаме,щосиламасова 

с.ойлеровав теорії пружності 
та пластичності (рос сила зйле 


СИЛА 


СИЛА 








рова в теориий упругости и 
пластичности; англ сгірріїпе Ісай, 
сгіїісаї Їоай, БисКіїпе Ісай) - тесаме, що 
силакритична 

с. підіймальна(рос силаподьємная 
англ гаівіпд їогсе, азсепбіопаї| їогсе, 
ІйКіпд, шрухага богсе; (мліпд) Беагіпу 
5ікепдїй - сила, перпендикулярна до 
векторашвидкості руху центраваги тіла, 
яка виникає внаслідок несиметрії обтіка- 
ннятілапотокомрідини (газу). 

с. поверхнбєва в механіці (рос 
сила поверхностная в механике 
англ 5иЖасеїогсе іп птесПапіс5) - 
сила, прикладенадо точок поверхні дано 
го тіла. 

с. реактивна | тяга реактивна (рос 
сила реактивная, тяга реактивная 
англ  геасїме їогсе, геасійпу їогсе, 
геасіїоп бого8 - сила тяги реактивного 
двигуна 

с. та момент аеродинамічні (рос 
силай моментазродинамические;англ 
аегодупатісіїогсе апа птотепії - вели 
чини, що характеризують силовий вплив 
рідкого чи газоподібного середовища на 
тіло, що рухається в ньому. С. та м. а. 
залежатьвід форми та розмірів тіла, його 
орієнтації відносно напрямку руху, від 
його швидкості, властивостей і стану 
середовища (газу, рідини, плазми), а та- 
кожвід кутових швидкостейі прискорен 
ня руху. Силовий вплив середовища на 
тіло зводиться до сил тиску і тертя, роз- 
поділених по поверхні тіла. Така 
просторова система сил може бути 
зведена до рівнодійної цих сил - ає- 
родинамічної сили ЕВ і до пари 
сил з аеродинамічним  мо- 
ментом М. Визначенняс. та м. а., що 
діють на тіла різної форми при заданих 
умовах польоту, є однією з основних 
задачаеродинаміки 

сили гіроскопічні (рос силь гиро- 
скопические англ фдугозсоріс їогсе5 - 
сили, що залежать від швидкостей | 
маютьту властивість, що сумарнаробота 
(чи потужність) при будьякому перемі 
щенні системи, на яку діють ці сили, 
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дорівнює нулю. Якщо Е; - гіроскопічні 
сили, то дляних ХЕ ат; є-Обабо | Ерфі я 
0, дег; - радіусивекториточок прикладе 
ння сил, »; - швидкості цих точок. Назва 
"с. г." з'явиласяу зв'язку з тим, що такі 
сили зустрічаються в теорії гіроскопа. 
Хочас. г., як залежні від швидкостей, не 
є потенціальними, та на систему, на яку, 
крім потенціальних сил, діють ще й ці 
сили, тежпоширюєтьсязаконзбереження 
механічної енергії (див. також пблеси- 
лове. Прикладис. г. - Коріолісова сила 
інерції ії Лоренцовасила (кожназ цих сил 
напрямлена перпендикулярно до швид: 
кості). 

сили дисперсійні (рос силь дис 
персионнье англ аїіврег5іоп їогсе5 - 
див. взаємодіяміжмолекулярна 

сили мезднні (рос силь мезоннье 
англ тезоп Іогсе5) - див. силияЯдерні 

сили молекулярні (рос силь моле 
кулярнье англ тоїіесиіаг Гогсез) - ДИВ. 
взаємодіяміжмолекулярна 

сили обмінні (рос силь обменнье 
англ ехспапдеїогсез - див. взаємодія 
обмінна 


сили пондеромоторні в 
електродинаміці (рос  СиЛЬ) 
пондеромоторнье в  злектроди 


намике, англ ропаеготобмейїогсез5 і п 
е|есігодупатісз) - сили, що діють 
на тіла в електричному та магнітному 
полях. 

сили пондеромоторні у звуково- 
му полі (рос силь пондеромоторньюе 
в звуковом поле; англ 
ропаеготойме їогсе5 іп 5о0ипа Гі- 
ет) - сукупність сил, які діють на ре 
човину або тіло, поміщене у звукове 
поле. У с. п. дають внесок змінний 
звуковий тиск, пропорційний амплітуді 
звуку, і квадратичні ефекти- радіаційний 
тиск, сили Б'єркнеса, а також гідроди 
намічні сили, зумовлені рухом середови 
щав звуковійхвилі. 

сили потенціальні (рос силь по- 
тенциальнье англ ройепійа! їогсе5 - 
поле сил Е(4), заданев області О конфі 
гураційного простору як градієнт скаля 


СИЛА 


СИмМВ 








рної функції: Е- - єгад С(4), де З 41,... 
4» (узагальнені) координати, ПФ - по- 
тенціальнаенергія. Роботас. п. по будь- 
якому 
замкнутомуконтурув 0, який стягується 
в точку, дорівнює нулеві. Ознакою по- 
тенціальності сил є перетворенняна нуль 
їх роторатогЕ з 0. 

сили узагальнені (рос. силь обоб 
щеннью англ депегаїїгесійогсез - вели 
чини 0, добутки яких на елементарні 
прирости узагальнених координат ад; Син 
стеми дають вираз елементарної роботи 
діючих на системусил. Такимчином, ви- 
разелементарної роботисил, що діютьна 
систему з 5 ступенямивільності, черезс. 


у. маєвиглядбА - О'барт- О» ба» 0 
54, За допомогою функції Лагранжаї, с. 
у. визначаються формулами О; - 91/94: 
(див. також рівняння механіки Лагра- 








сили центральні (рос силь 
центральньв англ сепітаї їогсе5 - 
сили, прикладені до матеріального тіла, 
лінії дії яких при будьякому положенні 
тіла проходять через деяку певну точку, 
яка називається центром сил. Прикладом 
с. ц. є сили тяжіння, кулонівські сили та 
ін. 

сили ядерні (рос силь ядернье 
англ писіеаг богсез - сили, що діютьміж 
двомаядернимичастинкамиї призводять 
до утворення атомних ядер. С. я. 
належатьдо класу сильних взаємодій! на 
багатопорядків перевищуютьусі відомі в 
природісили. Основноювластивістюс. я. 
є їх | короткодія: | вони швидко 
зменшуються зі зростанням відстані між 
взаємодіючими частинками, коли ця 
відстань перевищує так званий радіус 
взаємодії (2-3)107 см 


СИЛА |змогар в оптиці (рос 
сила англ ромег, 5ітепдй, іпіепбіїу; 
(світла) ромлекг, іпіеп5іїу; (роздільна 
сарабішу, абійу, сарасіту). 

С. оптична Їзмага оптична, Ф (рос. 
сила оптическая, Ф; англ їосаї роммеї; Р) 
- величина, що характеризує 
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заламлювальну спроможність 
осесиметричних оптичних систем (лінз і 
систем таких лінз). Залам променя, що 
проходить черезоптичну систему з с. о. 
Ф, визначаєтьсяза формулою Ф г (п'є - 
поп, де с і а" - кути параксіального 
променя з віссю системи до і після 
заламу; п - висота перетину променя 
головних площин, п' і по- показники 
заламу середовищ, розташованих 
відповідно за і перед оптичною 
системою. 

с. роздільна  Ізмаа роздільна! 
оптичних приладів (рос сила 
разрешающая оптических 
приборов; англ ге5оїшіоп сарабіїйту 
І ге5оїуіпе абійту, кезоїміпе сарасігу| ОЇ 
оркіса! аемісе5) - те саме, що 
роздільністьо птичних приладів. 

с. світла (рос силасвета; англ ІН 
іпіеп5іїу Пи тіпоцбіпіепб5іїу, Й штіпаноп 
ромлег, ІПдпі ромег, Іштіпоця ромег, 
іпкеп5ібу - одна з основних світлових 
величин, що характеризує світність дже 
рела видимого випромінювання в 
деякому напрямку. Дорівнює відношен 
ню світлового потоку, що поширюється 
від джерела усередині елементарного 
просторового кута, який містить даний 
напрямок, до величиницього просторово 
го кута. Одиницяс. с. в системіСІ - свіч- 
ка (св). Поняттяс. с. можназастосовувати 
на відстанях від джерела, які набагато 
перевищуютьйого розміри. 


СИМВОЛ, -а Гзнаменн 
математичний (рос символ англ 
зутрої, сіррег, 5ірп, поїе, їоКеп, Іейег, 
Іороргат(те), срагастег, Фірії, 
іпдісаїіоп). 

6-символи (Вігнера І6-знамені (Ві- 
гнерад| (рос 6- символь (Вигнера; 
англ 6 5утіроїб, М/ідпег б з5упіої - 
виникають при додаванні трьох і більшої 
кількості кутових моментіву квантовій ме- 
ханіці (див. також додавання моментів 
квантове. Широковикористовуютьсяв рі- 
зноманітних фізичних  застосуваннях, 
задачах теорії представленьгруп. Введені 


СИМЕ 


СИМЕ 








Ю. ВігнероміІЕ. Мідпегі), 1951. Існуютьта- 
блиці алгебричних і числових значень б)- 
СИМВОЛІВ. 

с. Кронекера Іззнамень Кранекера 
(рос символКронекера англ КгопесКег 
зірп, КгопесКег зутрої, КгопесКкег деНа) 
- найпростіший тензор 2-го рангу в п- 
вимірному просторі, який у всіх системах 
координатвизначаєтьсярівностями 

1 1 якщо із і, | 
9 - ії 
7 0, якщо і (|), 
С. К. введенийЛ. Кронекерому 1866. 

с. спектроскопічний Ізнамень 
спектроскопічний | (рос. символ 
спектроскопический; англ. зресігозсоріс 
зутрої) - величина 7, що характеризує 
зарядовий стан атома або йона 7 - 7, - М 
З 1, де 2, - заряд атомного ядра (в одини- 
цях елементарного електричного заряду), 
М - число електронів в атомній системі; 
с. с. вказують римськими цифрами поруч 
із хімічним символом. 

с. Лєві-Чівіти І знамень Леві Чівіти 
тензорцілковіиго антисиметричний, те- 
нзорцілковиго протиспівпомірний, те- 
нзор дабсоліатно  антисиметричний 
(рос символ Леви-Чивить, тензор 
абсолютно антисимметричньїй англ 
І еуі -Сіуйа зутої, абзоїштеїу 
апіїзупітеїгіс геп5ог) - антисиметрична 
функція є(іг, із, ..., Їй) п ЗМінних (кожназ 
яких набуває цілих значень від 1 до п), 
яка дорівнює 41 (-1), якщопослідовність 
і, із |.» ін утворюється парною 
(непарною) перестановкою 1, 2, ..., п. В 
інших випадках с. Л.-Ч. дорівнюють 
нулю. 


,)21,2,...п. 


СИМЕТРІЯ |співпомірі у фізиці 
(рос симметрия в физике англ 
зуптеїгу іп рбузісз; грец. соруєтріа 
- від префікса  со(н)-, що означає 
спільність, і рєтро - вимірюю). У тому 
випадку, коли стан системи не змінює 
тьсяв результаті якого-небудьперетворе 
ння, якого вона зазнає, кажуть, що си- 
стема має с. щодо даного перетворення. 
Співпомір фізичної системи визначається 
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с. її функції Гамільтона або (у квантовій 
механіці) її гамільтоніаном, тобто пере 
твореннями співпоміру для фізичної си- 
стеми є перетворення, що не змінюють її 
гамільтоніана. Кожному неперервному 
перетвореннюс. відповідаєзаконзбереже 
ння деякої фізичної величини, пов'язаної з 
зазначеною с. Серед різноманітних типів 
с. розрізняють просторовочасові та вну- 
трішні симетрії. 

кродинг-симегрія Ікрофинг)-спів- 
помірі (бос кросфинг)-симметрия англ 
сго55іпоу 5упаттейу - те саме, що симе 
трія перехресна 

с. СРТ |співпомір СРТ| (рос сим 
метрияСРТ; англ СРТ зуплптейту - див. 
теоремасСРт. 

с. 5С(2) І співпомір 5С(2)1 (рос сим 
метрия 5С(2); англ 5-(2) зупітеїту). У 
фізиці зазвичайреалізуєтьсяяк інваріант 
ністьщодогрупи матричних перетворень 
над полями. Група 5/(2) - сукупність 
унітарних унімодулярних матриць 2-го 
порядку (яка утворює групу відносно 
звичайногоматричногомноження). 

с. 5С(3) І співпомір 5С(3)| (рос сим 
метрия 5С(3); англ 5С(3) зупатеїгу). У 
фізиці зазвичайреалізуєтьсяяк інваріант 
ністьщодогрупи матричних перетворень 
над полями. Група 5(3) - сукупність 
унітарних унімодулярних матриць 3-го 
порядку (яка утворює групу відносно 
звичайного матричного множення). Для 
параметризації цих матриць потрібний 
набір із 8 лінійно незалежних ермітових 
безслідових матриць. Зазвичай викори 
стовуютьматриці Гелл-Манна 

с. С(1) І співпомір С(1)) (рос сим 
метрия С(1); англ С(1) зупітеїгу). У 
квантовій фізиці зазвичай реалізується як 
інваріантність щодо групи С(1) фазових 
перетвореньфункцій поля. С(1) - непере 
рвна компактна група, її утворюють усі 
комплексні числа, що дорівнюютьодини 
ці заабсолютноювеличиною. 

с.внутрішня|співпомірвнутрішній| 
в квантовій теорії поля (КТП) 


(рос симметрия  внутренняя в 
квантовой теории поля (КТП); 


СИМЕ 


СИМЕ 








англ іпіетаїі зупітейу іп диапіига 
йега їпеогу ГОЕТІ) - інваріант 
ність відносно | перетворень | над 
квантованими полями, при яких не зачі 
паютьсяпросторовочасові координати. Із 
перетвореннями просторовочасових 
координат пов'язані просторовочасові 
симетрії. Кожному закону збереження 
відповідає деяка симетрія, зокрема вну- 
трішній співпомір, тому твердження про 
існування симетрії часто замінюється на 
еквівалентний вислів про збереження 
якої-небудьфізичної величини. 

с. глобальна | співпомір глобальний 
(рос  симметрия глобальная англ 
діораї зупатебу франц діора! - зага 
льний, від лат. діоби5- куля) - симетрія 
відносно групи неперервних перетворень 
полів заумови, що параметриперетворень 
не  залекать від  просторовочасових 
координат.С. г. можебути як просторово- 
часовою, так і внутрішньою симетрією. 
Деякі з с. г. допускають розширення до 
локальної симетрії. 

с. дзеркальна Іспівпомір дзерка 


льний у фізиці елементарних 
частинок (рос  симметрия зе 
ркальная в физике зле- 
ментарньвіх частиц; англ 
геПеспопаї зуттейту П'еНесііує 
зуптітеїту, шіггог 5упітеїгу, Біатегаї 
зуттеїту, епапііотогрНієт | іп 


еіетепіагу рагіісіве рПубіс5) - 
симетрія відносно просторової інверсії. 
Порушується в процесах слабкої взає 
модії. 

с. динамічна І співпомірдинамічний) 
квантової системи (рос сим 
метрия динамическая  КВантОовВОоОйЙ 
системь(і; англ Фупатіс5уттєйу о Її 
а диапіит з5уз5іет) - симетрія 
повного простору векторів стану си- 
стеми, які утворюють одне незвідне 
представлення деякої групи або алгебри 
Лі, оператори якої об'єднують в одну 
родину всі стани системи і включають в 
себе оператори переходів між різними 
станами. 
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С. кіральна |співпомір кіральний 
сильної взаємодії (рос сим 
метрия киральнаясильного взаий- 
модействия, англ сНіга! зуттебу 
ої 5іїгопд іпіегасіїоп; від грец 
хері - рука)- тесаме,щосиметріяхіра- 
льна 

с. кристалів |співпомір кристалів 
(рос  симметрия кристаллов англ 
сгузіа! зупитеїгу) - властивістькристалів 
суміщуватися із самим собою при 
поворотах, дзеркальних відображеннях 
(віддзеркаленнях), паралельних перенесе 
ннях або при частині чи комбінації цих 
операцій. Сукупність операцій симетрії 
даного кристала утворює групу си- 
метрії с у розумінні математичної 
теорії груп Точкові групи си- 
метрії Со описують зовнішню форму 
кристалів; просторові групи си- 
метрії С» описуютьатомну структуру 
кристалів. 

с. локальна І співпбмір локальний 
(рос симметрия локальная англ Іосаї 
зупипеїгу) - інваріантність відносно та- 
ких перетворень над змінними, що опи- 
сують фізичну систему, при яких 
параметриперетвореньзалежатьвід точки 
простору-часу, де задана відповідна дин 
намічна змінна. Докладніше див. також 


симетрія внутрішня симетрія 
просторбвочасова 


с. магнітна Іспівпбмір магнітний! 
(рос  симметрия магнитная англ 
таєпегіс зупипеїгу) - розділ симетрії 
кристалів, | який враховує специфіку 
їхніх магнітних властивостей, а саме: у с. 
м. береться до уваги симетрія рівнянь 
руху відноснооперації оберненнячасу БЕ, 
під дією якої координативсіх точок кри- 
стала залишаються незмінними, а швид. 
кості змінюються на протилежні. Від- 
повіднопід дією операції Кк середнязача- 
сом мікроскопічна густиназарядуріх, у, 
12), що описує звичайну (електричну) 
структуру кристала, не змінюється, І, 
крім р, розглядається мікроскопічна 
середнягустинамагнітногомоментут (х, 
у, 2), яка змінює знак під дією К. С. м. 


СИМЕ 


СиИнНг 








кристалів визначаєтьсявсією сукупністю 
перетвореньтипу т - 9К (дед - будьяке 
із звичайних кристалографічних пере 
творень симетрії). Така сукупність 
утворює групу с. м. Число точкових 
груп с. м. 122 (замість 32 звичайних 
кристалографічних). Число магнітних 
просторових груп співпоміру дорівнює 
1651 (замість 230 федоровських групі). 
Магнітні групи є окремим випадком шу- 
бніковськихгрупантисиметрії. 

с. молекуліспівпобмір молекул (рос 
симметрия молекул англ тоівціе 
з5упттєебу. Симетрія молекул у зага 
льному випадку визначається як група 
перетворень, які залишають повний га- 
мільтоніанмолекули інваріантнимі вклю- 
чають такі операції: а) усі перестановки 
координаті спінів електронів; б) будьякі 
обертання координат і спінів усіх части 
нок навколо будь-якої осі, що проходить 
через центр мас молекули; в) будьякі 
трансляції молекули в просторі; г) зміну 
знака всіх лінійних і кутових моментів, 
еквівалентну повороту часу; д) одночасну 
інверсію координатусіх частиноку центрі 
мас; е) будьяку перестановку координаті 
спінів тотожнихядер. Для молекулнайва 
жлившою є група (а) і прямий добуток 
груп (д) і (е) - перестановно- 
інверсійна|Пі) група. 

с. перехресна Іспівпбмір перехре 
сний, кроцинг)симетрія  кроцинг)- 
співпомір| (рос симметрия перекресе 
ная,  кросфинг)-симметрия англ 
сго55іпд 5утиейлу - особливий вид си- 
метрії в квантовій теорії поля, яка поля 
гаєв тому, що амплітудабудь-якого про- 
цесу не змінюється, якщобудь-кі части 
нки з початкового і кінцевого станів 
поміняти місцями, замінивши при цьому 
частинки на античастинки. У загальному 
випадку с. п. випливає з редукційних 
формул і доведена в аксіоматичній 
квантовійтеорії поля. 

с. просторова І співпобмір просторо 
вий| (рос симметрия пространствен 


ная англ зрасе5зутитейлу - симетріячо- 
тиривимірного простору-часу, в якому 
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відбуваються фізичні явища. З однорі 
дністюта ізотропністю простору-часу по- 
в'язана інваріантність фундаментальних 
фізичних законів відносно трансляцій і 
обертань | чотиривимірних систем 
координат, у яких ці закони формулюю: 
ться. 

с. просторбвочасова  |співпомір 
просторбвочасовий| (рос симметрия 
пространственновременная англ 
з5расекіте  з5упітейу  - симетрія 
просторовочасового континууму, в 
якому відбуваються фізичні процеси. С. 
поч. - це переважно наслідок ізотроги 
ності й однорідності простору-часу, які 
проявляютьсяв інваріантності (коваріант 
ності) фізичних систем, полів і рівнянь 
руху відносноперетворенькоординат, що 
відповідаютьобертаннямаботрансляціям 
уздовж напрямків просторовочасових 
осей. 

с. унітарна |симеєтрія внутрішня, 
співпомір унітарний, співпомір внутрі 
шній| (рос симметрияунитарная англ 
ипібагу зуттєебу - наближенасиметрія 
сильних взаємодій елементарних части 
нок, якавстановлюєнаявністьвнутрішніх 
зв'язків між частинками, що належатьдо 
різних ізотопічних мультиплетів і мають 
різнудивність 

с. хіральна |Іспівпомір хіральний, 
симетрія кіральна, співпомір 
кіральний сильної взаємодії 
( рос симметрияхиральная| симметрия 
киральная сильного 
взаимодействия англ сНігаї 
5зуттєебу ої 5їгопд іпіегасіїіоп; 
від грец. уєр: - рука) - наближена 
симетрія сильної взаємодії відносно 
перетворень, які змінюють парність 
хіральньх перетворень(див. також поля 
хіральні. 


СИНГЛЕТИ, -ів, мн. (РОС СИНГЛеТЬ| 
англ 5іпдіві5 від англ 5іпдіе - самотній, 
окремий) - поокремлені спектральні лінії 
в атомних спектрах, що відповідають 
дозволеним квантовим переходам між 
синглетними рівнями енергії (див. 








СИНнг С СИНХ 
також біологічних). | Основні | поняття С.: 
мультипленість. | Синглетні 9 лінії дисипативна структура, хвиля 
складають, наприклад, головну перемикання, провідний центр, обертова 
спектральну серію атомів спіральна структура  (ревербератор). 


лужноземельнихелементів. 


СИНГОНІЯ кристалічна (рос 
сингония кристаллическая англ 


з5упдопу; від грец. соуувуїд - букв 


співкуття) - розподіл кристалів за 
симетрією 

форми їхньої елементарної комірки 
(елементарного паралелепіпеда 


повторюваності), або, що те ж саме, за 
точковою симетрією вузлів кристалічної 
решітки (див. також симетрія кристалів). 
Усього існує 7 с.: триклінна, моноклінна, 


ромбічна,  тетрагональна,  тригональна, 
гексагональнакубічна. 
СИНГУЛЯРНІСТЬ, -ості (рос. 


сингулярность; англ. 5іпршагіїу; відлат. 
5іпдціагі5 - окремий, особливий. 

с. космологічна (рос сингулярность 
космологическая англ  со5тоіодісаї 
зіприагіїу) - стан нашого Всесвіту у 
певний момент часу в минулому, коли 
густина енергії матерії є і кривизна 
простору-часу були дужевеликі - поряд 
ку планківськихзначень(є - 1074 ерг/см) 
- фізична сингулярність, чи 
навіть нескінченні - математична 
сингулярність. 

с-сті ван Хбва (рос. сингулярности 
ван Хова; англ. уап Ноуе зіприіагіціез) - 
те саме, що особливості ван Хбва. 


СИНЕРГЕТИКА |тедрія автохвиль, 


термодинаміка нерівноважна 
нелінійна (рос синергетика, теория 
автоволн, термодинамика 
неравновесная | нелинейная англ 


з5упегдебіс5, аціомаме іпеогу, попіїпеаг 
попеацдцшіййїгішт  ептпофупатіс5 від 
грец соуєруєтікос, - спільний, узгоджено 
діючий)- напрямоку науці, пов'язанийіз 
вивченням закономірностей просторово- 
часового впорядкування в різноманітних 
системах (фізичних, хімічних, 
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Термін "с." ввів Х. Хакен |Н. Накеп! на 
початку1970х рр. 


СИНТЕЗ, -у (рос синтез англ 
з5упілезі5(ядед Тибіогі. 
с.  апертурний (рос синтез 


апертурньшй англ арегішге зупітедіз - 
метод отримання високої кутової роз 
дільної спроможності при використанні 
порівняно невеликих антен, які утворю. 
ють сукупність радіоінтерферометрів, си- 
гнали з виходів яких піддаються від- 
повідній обробці. У ширшому розумінні 
с. а.- цеметодвідновленняза окремими 
вимірюваннями просторового розподілу 
полів (для некогерентних полів - 
просторової функції кореляції), які вин 
промінюються або розсіюються яким-не- 
будь джереломчи об'єктом. Вимірювання 
в окремих точках чи ділянках, розташо 
ваних усередині синтезованої апертури, 
можуть бути послідовними в часі чи 
одночасними (послідовний або 
паралельнийсинтез) або поєднуватиоби- 
два види синтезу. Системи з с. а. є 
антенами з обробкою сигналів і за- 
стосовуються в радіолокації та 
радіоастрономії (див. також антена 
радіотележоапа та  радіоінтерферб 
метр. 

с. термоЯдерний ібнний (с. термоя 
дерний йобнний) (рос синтез термо 
ядерньій | монньшй англ іоп(іс) 
Шегтописіеаг / йізіоп) - збудження 
реакції термоядерного синтезу в дейтері 
євій (ОТ) мішені шляхом стиснення і ро- 
зігріву мішені бомбардуванням пучками 
прискорених іонів. Іонний термоядерний 
синтез(ІТС) нездійснений, алеперебуває 
у стадії розробки. Мішенню дляіТС є ку- 
льовий шар із замороженої ОТ суміші 
масою у кілька міліграмів, оточений ва- 
жкою металевою оболонкою, яка може 
матискладнунесферичнуформу. Реакція 
синтезу розвивається завдяки тому, що 


Синх 


СИСТ 








стиснута і розігріта ОТ суміш протягом 
достатнього для реакції часу інерційно 
утримуєтьсявід розлітанняважкоюзовні- 
шньою оболонкою. ЇТС є важливим 
альтернативним напрямком термоядерної 
енергетики. 

с. термоЯядерний лазерний (рос 
синтез термоядернькшй лазерньїй англ 


Іазег Шегтописіваг Жпзіоп) - ОДИН із 
напрямків у дослідженнях із керованого 
термоядерного синтезу (КТО), 
заснований | на | здатності | лазфів 


концентрувати енергію в малих об'ємах 
речовини (« 1079 см?) за короткі проміжки 
часу («1079 - 10 с), який використовує 
інерційнеутриманняплазми. Ця здатність 
лазерівзабезпечуєнайвищез відомих зараз 
контрольоване виділення енергії (109 - 
1020 Вт/см')), о стиснення та нагрів 
термоядерного палива до високої густини 
(107 см?) і температури (10 кеВ), за яких 
можливітермоядерні реакції. 


СИНХРОНІЗАЦІЯ 
автоколивних систем (рос 
синхронизацияа втоколебательньх 
систем; англ з5упаПгопіганбої?, 
з5упсігопігіпу, зупсіпгобтіпод, сіосКіпу, 
Ппоііпд, ІосКіпд, бітіпд, аїдптепі, 
ріабіпд - установлення 
самопідтримуваної рівності (або точної 
кратності) частот кількох систем. 
Розрізняють взаємну синхронізацію 
зв'язаних систем із близькими (або 
близькими до кратних) частотамис»! Ї с» 
вільних коливань і | примусову 
синхронізацію системи при дії на неї 
зовнішньої періодичної сили. 


СИНХРОНІВЗМ, -у Іспівчасся | (рос 
синхронизм англ 5упсгопі5п). 

с. груповий Г апівчасся групові (рос 
синхронизм групповой англ дгоир 
5упсгопі5и) - однаковість групових 
швидкостей»; () - 1,2...) модульованих 
(квазімонохроматичних) | хвиль, які 
взаємодіють у нелінійному середовищі. 
Модульовані в часі хвилі взаємодіють на 
як завгодно великій довжині, якщо 
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виконано не тільки умови фазового 
синхронізму для середніх частот 
хвильових пакетів, алей умову групового 
синхронізму, що означає, що фазовий 
синхронізм повинен мати місце для всіх 
спектральних компонент взаємодіючих 
хвиль. Ефективність нелінійної взаємодії 
модульованих хвиль характеризується т. 

звгруповим розстроєнняму; - 

у) бо  Му,. | Приклад групового 
синхронізму при виродженій за частотою 
і неколінеарній тричастотній взаємодії - 

генерація другої гармоніки (див. також 

взаємодія світловик хвиль, явища 
оптичні нелінійні нестаціонарні. 


СИНХРОТРОН, -а(рос синхротрон 
англ зупсргоїгоп, Беуаїгоп) - кільцевий 
циклічний прискорювач електронів на 
енергії від кількох МеВ до кількох ГевВ зі 
змінним у часі магнітним полем |і 
високочастотним прискорювальним 
електричним полем сталої частоти, 


робота якого базується на явищі 
автофазування 

СИНХРОФАЗОТРОН,  -а (рос 
синхрофазотрон англ 
зупсігорНазоїгоп ) - кільцевий 


циклічний резонансний прискорювач 
протонів на енергію 1 ГеВ і вище зі 
змінним магнітним полем і змінною в 
часі пропорційно швидкості протонів 
частотою прискорювального 
електричного поля, який працює за 
принципомавтофазування 


СИНХРОЦИКЛОТРОН, 
синхроциклотрон 


зупсігосусіоїгоп)  - 


-а (рос 
англ 
що 


те саме, 


СИРЕНА |Ігучниця| (рос сирена 
англ 5ігеп, пообег, попід) - акустичний 
випромінювач, дія якого базується на 
періодичному перериванні потоку газу 
(аборідини). 


СИСТт 


СИСТ 








СИСТЕМА (укладі (рос система 
англ  зузівени; (збірнота)  авб5етііу; 
(мережа) снаїп, (установка іп5іайаніоп; 
(структура) 5ітисішге; (комплекд 
сотріех; (спосіб)  тейлой;  (обч) 
герегіоїге герепогу. 

с. афокальна Гуклад афокальний 
(рос система афокальная англ аїосаї 
зузівеа від грец ас- - заперечнийпрефіксі 
фокус) - оптична система, фокусна від- 
стань якої нескінченно велика, окремий 
випадок телескопічної системи, яка від- 
різняється тим, що її збільшення на- 
ближаєтьсядо одиниці. С. а. складається 
зоднієї абокількохтонкихлінз, розташо 
ваних близько одна від одної. Прикла 
дамис. а. є афокальні компенсатори, які 
розташовують на шляху пучків променів 
для виправленняаберацій без зміни зага 
льного ходу променів. Афокальними мо- 
жна умовно вважативсі оптичні уклади, 
що складаютьсяз плоских поверхонь, на- 
приклад, відбивальні та спектральні при- 
зми. 

с. векторів ортонормована Гуклад, 
векторів ортонормований (рос. СИ 
стема векторов ортонормированная 
англ  огіпопогта) уесіог д5у5Іеп) - 
множина не нульових векторів (х,) 
векторного простору Х зі скалярним 
добутком (хохі) 7 до» Де СИМВОЛИ 
Кронекерад,» 20 прис є В і дов 21 прис 
2 р. С. в. о. називається 
повною, якщодлябудьякогогї є Х ряд 


ха.П,х,) збігається по нормі до /. 


ааі 

Повна с. в. о. називається базисом 
просторухХ. Числаг, - (Р ха) називаються 
коефіцієнтами Фур'є ; відносно с. в. о. 
їха). Для повної с. в. о. виконуєтьсяр і- 


) 
вність Парсеваля (Ї, )-ПІГ,Ї. 
а-і 
с. вимірювальна електродинамічна 
Гуклад вимірювальний електродинамі 
чний! (рос системайзмерительнаязле 
ктродинамическая англ еїіесігодупатіс 
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теазигіпє 5у5івй) - електродинамічні та 
феродинамічні електровимірю-вальні 
прилади, дія яких заснованана елекгроди: 
намічній взаємодії двох (або більше) 
контурів зі струмом. У результаті такої 
взаємодії один із контурів (котушка зі 
струмом) повертаєтьсяразоміз стрілкою- 
покажчиком на певний кут, який і є мі- 
рою відповідної вимірюваної величини. 

с. вимірювальна електромагнітна 
Гуклад вимірювальний електромагніт- 
ний) (рос система измерительная зле 
ктромагнитная англ  еіесіготаєпетіс 
теазигіпе 5у5іеп) - електромагнітні при- 
лади для вимірювання електричних та 
інших величин, які перетворюються в 
електричні, дія яких заснована на взає 
модії магнітного поля вимірюваного 
струму з одним або кількома феромагніт- 
нимиосердями. 

с. вимірювальна електронна Гуклад 
вимірювальний електронний прилади 
вимірювальні електранні! (сос система 
измерительная злектронная, приборь 
измерительнье озлектроннье 0 англ 
еіесігопіс теазигіпе 5У5вІепап, еіесітопіс 
іпбітитепіабод) - прилади, в яких за- 
стосовуються електронні лампи або 
транзистори. Електрична частина анало 
гових с. в. е. складається з електронної 
схеми, яка перетворює вимірювану 
електричну величину в сталий струм, і 
вихідного магнітоелектричного прилада, 
шкала якого градуюється в одиницях 
вимірюваної величини. Відомі електронні 
вольтметри  частотоміри, вимірювальні 
генератори, потенціометри, прилади для 
вимірювання опору, ємності, індукти 
вності, нульові індикатори, фазометри, га- 
льванометри, аналізатори гармонік. Ши- 
роко застосовується в с. в. е. електронно 
променевийосцилограф. 

с. вимірювальна електростатична 
Гуклад вимірювальний електростати 
чний, прилади електростатичні! (рос 
система измерительная злектростати 
ческая, приборь злектростатические 
англ  еіесігозіаїіс  теазигіпе  5убіей, 
еіесігозїатіс іп5інитепіаног - прилади, 


СИСТ 


СИСТ 








в яких рухомачастинапереміщуєтьсяси- 
ламиелектростатичної взаємодії. Існуючі 
модифікації цих приладів - вольтметри, 
електрометри тощо - призначені для 
вимірювань напруг (або величин, функ 
ціональнопов'язанихіз напругою), різни: 
ці потенціаліві електричнихзарядів. 

с. вимірювальна магнітоелектрична 
Гуклад | вимірювальний магніто- 
електричний (рос система измери 
тельная магнитозлектрическая англ 
регтапепі-таєпеї (пеїегіпе) 5у5беп) - 
магнітоелектричні вимірювальні прилади, 
що слугують для вимірювання електри 
чного струму (чи величин, перетворених 
у струм), у яких переміщеннярухомої ча- 
стини здійснюється силами, Які вини 
кають у результаті взаємодії магнітного 
потоку постійногомагнітаї провідниказі 
струмом. 

с. вимірювальна термоелектрична 
Гуклад вимірювальний термоелектри 
чний! (рос система измерительная те- 
рмозлектрическая англ іпептоєеівсійіс 
теазинппузузіви) - сукупність приладів 
для вимірювання електричних струмів і 
напруг, які являють собою сполучення 
термоперетворювача та вимірювача 
магнітоелектричної системи. Те- 
рмоперетворювачскладаєтьсяз нагрівача, 
по якому протікає вимірюваний струм, і 
термопари, що перебуває у тепловому 
контактіз нагрівачем. Термоерс, виробле 
на термопарою під дією тепла, яке вин 
ділене струмом, вимірюється магніто 
електричнимприладом. 

с. вимірювальна .феродинамічна 
Гуклад вимірювальний  феродинамі 
чний! (рос системайзмерительнаяферв 
родинамическая англ  Іеггодупатіс 
теазигіпо 5узівп) - один із різновидів 
електродинамічної вимірювальної  Си- 
стеми 

с. відкрита Гуклад відкритий (рос 
системаоткрьтая англ ореп з5узіет) - 
термодинамічна система, яка обмінює 
ться з навколишнім середовищем ре- 
човиною, енергією й імпульсом. До 
найважливішоготипу с. в. належатьхімі- 
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чні уклади, в яких безупинно відбуваю 
ться хімічні реакції. Біологічні уклади 
(живі організми) можнатакожрозглядати 
як відкриті хімічні системи. Властивості 
с. в. описуютьсянайпростішимчином по- 
близу стану термодинамічної рівноваги. 
Якщовідхилс. в. від термодинамічної рі- 
вноваги невеликий, то нерівноважний 
стан можна охарактеризувати тими ж 
параметрами, що й рівноважний. Ступінь 
невпорядкованості таких с.в., як | 
укладіву рівноважномустані, характери 
зується ентропією (див. також рівнова: 
га термодинамічна локальна. У с. в. 
можливі стаціонарні стани зі сталою 
ентропією при постійному виробленні 
ентропії, яка повиннапри цьому виводи 
тися з укладу (теорема Пригожина). 
Найцікавіші властивості С. В. ВИЯВЛЯЮТЬСЯ 
при нелінійних процесах, коли у с. в. мо- 
жливе здійснення | термодинамічно 
стійких нерівноважних станів, далеких 
від станутермодинамічної рівновагиї які 
характеризуються певною просторовою 
або часовою упорядкованістю 
(структурою), яку називають дисипати 
вною 

с. відліку Гукладвідлік/ в меха- 
ніці (рос системаотсчета в меха- 
нике; англ Ба5е,гевегепоейгате, бгате 
(об гевегепсе, геїегепсезузівг) - сукугь 
ність системи координат і набору си- 
нхронізованих годинників, розміщених у 
різних точках координатного укладу. 
Оскільки положення тіла може бути вин 
значенелишевідносно інших тіл, то с. в. 
необхідно пов'язана з деякою системою 
матеріальнихтіл. 

с. відліку інерційна Гуклад, відліку 
інерційний! (рос системаотсчета ине 
рциальная англ іпегна!| | Багбе, 
Мемлопіап Баге, іпегНа! геїегепсейгате, 
Мемлопіап гебегепсе йгате - система 
відліку, в якій справедливим є закон іне- 
рції: матеріальна точка, коли на неї не 
діють ніякі сили (або діють взаємно 
зрівноважені сили), перебуває в стані 
спокою або прямолінійного рівномірного 
руху. Будьякий укладвідліку, що рухає 


СИСТ 


СИСТ 








тьсявідноснос. в. і. поступально, рівномі- 
рнотапрямолінійно є такожс. в. |. 

с. відліку супутня Гуклад відліку 
супутній) (рос. Система  отечбта 
сопутствующая; англ. заїейіте?  Бабе, 
затеїйе кеїегепсе йгате, затеШте йгате 
(ої гебегепоса, затеНіте гевегепсезудівм) -- 
система відліку, пов'язана | з | роз- 
глядуваною системою тіл або суцільним 
середовищем; просторові координати 
цього укладу тіл у с. в. с. не змінюються 
при їх русі. 

с. відхиляльна |систєма відхитю- 
вальна,укладвідхилтьний, укладвід- 
хйлювальний (рос системаотклоняю 


щая шангл Беаткєенесцїоп  5узіет, 
деНеснопсої! аззепиіоіу, зсаппіпосоїі 
аз5етііу,  уоке  (аз5етіїу,  Беат 


деНесіог, сшейесіог  фейесіїу уоке, 
5саппіпд уоке - пристрій для відхилу 
електронного пучка в електронно 
променевих приладах. 0 Розрізняють 
електростатичні та електромагнітні. в. 

с. гамільтонова Гуклад гамільтонів| 
(рос система гамильтонова англ 
НатіНопіап 5узіви) - окремий випадок 
динамічної системи, що описує фізичні 
процеси без дисипації; відповідні дифе 
ренціальні рівнянняможнапредставитив 
такій симетричній формі (рівняння Га- 
мільтона: 
дді/ і - дН/др., ару/Ф - - дН/да, і - 1,..., 
п, де Н(р, 4, г) називають функцією Га- 
мільтона, вона, як правило, має зміст 
енергії системи, а а і р - узагальнені 
координати й імпульси, п - число 
ступенів вільності системи. У кожній 
точці (р, д) фазового простору вектор (- 
дН/да, дН/дрі) задає поле фазової швид: 
кості, дотичне до фазових траєкторій. 
Виникає наочний образ руху с. г. як фа. 
зового потоку. Фазовий потік зберігає 
елемент об'єму у фазовому просторі 
(теоремаЛіувілля. 

с. гетерогенна Гуклад гетерогенний, 
система різностайна, уклад різно 
стайний (рос система гетерогенная 
англ  Пейегодепеоц 5узівла від грец 


єтероубуос - різнорідний, різностайний) - 
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термодинамічна система, що складається 
з різних зафізичнимиї хімічнимивласти 

востяхчастин (фаз), які відділені однавід 
одної різкими поверхнямирозділу. Кожна 
з фаз, які складають с. г., гомогенна і 

доситьвелика, щоб до неї можнабуло за- 

стосувати термодинамічні поняття. С. Г. 

завжди багатофазна і може бути бага 

токомпонентною, якщоце узгоджуєтьсяз 
правиломфазГ іббса. Термодинамікабага 

тофазнихбагатокомпонентнихсистемроз- 

роблена Дж. Гіббсом |). Сібб5) у 1875-78. 
Прикладис. г.: насиченапарав рівновазі з 
рідиною, рівноважні бінарні системи, роз- 

чини при неповній розчинності, множинні 
сплави! т.д. 

с. голонбмна Гуклад голономний! 
(рос система  голономная англ 
поіопотіс 5убіви) - механічна система, 
у якій усі накладені зв'язки (див. та- 
кож зв'язки механічні) є геометрични 
ми (гологомними). Ці зв'язки накла 
дають обмеження тільки на можливі 
положення точок і тіл у різні моменти 
часу, але не на їхні швидкості. 
Координати точок укладу повинні при 
т. русі задовольняти як диференціальні 
рівняння руху, так і рівняння зв'язків. 
Зв'язкиназиваютьсяг олономними й 
у тому випадку, коли вони накладають 
обмеження на швидкості точок системи, 
якщо рівняння зв'язку можуть бути 
проінтегровані і залежності між швид: 
костями зведені до залежностей між 


координатами. 
с. гомогенна Гуклад гомогенний! 
(рос система  гомогенная | англ 


Потодепеоцебузвівт від грец. ороуєуос - 
однорідний) - термодинамічна система, 
усі рівноважні параметри якої (напри 
клад, хімічний склад, густина, тиск) 
неперервно змінюються в просторі 
(просторово неоднорідні гомогенні Син 
стеми) абоє сталими (просторовооднорі- 
дні гомогенні системи). Приклади 
просторовонеодноріднихс. г.: гази, рідин 
ни, суміші газіві розчини в зовнішньому 
полі за умови, що при від-сутності поля 
вони просторово однорідні. У таких 
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укладах, на відміну від гетерогенних, 
відсутні поверхні розділу, що від- 
окремлюють одну від іншої частини си- 
стеми, які відрізняються за складом і 
властивостями. Таким чином, с. г. повин: 
набути однофазною, алеможебути бага 
токомпонентною. У нерівноважому стані 
в с. г. можутьіснуватирозривитермоди 
намічних параметрів, наприклад, розриви 
густинитатискуна фронті ударної хвилі. 

с. дворівнева Гуклад, дворівневий! 
(рос система двухуровневая; англ 
дФдоціівеме! зузівп) - найпростіша 
квантова система, що має тільки два 
енергетичні рівні. Для багатьох задач 
квантової електроніки, нелінійної оптики 
та лазерної спектроскопії речовину мож- 
но подати у вигляді набору с. д., які роз- 
поділені з певною об'ємною густиною і 
незалежно одна від одної взаємодіють з 
оточенням і зовнішніми полями. 

с. Джоарджі (уклад Джаджі (рос 
системаДжорджи англ Сіогоді 5у5іен) - 
тесаме, що системаодиницьМКСА. 

с. дзеркальнолінзова! уклад дзерка 
льно-лінзовий)| (рос система зер- 
кальнолинзовая | англ  сагадіорігіс 
оріїса! 5у5веп) - оптична система, що 
містить заламлювальні (лінзи) та відби- 
вальні (дзеркала)поверхні. Дзеркалав та- 
кій системі, як правило, зменшують га- 
баритиприлада,а поєднанняабераційних 
властивостей дзеркальних і  лінзових 
елементів дозволяє одержати необхідну 
якість зображення при меншій кількості 
деталей, ніж у лінзових або дзеркальних 
укладах. 

с. динамічна Гуклад, динамічний! 
(рос система динамическая; англ 
Чдупатідаї) зу5івп) - математичний об'- 
єкт, який відповідає реальним системам 
(фі-зичним, хімічним, біологічним та ін.), 
еволюція яких однозначно визначається 
початковим станом. Динамічний уклад 
визначається | системою рівнянь, що 
допускають існування на нескінченному 
інтервалі часу єдиного розв'язку для кож- 
ної початкової умови. 
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с. дисперсна Гуклад  дистієсний!| 
(рос система  дисперсная англ 
Чізрегіоп5узіви) - мікрогетерогеннаси- 
стема,яка складаєтьсяз двох (абобільше) 
фаз,розділених дужерозвиненоюповерх 
нею. 

с. електричних кіл багатофевна 
Гукладелектричних кіл багатофаний! 
(рос системазлектрическихцепеймно- 
гофазная англ роіурразе бузіет ої 
еіесігісаї сігсийя) - Сукупність декількох 
електричнихкінл, у яких діють синусоїдні 
ерс однієї і тієї ж частоти, зсунуті одна 
відносноодної зафазою. 

с. електровимірювальна детекторна 
Гуклад електровимірювальний  дете 
кторний (рос система детекторная 
злектроизмерительная англ  фебесіог 
еіесінісаНуре зузівіи, фФейесіог еіесігісаї 
теазигіпеє 5у5іей) - система вимірю- 
вальних приладів з напівпровідниковими 
діодами, в якій магнітоелектричнийвимі- 
рювальний уклад застосовується для 


вимірювання змінного струму та 
напруги. 
с. електровимірювальна теплова 


Гуклад, електровимірювальний тепло 
вий) (рос система злектроизмери 
тельная  тепловая англ  егтаї 
еіесігіса| пеазигіпе 5у5Кеп) - Система 
електровимірювальних приладів, яка 
заснована на тепловій дії електричного 
струму і викликає видовженняабо вигин 
провідника. Прилади вказаного типу за- 
стосовуються | як | вольтметри | й 
амперметристалоготазмінногоструму. 
с. елементів періодична Гуклад 


елементів періодичний 
Д.І. Менделєєва (рос система зле 
ментов периодическая 
ДИ.Менделеева  ш англ  реподіс 


зузівюг) - системахімічних елементів, що 
відображаєперіодичний закон Менделєє 
ва (1869) - періодична залежність фізи- 
чних і хімічних властивостей елементів 
від їхньої атомної ваги (у сучасному 
формулюванні - від заряду ядра 
елемента, тобто від атомного номерав с. 
е. п.. Усі відомі хімічні елементи 
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утворюють 8 вертикальних стовпчиків - 

груп, позначених римськими цифрами, 
що поділяються на дві підгрупи. Гори- 

зонтальнірядис. е. п. називаютьсяпер і- 

одами(їх 7)і позначаютьсяарабськими 
цифрами. Структура с. е. п. цілком від- 

повідає порядку заповнення електронних 
оболонок в атомах. С. е. п. недовершена, 
кінцевечислоелементіву ній не визначе 

но, продовжуються роботи із синтезу 
новихелементів. 

с. замкнута Гуклад (термодинамі 
чний) замкнутий (рос система (те- 
рмодинамическая  замкнутая англ 
сіобесізубівии) - те саме, що систмаїізо- 
льована 

с. ізольована Гуклад (термодинамі 
чний) ізольованаий систЄма (термоди 
намічна замкнута, уклад (термоди 
намічний) замкнутий (рос система(те- 
рмодинамическая изолированная, си- 
стема (термодинамическая замкнутая 
англ ізоіаїей 5убіет,сіо5есівувів) - те- 
рмодинамічна система, яка перебуває в 
стані адіабатичної ізоляції від навколи 
шнього середовища, що досягається роз- 
міщеннямсистеми в адіабатичній оболо- 
нці (напр., у посудині Дьюара), яка ви- 
ключає обмін системи теплом і ре- 
човиною з навколишнім середовищем 
(теплова та матеріальна ізоляція). Будь- 
який процесу такій системі називається 
адіабатичнимпроцесом 

с. імерсійна |укладімерсійний! (рос 
системаийммерсионная англ іпітегзіоп 
зузіви) - об'єктив мікроскопа, у якого 
простір між покривним склом і зовні 
шньою поверхнею фронтальної (першої) 
лінзи об'єктива заповнений прозорою, 
т.зв. імерсійною рідиною, показникзала 
му якої п 2 1. Використання імерсійної 
рідини підвищує числову апертуру об- 
єктива і, як наслідок, - роздільну 
спроможністьмікроскопа. 

с. керування слідкувальна І систєма 
управління слідкувальна, уклад ке- 
рування слідкувальний, укладуправлі 
ння  слідкувальний| (рос система 
управлегя следящая англ 5егмад-Іоор) 
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сопіго) - системаавтоматичногорегулю- 
вання, призначенадля керуванняположе 
нням Тіла в просторі так, щоб воно з 
необхідною точністю копіювало (відслід: 
ковувало) положенняіншоготіла. 

с. консервативна укладконсервати: 
вний! у фізиці (рос системаконсе 
рвативная в физике англ 
сопбегуаїіуе 5узбетіп ріуб5іс5)- ме- 
ханічна система, при русі якої сумаїі кі- 
нетичної та потенціальної енергій зали 
шається сталою (закон збереження меха 
нічної енергії). С. к. - будьякий механі 
чний уклад, який рухається в ста 
ціонарному (такому, що не змінюється з 
часом) потенціальному силовому полі за 
умови, що система вільна або накладені 
на неї зв'язкиє ідеальнимиї не змінюю- 
тьсяз часом. 

с. ЛоренцаїукладЛоренца (рос си- 
стема Лоренца англ І огепігіап 5у5іеп) 
- система трьох нелінійних диференці: 
альних рівнянь першого порядку: 5 - 
Рг(у - ), 

2-у тм - хі, Моз ху - Бі, розв'язки 
якої в широкій області параметрівє нере 
гулярними функціями часу і за багатьма 
своїми характеристиками не відрізняю 
тьсявід випадкових. С. Л. булаотримана 
Е. Лоренцом із рівнянь гідродинаміки як 
модель для опису теплової конвекції в 
горизонтальному шарі рідини, що піді- 
грівається знизу (Рг - число Прандтля 
г оз Ва/Ка, - зведенечислоРелея Б - ви- 
значається вибором моди у Фур'єрозкладі 
поля швидкості і температури). Уклад Ло- 
ренца - один із прикладів динамічної си- 
стеми яка має простий фізичний зміст; він 
демонструє стохастичну поведінку Син 
стеми. 

с. меніскова| укладменісковий| (рос 
система менисковая англ птепізси5 
зувівиии, сопсауе-сопуех 5у5бей) сопсауо- 
сопуех 5убівп,сопуех(о)-сопсауе 5убівп) 


- різновиддзеркальнолінзових систем, у 
якому для компенсації аберацій дзеркала 
(чи дзеркал) використовується розташо 
ваний перед ними меніск - опукловві 
гнута або  ввігнутоопукла лінза 
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(Д.Д, Максутов, 1941; Д. Габор 
ГО. Сарогі). 

с. моноклнна Гуклад моноклнний! 
(рос система моноклинная англ 
топосіїпіс 5у5веп) - одна з шести кри- 
сталографічних систем, яка характери 
зується 
неоднаковістю періодів повторюваності 
ас Б є с натрьохосях решітких, у, 2, що 
утворюютьміж собою два прямих і один 
тупийкут. 

с. неголонамна Г|уклад неголонб 
мний! (рос системанеголономная англ. 
поппоїопотіс 5узівп) - механічна Си- 
стема,на яку, крім геометричнихзв'язків, 
накладені ще диференціальні (кінемати 
чні) зв'язки, що не зводятьсядо геометри 
чних і називаютьсянеголономними (Див. 
також систєма голономна. С. н. нази 
вається лінійною (нелінійною), якщо рі- 
вняння, які описують її, лінійні (нелі 
нійні) відносно швидкостей, Прикладлі- 
нійного неголономного укладу - куля, 
щокотитьсяпо шорсткій площині. 

с. обернення укладобернення (рос 
система оборачивающая; англ. егесїпу 
зузбіватт, егесідї; -- оптична система, при- 
значенадля повороту зображенняна 180? 
навколооптичної осі. С. о. бувають при- 
змові талінзові. 

с. одиниць Гаусса Гуклад одиниць 
Гаусса) (рос система единиц Гаусса 
англ геебітеп5іопаї Сацезіап зубів) 
- системаодиницьелектричних і магніт 
них величин з основними одиницями: 
сантиметр грам секунда, у якій ді 
електрична (є) і магнітна(и) проникності 
є безрозмірними величинами, причому 
для вакууму 
є «-1і р 2-1. Одиниці електричнихвели 
чин у с. о. Г. дорівнюютьодиницямабсо- 
лютної електростатичної системи СГСЕ, 
а одиниці магнітних величин - одиницям 
електромагнітної системи СГСМ. Ці сик 
стеми побудовані однотипно, тому с. о. 
Г. часто називають симетричною 
системою СГС (див. також система 
одиниць СГС). (К.Ф.Гаусс ЇК.Р. Сац55, 
18321.) 
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с.одиницьметрична|укладодиниць 
метричний (рос система единиц 
метрическая англ тейтс 5у5беп) - си- 
стема одиниць вимірювання фізичних 
величин, в основу якої покладені метр і 
кілограм, причому всі кратні та частинні 
одиниці системи виходять З головних 
одиниць (для даної області вимірювань) 
множенням або діленням їх на степінь 
числа10 

с. одиниць Міжнарддна|укладоди 
ниць Міжнародний (рос системаеди 
ниц Международная англ Іпіеплайопаї 
зузіетої ипіїз, 51 зу5іела франц - 5ізїе- 
пе Іпіеплайопа! а'Юпікез, скорочено 51, в 
українській транскрипції - СІ) - система 
одиниць фізичних величин, прийнята 11- 
ою Генеральноюконференцією з мір і ваг 
(1960). Основні одиниці- метр, кілограм, 
секунда;Ампер, Кельвін, свічка, моль. 

с. одиниць МКГСС Гукладодиниць 
МКГССІ (рос системаединицЦмКГСС; 
англ МКС55 5узів) - системаодиниць 
вимірювання | механічних | величин, 
основними одиницями якої є: метр (м), 
кілограмєила(кгс) і секунда(сек). 

с. одиниць МКС |уклад одиниць 
МКС; (рос системаединиц МКС; англ 
МКУ5  зузіет,  теїег-КіЇобгат-5есопаі 
зузівп) - система одиниць вимірювання 
механічних величин, основними одиниця 
ми якої є: метр (м), кілограм (кг) маси і 
секунда(сек). 

с. одиниць МКСА (|уклад одиниць 
МКСА, систєма Джзрджі, уклад Джо- 
рджі (рос системаединиц МКСА, си- 
стема Джорджи англ МК5ЗА зубів, 
Сіогді 5узівт, плеїегкіїодгатьсесопсі- 
атрегезузів) - системаодиниць вимі 
рювання електричних і магнітних вели: 
чин, основними одиницями якої є: метр 
(м), кілограм (кг), секунда (сек) і Ампер 
(А). 

с. одиниць МКСГ Гуклад одиниць 
МКСГІ (рос система единиц МКСГ; 
англ МКЗ5С зузівп) - система одиниць 
вимірюваннятеплових величин, основни 
ми одиницями якої є: метр (м), кілограм 
(кг), секунда(сек)|і градусКельвіна(К). 
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СИСТ 


СИСТ 








с. одиниць МТС Гуклад одиниць 
МТС! (рос системаединиц МТС; англ 
МТ5 5убіен) - системаодиницьвимірю- 
вання механічних величин, основними 
одиницями якої є: метр (м), тонна (т) і 
секунда(с). 

с. одиниць СГС Гуклад одиниць 
СГС) (рос системаединиц СГС; англ 
5 С5 5узівг) - системаодиниць вимірю- 
ванняфізичних величин, основнимиоди 
ницями якої є: сантиметр(см), грам (г) і 
секунда (сек). Найважливішими похідни 
ми одиницями є: одиниця швидкості - 
см/сек, прискорення - см/сек, сили - 
дина, роботиї енергії - ерг, потужності - 
ерг/сек, динамічної в'язкості - Пуаз, кі- 
нематичної в'язкості - Стокс, частоти - 
Герц( Гц). 

с. одиниць СІ Гуклад одиниць СІ) 
(рос системаединицСИ; англ 51 зубів) 
- див.системаодиницьМіжнародна 

с. одиниць Хартрі Гуклад одиниць 
Хартрії (рос система единиц Хартри 
англ Нагітеебуз5івтобїипіїйз - природна 
система одиниць з основними одиниця 
ми: зарядом електрона, масою елетрона, 
радіусом першої борівської орбіти атома 
водню та сталою Планка. Система 
знаходитьзастосуванняу ядерній фізиці. 

с. оптична ідеальна Гуклад, опти 
чний ідеальний (рос система оптиче 
ская идеальная англ регіесі орбіїс5, 
регіесі оріїса! зузіет, регіесі оргіїсаї 
їгаїп) - оптична система, що створює 
ідеальне (безабераційне) зображення в 
представленнях геометричної оптики для 
гомоцентричних пучків променів У 
вузькому значенні с. о. і. - модель будь- 
якої центрованої оптичної системи для 
параксіальних (близьковісних) світлових 
променів. 

с. подвійна Гуклад подвійний! (рос 
системадвойная англ доцфіезузівп) - 


див. діаграмастану 
с. різностайна Гуклад різностейний| 
(рос система кгетерогенная | англ 


Ппеїегодепеоцезузіви) - те саме, що си- 
стємагетерогенна 





582 


с. сбнячна Гуклад сбнячний! (рос 
системасолнечная англ 5оіаг5узіен) - 
система космічних тіл (Сонце, планети, 
супутники, комети, метеорна речовина, 
космічний пил), що рухаються в області 

с. термодинамічна Гуклад термоди 
намічний! (рос система термодинами 
ческая англ Нтептодаупатіс 5у5іви) - 
система, що складаєтьсяз великого числа 
частинок, для якої справедливі засади те- 
рмодинаміки. С. т. може перебувати в 


стані термодинамічної рівноваги, а 
значить для неї визначене поняття 
температури 


с. термодинамічна замкнута Гуклад, 
(термодинамічний) замкнутий (рос син 
стема (термодинамическая замкнутая 
англ сіобесібувіві) - тесаме, що система 
ізольована 

с. термодинамічна | ізольбвана 
Гуклад  (термодинамічний) 09 ізольо 
ванаий систбма (термодинамічна за- 
мкнута, уклад (термодинамічний) за- 
мкнутий (рос система (термодинами 
ческая изолированная, система (те- 
рмодинамическад  замкнутая англ 
ізоіатед 5узівт,сіобецізубіви) - те саме, 
щосистемаїзольсвана 

с. уповільнювальна Гуклад, упові 
льнювальний, структура уповільню 
вальна (рос система замедляюшщая, 
структура замедляющая англ 5іомліпу 
5ітисішге, зІомизмаме5ітисішге, іеіаучіпе 
5ітисішге - пристрій, що формує та ка- 
налує електромагнітні хвилі з фазовою 
швидкістю, меншою від швидкості світла 
у вакуумі (уповільнені хвилі), і забезпе 
чує їх тривалу, синхронну взаємодію з 
потокамизарядженихчастинок. 

с. управління слідкувальна Гуклад 
управління слідкувальний| (рос сик 
стема управления следящая англ 
5егуді-Іоор) сопіто) - те саме, що Й си 
стємакерування слідкувальна 

с. функцій ортогональна (уклад фу: 
нкцій ортогональний| (рос системафу 
нкций ортогональная англ огіпадопаї 
Типсбоп 5узіви від грец орвоуєміос - 


СИСТ 


СИСТ 








прямокутний) - скінченна або зліченна 
система функцій 19; (х)), що належать 
(сепарабельному) гільбертовому 
простору ІХа, Ь) (квадратично інте 
гровнихфункцій) і задовольняєумови 
, 1 ), 

ж» 0, із і. 
Функція ч(х) називаєтьсявагою с. ф.о., 
ж означає комплексне спряження. Якщо 
всі Х, « 1, то с. ф. о. називається 
ортонормованою. С. ф.о. називає 
ться повною, якщо для будь-якої функції 


ф5.С9ФІ(94(94х з 


109 є ІХа, Б) існуєрядфур'є О с,9,(9, 


що збігається до Йх), такий ряд буде 
єдиним. Усяка лінійно незалежна(повна) 
системафункцій приводитьсяза допомо 
гою процедури ортогоналізації 
(див. також система векторів 
ортонормована до (повної) нормованої 
с. ф. о. Прикладиповних с. ф.о. три- 
гонометрична система функцій 
на відрізку І-1, 11 системи орто 
гональних поліномів системи Ха- 
ара. 

с-ми автоматичної адаптації укла 
ди автоматичної адаптації) (рос си 
стемь:  автоматической  адаптаций; 
англ  афарбме  5узіет5,  аціоптаїіс 
адаріаноп 5узієт - те саме, що систе 
ми самопристосбівні. 

с-ми адаптивні Гуклади адаптивні 
(рос  системьт  адаптивньв; англ 
адарбме зузівт5, аціотайс адчаріабоп 
зуЧетз3 - тесаме, що системисамопри 
стосевні 

семи афокальні Гуклади афокальнії 
(рос. системьі афокальньюе англ аїосаї 
зузівлпа) - те саме, що СИСТЄМИ теле- 
скопічні. 

с-ми дисипатівні Гукладидисипати 
вні! (рос системьт диссипативнью англ 
діз5ірабуе5узівть - динамічні системи, 
у яких повна механічна енергія при русі 
неперервно зменшується, переходячи в 
інші, немеханічні форми енергії, напри 
клад,у тепло. 
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с-ми коливні зв'язані (укладиколи 
вні зв'язані (рос  системьі коле 
бательнье связаннье англ соипріейд 
о5сійасіпє  5у5бепи5, сопріед уїбгакіпе 
зузієвн:5 - коливні системи з двома та 
більше ступенями вільності, що роз 
глядаютьсяяк сукупність систем з одним 
ступенемвільності кожна,які взаємодіють 
одназ одною. 

сзмми коливні параметричні Гуклади 
коливні параметричні! (рос системьі 
колебательнье параметрическиєе англ 
рагатейтіс о5сіНаєіпо зуівиии5, 
рагатейтс уїбгаїпе 5узбепи5 - коливні 
та хвильові системизі змінюванимив часі 
"енергомісткими" параметрами, зміна яких 
пов'язана з виконанням роботи. Такими є 
довжина маятника, натяг струни, ємність 
або індуктивністьелектричногоконтурата 
ін. У с. к. п. змінюєтьсяенергія коливань 
(хвиль), а також власначастота коливної 
системиабо швидкість поширенняхвиль. 
Розрізняютьрезонансні та нерезонансні С. 
к.п. 

сзми коливні розподілені | с-ми коли- 
вні суцільні, уклади коливні розподі 
лені, укладиколивні суцільні) (рос си- 
стемь:  колебательньераспределеЕннье, 
системь:  колебательнье сплошнье 
англ  дї5інібиіей озсійагіпо  5уБІе5, 
дізінібивеуїбгагпо зубіепі5, СОПНіПиОЦ5 
о5сіПакіпє бузбени5, СОПЇПцОЦце уібгаїіпо 
зузівп:5 - фізичні системи, у яких 
властивостями, що роблятьїх коливними 
(наприклад, маса ії пружність у механі 
чних системах, індуктивність і ємність в 
електричних), у тій чи іншій мірі ха- 
рактеризуються всі елементи системи, 
тобто ці властивості розподілені по всій 
системі. Усі реальні коливні уклади - 
розподілені системи, якщо знехтуватиїх 
атомною структурою. Розподілені син 
стеми мають нескінченно велике число 
ступенів вільності, внаслідок чого їм 
властиве нескінченно велике число 
нормальнихколивань 

с-ми коливні суцільні Гукладиколи 
вні суцільні) (рос системь коле 
бательнье сплошнью англ сопійпиоце 


СИСТ 


СИСТ 








о5сіНагіпо 5узівни5, сопійпцоце уїбгаїіпо 
зузвієн - те саме, що системи КОЛИВНІ 
розподпені 

с-ми лінійні Гуклади лінійні) (рос 
системьт линейнье англ Іпеаг 5у5іе15 
- системи, процесив яких задовольняють 
принцип суперпозиції й описуються лі- 
нійними рівняннями. С. ло зазвичай є 
ідеалізацією реальної системи. Спрощен 
ня можутьвідноситисяяк до параметрів, 
що характеризуютьсистему, такі до про- 
цесів (рухів) у ній. До с. л. належатьусі 
види суцільних середовищ (газ, рідина, 
твердетіло, плазма) при поширенні в них 
хвильових збурень малої амплітуди, коли 
параметри, що характеризують ці 
середовища (густина, пружність, провід: 
ність, діелектрична та магнітна проник 
ності і т.д.), можна вважати сталими, у 
тому або іншому наближенні не залежни 
мивідінтенсивності ХВИЛЬ. 

семи невпорядковані Гуклади не- 
впорядковані (рос. системьі неупоря 
доченньюв англ. аізогдегед  5убіенб, 
іггерціаг  5узІейн5  - речовини в 
конденсованому стані, у яких відсутня 
чітка упорядкованість розташування ато- 
мів, тобтовідсутній далекий порядок (рі- 
дкі й аморфні речовини, тверді розчини, 
високотемпературні фази деяких сполук 
(див. також суперпровідники іонні). 
Наближенийопис с. н. є можливиму те- 
рмінах дозволених і заборонених зон 
(див. також тедріязднна. 

соми нелінійні Г|уклади нелінійні 
(рос. | системь: | нелинейнью англ. 
попіїпеаг 5у5Іели5 - коливні (хвильові) 
системи, процеси в яких не задовольня 
ють принцип суперпозиції. Усі реальні 
фізичні системи нелінійні, їх можнавва- 
жати лінійними лише наближено - при 
малих інтенсивностях коливальних і хви- 
льових процесів. С. н. поділяютьсяна два 
класи консервативні системи, в яких 
енергія коливальних (хвильових) про- 
цесів зберігається, і неконсервативні, в 
яких енергія г дисипує  (дисипативні 
уклади) або надходить у систему від 
зовнішніх джерел(активні системи). 
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с-миодиниць|укладиодиниць (рос 
системьг единиц, англ з5узіеної цпії9 - 
сукупності основних і похідних одиниць 
вимірювання фізичних величин, які 
охоплюють певні області вимірювань 
(механічні, електричні, теплові вимірюва 
ння і т. д.). У ролі основних одиниць 
обирають незалежні одиниці, які можна 
відтворити у вигляді якомога точніших 
еталонів. Похідні одиниці визначаються 
через основні за допомогою рівнянь, що 
подають математичний запис законів 
фізики. 

соми одиниць динамічні Гуклади 
одиниць динамічні) (рос системьт еди 
ниц динамическиєе англ аупатідаї) 
зузівни5 ої ипіїд - системи одиниць 
вимірювання, в яких до числа основних 
входять одиниця маси, а одиниця сили 
визначаєтьсяяк похідна. До с. о. д. нале 
жать система СГС та Міжнародна си- 
стемаодиниць. Див. також систєемиоди 
ниць 

с-ми одиницьприроадні  укладиоди 
ниць природні (рос системьі единиц 
естественньв англ пагига! 5у5бей - 
системи одиниць вимірювань, у яких за 
основні | одиниці прийнято фу 
ндаментальні сталі - швидкість світла у 
вакуумі с, гравітаційну сталу С, сталу 
Планка п, сталуБольцманак, число Аво- 
гадро У таін. Наприклад,у с. о. п. Пла- 
нка прийнятос - п «С з кК -1;воназру 
чнадляопису процесів, у яких одночасно 
суттєвимиє квантові та гравітаційні ефе 
кти, напр., у теорії чорних дір і теорії 
ранньогоВсесвіту. 

смми одиницьраціоналізовані | укла- 
ди одиниць раціоналізбванії (рос син 
стемьі единиц рационализированнье 
англ гайопаїїгесі 5убіеної шпіїЗ - си- 
стеми одиниць, у яких розміри похідних 
одиниць вимірювання електричних | 
магнітних величин підібрані такими, щоб 
виключити ірраціональний множник Ал з 
основних рівнянь теорії електромагнети 
зму з метою надатиїм найбільшпростого 
і логічно досконалоговигляду. 


СИСТ 


СІРК 








сзми оптичні растрові Гукладиопти- 
чні растрові (рос системьт оптические 
растровьюе англ га5іегоріїса 5у5іено -- 
клас оптичних Систем, ОСНОВНИМ 
елементомяких є растр 

семи плазмооптичні Гуклади пла 
змооптичні| (рос системьі плазмоопти 
ческие англ ріазта орНсаї зузіеті - 
корпускулярнооптичні системи, в яких 
для фокусування (цілеспрямованої зміни 
фазовогооб'єму потоку зарядженихчасти 
нок) використовуютьсяелектричні та (або) 
магнітні поля, створені за допомогою 
квазінейтральної або зарядженої плазми. 

сзми самопристосавні (укладисамо 
пристосівні, системи 0 автоматичної 
адаптації, уклади автоматичної 
адаптації, системи адаптивні, уклади 
адаптивні (рос системь самопри 
спосабливающиєеся, системьі автомати 
ческой адаптации, системь: адапти 
внью; англ адарнмезузіевт5,аціотабс 
адаріабоп 5у5іївт - клас систем авто 
матичного керування, у яких автомати 
чно змінюється спосіб функціонування 
керувальної частини з метою здійснення 
найкращогоу певному розумінні управлі 
нняоб'єктом. 

соми статичні Гуклади статичні 
автоматичного регулювання 
(рос. системьт статическиеа втомати- 
ческого регулирования англ 
5каїіс  з5узівеп5 ОЇ айкотабіс 
сопігої) - системи,в яких значенняре- 
гульовного параметра відрізняється на 
величину статистичної похибки від за: 
даного значення і залежитьвід вхідного 
сигналу (див. також регулювання авто- 
матичне. 

сзми статично невизначимі Гуклади 
статично невизначимі) (рос система! 
статически  неопределимью | англ 
5кайісаї|у іпдаевептіпаїе 5у5іені - такі 
механічні конструкції (балки, ферми, 
рами тощо), в елементахяких не можназ 
рівнянь статики визначити дійові зусил 
ля. Це пов'язаноз існуванняму такихгео- 
метрично | незмінних | конструкціях 
додаткових | надлишкових зв'язків. 
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Особливістюс. с. н. є можливістьіснува 
ння в них сил при відсутності зовнішніх 
навантажень, пов'язаних із неточностями 
складання, температурними впливами 
тощо. 

сми телескопічні І системи 
афокальні, уклади афокальні уклади 
телескопічні (рос система 
телескопическиег,системь афокальнье 
англ теіезсоріс 5узіена, аїоса! 5у5кепя) -- 
оптичні системи, фокуси яких лежать у 
нескінченності. С. т. змінюють діаметр і 
нахил паралельного | пучка променів 
відносно оптичної осі, не порушуючи 
паралельності променів у пучку. С. т. 
застосовують для розглядання віддалених 
предметів під збільшеними кутами зору, 
що створює ефект наближення предмета 
до спостерігача. Прикладами с. т. є 
телескоп, зорова труба. 


СИСТЕМАТИКА І|таксономія| (рос 
систематика, таксономия англ 
хахопопту. 

с. ізотбпівГтаксономія ізотопіві (рос 
систематика изотопов англ ізоїоре 
Хахопоту - область ядерної фізики, де 
вивчається проблема раціональної класи 
фікації ізотопів, яка відображає взаємо 
зв'язок ядер атомів різних хімічних 
елементів і закономірності в ЇХ основних 
властивостях (масах,  бетаєтійкості, 
поширеності, моментахтаїн.). 

с. кристалів Гтаксономія кристаліві 
(рос систематика кристаллов англ 
сгузіаі гахопоту - поділ кристалів за 
геометричними та фізичними ознаками. 
У кристалофізиці користуються поділом 
кристалів на 7 систем (сингоній) за 
характеромконстантрешітки; на 32 класи 
кристалів - за макросиметрією і на 230 
просторовихгрупзамікросиметрією. 


СИТО (рос сито англ зіеуе, Бої(ег), 


піе5р,  гідаїе, скібБіе, соуег, 5сгееп, 
зерагаїог; (для крупних фракцій) 
зсаїр(ег)). 

сита молекулярні (рос сита 


молекулярнье англ тоїесшіаг 5іеуез) - 


СКАН 


скло 








пористі адсорбенти, у яких розміри пор 
або більш вузьких входів у пори близькі 
дорозмірів молекул. 


СИФОН, -а (рос сифон англ 5ірпоп 
(вріїймлу, йїгар, біхіиге іїгар, ІН кибе, 
гізіпу ріре, Бобко даїе, сгапе; (у 
каналізації) інфегсеріої - вигнутатрубка 
з колінами різної довжини, по якій 
переливаєтьсярідиназ посудиниз вищим 
рівнем у посудину з нижчим рівнем, 
причому верхній переріз | трубки 
розташований вище за рівень рідини у 
верхній посудині. 


СІМЕНС, -а, См |мо| (рос Сименс 
См, ма англ 5іетеп5 5, тіпд - одиниця 
СІ електричної провідності. Названа на 
честь Е.В. Сіменса ГЕ.МУ. 5іепплеп5). 1 См 
дорівнює електричній | провідності 
провідника що маєопір 1 Ом. 


СІРКА (рос сера англ зиНиї), 5 - 
хімічний елемент МІ групи періодичної 
системи елементів, атомний номер 16, 
атомнамаса 32,066. Природнас. - суміш 
4 ізотопів 25 (95,02 956) мо та 255 
(0,0290). Конфігурація зовнішніх 
електронних оболонок атома 38", 
енергія йонізації - 10,360 еВ. Утворює 
ряд поліморфних модифікацій. Хімічно 
активна, при нагріванні реагує з 
переважноюбільшістюелементів. 


СКАНДІЙ, -ю (рос скандий англ 
з5сапаїши), 5с - хімічний елемент ІЇЇ 
групи періодичної системи елементів, 
атомний номер 21, атомна маса 44,956, 
належить до рідкісноземельних 
елементів 


СКЕЙЛІНГ, -у (рос. скейлинг; англ. 
5саїйне) - те саме, що інваріантність 
масштабна. 


СКІАТРОН, -а (рос скиатрон англ 
Чагкїгасе хибе - 
електроннопроменевий | прилад для 
перетворення електричних сигналів у 
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видиме зображення, який базується на 
забарвленні йонних кристалів під дією 
електронногопучка. 


СКЛЕРОМЕТР, -а (рос склерометр 
англ зсіеготеївг, Пагіпез5 плеїеї - 
прилад для вимірювання твердості 
різноманітних тіл методом дряпання. С. 
складається із загостреного кристала 
алмазу, яким на плоскій поверхні 
випробуваного твердого тіла роблять під 
навантаженням прямолінійну подряпину 
зазаданимнапрямкому площині. 


СКЛЕРОМЕТРІЯ (рос 


склерометрия англ  5сіеготейшу - 
технікавимірюваннятвердості тіл. 


СКЛО (рос стекло англ фіаз3. 

с. лазерне (рос стекло лазерное 
англіавек вЇаз5) - ОДИНІЗ ВИДІвактивного 
середовища твердотільних лазерів. Си- 
нтезовано десятки багатокомпонентних 
стекол, що розрізняються за хімічним 
складом, на яких отриманоефектгенера 
ції. Генераційними переходами в с. л. є 
випромінювальні переходиміж енергети 
чними рівнями домішкових активних 
іонів (див. також лазертвердотільний, 
головнимчином йонів Ма?", а такожіонів 
Ег". 

с. металеве |метглаг| (рос стекло 
металлическог, метгласс англ тетаї 
21а55, теїріаз5) - різновид аморфних 
металів, аморфний сплав із металічним 
типом провідності, що не має далекого 
порядку в просторовому розташуванні 
атомів і характеризується макроскопі 
чним коефіцієнтом в'язкості зсуву п 2 
10" - 10 Па. Металевістекламаютьуні- 
кальне поєднання високих механічних, 
магнітних, електричних і корозійних 
властивостей. 

с. оптичне (рос стекло оптическог 
англ оріїсаїдіаєз - скло, призначенедля 
виготовлення прозорих елементів опти: 
чних систем, які формують зображення, 
трансформуютьсвітлові потоки або пере 
дають інформацію (лінз, призм, пластин 


СКЛУ 


СЛІД 








тощо) Відмітною рисою с. о. є малі 
втратисвітлана поглинаннята розсіяння 
в робочому спектральному діапазоні, а 
такожвисокаоднорідність за показником 
заламу (до 105 см"). С. о. підрозділяю 
ться на безбарвні, кольорові, с. о. для 
транафрормації випромінювання, реєстра 
ції оптичного та йонізувального ви- 
промінювань і для передачі інформації в 
складі волоконних та інтегральних опти: 
чних елементів. С.о. виготовляють рі- 
зноманітного хімічного складу на основі 
двоокису кремнію 510, з добавкамиокисів 
металівА!, Мод і т.д. Залежновідхімічного 
складу, розрізняють марки скла: крони, 
флінти тощо. Кожна марка характеризує 
ться показником заламу та його дисперсі- 
єю - залежністю показника заламу від 
довжини світлової хвилі. Виробляється 
близько300 марокс. о. 

с. увіблеве (рос стекло увиолевог 


англ иміо| діаз55 - сорт скла з 
підвищеною прозорістю в 
ультрафіолетовій | області | спектру. 


Короткохвильовамежа пропусканняс. у. 

при товщині 1 мм лежить поблизу 240 - 

290 нм. С. у. застосовується для 
виготовленнябалонівспеціальних джерел 
світла, світлофільтрів 


СКЛУВАННЯ (рос  стеклование 
англ фіаз55 ігап5іНноп, мійгійсабіо") - 
процеспереходупереохолодженої рідини 
в склоподібний (склистий) стан, при 
якому заморожуються структурні форми 
рідини, присутні при температурах вище 
температурисклування. 


СКОЛЮВАННЯ (рос скальвание 
англ спірріпд - синонім до терміна 
"деформація зсуву", зазвичай уживаний 
стосовно анізотропних тіл волокнистої 
структури (дерева т. п.), і переважно до 
тих площин, опір зсуву по яких є 
характерним для даного матеріалу. Так, 
для дерева розрізняють сколювання 
уздовжволоконі поперек. 
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СКОРОЧЕННЯ (рос сокращение 
англ 5попепіпд; (пониження кгедисбїоп, 
гедисіпд, сиєнпдсаїомит; (стиснення 
5ИгіпКаде; (скорочений ВИГЛЯД 
арфпадетепі (мат.) сапсеїіаНоп; (м'язів) 
сіопиз; (слів) абіргеміабої). 

с.  Лоренца-Фіцджеральда (рос 
сокращение Лоренца Фицджеральда 
англ Когепі2-Еїєдегаїі 5погіепіпд - 
фізична гіпотеза про скорочення по- 
здовжніх розмірів тіл при русі, за 
пропонована для пояснення негативного 
результату досліду Майкельсона Дж. Фі- 
цджеральдом ІС. Ріїгдегаїіа, 18911, а по- 
тім незалежно Г. Лоренцом ІС. |огепі?, 
1892931. 

с. м'язове (рос  сокращение 
мьшлечное англ сіопиз5) - Складне 
біологічне явище, в основі якого лежать 
супряжені в часі й у просторі фізичні, 
хімічні та фізикохімічні процеси, що 
призводятьврешті до скороченням'язата 
здійснення | роботи  (ізотонічне 
м'язове скорочення) або при фіксованій 
довжині м'яза - до розвитку в ньому 
напруження (ізометричне м'язове 
скорочення). 

СКРАПЛЕННЯ (зрідження (рос 
сжижение, ожижениєе; англ Падпеїасійоп 
(ргосез58), Яцідітагіоп). 

с. газів Ізрідження газів! (рос 
сжижение газов, сжижениєе газов; англ 
газ Шдшеїасііоп, ба5  Яшідігаїїоп) - 
роблять при охолодженні газів нижче 
критичної температури (див. також 
точка критична. Сучасні методи с. г. 
базуються на охолодженні попередньо 
стисненого газу при ефекті Джоуля- 
Томсона, ізоентропійному розширенні 
газу з виконанням зовнішньої роботи в 
детандері та при випусканні газу з 
посудини сталого об'єму  (вихлипі). 
Термодинамічно найефективнішим є 
методг. с. задопомогоюдетандера. 


СКУПЧЕННЯ, род мн. -ень (рос 
скопления англ  сіш5іег5,  сішпрєя, 


СЛІД 


СМУГ 








абргераїез,  сіопав5; 
(електронів) бипсПез). 

с. збряні (рос скопления звездньюе 
англ зїак5 сіаяїекз, азіекізтя) - Гравіта 
ційно зв'язані угрупуваннязір однакового 
віку та спільного походження. Розрізня 
ють кульові та розсіяні скупчення. У Га- 
лактиці перші відрізняються від других 
не стільки зовнішнім виглядом, скільки 
більшим віком і характерним для старих 
зорянихсистемхімічним складом. 

с. збряні розсіяні (рос скопления 
звевднье рассеяннье англ ореп 5їаг 
сіцебегз | - зоряні скупчення, що 
населяють диск Галактики. Пов'язані 
спільністю походження маютьпрактично 
однаковий вік (10 - 10? років) і хімічний 
склад (близький до Сонячного вміст 
важкихелементів). 


(зоряні) абіекі5пі8; 


СЛІД, -у (рос следангл ігаседїгаск, 
діпб; (хвіст) Єгаїї; (мат.) гасе,5рит). 

с. аеродинамічний |слід супугний!| 
(рос следазродинамический, следспут- 
ньй англ аегойупатіс ігаїі, аїгсгай: 
їгаї) - область пригальмованої рідини 
(газу), що виникаєна деякому просторі за 
тілом, яке обтікається потоком рідини 
(газу); є примежовимшаром, який зійшов 
зтіла,  щообтікається. 

с. матриці (рос следматриць англ 
їгасеої тайтх, 5риг ої тайтіх - сума 
діагональнихелементівматриці. 

с. оператора (рос след оператора 
англ ігасеої орегаїої) - див. слідматри- 
ці 

с. супутний (рос следспутньій англ 
аїгсгай ігаї) - те саме, що слід 
аеродинамічний 


СЛІПОТА 
Ьпапезб 

с. колірна (рос слепота цветовая 
англ соіди)г Ьіїпдапез - відсутність у 
людини здатності розрізняти певні 
кольори, які різко відрізняються за 
нормального кольорового зору. Див. 
також дихромазі. 


(рос  слепота англ 
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СЛУХ, -у (рос слух англ еакг, 
йеаппд - здатність живого організму 
отримувати інформацію про зовнішній 
світ, сприймаючи звукові коливання 
навколишньогосередовищаза допомогою 
спеціального нервового механізму - 
звукового (слухового) аналізатора. До 
основних властивостейс. можнавіднести 
здатність до розрізнення частоти й 
інтенсивності звуків, до аналізу складних 
звуків і до оцінки їх властивостей, 
визначати положення джерела звуку в 
просторі, доситьнадійновиділятиодин зі 
звуковихсигналівна тлі інших і т. д. 


СЛЮДА (рос слюда англ тіса - 
мінерал, особлива група алюмосилікатів. 
Основу структури слюд складають 
двовимірні шари (листки) 
кремнієкисневих тетраєлрів, з'єднаних З 
спільними вершинами; 1/4 йонів 5і у 
тетраєдрах заміщена йонами АЇ; вільні 
зв'язки йонів О спрямовані в один бік і 
компенсовані йонами металів. 
Специфічні властивості слюд: майже 
цілковита спайність, висока пружність і 
гнучкість листочків, низька твердість, 
хороші  електроізоляційні властивості, 
високі механічні характеристики. 

с. біла (рос. слюда белая; англ. 
тизсоуїте | тіса|) - те саме, що мусковіт. 


СМУГА (рос полоса англ Бапа, 
5ітеакК, 5ігір, 5ітіре; (лісозахиснад Бей; 
(ділянка 5ітеїсі; (тлв) Баг; 
(інтерференційна  дифракційна їгіпое; 
(стрічка) 5ікар; (лист) 5Ппееб (мет.) 
ріесе, Баг; (перенесення матеріалу при 
терті) вітіпогі). 

с. поглинання власна (рос полоса 
поглощения собственная англ 
гезапапсеаббогріопбапа - смугаопти- 
чного спектру поглинання, що відповідає 
частоті власнихколиваньелектронівв ато- 
мах (молекулах) поглинальної речовини. 
При збігу частоти надхідного світла з 
власноючастотоюелектронамаємісцере- 
зонансколивань, який зумовлює поглина 
ннясвітла. 


СМУГ 


СопЛл 








смуги однаковогонахилу рос поло 
сь: равного наклона англ еадшаї 5іоре 
Бапа3 - темні та світлі почережні смуги 
(інтерференційні смуги), які виникають 
при падінні світла на плоскопаралельну 
пластину в результаті інтерференції 
променів, які відбиті від верхньої та ниж 
ньої її поверхонь і виходять паралельно 
один одному під певним кутом до 
поверхні пластинки, різним для різних 
смуг. 

смуги м однакового хроматичного 
порядку(рос полосьравногохромати 
ческого порядка англ еашаї спготаіс 
огіег Бапсіз - інтерференційні смуги, 
що спостерігаютьсяв спектрі світлапісля 
проходження паралельним світловим пу- 
чком тонкого шару (див. також оптика 
тонких шарів) і відповідають незмін- 
ності величиним//?., дег - товщинашару, 
п - показник заламу речовини шару, 7. - 
довжина хвилі. Смуги однакового хро- 
матичного порядку виникають за тих 
самихумов, щой смуги однакової 
товщини, і так само локалізовані по- 
близу поверхні шару, алеспостерігаються 
крізьспектроскопі. 

смуги однакової товщини (рос 
полосьі равной толщинь англ еадша! 
тіскпез5ірапсоів - інтерференційні смуги, 
що спостерігаються при освітленні тонких 
оптично прозорих шарів (плівок) змінної 
товщини пучком паралельних променів і 
окреслюють лінії однакової ОПТИЧНОЇ 
товщини 

смуги поглинання (в атмосфері) 
(рос полосьо поглощения (в атмо- 
сфере; англ абзогріїоп Бапсі5 |іп 
аїтозрПегеї) - області спектру, в 
яких атмосфера поглинає випромінюван 
ня, що проходить крізь неї. С. п. атмо 
сфери зумовлені поглинанням газами, кі- 
лькість яких в атмосфері практично не 
змінюєтьсяз висотою (О.», М» таін.), ата- 
кож змінними складовими атмосфери 
(водянапара, СО,, Оз), причомуостанніві- 
діграютьосновнуроль. 

смуги пропускання (рос полось 
пропускания англ раз55бБапа, ра55рБапа,, 
Бапараз5, ігап5тів5іоп бапаі) - область 
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частот, у якій коливання, що проходять 
черезрадіотехнічні, акустичні, оптичні й 
інші пристрої, змінюють свою амплітуду 
таінші параметриу встановленихмежах. 


СОЛІДУС, -у (рос солидує англ 
5оїїди5 | Піпе!) - крива (у 
двокомпонентних системах), поверхня 
(у трикомпонентних) або гіперповерхня 


(у багатокомпонентних), що 
відокремлює на діаграмі стану область 
рівноважної кристалізації | розчину 


(розплаву) від області, у якій система 


перебуває у твердому стані. С. - 
графічне зображення залежності 
температур кінця рівноважної 


кристалізації розчиніввідіїх складу. 


СОЛЮБІЛІЗАЦІЯ (рос 
солюбилизация англ зоїійріїїганог) - 
явище колоїдного розчинення, яке являє 
собою самочинний перехід у розчин 
нерозчинних або малорозчинних речовин 
(наприклад, вуглеводнів у воді) під дією 


поверхневсактивних | речовин, які 
вводяться у вигляді малих добавок у 
розчинник. 


СОЛЯРИЗАЦІЯ (рос соляризация 
англ  50іагігайой  - фотографічний 
ефект, який полягає в тому, що при 
великій  засвіченості фотографічного 
матеріалу почорніння, яке відбувається 
на ньому після проявлення, має тим 
меншу оптичну густину, чим більша 
кількість освітлення, а не навпаки, як це 
має місце при помірних кількостях 
освітлення, що зазвичайзастосовуютьсяу 


фотографії. 


СОЛЬВАТАЦІЯ (рос сольватация 
англ 5оімайої) - приєднаннярозчинника 
до речовини; розрізняють с. йонів, 
молекул, макромолекул, частинок у 
дисперсних системах, с. з утворенням 
твердих сольватів. Окремий випадокс. - 
гідратація, тобто приєднання молекул 
води. 


СОРБ 


СПЕК 








СОН, -а в акустиці (рос сонв 
акустике англ з5оп - одиниця 
умовної шкали гучності звуку, яка 
виражаєбезпосереднюсуб'єктивну оцінку 
порівняльної гучності чистого тону. 1 сон 
відповідає рівню гучності 40 фонів при 
частоті 1000Гц. 


СОНЦЕ (рос Солнце англ 5ип - 
центральне тіло сонячної системи, у 
якому зосереджено 99,866905 усієї маси 
сонячної системи; найближча до Землі 
зоря. Радіус С. 6,96109 км (у 109 разів 
більшерадіусаЗемлі); масаС. 1,991029 кг 
(у 333 тисячі разів більше маси Землі). 
Розподіл енергії в спектрі 
випромінювання С. близький до 
випромінюванняцілковиточорноготіла з 
ефективноютемпературою5770К. 

с.несправжнє|паргелій | (рос солнце 
ложног паргелий; англ рагіеїоп) - ряд 
атмосфернооптичних явищ, які належать 
до групи галоі полягаютьу появі на не- 
бесному зводі невеликої округлої світло- 
вої плями, що іноді маєзначну яскравість 
і томунагадуєсонячнийдиск. 


СОПЛО (рос сопло англ поггів, 
5поці, |еї, огійсе, Біеей, пеай - канал 
змінного перерізу, у якому відбувається 
прискорення газу або рідини. Сопла за. 
стосовуються для одержання швидкості 
потоку заданої величини (в аеродинамі 
чних трубах, реактивних двигунах, інже 
кторах, турбінах і т.п.), для вимірювання 
й регулюваннявитратигазу аборідини (у 
дросельних пристроях, регуляторах | 
т.п.) тадляіншихцілей 


СОРБЦІЯ (рос  сорбция англ 
5огріїоп) - фізико-хімічний процес, у ре- 
зультаті якого відбувається поглинання 
яким-небудь тілом газів, пари або розчи- 
нених речовин із навколишнього 
середовища.С. включаєяк адсорбцію 
- поглинання речовини на поверхні роз- 
ділуфазтакі абсорбцію - поглинан 
ня речовинивсім об'ємомпоглинача. 
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СПАЙНІСТЬ, -ості (рос спайность 
англ сіеамаріїїу; (крист.) сівамада. 

с. мінералів (рос  спайность 
минералов англ тіпега! сіеамаде - 
здатність багатьох  монокристальних 
мінералів розколюватися або 
розщеплюватися вздовж найщільнішіх 
вузловихплощинкристалічної решітки. 


СПАЛАХ, -у (рос вспьшка англ 
Яаге, На5и, Биг5і, ехріобіоп, оціш5ь, 
5сіпійабіоп; (займання іпНапітаної). 

с. гблієвий в астрофізиці (рос 
вспьшка гелиеваяв астрофизике 
англ Неїїцт Нама - процес на зорях, 
зумовлений виділенням за короткий час 
значної енергії при термоядерномугорін- 
ні гелію; викликає зміну хімічного 
складу зірок, а іноді і їхньої структури. 
С. г. розглядаютьу теорії еволюції зірок, 
зокремаеволюції тісних подвійнихзір. 

с. на Сонці (рос вспьшка на Со- 
лице англ 50іагЯаге - нестаціонарний 
процес в атмосфері Сонця, що являє 
собою наймогутніший з усіх проявів 
сонячної активності У великих спалахах 
на Сонці виділення енергії досягає (1- 
3)102 ергзачас приблизно10? с, щовід- 
повідає середній потужності (1-3)102 
ергс". Основна частина енергії спалаху 
виділяється у вигляді викидів плазми, що 
рухаютьсяв сонячній короні і міжпланет 
ному просторі зі швидкостями до 1000 
км", потоківприскоренихдо гігантських 
енергій частинок, жорсткого електро 
магнітноговипромінювання. 

схи хромоаферні (рос вспьшіки 
хромоаферньв | англ  срготоєрНеге 
Яагез - тесамещофлокули 


СПЕКЛИ, -ів, мн. (рос. спеклькг; англ. 
зресііе8; від англ. 5ресКіе - плямка, 
крапинка) - плямиста структура розподілу 
інтенсивності когерентного світла, відбито- 
го від шорсткої поверхні, нерівності якої 
співмірні з довжиною світлової хвилі, або 
світла, що пройшло через середовище з ви- 


СПЕК 


СПЕК 








падковими флуктуаціями показника зала- 
му. 


СПЕКТР, -у 1 (рос. спектр; англ. 
зресітиті; від лат. зресігит - представле- 
ння, образ) - сукупність усіх значень 
якої-небудь фізичної величини, що опи- 
сує систему або процес. Найчастіше роз- 
глядають частотний розподіл даної фізи- 
чної величини. 

с. акустичний (рос спектр акустиче 
ский англ асоцзнс5ресілий) - те саме, 
щоспектрзвука 

с. дуговий (рос спектр дуговой англ 
агс 5зресіий) - спектр, характерний для 
світіння якого-небудь газу при дуговому 
розряді. 

с. звука (рос спектр звука англ 
з5оцпа зресітип, асоце5бс зресітит, 
айаїбіейгедцепсувресіти) - характери 
стика звука, яка виражаєйого частотний 
(спектральний) склад. Спектри можуть 
бути лінійчастими, коли вони містять 
окремі частоти, суцільними, коли вони 
мають неперервну сукупність частот, і 
комбінованими, тобто мати як суцільні 
ділянки, такі окремічастоти 

с. коливань (рос спектр колебаний 
англ обсійайіоп зресіит, мібгабіопі(аї) 
зресіий) - сукупність простих гармоні 
чних коливань, на які можебути розкла 
деноданийскладнийколивальнийрух. 

с. магнітний (рос спектр магнив 
НЬЙ англ тарпеїіс беїд райегп) - залеж 
ність магнітної проникності тіла чи ре 
човини (або їхньої магнітної сприйнятли 
вості) від частоти змінного магнітного 
поля. 

с. неперервний (рос. спектр непре 
рьвньй англ. сопіїпиопя зресігит) - Те 
саме,що спектрсуцільний 

с. оператора(рос спектр оператора 
англ орегаїог 5зресілип) - сукупність 
власних значень, на які може бути роз. 
кладено оператор, що здійснює пере 
творення функції | в | п-вимірному 
просторі. 

с. суцільний Їспектр неперервний 
(рос спектр СПЛОШНОЙ спектр непре 





591 


рьввньй англ сопіїпиоця зресігишт) - 
спектр випромінювання або поглинання, 
в якому присутня неперервнасукупність 
частот (довжин хвиль). С. с. виникає 
внаслідок внутрішньоатомних або внутрі 
шньомолекулярних переходів між двома 
станами, з яких принаймні один характе 
ризується неперервним рядом енергії. С. 
с. випромінюється в таких процесах, як 
іонізація рекомбінація гальмівне вин 
промінюваннята поглинання тощо. При- 
кладом с. с. є випромінювання нагрітих 
тіл, що утворюється внаслідок сильної 
взаємодії окремих випромінювачів один 
із одним, розширення енергетичних рі- 
внів і великої оптичної густини ре 
човин. 

спектри атомні (рос спектрь ато 
мньюе;англ аїотіс5ресіа - спектрипо- 
глинаннята випромінюваннявільнихато- 
мів або атомів зі слабкою взаємодією, які 
виникають при | випромінювальних 
квантових переходах між їхніми рівнями 
енергії. Спостерігаються у розріджених 
газахабо парахта у плазмі. С. а. лінійча- 
сті, тобто складаються з окремих 
спектральних ліній, кожна з який від- 
повідає переходу між двомаелектронни 
ми рівнями енергії атома Е; та Е, і ха- 
рактеризується значенням частоти у 
електромагнітного випромінювання, що 
поглинаєтьсяй випромінюється: пу є Е; - 
Ех. Порядіз частотоюу ІЇс"!1, спектральна 
лінія характеризується хвильовим числом 
м/с | см") (с - швидкість світла) і довжи 
ноюхвилі - ом Інм абомкмі/. Для дано 
го елементу можуть спостерігатися 
спектральні лінії нейтрального атома 
(прийнято ставити цифру І біля символа 
хімічного елементу лінії, наприклад Ма! 
для Ма) і спектральні лінії йонізованого 
атома (цифри І, ПІ ..., наприклад, Ма!!, 
мат ... дляМа, Ма" ...). 

спектри видимого випромінювання 
(рос. спектрьі видимого  излучения; 
англ. уізібІе(-ЦеБІ) зресіїд - те саме, що 
спектри оптичні. 

спектри випромінювання (рос 
спектрь  испускания англ еті55іоп 


СПЕК 


СПЕК 








зресіод - залежність інтенсивності вин 
промінювання, висланого тілом, від ча- 
стотиабо довжинихвилі. 

спектри дискретні (рос спектрь 
дискретньюе англ дїзсопіїпцоце5ресіта, 
дізсгеїезресіта - те саме, що спектри 
лінійча оті. 

спектри дифракційні (рос спектрь 
дифракционнье англ сіїНтасїоп зресіїд) 
- спектри, які отримують за допомогою 
дифракційної решітки як дисперсійної 
системи в результаті інтерференції дин 
фрагованогонаній світла. 

спектри коливальні (рос спектрь 
колебательнью англ обсіїйїаНоп 5ресіта, 
мібгаНнопі(аї) зресіз а - див. спектри мо- 


лекулярні. 
спектри кристалів (рос. спектрьі 
кристаллов; англ. сгузіаї 5ресід - 


спектри поглинання, люмінесценції, роз- 
сіяння та фотопровідності кристалів, 
зумовлені квантовими переходами між 
рівнями енергії, що належать як основній 
речовині, так і її домішкам. Див. також 
спектроскопія кристалів, поляриметрі- 
я. 

спектрилінійча Оті | спектри дискре 
тні) | (рос  спектрь|  линейчатьюе, 
спектрьт дискретнье англ Ійпе 5ресіта, 
дізсопііпиоцб5ресіта, Чізсгевевресії а) - 
оптичні спектри висилання та поглинан 
ня, що складаються з | окремих 
спектральних ліній. Лінійчастими є ато 
мні спектри, спектри зоряних атмосфер 
(див. також лінії  фраунгарерові, 
спектриорганічних молекулпри низьких 
температураху спеціальних умовах (див. 
також ефект Шпольського. Див. та- 
кож лінія спектральна 

спектри молекулярні (рос спектрь 
молекулярнью англ тоїіесціаг зресі 4 
- спектри поглинання, висилання або 
розсіяння, що виникають при квантових 
переходахмолекулз одногоенергетично 
го стану в інший. Складаються з сукугь 
ності електронних, коливальнихі оберта 
льних спектрів відповідно до трьох си- 
стем рівнів енергії в молекулі. С. м. ви- 
значаються складом молекули, її 
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структурою, характеромхімічних зв'язків 
і взаємодією з зовнішніми полями (а 
отже, з атомами та молекулами, які її 
оточують). 
спектри обертальні (РОС спектрь 
вращательнью англ гобабіопаї зресі 4 
- молекулярні спектри, зумовлені оберта 
нням молекули як цілого. Суто оберта 
льні спектри спостерігаються в розрі 
джених молекулярних газах у далекій ІЧ 
області, у спектрахкомбінаційного розсі- 
яння світла. Частіше спостерігається 
обертальна структура коливальних смуг 
(див. також спектри молекулярні. 
спектри оптичні ГІспектри видимого 
випромінювання, Спектри оптичного 
випромінювання | (рос. спектрьі опти- 
ческие, спектрьі видимого излучения, 
спектрьі оптического излучения; ангел. 
Шері  зресіка, уізібіе(-йебг)  5зресіга, 
орНсаї зресі 9 - спектри електромагніт- 
ного випромінювання в ІЧ, видимому та 
УФ діапазонах шкали електромагнітних 
хвиль; поділяються на спектри ви- 
промінювання, поглинання, розсіяння та 
відбивання. С. о. одержують за допомо- 
гою спектральних приладів. 
спектриоптичного випромінювання 
(рос. спектрьі оптического излучения; 
англ.  уізібіе(-йері)  з5ресіка, оріїсаї 
зресіта - те саме, що спектри оптичні. 
спектри ренптенівські (рос спектрь 
рентгеновские англ Х-гау зресіт ад 
залежність інтенсивності випромінюван 
ня рентгенівського діапазону від частоти 
або довжини хвилі. Залежно від меха 
нізму збудження рентгенівського вин 
промінювання та від випромінювальної 
системи, розрізняють неперервні та лі- 
нійчасті (характеристичні) с. р. вин 
промінювання (емісійні рентгенівські 
спектри) і поглинання (адсорбційні рент 
генівські спектри) Неперервний с. р. 
виникає при випромінювальних пере 
ходах зарядженої частинки, що має 
додатну енергію та масу, між двома 
станами неперервного енергетичного 
спектру. Неперервним є гальмівний 
с. р. (див. також випромінювання га- 








СПЕК С СПЕК 
льмівне, спектр синхротронного або СПЕКТРОГЕЛІОГРАФ, -а (рос 
ондуля-торного випромінювання в рент спекгрогелиограф англ 


генівському діапазоні. Лінійчасті с. р. 
виникають за рахунок іонізації внутрі 
шніх електронних оболонок атома 
електронним ударом, рентгенівськими 
абоу-квантамипри наступномузаповнен 
ні звільнених вакансій (див. також яви- 
ще Комптона, ефект Ожа. Такий с. р. 
називається  характеристичним, 
тому що однозначно характеризує ви- 
промінювальний атом. Характеристичні 
с. р. випромінювання та поглинання ви- 
користовують у рентгенівському 
структурному аналізі, у спектральному 
рентгенівському аналізі. Див. також 
спектроскопіяренптенівська 

спектри складних молекул (рос 
спектрьи  Ссложньх молекул англ 
сотррівх тоіесціезресід - спектри ви- 
промінювання та поглинання бага 
тоатомних молекул. На відміну від 
спектрів атомів або найпростіших моле 
кул, складаютьсяз широких смуг бездис- 
кретної структури. У більшості с. С. м. 
спостерігається наближена дзеркальнаси- 
метрія смуги люмінесценції та довгохви 
льової смуги поглинання. 

спектри смугасті (рос  спектрь 
полосатьв англ Бапцеф зресіїд - 
оптичні спектри молекулі кристалів, що 
складаютьсяз окремих смуг, які містять 
велике число близько розташованих 
компонентів. Виникають при електрон 
них переходах у молекулах або міжзон- 
них переходахв кристалах. 


СПЕКТР, -а 2 (рос. спектр; англ. 
зресігит, райегп; від лат. зресітит - 
представлення, образ) - наочне (графічне) 
зображення спектру. 

с. магнітний | (рос спектр 
магнитньй англ таяпеїіс Беї4 райегп) 
- картина просторового (частіше - 
плоского) розподілу магнітного поля, 
отриманаза допомогою великої кількості 
дрібних шматочківферомагнєтика. 
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гресігопеїоєгарі) - спектральнийприлад 
для фотографування зображення Сонця в 
монохроматичному світлі та дослідження 
розподілупо поверхні Сонцяпевнихатомів 
у сонячній атмосфері. 


СПЕКТРОГРАФ, -а (рос 
спектрограф англ  зресітодгарііс 
сатега - спектральний прилад, у якому 
реєстрація спектру досягається 
фотографічнимметодом. 


с. небулярний (рос спектрографне- 
булярньїшй англ периіаг зресігосгарпіс 
сатега - прилад для спостереження 
спектрів таких слабких, що зливаються з 
тлом неба, і протяжних об'єктів зі 
скінченними | кутовими розмірами, 
зокрема газових туманностей Галактики 
(переважно з лінійчастим спектром ви- 
промінювання). 

с. ренптенівський (рос спектрограф 
рентгеновский, англ Х-гау 
зресігодгарніс сатега - один із видів 
спекитральної рентгенівської апаратури, у 
якому | реєстрація | рентгенівського 
спектру здійснюється  фотографічним 
методом. 


СПЕКТРОГРАФІЯ (рос 
спектрография англ зресігоргарпу) - 


ДИВ. спектроскопія 


СПЕКТРОКОЛОРИМЕТР, -а (рос. 
спектроколориметр; англ. 


зресігосоїогітейеї - спектрофотометр, 


призначений для вимірювання координат 


кольору або координат  колірності 
колірних стимулів (див. також 
колориметрія). 

СПЕКТРОМЕТР, -а (рос 


спектрометр англ зресіопейег,аплФ0а 
теїеї - спектральний прилад, у якому 
реєстрація спектру досягається 
фотоелектричнимметодом. 
альфаєпектрометр (рос  альфа- 
спектрометр англ аірна-гау) 


СПЕК 


СПЕК 








зресігопеїві - прилад, призначений для 
вимірювання енергії с-частинок, які ви- 
промінюються радіоактивними ядрами. 
А.-с. застосовуються для дослідження 
тонкої структури о-спектрів і для іденти 
фікації нових ядер за енергією с-ви- 
промінювання. 


бетаспектроетр магнітний 
(рос бетаспектрометр магнитнь(й; 
англ Ьега(-гау) зресітотеївг, 


тадпеєід - приладдля вимірювання 
енергетичного спектру електронів і пози: 
тронів, зокремав-частинок, за допомогою 
магнітного поля. Принцип дії б.-с. поля: 
гає в просторовому розділенні траєкторій 
заряджених частинок у магнітному полі 
залежновід їхніх імпульсів. На заряд, що 
рухається в магнітному полі В, діє сила 
Лоренца. Складова р, імпульсу р части 
нки, перпендикулярна В, і радіус криви 
знир її траєкторії пов'язані співвідношен 
ням: р з Врес, де 

е - заряд електрона (у СС5Е). Магнітне 
поле, зумовлюючи спектральну чутли 
вість, має і фокусувальні властивості, 
тобто забезпечує збирання частинок з 
однаковими імпульсами, що вилітають із 
джерела в різних напрямках. У б.-с. 
змінюється величина магнітного поля 
(без порушення його конфігурації), 
детектор має вузьку вхідну щілину, що 
дозволяє реєструвати частинки певної 
енергії. Б.-с. поділяються на два класи: 
6.-с. з поперечним полем ("плоскі", трає 
кторії електронів лежать у площині, 
перпендикулярній В); б.-с. з поздовжнім 
полем ("гвинтові", частинки рухаються 
по гвинтових траєкторіях, вісь яких 


паралельнавВ). 
гамаспектрометр (рос  гамма- 
спектрометр англ датитаі-гау) 


зресіготеїві - приладдля вимірювання 
енергії у-квантів та інтенсивності у-вин 
промінювання. Реєстрація і вимірювання 
енергії у-квантів у більшості випадків по- 
в'язані зі спостереженням електронів або 
електронпозитронних пар, що виникають 
при взаємодії гамавипромінювання з ре- 
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човиноюв процесахкомптонівськогорозсі- 
яння, фотоелектричного поглинання та 
утворенняпар. Основні характеристики .- 
с. - роздільна спроможність та ефекти 
вність, іноді - світлозмога (відношення 
числа зареєстрованих протягом певного 
часу у-квантів до їх загальної кількості, 
випущених джерелом за той же час). 
Основною частиною г.с. є детектор 
гамаквантів. 

масспектрометр(рос массспектро 
метр англ та55-5ресіготетег, та55 
зресіготетег, та55(-5ресіготеїгіс) 
апаіугег) - прилад для розділення 
йонізованих частинок (атомів, молекул, 
кластерних утворень) за їхніми масами 
(точнішеза відношенням маси йона т до 
його заряду є) шляхом дії магнітного та 
електричого полів, а такождля визначен 
ня їхніх мас і відносного вмісту, тобто 
спектрумас. 

с. за часом прольбту (рос. спектро 
метр по времени пролета; англ. ігап5ії 
йте зресіготеїег, акійк(-їгапзії) те 
зресіготетег) - прилад ядерної фізики 
для вимірювання швидкості (енергії) ча- 
стинок за часом пролітання ними заданої 
відстані; вимірюється часовий інтервал 
між імпульсами від двох детекторів части- 
нок, встановлених на пролітній базі один 
від одного. 

с. звуковий (рос  спектрометр 
звуковой англ зоциай зресігоплеївг, 
асоц5іс зресіготеіву - один із видів 
аналізаторазвуку, який дозволяєвимірю- 
ватичастотнийскладзвуковогоспектру. 

с. магнітний (рос  спектрометр 
магнитньїшй англ азсіїкоп, тарпеїіс 
зресіготегег) - приладдля вимірювання 
імпульсів зарядженихчастинок за криви- 
зною їхніх траєкторій у магнітному полі. 
Основними характеристикамис. м. є його 
роздільна спроможність (тобто точність 
вимірювання імпульсу частинки) |і 
апертура, що визначаєпросторовий кут, у 
якому відбувається реєстрація частинок. 
Найпростіші с. м. - одноканальні прилади 
з невеликою апертурою та фіксованою 
траєкторією частинок у магнітному полі. 


СПЕК 


СПЕК 








Енергетичний спектр частинок вимірює: 
ться при послідовних змінах магнітного 
поля. 

с.  пбвного | поглинання (рос. 
спектрометрполного поглощения; англ. 
тоїа|! абз5огріїоп 5ресіготеїег) - те саме, 
що калориметр іонізаційний. 

сстри нейтронні (рос спектрометіь 
нейтроннье англ пецітоп 5ресіготеїегя) 
- див. спектроскопіянейтранна 

стри напівпровідникові (рос 
спектрометь полупроводниковьюе 
англ  5етісопаїсог зресікотетїегя) - 
прилади для лічби та вимірювання 
енергій заряджених частинок, уламків 
діленняатомнихядері у-випромінювання, 
в яких реєстраціявипромінюваньздійсню- 
ється за допомогою напівпровідникових 


детекторів. 

стри сцинтиляційні (рос 
спектрометь сцинтилляционнье 
англ  зсіпійайіоп  зресіготеїегя)  - 
прилади ядерної фізики, що 
застосовуються для вимірювання енергії 
елементарних частинок | та | інших 


частинок, а також випромінювань, що 
утворюються при ядерних взаємодіях і 
перетвореннях. Основною частиною с. с. 
є сцинтиляційнийлічильник 
СПЕКТРОМЕТРІЯ оптична (рос. 
спектрометрия  ОПТИЧеская англ. 
зресіготешу, Орііїсаї; від спектр і 
грец. ретро - вимірюю) - сукупність 
методів і теорія вимірювання спектрів 
електромагнітного випромінювання та 
вивчення спектральних властивостей 
речовин і тіл в оптичному діапазоні 
довжин хвиль 
(1 нм - 1 мм); вимірювання в с. 
здійснюються за допомогою 
спектральних приладів. 
масспектрометрія (рос масс- 
спектрометрия; англ таз5 звресіготеїгу, 
таз55-5ресіготеїгу, піа55-5ресіготетег 
теазигетепі5) - те саме, що мас- 
спектроскопія 


СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТР, -а (рос 
спектрополяриметр англ 
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зресігороіагітеїву | - прилад для 
вимірювання | залежності | оптичної 
активності від частоти (довжини хвилі) 
світла. 


СПЕКТРОРАДІОМЕТР, -а (рос. 
спектрорадиометр; англ. 
зресігогадіотетет) - спектральний 


прилад для вимірювання фотометричних 
характеристик (потоку, світності, сили 
світла, яскравості тощо) джерел 
оптичного випромінювання. С. схожий на 
спектрофотометр, але має освітлювач, що 
дозволяє порівнювати досліджуваний 
потік із потоком від референтного 
джерела. 


СПЕКТРОРЕФРАКТОМЕТР, -а 
(рос. спектрорефрактометр; англ. 
зресігогейгасіотеїег)  - спектральний 
прилад для вимірювання залежності 
показника заламу від довжини хвилі 


випромінювання (див. також 
рефрактометр). 

СПЕКТРОСКОП, -а (рос 
спектроскоп англ зресігобсоре 
Гапаїугеї)). 

с. дифракційний (рос спектроскоп 
дифракционньншй англ дганпд 
зресігозсоре, дїНтгасноп зресіловсоре - 


спектральний прилад, який має невелику 
дифракційну решітку або реплікув якості 
дисчперсійного елемента і зорову трубу 
длявізуальногорозгляданняспектру. 


СПЕКТРОСКОПІЯ (рос. 
спектроскопия англ.  вресігозсору, 
зресігоргарну; від спектр і грец. окопєбс 
-  мічу, цілюся) - область фізики, 
присвячена | дослідженню розподілу 
інтенсивності електромагнітного 
випромінювання за довжинами хвиль або 
частотами. У ширшому значенні с. - 
дослідження розкладів у спектр. 

гамаспектроскогй (рос  гамма- 
спектроскопия англ дапттагтау 
зресігозсору, датитагау зресігоргарну) 
- розділ ядерної фізики, присвячений 


СПЕК 


СПЕК 








дослідженням енергетичних спектрів 
гамавипромінювання. До цієї ж області 
прий-нято відносити дослідження рі- 
зноманітних ядерних і атомних процесів, 
пов'язаних із висиланням, поглинанням і 
розсіянняму-квантів. 

ІЧ спектракогій (рос ИК спектро 
скопиЯ англ іпітагед  зресігозсору, 
іпігагей апаїузіз) - те саме, що спектро 
скопія інфрачервона 

масапектроскогій  |масспектроме 
трія, масспектрографія, аналіз мас- 


спектральний (рос  массалектро 
скопия,  массспектрометрия,  масс- 
спектрография,  массспектральньй 


анализ англ піаз55 зресіго5сору, таз5- 
зресіготеїту, та55 зресіготеїту, пі а55- 
зресіготетег теазигетепіз, та55- 
зресігоггарпу, штаз5-5ресігаї апаїузія) - 
метод дослідження речовини шляхом ви- 
значення маси т (частіше, відношення 
маси до заряду т/е) і відносної кількості 
йонів, що утворюються (або які є) у ре- 
човині. М.-с. застосовується для преци 
зійного визначеннямаси йонів, ізотопно 
го аналізу, молекулярного хімічного 
аналізутаїн. 

Ожеспектрогкогіїя 
апектроскопия англ Ацдег 
зресіовсору - область електронної 
спектроскопії, в основі якої лежатьвимі- 
рювання енергії та інтенсивностей Оже- 
електронів, а також аналіз форми ліній 
спектрів Ожеелектронів, емітованихато 
мами, молекулами та твердими тілами в 
результаті | Ожеєефекту. За  Оже- 
спектрами можна визначити елементний 
складприповерхневих шарів твердих тіл, 
одержувати інформацію про міжатомні 
взаємодії, здійснювати хімічний аналіз 
газів. 

с. акустична (рос спектроскопия 
акустическая англ зо зресігозсору, 
5оипа зресіговгарну, асоцебіс зресіго- 
зсору, асоиеііс зресігоггарпу) - розділ 
експериментальної акустики, в якому ви- 
вчаються частотні залежності параметрів 
поширення звуку (коефіцієнта загасання 
та швидкості поширення) з метою вин 


(рос Оже- 
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значення структури або властивостей ре- 
човини (див. також релаксація акусти 
чна. 

с. атомна (рос спектроскопия ато- 
мная англ аїотіс5ресімобсору - розділ 
оптики, який вивчає механізми збуджен 
ня оптичних спектрів атомів, вплив 
середовищана ці спектри, їх системати 
ку, визначає числові значения енергети 
чних рівнів (термів), імовірності пере 
ходів між стаціонарними станамиатомів, 
дає відомості про будову електронної 
оболонкиатоміві моментиатомнихядер. 

с. вакуумна (рос спектроскопия 
вакуумная англ масиипт5ресігодгарпу 
- розділспектроскопії, що включаєотри- 
мання, дослідження та застосування 
спектрів висилання, поглинаннята відби: 
вання у вакуумній ультрафіолетовій 
(200-10 нм) і м'якій рентгенівській (від 
10 до 0,4-0,6 нм) областях спектру. У 
цьому інтервалі довжин хвиль повітря 
має значнепоглинання, тому спектральні 
прилади повинні бути  вакуумними. 
Спектральні прилади та методи, які вин 
користовуютьсяу с. в., маютьряд специ 
фічних особливостей, бо не існує опти- 
чних матеріалів, прозорих у всій вакуу- 
мній області. Абсолютним стандартом 
інтенсивності у с. в. є синхротронневи- 
промінювання 

с. електранна для хімічного аналізу 
(рос спектроскопиязлектроннаядляхи- 
мического з анализа, англ  еівсіоп 
зресітьсору бог спетісаї апаїузі5 - те 
саме, що спектроскопія рентгено 
електранна 

с. застосбвна | спектроскопія прин 
кладна спектроскопія практична (рос 
спектроскопия прикладная, спектро 
скопия практическая англ арріїесі 


зресітовсору, ргасіїса!  5ресіто5сору, 
могіапу зресітобсору, Напа5оп 
зресітовбсору - розділ спектроскопії, 


який вивчає особливості одержання 
спектрів, їх реєстраціюта методивимірю- 
вання характеристик. Предметом дослі: 
дження с. з. є джерела збудження опти- 
чних спектрів випромінювання, комбіна 
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ційного та релеївського розсіяння, дже 
реласвітла для дослідження спектрів по- 
глинання. С. 3. вивчає конструкції 
спектральних приладів для розкладу ви- 
промінювання у спектр, приймачі ви- 
промінювання, методи вимірювання 
довжин хвиль, контурів спектральних лі- 
ній тасмуг. Див. також: генераториква- 
нтові оптичні, спектроскопія інфраче 
рводна, розсіяннясвітлакомбінаційне 

с. інфрачервона (ІЧ спектроскопія 
(рос спектроскопия инфракрасная, ИК. 
спектроскопия англ іпбтагей 
зресігозсору, іпітагей апаїузія) - розділ 
оптичної спектроскопії який включає 
дослідження, одержання і застосування 
спектрів висилання, поглинаннята відби- 
вання в ІЧ області спектру (див. також 
випромінювання  інфрачерване. ІЧ 
спектри отримують і досліджують у 
принципі тими ж методами, що й від- 
повідні спектриу видимій і УФ областях, 
але за | допомогою спеціальних 
спектральних приладів, які зазвичай 
мають дзеркальну фокусувальну оптику 
(див. також прилади спектральні та 
приймачі, чутливі до ІЧ випромінювання 
(див. також приймачі оптичного ви- 
промінювання. 

с. комбінаційного розсіяння когере 
нтна (рос спектроскопия комбинаци 
онного рассеяния когерентная англ 
соПегепі 5ресігозсору ої сотбіпакіоп(аї) 
5сайегіпє,  сорегепі  5ресігозсору ої 
Ватап зсайегіпо, соПегепі 
зресігоргарну ої сотріпабйоп (аї) 
5сайегіпє, сорегепі б5ресігоєгарбпу ої 
ВКатап 5сакйегіпе) - нелінійнооптичний 
метод дослідження спектрів комбіна 
ційного розсіяння, когерентний варіант 
активної лазерної спектроскопії комбіна 
ційного розсіяння світла. У с. к. р. к. 
досліджуютьрозсіянняне на рівноважних 
елементарнихзбудженнях середовища, що 
мають флуктуаційний характер (як у 
звичайній спектроскопії комбінаційного 
розсіяння світла), а розсіяння світла в 
середовищі, внутрішні рухи в якому 
попередньо селективно сфазовано за 
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допомогою додаткових лазерних джерел 
світла. С. к. р. к. відрізняєтьсятакожі від 
спектроскопії вимушеногокомбінаційного 
розсіяння світла (див. також розсіяння 
світла вимушене відсутністю порогу 
інтенсивності. 

с. кристалів (рос апектроскопия 
кристаллов англ сгузіаї зресіо5сору -- 
розділ оптики, який досліджує енергети 
чні станита переходиміж станамив іон- 
них, валентнихта молекулярних (зокрема 
органічних) кристалах шляхом  спо- 
стереженняоптичних спектрів поглинан 
ня, відбивання, люмінесценції та розсіян- 
ня. Поділяється на спектроскопію коли- 
вальнихрівнів і спектроскопію електрон 
них станів. С. к. є джерелом даних про 
структуру кристалічної решітки, будову 
та орієнтацію домішкових і дефектних 
центрів, про порушення решітки поблизу 
них, вивчає механізми взаємодії світла з 
речовиною, перенесення поглиненої 
енергії в об'ємі кристала,її перетворення 
в тепло, випромінювання та фотохімічні 
перетворення. 

с. лазерна(рос апектроскопия лазе 
рная англ Іазек 5ресігозсору) - сукугь 
ність спектральних методів у видимій та 
ІЧ областях спектра, заснованих на за. 
стосуванні лазерних джерелвипромінюван 
ня. Основні методи с. л.: спектроскопія 
надвисокого розділення газів (спектро 
скопія бездопплерівського розширення), 
яка досягає відносної роздільної спромож 
ності --5-1072; спектроскопія розсіяннясві- 
тла, що включає широкеколо традиційних 
питаньрелеївськогота комбінаційного роз- 
сіяннясвітла(КР), а такожновихнапрямків 
нелінійної | спектроскопії | розсіяння; 
спектроскопія пікосекунднихімпульсів, що 
використовує потужні імпульси тривалістю 
-- 1079 - 1073 с у сполученні з іншими 
методами (КР, насиченого поглинання та 
ін.). 

с. лазерна активна (рос спектро 
скопия лазерная активная англ асіїме 
Га5ег  зресігозсору, асіїме | Іабег 
зресігоргарпу) - один із методів нелі 
нійної спектроскопії, що досліджує по- 
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глинання або розсіяння пучка світла в 
середовищі, в якому попередньо (за 
допомогою додаткового лазерного ви- 
промінюванняпевних частот) селективно 
збуджені і (або) сфазовані досліджувані 
оптичні моди. Розрізняютькогерентну та 
некогерентнус. л. а., відповідно до опти: 
чноговідгуку середовища. 

с. лазерна внутрірезонаторна (рос 
спектроскопия  лазерная внутрире 
зонаторная англ  іпігасаміїу Іазбег 
зресігозсору) - метод лазерної спектро 
скопії, у якому досліджуванаречовинароз- 
міщується всередині резонатора лазера з 
широкою спектральною смугою генерації. 
Якщо лінії поглинання речовини вузькі 
порівняноз величиною однорідного розшія 
рення контура підсилення активного 
середовища лазера, то поглинання не 
компенсується підсиленням і проявляється 
в спектрігенерації лазера. 

с. магнітна (рос  апектроскопия 
магнитная англ таєпетіс зресігозсору) 
- розділ фізики магнітних явищ, у якому 
переважновивчаються: 1) частотназале- 
жність магнітних властивостей речовин і 
тіл; 2) Їхні окремі спектральнілінії. 

с. мессбауерівська (рос «спектро 
скопия мессаузровская англ 


Моез5башцег зресігозсору) - сукупність 
методів дослідженняфізичних і хімічних 
властивостей конденсованих середовищ 
(головним чином твердих тіл), а також 
дослідження мікроскопічних об'єктів 
(ядер, іонів, хімічних і біологічних 
комплексів) у твердих тілах, які базую- 
тьсяна використанні ефекту Мессбауєера 
с. мікрохвильова (рос  апектро 
скопия микроволновая англ 
тісгомамезресітосору - радіоспектро 
скопічний метод фізичних і хімічних 
досліджень структури молекул та при- 
роди зв'язків між атомамив молекулах у 
газовій фазі та ядерних моментів, 
заснований на спостереженні та аналізі 
обертальних спектрів речовини в мі- 
крохвильовому діапазоні, тобто від деци 
метрових до субміліметрових довжин 
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хвиль електромагнітного випромінюван 


ня (10 - 10" Гц). 

с. молекулярна (рос апектроскопия 
молекулярная англ тоїесціаг 
зресіговсору) - розділ спектроскопії, 


який вивчає розташування обертальних, 
коливальних та електронних рівнів моле 
кули, ймовірності переходівміж рівнямиїі 
взаємодію між молекулами за особли: 
востями їх молекулярних спектрів як в 
оптичному, так і в мікрохвильовому 
діапазонах. С. м. - теоретичнаосновамо- 
лекулярного спектрального аналізу. Див. 
також: спектроскопія інфрачервана 
розсіяння світла комбінаційне спектро 
скопія мікрохвильова 

с. нейтронна (рос. апектроскопия 
нейтронная англ. пешігоп 5ресігозсору) - 
сукупність досліджень енергетичної за- 
лежності різноманітних процесів взає 
модії нейтронів з атомними ядрами та 
властивостей збуджених станів 
утворених ядер. Специфічна особливість 
взаємодії нейтронів із ядрами пов'язаназ 


відсутністю заряду. Тому реакції 
проходять при | низьких  енергіях 
нейтронів(« 1 Мев). 

с. нелінійна (рос. апектроскопия 
нелинейная англ. попіїпеаг 


зресігозсору) - Сукупність методів опти: 
чної спектроскопії, які базуються на за- 
стосуванні ефектів нелінійної оптики. 
Методами с. н. досліджують нелінійні 
оптичні сприйнятливості- їхню частотну 
дисперсію, симетрійні властивості, зміни 
вчасі і т.д. атакожзміни лінійних опти: 
чних характеристик речовини, викликані 
нелінійною взаємодією потужного опти- 
чного випромінювання з досліджуваною 
речовиною. С. н. належить до лазерної 
спектроскогіїї. 

с. пікосекундних імпульсів (рос 
апекгроскопия пикосекундньх импу- 
льсов | англ  рісо5есомі  іпприісе 
зресігобсору - сукупність методів опти- 
чної спектроскопії, у яких викори 
стовуються світлові імпульси пікосеку: 
ндної (- 10 7 ? с) тривалості. З отриман 
ням ще більш коротких імпульсів (фе- 
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мтосекундних, » 10 7 с) С. п. і. розвину 
ласьу фемтосекунднуспектропію. 

с. практична (рос апектроскопия 
практическая англ ргасіїса! 
зресіїобсору - те саме, що спектро 
скопіязастосвна 

с. прикладна (рос апектроскопия 
прикладная англ арріїесі зресітобсору, 
могкіпу зресітобсору, Напсі5оп 


зресіоюєсору - те саме, що спектро 
скопіязастосвна 


с. ренптенівська (рос апектроскопия 
рентгеновская англ Х-гау зресілосору 
- розділ спектроскопії, який досліджує 
електронну будову речовин за їх рент 
генівснкими спектрами випромінювання 
та поглинання, спектром фотоелектронів, 
а також за спектрами гальмівного і ха- 
рактеристичного випромінювання. С. р. 
застосовується для з'ясування природи 
хімічногозв'язкув молекулахгазів, рідині 
в твердих тілах, впливу оточення на 
енергетичні рівні йонів, розподілу валент 
них електроніві вільних станів за енергія: 
ми, для визначення енергетичної ширини 
розподілу Фермі в металах і сплавах, 
енергетичних щілин у зонній схемі ді- 
електриківі напівпровідників, а такождля 
дослідження потенціалу поля в кристалі 
чній решітці. С. р. поділяєтьсяна емісійну 
та абсорбційну. Див. також: спектри 
ренттенівські, спектроскопія ренттені 
вських фотоелектронів, апаратура 
спектральнаренттєнівська 

с. рентгенівських фотоелектронів 
(рос апектроскопия рентгеновских фо 
тозлектронов англ Х-гау рпоїоеівсілоп 
зресіовсору - розділ спектроскопії, 
який дозволяє визначати енергії внутрі 
шніх енергетичних рівнів | атомів, 
проводити хімічний аналіз і визначати 
валентні стани атомів у хімічних сполу- 
ках за особливостями спектру фото 
електронів (розподілу числавикинутих зі 
зразка електронів за їх кінетичною 
енергією), що виникаєпід дією рентгені 
вського випромінювання. Дослідження 
проводять за допомогою бетаєпектро 
метрів 
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с. рентгеноелектранна  Іспектро 
скопія дляхімічного аналізу електран- 
на| (рос апектроскопия рентгенозле 
ктронная, апектроскопия для химиче 
ского анализазлектронная англ Х-гау 
еіесіоп зресітгобсору, еіесітоп 
зресіговсору бог спетісаї апаїузі5 - 
сукупність методів визначення будови 
хімічних сполук, складу та структури 
поверхні твердих тіл на основі аналізу 
фотоелектронів, які вилітаютьз речовини 
під впливом рентгенівського випроміню- 
вання. 

с. субміліметрбва (рос. 
СкоОпиИЯ |  субмиллиметровая; англ. 
зибтіШтегег  зресічобсору - розділ 
радіоспектроскопії субміліметрового 
діапазону (10" - 10? Гц) електромагніт- 
ного випромінювання; забезпечує отри- 
мання спектральних характеристик 
твердих, рідких і газоподібних речовин з 
високою точністю. 

с. фемтосекундна (рос  апектро 
скопия фемтосекундная англ 
Тептьобесопоі (інприі5е зресітобсору - 
сукупність методів оптичної спектро 
скопії, у яких використовуютьсясвітлові 
імпульси фемтосекундної (-- 10 7 с) трин 
валості. 

с. ядерна (рос  апектроскопия 
ядерная англ писіеаг зресігозсору) - 
розділ ядерної фізики, в якому 
вивчаються ядерні енергетичні рівні, їх 
властивості тапереходиміж ними. 


апектро 


СПЕКТРОФЛУОРИМЕТР, -а (рос. 


спектрофлуориметр; англ. 
зресігойиогітетег) | - спектральний 
прилад для вимірювання спектрів 


люмінесценції; зазвичай складається із 
двох незалежних монохроматорів, із яких 


один слугує для збудження 
фотолюмінесценції, а інший разом із 
відповідним приймачем вимірює 


збуджений спектр. 


СПЕКТРОФЛУОРОМЕТР, -а (рос. 
спектрофлуорометр; англ. 
зресігойцоготеїег) | - спектрометр, 








СПЕР С СПІВ 
призначений для вимірювання часу моментів | розподілені | у | просторі 
загасання люмінесценції при хаотично і кореляції між орієнтаціями 


різноманітних довжинах хвиль оптичного 
випромінювання. 


СПЕКТРОФОТОМЕТР, (рос 


спекгрофотометр англ 
зресігоріоїомейеу - оптичний прилад, 


який дозволяє вимірювати відношення 
двох світлових потоків при різних 
довжинах світлових хвиль. С. виконує 
одночасно функції спектрометра та 
фотометра і містить джерело світла, 
монохроматор, приймач випромінювання 
та відліковий пристрій. 
Найпоширенішими є с., що працюють за 
нульовимметодомвимірювання. 


СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ (рос 


англ 
зресігоріоїотейіс 
розділ застосовної 
спектроскопії, в якому досліджують три 
кількісні характеристики речовини - 
випромінювальну, поглинальну та 
відбивальну спроможності залежно від 
довжини світлової хвилі за допомогою 
спектрофотометрів. Методи С. 
застосовуються при хімічному аналізі 
речовини (див. також аналіз 
спектральний, для дослідження 
оптичних | властивостей | поверхонь, 
характеристик джерелсвітлатощо. 

СПЕРИМАГНЕТИЗМ,  -у (рос. 
сперимагнетизм; англ. з5регітарпечізп; 
від грец. стєруф - сію) - магнітний стан 
аморфного твердого тіла з двома або 
більшим нчислом хаотичних підсистем 
хімічно різнорідних магнітних атомів 
(Понів), при якому принаймні одна з 
підсистем магнітних моментів 
"заморожена" і утворює асперомагнітні 
структури (див. також сперомагнетизм). 


СПЕРОМАГНЕТИЗМ,  -у (рос. 
сперомагнетизм; англ. 5реготаєпетізт; 
від грец. стпєруф - сію) - магнітний стан 
аморфних магнетиків, у якому рівноважні 
орієнтації | локалізованих магнітних 
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ближніх атомних магнітних моментів 
зникають на інтервалі кількох 
міжатомних відстаней. Сперомагнетики є 
частинним випадком спінових стекол. 


СПИРТИ, -ів, мн. Галкоголі) (рос 
спирть!, алкоголи англ зрігіїз, а|сопоіб 
- класорганічних речовин, які містять у 
молекулі  гідроксильну групу ОН, 
зв'язануз атомомвуглецю. Розрізняються 
за кількістю груп ОН на 1-, 2- 3- та 
багатоатомніспирти. 


СПІВВІДНОШЕННЯ (рос 
соотношение англ  геіабопі5Пір, 
сотеіабоп, габіо, ргорогіїоп, 


сопезропавнсех алг). геіабої). 

с. Айнштайна (рос соотношение 
Зинштейна англ Еїпзіегіп геіаНоп - те 
саме щоспіввіднашенняЄЕ йнштейна 

с. Голдбергера Трімана (рос сост 
ношение Голдбергера Тримана англ 
Соідрегодек Тгеітап геіаной - форму: 
ла, що пов'язуєконстантул-зру, розпаду 
Е, тапіон-нуклоннуконстантузв'язку дим 
(дам (47)! я 14,6): тд з Еидхх (Ю), Детк - 
масануклона, да - 1,18- константааксі- 
альнозекторного зв'язку в В-розпаді ну- 
клона(М.Л. Голдбергері М.І. Ссоїдарегоєег!| 
і С.Б. Тріман І5.В. Тгеіпап), 1958). Екс- 
периментальне значення Е, - 93 МеВ, 
тому с.Г.Т. виконується з точністю 
-10906. Згодом з'ясувалося, що с. Г.-Т. є 
прямим наслідком гіпотези часткового 
збереження аксіального струму. 
Справедливість рівності (ж) - одиніз го- 
ловних аргументівна користьцієї гіпоте 
зи. 

с. Ейнштейна (с. Айнштайна) (рос 
состношениеЗинштейна англ Біпзеіп 
геіайогі - встановлюєзв'язокміж рухли- 
вістю и носіїв струму та коефіцієнтом їх 
дифузії Б: р з ект), де е - 
елементарний заряд, Т - абсолютна 
температура,к - сталаБольцмана. 


СПІВ 


СІВ 








с. невизначеностей | принцип неви: 
значеності (рос. соотношение нео 
пределенностей принцип неопределен 
НОСТИ англ.  ипсегіаїпіу  геіабіоп, 
ипсегіаїпіу ргіпсіріє) - фундаментальні 
співвідношення квантової механіки, які 
встановлюють межу точності одночасно 
го визначення канонічно спряжених ди- 
намічних змінних, що характеризують 
квантову систему: координата- імпульс, 
дія - кут і т.д. (див. також змінні 
канонічні. Таким чином, ніякий екс 
перимент не може призвести до одноча 
сного точного вимірювання таких змін- 
них. Неточністьу вимірюванняхпри цьо- 
му пов'язана не з недосконалістю екс 
периментальноїтехніки, а з об'єктивними 
властивостями досліджуваної системи. 
Математичнос. н. має вигляднерівності, 
де добуток похибок вимірюванняканоні 
чно спряжених величин не може бути за 
порядком величини меншим за сталу 
Планкап, наприклад:ЛхАру 2 Н/2, дедхі 
Арх - невизначеності (похибкивимірюван 
ня) значенькоординатиї спряженої до неї 
компонентиїмпульсу р. С. н. буливведені 
В. Гайзенбергом (В. Гейзенбергом) 
ГМУ. Неізепрегої у 1927 при аналізі уявно 
го експерименту | з | вимірювання 
координатиквантовогооб'єктаза допомо 
гою "гамамікроскопа". Для обмежених в 
об'ємі квантових системі с. н. випливає 
також існування енергії нульових коли- 
вань. 

с. взаємності Онсагера (с. взаємності 
Онзагерд (рос  соотношение взай 
мности Онсагера (соотношение взаи 
мности  Онзагера) англ  Опзадег 
гесіргосіїу геіакіоп) - див. теоремаОднса- 
гера 

с.Степанова універсальне (рос. СООЕ 
ношение Степанова  универсальное; 
англ. 5іерапоу ипіуегзаї геіайоп) - спів- 
відношення між спектрами поглинання та 
люмінесценції складних молекул, яке 
узагальнює різноманітні  спектрально- 
енергетичні закономірності - правила 
Стокса і Вавілова-Ломмеля, принцип дзе- 
ркальної симетрії тощо. 
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с. взаємності (рос  соотношения 
взаймности англ гесіргосігу геіабіоп5) - 
тесаме, що співвіднашенняМаксвелла 

с. дисперсійні (у квантовій 
теорії поля) (рос соотношениядиє 
персионнье(в квантовой теориим 
поля); англ аїізрег5іоп геіабіоп5 | іп 
диапікит біеїа їпеогуї) - співвід. 
ношення, які пов'язуютьермітову части 
ну амплітуди розсіяння з певного роду 
інтеграламивід її антиермітової частини 
(грубо кажучи, які пов'язують деякі 
величини, що характеризують розсіяння 
частинок, з величинами, що характери 
зуютьїх поглинання). 

с. комутаційні (рос соотношения 
коммутационньюв англ сопітиіабїіоп 
геіанопЗ - те саме, що співвіднашення 
переставні 

с. Крамерса-Кроніга (рос соотноше 
ния Крамерса-Кронига англ Кгатегз-- 
Кгопіє геіаїопя5) - дисперсійні співвід. 
ношення для комплексного показника 
заламу М) - п(со) - ік(с) середовищаз 
частотною дисперсією, що пов'язують 
його показник заламу п(с») і коефіцієнт 
поглинання к(о) (о - Частота електро 
магнітної хвилі): 


М (о) з 1чИ/пуР ах'к(Х/(х?--со?) 


0 


(прямес. К.-К.); 
0 
кс) з - (2/л)оРЇ| ахп(М/(х.- со?) 


(оберненєс. К.-К.); встановлені в 1927. С. 
К.-К. відображаютьаналітичністьфункції 
Мо) у верхній півплощині частоти с, що 
розглядаєтьсяяк комплексна змінна. С. К.- 
К. маютьуніверсальнуформу, яка не зале 
жить від структури та динаміки середови 
ща. 
с. Максвелла | співвіднашення взає 
мності| (рос соотношения Максвелла 
состношения взаймности англ Махугеі! 
геіакіопз, гесіргосіїу геіабіоп5) - СПіввідно 
шенняміж похіднимитермодинамічних фу- 
нкцій;: (дР/95)у я -(9Т/дУ)з, (дУ/95Ур бі 


СПІВ 


СПІР 








(дТ/дРУвз, (9дР/дТуу б -(95/9У)т, (дУ/дТУр аіічь 
(95/дР)т де Р - тиск, Т - абсолютна 
температура, 

у - об'єм, 5 - ентропія. С. М. можна 
одержатиз другої засадитермодинаміки 

с. МенльРбу (рос соотношения Мз- 
нли-Роу англ Мапіеу-Вомиегеіаїіоп5) - 
енергетичні співвідношення, що характе 
ризують взаємодію коливаньабо хвиль у 
нелінійних системах із зосередженими 
або розподіленими параметрами. Ці спів- 
відношення, в сукупності з законамизбе- 
реження енергії та імпульсу, визначають 
характернелінійної взаємодії хвиль(коли- 
вань) і дозволяють розрахувати макси 
мальну ефективність перетворювача ча- 
стоти | на | реактивній | нелінійності. 
Дж.Менлі та Г.Е.Роу (|).М. Мапієву, 
Н.Е. Вомуе|, 1956. 

с. переставні (рос  соотношения 
перестановочньв англ  сопатиїайоп 
геіаНноп8 - алгебричні рівності, яким під- 
порядковані комутатори або антикомута 
тори деяких математичних величин, 
зокрема величин, що зустрічаються при 
формулюванні квантової теорії, напри 
клад, оператори квантової механіки. 
Якщо А; і А.» - дві такі величини, то 
комутаторомі А», А;| називаєтьсярізниця 
між добутками А А» і А»А:, тОБТОЇА!, 
А; з АГА» - АгА:. Антикомутатором 
називаєтьсясумацих добутків, тобто А., 
А) з АГА» З АзА,. Найважливіші 
властивості фізичних величин А",..., А» 
визначаютьсясамес. п. і незалежатьвід 
представлення останніх. Цим пояснює 
ться фундаментальна роль с. п. у 
квантовій механіці. 

с. рекурентні (рос  соотношения 
рекуррентнью» англ гесиітепі геіабіоп5 
від лат. гесипегпб5, род. відм. гесиптепіі5 - 
ті, що повертаються) - однотипні форму: 
ли, що пов'язують між собою елементи 
деякої послідовності, які йдуть один за 
одним (це можебути послідовністьчисел, 
функцій і т.і.). Залежновід природи об- 
єктів, с. р. можуть бути алгебричними, 
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функціональними, 
інтегральними! т.д. 


диференціальними, 


СПІВПОМІР, -у (рос симметрия 
англ зуттеїгу) - див. симетрія 


СПІВЧАССЯ (рос синхронизм англ 
зупсгопізи) - див. синхронізм 


СПІН, -у (рос спин англ зріп) - вну. 
трішній момент кількості руху мікроча 
стинок, який має квантову природу і 


дорівнює -/5(5 -- 1) , деп - сталаПланка, 
а 5 - характернедля кожноговиду части 
нок ціле або напівціле додатнє число. 
Проєкція с. на фіксований напрямок може 
набувати дискретних значень (в одиницях 
т): 8, 5-1, 5-2, ., "5, ТОСТО Частинкаможе 
перебувати в 2541 спінових станах. У 
грубому наближенні дляопису спіну може 
застосовуватися образ обертового тіла. 
Поняттяс. дозволяє пояснити мультиплет 
ну структуру атомних спектрів, особли 
вості поведінкиспектральнихтерміві ліній 
у магнітномуполі (див. також явищеЗбє 
мана. Взаємодія електронів зі с. ядра 
пояснює надтонку структуру атомних рі- 
внів, заповнення електронних оболонок у 
багатоелектронних атомах (див. також 
принципПаулі. 

с. ізотопічний (рос спин изотопиче 
ский англ ізоїоре зріп), І - те саме, що 
ізо(топ)спі. 


СПІНОР, -а (рос спинор англ 
вріпої) - багатокомпонентна математична 
величина, яка слугує в квантовій механіці 
для опису спіну мікрочастинок. При зміні 
системи координат с. перетворюється 
особливим способом, відмінним від пере 
творення тензора, через матрицю пере 
творення. 

си кульові | функції кульові спіно- 
рні, функції сферичні спінорнії (рос 
спинорьі шаровье, функции шаровье 
спинорнье, о функции  сферические 
спинорнье англ взрЮіегісаї / 5ріпог5, 
вріпогярНегіса! Рипсгіоп5) - власні функ 


СПІР 


СПЛА 








ції оператораповного моменту кількості 
руху длясистемзі спіном 1/2. 


СПІНТАРИСКОП, -а (рос 
спинтарископ англ зріпінагі5соре - 
приладдля візуальногоспостереженнята 
лічби ос-часток. Головною складовою ча- 
стиною с. є екран, вкритий речовиною, 
що здатна світитися. Кожна ас-частинка, 
влучаючив екран, викликаєв точці паді 
ння спалахсвітла- сцинтиляцію, що спо- 
стерігається через лупу оком. За числом 
спалахів за одиницю часу визначають 
активність досліджуваного препарату. 
Більш досконалим приладом, заснованим 
на цьому ж принципі, є сцинтиляційний 
лічильник. 


СПІРАЛЬ, -і (рос спираль англ 
зрігаї, соїї, сигі, уоїиіе, 5сгоїйі; (тільки 
просторова) Беїх; (тільки плоска) 8паїї; 
(дефект кристала) 8млігі). 

с. Корню |Іклотбіда (рос спираль 
Корню, клотоида англ Согпиг( 5) зрігаї, 
Ешіег зрігаї, сіоїроїд) - крива щовикори 
стовується для графічногообчисленняроз: 
поділу інтенсивності при дифракції світла 
напрямолінійномукраї абонащілині (д и- 
фракція Фраунгофера); складає 
ться з двох симетричних гілок, які 
нескінченнечислоразобвиваютьсянавколо 
двох "фокусів" ЕК і Е" і необмежено на- 
ближаються до них. Рівняння с. К. у 
парамеричній формі має вигляд інтегралів 
Френеля 
хе со5(ли"/2)ди; у-  зіп(ли"/2)ди; фокуси 

0 0 
ЕЦ/2, 1/2) і Е"(-1/2, -1/2) - асимптотичні 
точки кривої; межі інтегруваннявизнача 
ються розмірами щілин або екранів, на 
яких відбуваєтьсядифракція. 

с-лі Ейрі (рос спирали Зйри англ 
Аігу зрігаї5) - інтерференційні фігури, 
що спостерігаютьсяпри схрещених поля: 
ризатораху світлі, яке пройшлочерездві 
накладені одна на одну пластинки 
однакової товщини, вирізані з правого і 
лівого кристала | однієї | речовини 
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перпендикулярно до оптичної осі. С. Е. 

одновісних оптично активних кристалів 
являють собою темну чотириходову пло- 

ску спіраль зі світлими проміжками між 
гілками. Гілки спіралі загнуті ліворуч або 
праворуч (якщо йти з центра), залежно 
від розміщення право- та лівообертальної 
пластинок у стосі (стопі). Спостережен 

нями с. Е. користуються для визначення 
знаку оптичної активності кристалів і рі- 

дин. 


СПІРАЛЬНІСТЬ, -ості |число ква- 
нтове спіральна (рос спиральность, 
число квантовое спиральное англ 
зрігаїйку, зріга| дфапіит питбеї - 
квантовомеханічна характеристика стану 
мікрочастинок, яка має зміст проєкції 
спіну або повного моменту частинки на 
напрямії руху. Застосовуєтьсядля опису 
частинок, що рухаються зі швидкостями, 
близькимидо швидкості світла. 


СПЛАВ, -у (рос сплав англ аїіоу, 
Тизіоп; (лісу Ноакіпд, Яобїаде, дгіме, 
агіміпд. 

с-ви інварні (рос сплавьринварнье 
англ іпмаг аіоуз - група магнітно 
впорядкованих сплавів (сплави Бе з МІ, 
Со, Сг, Рі, РА), які мають дуже малий 
коефіцієнт теплового лінійного розшире 
ння, аномальновеликі значенняспонтан 
ної магнітострикції та сприйнятливості 
парапроцесу, великий вплив тиску на 
намагніченість! температурукюрі. 

сзви магнітні (рос сплавьті магнит 
нье англ тадпейс аїйоуз - металеві 
сплави, що мають феромагнітні власти 
вості. С. м. можутьмати в своєму складі 
тільки феромагнітні елементи або феро 
магнітні та нефреромагнітні елементи, або 
утворюватися взагалі без участі феро 
магнітних металів. Вивчення фізичних 
властивостей с. м. відкриває можливості 
для з'ясування закономірностей виникне 
нняферо- та антиферомагнітногостанів у 
металевих кристалахі утворенняс. м. із 
певними магнітними характеристиками 


СПЛА 


споОд 








(див. також матеріали  магнітно 
жорсткі матеріалимагнітном'які. 

сзви металічні (рос сплавьі метал 
лические англ тейаі аіїоуз - макро 
скопічні однорідні системи з двох і 
більшеметаліві неметалів, які маютьха- 
рактерні властивості металів. Кристало 
графічнаструктурата фазовийскладс. м. 
визначаються переважно кристалічною і 
електронною структурами компонентів і 
співвідношенням їх атомних радіусів. 
Дляутворенняс. м. із потрібнимивласти 
востями важливо знати діаграму стану. 
При  сплавленні металів, які мають 
однакову кристалічну структуру 
компонентів, малу різницю атомних 
радіусів і близькі хімічні властивості, ча- 
сто виникають тверді розчини з необме 
женою розчинністю компонентів. В 
інших випадках спостерігається обмеже 
на розчинність компонентів один в 
одному і с. м. існує як два (в разі по- 
двійного сплаву) незмішних розчини 
обмеженої концентрації Одного з 
компонентів при переважному вмісті 
іншого. С. м. отримуютькристалізацією з 
розплаву, металокерамічним способом 
(див. також металокераміка, конденса 
цією з пари, електроосадженняміз розчи: 
ну, дифузійнимнасиченнямтощо. 

сзи Місіма (рос сплавьи Мисима 
англ МізНПіта аїоуЗ - сплави для по- 
стійних магнітів системи Ре-МІ-АЇ (див. 
також алні). Відкриті японським уче- 
нимт. МісімагТ. МізПіпаї. 

сзви надпровідні (рос сплавьшсверж 
проводящиє англ  зирегсопсіисіїпо 
аіоуз - сплави хімічних елементів, у 
яких проявляєтьсяявищенадпровідності 

сзви термомагнітні (рос сплавьтте- 
рмомагнитнье англ ННтептотадпенс 
аіоуз - групамагнітном'яких матеріалів 
із різкою температурною залежністю 
намагніченості в температурній області 
їх практичногозастосування. 


СПЛЕСК, -у (рос всплеск англ 
рибі, зигое, биппр, Нії, Кіск, Назі, 
бріке. 
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гамаєсплеки (рос гаммаєвсплески 
англ датта Биг5і3 - інтенсивні імпу- 
льсні потоки гамаквантів з енергією від 
десятка до тисячі кеВ, які поширюються 
в  міжзоряному просторі Галактики. 
Виявлені в 1973 у результаті тривалого 
спостереження за рівнем інтенсивності 
космічного у-випромінювання одночасно 
з декількох супутників. Основні характе 
ристики г.с. частота появи, інтенси 
вність і часова структура, енергетичний 
спектр | випромінювання, еволюція 
спектру в ході сплеску, сумарний потік 
енергії, напрямокпоширеннявипроміню- 
вання. За сукупністю даних передбачає 
ться, що джерелаг.-с. заповнюють у Га- 
лактиці областьу вигляді товстого диска, 
повна енергія сплеску складає 109- 1080 
ерг. Однозначного пояснення походжен 
ня г.-с. немає. Можливо, вони викликаю 
ться термоядернимивибухамина поверх 
ні нейтронної зірки. 


СПОВЗАННЯ (рос сползание англ 
сгам',(іпе), сгеер(іп?), сгеераре). 

с. магнітне | сповзання несиметри 
чної петлі гістербзису/ (рос сползание 
магнитное, сползание несимметричной 
петли  гистерезиса англ  тарпеїіс 
сгам(іпе), сгаміпе) ої ипзупітеттісаї 
Пузтеге5і5 Іоор, сгамТ'(їпе) ої 
ипзуттеїгісаї Пузіеге5і5 сигуе, 
сгамТ(йпер) ої ипбупітеїгіса| Пузіегезіз 
срагасіегізїїс) - полягає в тому, що при 
повторних вимірюваннях намагніченості 
І феромагнетика за несиметричними ци- 
клами (здійснюваних зміною напруже 
ності Н зовнішнього магнітного поля) 
петлі гістерезису можуть залишатися ро- 
зімкненими протягом дуже великого чи- 
слациклів (-109 і вище)і неперервнозмі- 
щуватисяуздовжосі І наплощині (Н). 

с. несиметричної петлі гістерєвису 
(рос сползаниенесимметричной петли 
гистерезиса | англ  асгам'(іпе) ої 
ипзуттєеїгіса! Пузіегезі5 Їоор, сгам'(іпе) 
ої  ип5упітеїгіса| | Пузіеге5і5 | сигуе, 
сгам|(іпе) ої ипбупітеїгіса! Пузіегезі5 


СПОЛ 


СПОС 








срагасіегізїіс) - те саме, що сповзання 
магнітне 


СПОДІВАННЯ (рос ожидание англ 
ехресіайоп, ехресіапсу). 

с. математичне І значення середнє 
випадкової величини (рос ожи 
дание математическог Їзначение 
среднее случайной величинь| 
англ таїпетаїіса! ехресіаїїоп, ауегаєе 
ої дізігібшііоп, ргорбабійзіс ауегаре, 
епзетрбіе ехресіайоп, 5кацізгісаї 
ехрестайоп, ехресгайіоп Гипсіоп, теап ої 
дфізєгібийоп,  ехресіаїїоп,  роршіакіоп 
теап, ипіуег5е теап, ехресіед уаше, 
ехресіаїйоп уаїше, ауегає?е (уаїше), теап 
уаїше, теап оБзегуатіоп, сепігаї 
сепдепсу, тідуаїше) - числовахарактери 
стика випадкової величини. Якщо Х 
Х(о) - випадкова величина, задана на 
ймовірнісному просторі (0, Е, Р) (див. 
також тедрія ймовірностей, то її с. м. 
МХ (абоЕХ) визначаєтьсяяк інтегралЛе- 


бега: МХ - ФУоРІЧо) - ФЕ, (4х) з й 


Рх(-со, х) з Р(Х « х) - розподіл 
імовірностей величини Х, В - множина 
значень. , 

СПОЛУКА (рос соединение англ 
сотрошпа, Бопа(іпо)). 

сжи аліциклічні (рос соединения 
алициклические англ аїісусіїс 
сотроипаз) - класорганічних сполук, у 
молекулах яких присутні циклічні си- 
стемиз одних лишевуглецевихатомів, за 
винятком бензолу та його похідних. С. а. 
разом з ароматичними утворюють клас 
карбоциклічних сполук. 

сжи інтеркальдбвані (рос  соеди 
нения  интеркалированньв англ 
іпіегсаїаїві | сотропипая; від лат. 
іпкегсаіагі5 - вставний, додатковий) - 
структури, що утворюються в результаті 
введенняв шаруваті кристали додаткових 
груп атомів або молекул, які розсовують 
шари вихідного кристала. С. і. складаю 
ться з вихідних шарів, які чергуються, і 
нових шарів введених атомів або моле 
кул. 
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сжи інтерметалічні (рос соединения 
интерметаллические англ іпіегтетайіс 
сотроцпаз) - те саме, що сполуки 
металічні. 

ски квазідвовимірні (рос соеди 
нения квазидвумернью англ ашаз5ібмо- 
Чіптепбіопа! сотроипая) - кристали із 
шаруватимтипомкристалічної упаковкиї 
відповідно сильною анізотропією руху 
електронів. 

сжи металічні І сполуки 
інтерметалічні, металдди| (рос соеди 
нения металлическиедсоединенияинте: 


рметаллическиє  металлойдбі англ 
тетайіс сотроипав, іпіегтегайс 
сотроипая,  плеайоідз) - самостійні 


(проміжні) фазисплавів (сполук) металів 
між собою або з деякими неметалічними 
елементами (Н, В, М, С, 5і), що мають 
металічну природу і властивості. Кри- 
сталічні структурис. м. відрізняютьсявід 
структуриокремих компонентів. 

сжи молекулярні (рос соединения 
молекулярнье англ аз5осіате 
сотроипаз) - хімічно індивідуальні 
сполуки, що складаються з двох чи 
більшої кількості молекул, зв'язаних си- 
лами міжмолекулярної взаємодії (специ 
фічними або універсальними). Власти 
вості початкових молекулу с. м. значною 
мірою зберігаються. 


СПОРІДНЕНІСТЬ,  -ості (рос 
сродство англ айбіпігу). 
с. до електрбна Іспорідненість 


електранна (рос сродство к зле 
ктрону, сродво злектронное англ 
еіесігоп аййпібу - здатність деяких ато 
мів і молекул приєднувати додатковий 
електрон і перетворюватись у від'ємні 
йони, Мірою с. дое. є енергія електрон 
ної спорідненості, яка дорівнює різниці 
енергії атома (молекули) в основному 
стані та енергії основногостанувідповід: 
ного від'ємного йона. Здатність приєдну: 
ватидодатковийелектронмаютьатоми, у 
яких зовнішня частина електронної обо- 
лонки утворена незаповненою групою 
еквівалентних електронів, наприклад, 


спот 


СПРИ 








атом водню, атоми елементів | групи 
періодичної системи (один зовнішній 5- 
електрон), деякі інші атоми. 

с. електронна (рос сродство зле 
ктронное англ еіесіоп аййпігу - ДИВ. 
спорідненістьдоелектрдна 

с. хімічна (рос сродствохимическое 
англ спетісаї аббпітїу) - причина, яка 
спонукає речовину до хімічних пере 
творень, а такожсила, яка втримує різнорі- 
дні елементиу сполуці. Кількісною мірою 
є стандартназмінавільної енергії при хімі- 
чній реакції. 


СПОСТЕРЕЖУВАНА, -ої |величина 
спостерекувана, величина вимірювана, 
величинафізична у квантовій ме- 
ханіці (рос наблюдаємая Івеличина 
наблюдаємая, величина измеримая, 
величина физическая в квантовой 


механике англ. оБб5егуїпр  уаше, 
теазигабіе уаїше, рНбузісаї| уаїше іп 
диапкит тесПпапіс5) - фізична 


величина, що задовольняє вимоги: 1) для 
фізичних систем існують стани, у кож: 
ному з яких розглянута величина з 
достовірністю має цілком визначене ха- 
рактернедля цього стану значення (нази 
ваєтьсявласним значенням даної 
величини); 2) у результаті вимірювання 
розглянутої величини в будьякому 
довільному стані фізичної системи отри- 
муємо однез її власних значень. Стан, у 
якому фізична величина набуває того чи 
іншого власного значення, називається її 
власним станом, що відповідає (чи нале 
жить) даному власному значенню. 
Одному й тому ж власному значенню 
моженалежатикількавласнихстанів роз. 
глядуваної фізичної величини, які від- 
різняються значеннями, що набувають у 
них які-небудь інші величини. У цьому 
випадку власне значення величини нази 
ваєтьсявиродженим 


СПОТВОРЕННЯ, род -ень мн. (рос. 
искажения англ. ді5гогіїоп, агіїїаст). 

с. амплітудночастотні (рос искаже 
ния  амплитудночастотньв | англ 
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атрійшде-йгедцепсу  Фізїогіїоп) - те 
саме щоспотвбреннячастотні 
с. лінійні (рос искажениялинейнье 


англ Ійпеаг дізгогіїоп) - тесаме, що спо- 


твбреннячастотні 
с. нелінійні (рос. искажения нели 
нейнье англ. іпіегктойиіаоп, ?аїп 


сопіргеззіоп, сопаргезвіоп) - зміни сигналу 
Зв), що призводять до спотворення 
переданогоповідомлення5ьх(1), зумовлені 
нелінійністю оператора тракту передачі 
(у т. ч. у присутності перешкоду): Звим(Ї) - 
І, 5ь(І). Розрізняють власне с. н. - С. н. 
корисного сигналу за відсутності пере 
шкод, і с. н. корисногосигналу, зумовле 
ні нелінійністю кола під дією перешкод. 
Оцінку с. н. проводять або за ступенем 
спотвореннятестових сигналів, або за ха- 
рактеристикамиоператоратракту переда 
чі, 

с. февові| спотворення фазочастотнії 
(рос искажения фазовью искажения 
фазочастотнье англ рНазе(-йгедпепсу) 
дізгогіїоп, ріа5е(-йгедцепсу) аБбегтаїіоп) 
- спотворенняформи сигналу, зумовлені 
порушенням фазових співвідношень у 
його частотному спектрі. С. ф. вини 
кають, наприклад, при проходженні си- 
гналу по каналу зв'язку, коли в ньому 
загасання або відсутнє, або не залежить 
від частоти, а його фазочастотнахаракте 
ристикає нелінійноюфункцієючастоти. 

с. фазочастоатні (рос искажения фа 
зочастотньв | англ  рбазе-їгедпепсу 
дізтогіїоп, рба5е-гедшепсу абеггагіоп) - 
тесаме, щоспотворенняфгвові 

с. частотні | спотворення ампліту- 
дночастотні, спотвбреннялінійнії (рос 
искажения  частотнье,  искажения 
амплитудночастотнью, искажения ли- 
нейнье англ  бедшепсу  ді5гогіїоп, 
атрійшде-Їїтедцепсу  дізіогіїоп, (Шпеаг 
дфізгогіїоп) - СсПОТВОРенняформиелектри 
чного сигналуна виході лінійної системи 
передачі визнаків, зумовлені порушенням 
амплітудних співвідношень у ЙОГО 
спектрі (нерівномірним відтворенням ко- 
ливань різних частот). С. ч., на відміну 
від амплітудних, пов'язані зі швидкістю 


СПРИ 


СПРО 








зміни сигналу в часі і не залежать від 
йогоамплітуди. 


СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ, -ості (рос 
восприимчивость; англ 5изсерііріїї). 

с. діелектрична Їкоефіцієнт електри- 
зації) (РОС восприймчивость  дизле- 
ктрическая, козффициент злектриза- 
ции; англ дїеіесріс5и5огріііїйу, еіесітіс 
зизсерцірійу - величина, що характери- 
зує спроможність речовини  поляри- 
зуватися, тобто змінювати свою поляри- 
зацію Р під дією електричного поля Е: 
-  ФР/4Е. Пов'язана з діелектричною 
проникністю є співвідношенням є - 1 
4лХ. 

с. зворбтлива Іпронікність зворо 
тлива| (рос восприимчивость обрати 
мая, проницаємость обратимая англ 
гемег5ірів | 5изсербїріїйу, | гемегірів 
рептеабійу - частина диференціальної 
магнітної сприйнятливості (проникності), 
щостворюєтьсяв даномуматеріалі зворо- 
тливими процесами намагнічення (з 
урахуваннямпарапроцесу. 

с. магнітна (РОС восприймчивость 
магнитная англ таяпеїіс 5и5серійоійу, 
таяпеїїгабійсу) - величина, що характе 
ризує зв'язок намагніченості речовини з 
магнітнимполему цій речовині. С. м. к у 
статичних полях дорівнює відношенню 
намагніченості речовини М до напруже 
ності Н намагнічувальногополя: к - М/Н; 
ко - величина безрозмірна. С. м., роз 
рахованана 1 кг (або 1 г) речовини, нази 
вається питомою, а с. м. одного моля - 
молярною (або атомною). Із магнітною 
проникністюиу с. м. у статичнихполях по- 
в'язанаспіввідношеннями: у - 1 - 4лк (в 
одиницяхсСГ С), и - 1 - к (водиницяхСІ). 

с. узагальнена (рос восприиймчи- 
вость  Обобіщенная англ. репегаїей 
зи5серніійу - характеристика відгуку 
системина зовнішній вплив. Зовнішні сили 
(механічні, електричні, магнітні), що від- 
повідають цьому впливу, описуються 
додаванням до гамільтоніана Но системи 
членавиглядух(г), дев класичному випад 
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ку х - узагальнена координатасистеми, у 
квантовому випадку  - відповідний 
оператор; Е(г) - С. у., пов'язана з цією 
координатою (спряженаїй). С. у. визначає 
ться тільки зовнішніми умовами, вона не 
залежить від властивостей системи і є за- 
даноюфункцієючасуяк у класичному, такі 


в квантовомувипадку. 
сзвості нелінійні (РОС восприймчи- 
вости  Нелинейнью англ. попіїпеаг 


зизсеріііййнез - тензорні коефіцієнти, 
що пов'язуютьнелінійну частину поляри 
зації Р, я Р - Р, одиничного об'єму 
середовища, яка виникає під дією си- 
льних електричних (зокрема, світлових) 
полів, з величинами напруженості цих 
полів. Відповідне співвідношення, яке 
називається матеріальним рівнянням, 
можебути записанеу формі розкладу за 
ступенями напруженості електричного 
поля. 


СПРОМОЖНІСТЬ,  -ості 
способность англ сарабіїйу, 
сарасіїу, ром/ег). 

с. випромінювальна | спроможність 
променювальна спромокність висила 
льна (рос способностьизлучательная, 
способность лучеиспускательная, 
способность  испускательная | англ 
етіззіуїку, етійапсе, іапзтіззібійгу) - 
основна характеристика теплового ви- 
промінювання яке висилаєтьсяз поверх 
ні нагрітоготіла. Мірою її є потік енергії 
випромінювання, що виппромінюється за 
одиницю часу з одиниці площі поверхні 
тіла. С. в. у даномунапрямкувВ (яканази 
вається також енергетичною яскравістю 
поверхні) розраховуєтьсяна одиницю ті- 
лесного кута; с. в. є у всіх напрямках 
(вона називається також світністю) при 
виконанні закону Ламберта визначається 
співвідношенням є - лВ. Спектральну с. 
в. розраховують на одиницю інтервалу 
частот (або довжин хвиль). Із по- 
глинальною спроможністю тіла вона по- 
в'язана законом випромінювання Кірх- 
гофа, дляцілковиточорноготілавонави- 
значаєтьсязаконом випромінюванняПла- 


(рос 
абійу, 


СПРО 


СТАБ 








нка (див. також випромінювання рі 
вноважне. 

с. висилальна (рос  способность 
испускательная англ етіззіуну, 
етиіштапсе, їхап5тіззібійгу) - те саме, що 
спромажністьвипромінювальна 

с. відбивальна (рос  способность 
отражательная англ геПесіапсе, 
геПесіуїу, гадіапі геПесіапсе, геПесіїоп 
Тастог, гейесіїпе ромгег, гейесцоп ромгег) 
- величина, що характеризує спромож 
ність поверхні тіла або межі розділу двох 
середовищ відбивати потік електро 
магнітного випромінюванняабо пружних 
хвиль, який падає на неї. Кількісна ха- 
рактеристикас. в. - коефіцієнт відбиван 
ня. С. в. залежить від кута падіння та 
поляризації надхідного електромагнітно 
го випромінювання. Залежність с. в. 
поверхні від довжинихвилі випромінюва 
ння в області видимого світла сприймає 
ться оком людини як забарвлення відби- 
вальної поверхні. Див. також відбиван- 
ня світла 

с. поглинальнат і ла | коефіцієнт по- 
глинання  монохроматичний| (рос 
способность поглощательная тела, 
козффициент поглощения монохро 
матический англ аббогріїмібу ої а 
роду, птопосіпомтабс  аббогріїоп 
соеййсіепі - відношення потоку ви- 
промінювання,що поглинаєтьсятілом, до 
потоку монохроматичного випромінюва 
ння частоти у, яке на нього падає. С. п. 
залежитьвід речовини, з якої складається 
тіло, від форми тіла та від його 
температури. 

с. променювальна (рос способность 
лучеийспускательная англ етіз5іуігу, 
етиіштапсе, їхапятіззібійгу) - те саме, що 
спромажністьвипромінювальна 

с. роздільнаоптичних прила- 
дів (рос способность разрешающая 
оптических  приборов;) англ 
гезоїшііоп сарабійсу |ке5оЇміпр абійгу, 
ге5оїміпе сарасіїу) ої орііса! демі- 
се5) - тесаме, що роздільність о п т и- 
чних приладів. 
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с. розчиняльна (рос способность 
растворяющая англ 50Їйбіїїсу, 5оімепсу 
- тесаме,щорозчинність 

с. тримальна (рос способностьнесу: 
щая англ Беагіпеє сарасіїу, Беагіпеє 
5гепеїй, саггуїпе сарасігу, Іоад-саггуіпе 
абіШгсу, Ісад-сагтуїпе сарасігу) - тесаме, 
щотримкість 


СПРЯЖЕННЯ (рос сопряженигангл 
сопіцдабоп, сойпріїпд, дапсдіїпод), ІпКіпд, 
танпод;іпіенасеіпіепасіпу гап5іног. 

с. зарядове |С-перетворення (рос 
сопряжение зарядовое, - 
преобразование англ спагое 
сопіидабоп, С-ігап5ї6оптабог) - опера 
ція заміни усіх частинок, які беруть 
участь у якій-небудь взаємодії, відповід 
ними античастинками. Дослід показує, 
що сильнай електромагнітнавзаємодії не 
змінюються при с. з. Це означає, що для 
будьякого процесу, що відбувається з 
якими-небудь частинками під дією син 
льної або електромагнітної взаємодії, 
існує точно такий же процес для їхніх 
античастинок. 


СПРЯМОВАНІСТЬ, -ості акусти- 
чних випромінювачів і при- 
ймачів (рос. направленность 
акустических излучателей и 
привФмников; англ. дігесіїуіїу ОЇ 
асои5ііс Егап5тіккег5 апа 
гесеіуег5) - те саме, що напрямле 
ність 


СРІБЛО (рос серебро англ 5іїмег; 
лат. Агдепішт), Ад - хімічний елемент 
побічної підгрупи | групи періодичної 
системи елементів, атомний номер 47, 
атомна маса 107,8682, шляхетний метал 
Природне срібло  - суміш "Ав 
(51,839 96), "ЗАд (48,16190). Відоме з 
давніх часів. Конфігурація зовнішніх 
електронних оболонок атома 4в5'р'а"?55", 
енергія йонізації - 7,576 еВ. У вільному 
вигляді с. - м'який, високопластичний, ку- 
вкий тягучий білий метал, що має кубічну 


гранецентрованурешітку; густина10 49кг/ 


СТАБ 


СТАБ 








ДМ), пл. - 961,9ФС, іп. - 21709С. Механічні 
властивості с. залежатьвід умов обробки. 
Хімічно малоактивний, не окиснюється 
киснемповітря, при триваломузберіганні 
покриваєтьсятемноюплівкою 9,5. 


СТАБІЛІВОЛЬТ, -а (рос стабили 
вольт, англ зїабіїмої) -- див. стабілітран 


СТАБІЛІЗАТОР, -а (рос стабили 
затор англ  зіабійгег,  кгериіаїог, 
гериіаїпо деуїсе; (мор.) п; (речовина) 
5:абійхіпео  айдійуе, сопз5егуїпе ар?епі, 
апійаріпо | абепі, 0 5кабійгіпо  арепі, 
ргезегуагіуе; (хім.) іпрібієог). 

с.магнітострикційний (рос стабили 
затор  магнитострикционньйй англ 
таяпеїозігісіїухе згабійгег) - електроме 
ханічна коливна система з магнітострик 
ційним резонатором, яка включається в 
коло зворотного зв'язку лампового 
генератораї стабілізуєйого частоту. 

СТАБІЛІЗАЦІЯ (рос стабилизация 
англ 5каріїїгабноп, гедиіаноп, гедиіаїогу 
сопітої; (барвника нитки) 5еіпд; (ав 
родин)  5іабійгабіоп, Поїса; (радід 
5Кабіїйганоп,йїхіпд. 

с. гіроскопічна (сос стабилизация 
гироскопическая | англ  дугозсоріс 
5карійганод)  - спосіб підтримання 
стійкості рівновагиабо стійкості руху рі- 
зноманітних об'єктів (літаків, кораблів, 
ракет тощо) за допомогою спеціальних 
пристроїв - гіроскопічних стабілізаторів 
(див. також гіроскдп). Прикладомс. г. є 
однорейковазалізниця, вагонякої стабілі 
зується вертикальним гіроскопом. До гі- 
роскопічних стабілізаторів | належать 
заспокоювачі хитавиці (корабля). 

с. дисперсних систєм |стабілізація 
дисперснихукладів (рос стабилизация 
дисперсньх систем англ аізрег5ірп 
5бабіїйгайоп - підвишеннястійкості дис 
персної фази до утворення агрегатів і 
осадження шляхом введення речовин, що 
перешкоджаютькоагуляції. С. д. с. досяга 
ється введенням в дисперсну фазу спеці- 
альних речовин- стабілізаторів, дисперга 
торів, емульгаторів, піноутворювачів, що, 
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адсорбуючись на поверхні частинок дис 
персної фази, змінюютьумовиїі взаємодії 
із середовищем. До стабілізаторів нале 
жать 2 групи речовин - 1) неорганічні 


електроліти і 2) поверхневоактивні ре 
Човни. 
с. напруги (рос  стабилизация 


напряжения англ моНаде зїабіїігабіоп, 
соп5іапізгобаде  гедціаїоп,  уоНаде 
гедціабіог) примусова підтримка за- 
даної величини напруги в електричних 
мережах. Для стабілізації змінної напруги 
слугують феромагнітні стабілізатори (див. 

також резонанс феромагнігний.. 

Стабілізация сталої напруги виконується 
газоразрядними та напівпровідниковими 
стабілізаторами, а також електронними 
стабілізаторами. 

с. нестійкостей плазми (рос. стаби 
лизациянеустойчивостей плазмьі; англ. 
ріазта іпзгабійту згабійтаніоп) - здійсне- 
ння умов, за яких не реалізуються не- 
стійкості, небезпечні для утримання пла- 
зми магнітним полем. Досягається вибором 
конфігурації утримувального магнітного 
поля. 

с. струму (рос стабилизация тока 
англ  сиптепі зкабіїйїгабоп, соп5їапі- 
сиптепі гедпіабоп, ситтепі гедціабіог - 
примусова підтримка заданого значення 
струму в електричних мережах. С. с. 
здійснюється за допомогою спеціальних 
нелінійних опорів (див. також баретер 
абоелектроннимистабілізаторами. 

с. частоти (рос стабилизация час- 
тоть, англ йтедшепсу 54іабіїігабіоп, 
їгедцепсу йхіпд, бгеацепсу сопіго) 
підтримка сталого значення частоти ко- 
ливаньавтоколивної системи. Параметри 
чнас. ч. полягаєу використанні в автоко 
ливній системі матеріалів і конструкцій, 
що слабко реагують на зміну зовнішніх 
чинників. Іншим засобом с. ч. є за 
стосування спеціальних стабілізувальних 
елементів з високою стабільністю | 
добротністю (п'єзокерамічні резонаторив 
радіотехніці, об'ємні резонатори в НВЧ 
діапазоні, камертонив акустиці). Дляс. ч. 
застосовуютьсятакожспеціальні системи 








СТАБ С СТАЛ 
автоматичного  підст роєння частоти, одичних коливань, яка описується залеж- 
квантові системи з вузькими ністю частоти коливань від часу. 


спектральними лініями (див. також 
спектроскоп мікрохвильова. 
Найбільша точність с. ч. досягається за 
допомогою спектральних ліній, що спо- 
стерігаються в атомних і молекулярних 
пучках (див. також еталаи частоти а- 
томні генератормолекулярний годин- 
ник молекулярний. 


СТАБІЛІТРОН, -а Істабілівольті 
(рос стабилитрон, стабиливольт англ 
зКабіїйгоп, збабіїйїмої, моїаде гедиіаїог 
Чіоде, Депег аїодев, моНадекеїегепсе 
Чіосі8 - газоразрядний або напівпровід 
никовий пристрій, напругана якому сла- 
бко залежить від струму, що проходить 
через нього. С. застосовується для 
стабілізації напруги в електричних мере 
жах. Застосовуються с. коронного розря 
ду, жеврійного розряду. Напівпровідни 
ковий с. являє собою площинний напів- 
провідниковий діод. Основною пере 
вагою напівпровідникових с. є великий 
діапазонстабілізованихнапруг. 


СТАБІЛЬНІСТЬ, -ості (рос стаби 
льностьк англ 5іабіїїбу, соп5іапсу.. 

с. магнітна (рос  стабильность 
магнитная англ птадпейіс 5кабіїйу - 
стійкість магнітних характеристик мате 
ріалу чи виробу до впливу різноманітних 
чинників - структурних, температурних, 
магнітопружних,  акомодаційних або 
в'язкісних (див. також старіння магніт- 
не акомодація магнітна в'язкість 
магнітна. 

с. реактора (рос  стабильность 
реактора англ геасіог 5їабіїйу - здат 
ність ядерного реактора повертатися в 
критичний стан при випадкових збурен 
нях реактивності. С. р. забезпечуєтьсяси- 
стемою автоматичного регулювання (див. 
також реакториядерні. 

с. частоти (рос. стабильностьчасто- 
ть англ. Ргедіцепсу 5баріййу - основна 
характеристика періодичних процесів, 
приладів і пристроїв генерування пері- 
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СТАЛА, -ої |константа| (рос по- 
стоянная, константа англ соп5іапі, 
соеййсіепі від лат. сопзіапз - сталий). 

с. Авогадро І число Авогадра (рос 
постоянная Авогадро, число Авогадро 
англ  Ауовадго  соп5їапі,  Ауорайдго 
пипбег) - число структурних елементів 
(атомів, молекул або йонів інших части 
нок) у 1 молі С. А. - фундаментальна 
фізична константа, істотна для визначен 
ня інших фізичних констант (сталої Бо- 
льцмана сталої Фарадеята ін). 

с. Больцмана (рос постоянная Бо- 
льцмана; англ Вонатапп сопяїапі), К - 
одна з фундаментальних фізичних кон- 
стант; дорівнює відношенню  уні- 
версальної газової сталої В до сталої Аво- 
гадро М. Названана честь Л. Больцмана 
ПП. Воїаптаппі. С. Б. Кк - 1,380662(44):10-3 
Дж/К (на 1984). С. Б. входить до ряду 
найважливішихспіввідношеньфізики. 

с. ВердеГобертання магнітне пито- 
ме! (рос постоянная Верде вращение 
магнитное удельное мшангл  Мекеї 
соп5іапі, зресійс пласпебіс гобайогп - 
константа пропорційності У у законі 
Верде ЇМ. Мегаєї!, що визначає зв'язок 
між кутомеф магнітооптичногообертання 
площини поляризації (див. також ефект 
Фарадєя магнітобптика і напруже 
ністю магнітного поляН: ф - УІН(І- 
довжина шляху світла в середовищі). 
Передбачається, що напрямок поширення 
світлового пучка паралельний або анти 
паралельнийсиловим лініям прикладено 
го магнітного поля (так звана геометрія 
Фарадея). Знакс. В. в області нормальної 
дисперсії, як правило, додатний для 
діамагнітних речовин і від'ємний для 
парамагнітних (додатним вважається 
обертанняплощиниполяризації за годин: 
никовоюстрілкою). 

с. взаємодії Істала | зв'язку, 
константа взаємоді, константа Зв'язку | 
уквантовій теорії поля (КТП) 
(рос. Постоянная  взаймодействия 








СТАЛ С СТАЛ 
постоянная связи, константа Зустрічаєтьсяу теорії різноманітних кла- 
взаймодействия, связи константа| у сів спеціальнихфункцій. 

квантовій теорії поля (КТП); с. взаємодії затравкова |константа 
англ.  іпіегасійоп  соп5їапі  |сопріїпе взаємодії затравкова) у квантовій 
сопзіапі) іп диапійт Ппеїад теорії поля (рос. затравочная 
гїБеогу  ГОЕТІ) - параметр, який постояннаявзаимодействия |константа 
визначає силу (інтенсивність) взаємодії взаймодействия затравочная| в 
частинок або полів. У загальному вигляді с. квантовой теориий поля; англ. 
в. задається як значення вершинної частини зеед сопріїпе соп5іапі іп диапійцт 
(вершини) при визначених значеннях її Пед еогу) те саме, що заряд 
незалежних імпульсних аргументів. За затравковий. 

величиною | с. в. розрізняють сильну С. зв'язку |константа Зв'язку! у 
взаємодію, що характеризується квантовій теорії поля (КТП) 
безрозмірною константою  4"/(Пс) 14, (рос. Постоянная связи |константа 
електромагнітну взаємодію, що связи| у квантовій теорії поля 


характеризується величиною й - еМ(Йс) я: 
1137, а також слабку та гравітаційну 
взаємодії, що характеризуються 
відповідно величинами СеМ?сі/й? я 107? і 
СМУ(Пс) ж 3,5:10/2, Тут 

9 - константа сильної взаємодії, е - 
елементарний електричний заряд 
(константа електромагнітної взаємодії), 
Се - Фермі константа слабкої взаємодії, 
С - гравітаційна стала, М - маса нуклона. 

с. гравітаційна | сталасйли тяжіння; 
(рос постоянная гравитационная, по- 
стоянная силь:  тяжести англ 
дгаміабіопаї сопзіапі, сгаміїу соп5іапі 
- коефіцієнт пропорційності С у форму: 
лі, щоописує законвсесвітньоготяжіння. 
С. г. що маєрозмірність 13, М", Т.», (І. - 
довжина, М - маса, Т - температура)ви- 
ражену в одиницях СІ, прийнято нази 
вати кавендішевою. Вона визначається в 
лабораторному експерименті. С. г. роз. 
глядаютьяк універсальнуконстанту при- 
роди. 

с. діелектрична (рос постоянная 
дизлектрическая англ сопсаепбіміу, 
діеіейтіс соеййсіепій - див. проніжність 
діележрична 

с. Ейлераїс. бйлера (рос постоян 
ная Зйлера англ Киїек сопзіапі) - 
границявиразу 


іт х ш ба С - 0,577215... 
й 1 
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(КТП); англ. іпіегасіїоп соп5іапі іп 
диапіцит ГТїеїд їгбеогу Г|ОЕТРЬ- 
те саме, що сталавзаємодії. 

с. космологічна | константакосмоло 
гічна| (рос постоянная космологиче 
ская константакосмологическая англ 
созтоїовісаї сопзіапі) - сталалЛ у рівнян- 
нях гравітаційної взаємодії (тяжіння) А. 
Ейнштейна: Ку, - Каші? з (8ЯС/С5Туу - 
Лдуч» Де дум Ї Кік - Відповідно метричний 
тензор і тензор кривизни простору-часу 
Річчі, Т,, - тензоренергії-імпульсу мате 
рії, с - сталатяжіння Ньютона, с - фу- 
ндаментальнашвидкість. 

с. Лошмідта|число Лашмідта (рос 
постоянная Лошмидта число Лошми 
дта англ Г о5сптіайї сопзгапі, Го5сптідйї 
питЬег), Хл - число молекул(або атомів 
у випадку атомарного газу) у 1 см? ре 
човини, що перебуває в стані ідеального 
газу при тиску 101325 Па (1 атм) і 
температурі 273,15 К (0 ?С) (у т. зв. 
нормальних умовах) с.Л. М - Мд/ 
Уп 7 2,68:109 см3, демд - сталаАвогадро, 
У» - Об'єм одного моля ідеальногогазу в 
нормальних умовах, рівний (22413,83 
0,70)см' (на1980). 

с. магнітна |пронікність вакууму 
магнітна! (рос постоянная магнитная, 
проницаємость вакуума магнитная 
англ тарпеїіс сопз5їапі, зрасе 
регтеабіїйту, уасшит  регтеабіїйту) - 
коефіцієнт пропорційності по, ЩО з'являє 


СТАЛ 


СТАЛ 








ться в ряді формул електромагнетизму 
призаписіїх у Міжнародній системі оди- 
ниць (СІ). Так, індукція В магнітного 
поля (магнітна індукція) і його напруже 
ністьН пов'язаніу вакуумі співвідношен 
ням В - уоН, ав якій-небудь речовині В 
з уфії, дек - відноснамагнітнапронию 
ність речовини 

По 7 47107 Гн/м хз 1,2566370614410 5 
Гн/м. 

с. газова молярна (рос постоянная 
газовая молярная англ тоіаг да5 
сопзїапі, Б - те саме, що стала газова 
універсальна 

с. газовауніверсальна | стала газова 
молярна (рос постоянная газовая 
универсальная,  постояннаягазоваямо- 
лярная англ ипімегз5а! да5 соп5іапі, 
тоіагда5соп5іапі, Е - фундаментальна 
фізична константа, що входитьу рівнян- 
ня стану 1 моля ідеальногогазу:ру - КТ 
(див. також рівняння Клапейрона, де 
р - тиск,у - об'єм моля, Т - абсолютна 
температура. С. г. у. чисельно дорівнює 
роботі розширенняї моля ідеальногогазу 
під сталимтиском при нагріванні на 1 К. 
З іншогобоку, с. г. у. - різницямолярних 
теплоємностей при сталому тиску с; і 
сталому об'ємі су: с- с, - К (длягазів, 
близьких за своїми властивостями до 
ідеального). Числове значення с. г. у. в 
одиницях СІ (на 1984): К - 8,31441(26) 
Дж/(мольк). 

с. Ойлера (рос постоянная Зйлера 
англ Киїег сопзгапі) - те саме, що стала 
Ейлера 

с. Планка |квант дії (рос постоян 
ная Планка,квантдействия англ Ріапск 
сопеїані, дциапішт ої асіїоп), П - фу- 
ндаментальнафізична константа, яка ви- 
значає широке коло фізичних явищ, для 
яких є суттєвою дискретність величин з 
розмірністюдії (див. також механікаква: 
нтова. Дорівнює 6,626176(36)107" Дж. 
С. П. називаютьтакожвеличину 

Бе Мт) - 1,0545887(57) 1072" Джс. 

с. Рідберга (бос постоянная Ридбе 

рга англ Відрегу соп5іапі, К - фу- 
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ндаментальна фізична константа, що 
входитьу виразидля розрахунку рівнів 
енергії та частот випромінювання ато- 
ма. Якщо прийняти, що маса атомного 
ядра нескінченно велика порівняно з 
масою електрона (ядро нерухоме), то, 
згідно 

з квантовомеханічним розрахунком, 
В. з 2л2теЧ(спЗ) є: 10973731,534(13) м" 
(на 1986), де е і т - заряд і маса 
електрона К..Пс є: 13,6056981(40)еВ. При 
врахуванні руху ядра масу електрона 
замінюють на зведену масу електрона і 
ядра; у цьому випадку Б; - К.(1 чт/М)), 
дем; - масаядра. 

с. розпаду(рос постоянная распада 
англ  Ффесау сопз5іапіь, ігап5боптайоп 
сопзіапі, Фесау соеййсіепій - константа, 
що характеризує радіоактивний розпад; 2.- 
1/х, дет- часжиттярадіоактивногоядра. 

с. сили тяжіння (рос постоянная 
силь  тяжести шсангл  дгаміайіопаї 
соп5іапі, дгамібу соп5іапі - те саме, що 
сталагравітаційна 


с. Стврана-Больцмана (рос. по- 
стоянная Стефана-Больцмана; англ. 
Зіебап-Вонотапп соп5їапі)  - | фу- 
ндаментальна з фізична стала (с), що 


входить у - закон  Стефана-Больцмана. 
с-5,67032:109 Вт/(м'КУ. 

с. тонкбі структури (рос постоян 
ная тонкой структурь: англ пе 
5ітисішесопзіапі - безрозмірнавеличи- 
на, утворена з універсальних фізичних 
сталих, яка визначає величину тонкої 
структури  осеей(Бс), де е - заряд 
електрона, Б - стала Планка, С - швид 
кістьсвітла. 

с. Фарадея|числоФарадея (рос по- 
стоянная Фарадея число Фарадея 
англ Еагадау соп5іапі, еіесігослетісаї 
соп5іапі, Б - кількість електрики, 
проходження якої через електроліт прин 
зводить до хімічного перетворення 1 г- 
екв речовини біля кожного з електродів. 
У вуглецевій шкалі атомних ваг ЕР - 
964914 - 1,1 Кулонг-екв Див. також 
електроліз закбниФарадея 


СТАЛ 


СТАН 








с. Холла (рос постоянная Холла 
англ Най соп5іапі  - коефіцієнт 
пропорційності, який стоїть у формулі, 
що пов'язує напруженість поперечного 
електричного поля в ефекті Холла з 
напруженістю магнітного поля, яке ви- 
кликало електричне поле, і густиною 
струму. 

с. часу (рос постоянная времени 
англ кіте соп5іапі, спагасїегі5іс біте, 
геасіїопїйте, гебвропбеіте - проміжок 
часу, протягом якого параметр, що ха- 
рактеризує перехідний (релаксаційний 
процес), змінюєтьсяв е разів. 

сталі Ламе(рос постояньюе Ламе 
англ І ате сопзіапіз) - Величини, що а- 
рактеризують пружні властивості 
ізотропного матеріалу. Для однорідного 
ізотропноготіла компонентинапружен 
ня с, бу, 1.5 Туз --. У ДеЯКІЙ ТОЧЦІ ЙОГО ВИ- 
ражаються через компоненти тензора 
деформації єхо Єу, (з Єхь - У ТІЙ ЖеТОЧ- 
ці шістьма співвідношеннями вигляду 
бу З 2рехо ОМ КО уу КО Є), Ту З НЕ, Де 
коефіцієнти 2. і и називаються сталими 
Ламе 

сталі фізичні |сталі універсальні, 
сталі світові, константи фізичні, 
константи універсальні, константи сві- 
тові) (рос. постоянььже физическиє, ПО- 
стояннье универсальньг"е, ПОСТОЯНЬЬе 
мировьте, ПОСТОЯННЬЄ физическиє, кон- 
стантьт универсальньте, константьі ми- 
ровьте; англ. ррузісаї соп5іапіз, ппіуегзаї 
сопз5їапіє, уогі соп5їапія) - сталі вели- 
чини, які є характеристиками мікрооб'- 
єктів або входять як коефіцієнти в 
математичні вирази фундаментальних 
фізичних законів. Сталість фізичних кон- 
стант встановлено і підтверджено суча- 
сними найбільш досконалими і точними 
методами досліджень. До с. ф. належать 
маси, заряди та інші величини, які опи- 
сують властивості елементарних части- 
нок, стала Планка, гравітаційна стала, 
швидкість світла у порожнечі і т.д. 


СТАЛЕМІР, -а Істилометі (рос 
сталемерстилометр англ зіееіотеїву - - 
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спектральний прилад для швидкого кі- 
лькісного спектральногоаналізу металіві 
сплавів. 


СТАЛЬ, -і (рос сталь англ 5іеєї. 

сталі магнітні (рос стали магнит 
ньв англ тадпейс 5іееів - феро 
магнітні сплави залізо-вуглець із рі- 
зноманітними добавками  легувальних 
елементів (хрому, вольфраму, кобальту 
тощо). Див. також магніти постійні, 


матеріалимагнітножорсткі 


СТАН, -у (рос состояние англ 5їаїе, 
зіаїи5, сопсійіоп; (обч.) плосів. 

с. аморфний (рос состояниеаморф 
ное англ атюогріоця 5каїе від грец 
ауорфос - безформний)- твердийнекри- 
сталічний стан речовини, що характери 
зується ізотропією властивостей! відсут 
ністю точки плавлення. При підвищенні 
температури аморфна речовина роз 
м'якшується і переходить у рідкий стан 
поступово. У с. а. існує узгодженість у 
розташуванні сусідніх частинок - Т. зв. 
близький порядок (див. також 
порядокдалжкий і близький, числоко- 
ординаційне стан склоподібний мета: 
лиаморфні. 

с. аналоговий (рос состояниеанало 
говое англ апаїод 5іаїе від грец 
дубЛоуос - Відповідний) - стан ядер- 
ізобарів, які входять до складу одного 
ізоспінового  мультиплету і | мають 
однакові значення ізоспіну Т, спіну / та 
парності Р (див. також інваріантність 
ізотогінна). Аналоговимистанамиє дзе 
ркальні ядра. Прикладс. а.- основні стани 
ядер'еС, "О. 

с. атома валентний (рос состояние 
атома валентное англ маїевпі аїотіс 
5баїв - поняття, яке часто використовує 
ться для опису стану атома, що входить 
до складумолекули. С. а. в. визначається 
типом і числом зайнятих і вакантних 
валентних атомних орбіталей (тобто ато- 
мних орбіталей, що відповідають зовні 
шнім  валентним оболонкам), числом 
електронів, які заселяють кожну атомну 
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орбіталь, і відносною орієнтацією спінів 
електронів. Перехід нейтрального атомау 
валентний стан відбувається з затратою 
певної енергії, завдяки чому сумарна 
енергія, потрібна для роз'єднаннямолеку: 
ли на атоми, тобто для розриву всіх 
валентних зв'язків, не дорівнює енергії 
атомізації (енергії зв'язку. 

с. вакуумний (рос. состояниевакуу - 
мное; англ. уаспиті 5іате) - див. вакуум. 

с. збуджений квантової си- 
стеми (рос состояние возбужденног 


квантовой системь; англ ехсіесі 
5іаївої а диапійт 5узіет)- не 

стійкий стан з енергією, що перевищує 
енергію основного (ненульового) стану. 
Квантовасистема переходить із основно 

го стануу збудженийшляхом квантового 
переходу при поглинанні електромагніт 

ної енергії або при взаємодії з іншими 
квантовими системами, наприклад, при 
зіткненнях (див. також збудження ато- 

мата молекули реакції ядерні. 

с. квазістаціонарний (рос состояние 
квазистационарног англ диазі- 
зїайопагу 5їаїе, дпазі-зїеаду 5гаїе) - те 
саме щостанметастабльний 

с. квантовийосновний атома (рос 
состояниеквантовоеосновноеа т ом а; 
англ чгойпа дмапішт 5іаїе ої ап 
аїот) - те саме, що стан основний 
атома. 

с.  когерентний квантового 
осцилятора (рос состояние коге 
рентное квантового осцилля- 
тора; англ сорегепі зіаїб ої а 
диапкит о5сіїЇаїог) - стан, макси 
мально близький до стану класичного 
осцилятора в тому сенсі, що добуток 
невизначеностей (дисперсій) координати 
й імпульсу в цьому стані набуває 
мінімальногоможливогов рамкахспіввід: 
ношення невизначеностей значення. У С. 
к. гармонічного осцилятора хвильовий 
пакет (див. також пакеги хвильові не 
розпливається, а його центр рухається по 
класичній траєкторії. Дисперсії 
координати й імпульсу одномірного 
квантового гармонічного осцилятора в с. 
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к. дорівнюютьвідповіднобх «27311 ідреа 
ХУрБ, де! - амплітуда нульових коли: 
вань, так що брбх я 5/2. При цьому зміна 
в часі середніх значень координати й 
імпульсу відповідаєкласичнимтраєкторі: 
ям, а бх і бр залишаютьсясталими, тобто, 
еволюціонуючи, с. к. залишається коге- 
рентним. 

с. конденсбваний |тіло конденсо 
ванЄ (рос состояние конденсирован 
ное, тело конденсированное англ 
сопдепзей зіаїе ої таїїег, сопдепзей 
Ьоду) - поняття, що поєднує тверді тіла 
та рідини в протиставленні їх газу. 
Середньої енергії теплового руху ато 
мних частинок (атомів, молекул, йонів) у 
конденсованому тілі не вистачає на 
самочинний розрив зв'язку між ними, 
тому конденсованетіло зберігаєсвій об- 
ЄМ. 

с. мезоморфний (рос. состояниємезо- 
морфное; англ. апі5оїгоріс піз) - те 
саме, що стан рідкокристалічний див. 
також кристалирідкі 

с. метастабільний (рос состояние 
метастабильное англ теїазіабіє 5їаїе, 
диазі-згайіопагу зкате, диазі-зїеаду 5іате) - 
стан неповної рівноваги макроскопічної 
системи, що відповідаєодному з мініму- 
мів термодинамічного потенціалу при за- 
данихзовнішніх умовах. 

с. метастабільний у квантових 
системах (рос состояниеметастаби 
льное в квантовьжх системах; 
англ  тегазіабіе 5їаїе Г дшазі-5їайіопагу 
5іаїе, диазі-зїсаду 5іаїе|) іп диапійн 
5узіепл5) - стан із часом життя (о, 
набагатобільшим за характернийчас жи 
ття збуджених станів (- 109 с) атомної 
системи. Зазвичай метастабільними вва 
жають збуджені стани, випромінювальні 
(радіаційні) переходи з яких заборонені 
суворимиправиламивідбору 

с. нерівноважний (рос. состояниене- 
равновесног англ. попедцій'гішт зіате) -- 
у стермодинаміці стан системи, яка 
виведена з термодинамічної рівноваги, у 
статистичній фізиці - зі стану статисти 
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чної рівноваги; одне з основних понять 
термодинаміки нерівноважних процесів і 
статистичної теорії нерівноважних про- 
цесів (фізичної кінетики). У системі, що 
перебуває в с. н., відбуваються незворо 
тливі процеси перенесення (теплопровід: 
ність, дифузія та ін.), що прагнуть 
повернути систему в стан термодинамі 
чної (чи статистичної) рівноваги, якщо 
немає факторів, які цьому перешкоджа 
ють. С. н., часіснуванняяких дужевели 


кий, називаються | метастабільними 
станами. 

с. основний  Істан квантовий 
основний атома (рос состояние 


(квантовов юсновное атома; англ 
дгойнпа(дцапіип) 5кайео Її ап акоп)- 

стаціонарний квантовий | стан із 
найменшою внутрішньою енергією. 
Електрони атома в с.о. заповнюють 
квантовірівні (електронні оболонки) згідно 
з принципом Паулі. Рівеньенергії, що від- 

повідаєс. о., також називається основним. 
Для атомаз однимелектроному зовнішній 
оболонці він визначається квантовими чи- 

сламицього електрона;в атомахз кількома 
еквівалентнимиелектронамис. о. визначає 

ться правилом Хунда. Енергія, яку необхі- 

дно надати атому в с. о. для відриву 
електрона від зовнішньої оболонки, нази: 

вається енергією  йонізації; аналогічна 
енергія для відриву електрона від внутрі 

шньої оболонки називається енергією 
зв'язкуцієї оболонки. С. о. дляатомаН по- 

значається! 5», ДЛЯНе- 15» і Т.Д. 

с. поверхнєвий (рос состояние 
поверхностное англ зиасе 5іаїв - 
електроннийстан, локалізований поблизу 
поверхні кристала. Хвильова функція с. 
п. загасає по обидва боки від поверхні 
кристала. 

с. проміжний (рос состояниепроме 
жуточное англ  іпіептесіїаїе 5баїе, 
іпкептесіїаїезіаде, ігапбіепі 5їаїв - те- 
рмодинамічно стійка доменна структура, 
що виникає при фазових переходах 1-го 
роду, індукованихмагнітнимполем. С. П. 
з'являється в зразку скінченного розміру 
в речовині, у якій під дією магнітного 





615 


поля можливий фазовий перехід 1-го 
роду зі стану з меншою намагніченістю 
(фазаї) у станіз більшоюнамагніченістю 
(фазан). 

с. проміжний надпровідників 
(рос состояниепромежуточноєс в е р х- 
проводников; англ  іпіептедіаїв 
5кайе|іпіеттесііаїезіаде, ігапбіепі5баїв 
ої 5ирегсопайсіог5) - виникає в 
зразку з надпровідника першого роду під 
дією зовнішнього магнітного поля або 
магнітногополяструму, щопротікаєчерез 
зразок.Являє собою суміш надпровіднихі 
нормальних доменів, характерний розмір 
яких багатоменшийзарозміризразка. 

с. речовини мезоморфний (рос. СО- 
стояние вещества мезоморфное; англ. 
апі5оїгоріс теїі5) - тТесаме, що сТанрід; 
кокристалічний див. також кристали 
рідкі " 74 . - 

с. рівноваги динамічної си- 
стеми (рос состояниеравновесияд и- 


намической системь|; англ 
едційвнит (5аїв Гедційонит 
сопсійоп, Баїапсей 5каїб ої а 


дупатіс(аї) 5у5кгет) - стан ДИ 
намічної системи, який не змінюється в 
часі. Може бути стійким, нестійким | 
байдужестійким. 

с. рівноважний (рос состояние 
равновесног англ Баїапов - стан, у 
який приходить термодинамічна система 
при сталихзовнішніх умовах. Характери 
зується сталістю в часі термодинамічних 
параметрів і відсутністю в системі по- 
токів речовинитаенеїгії. 

с. склистий (рос состояние стекло 
образное англ уіїтезсепсе, вІаззу 5іате) - 
тесаме, що стансклоподібний 

с. склоподібний |стан склИистий| 
(рос состояние стеклообразног англ 
уйтезсепсе, рІаззу зїате) - вИДаморфного 
стануречовиниз високоюв'язкістю 10? - 
10" Пуаз. На відміну від кристалічних 
твердих тіл, речовини в с. с. здатні до 
пластичної деформації і плинності при 
високих температурах і крихкі при ни- 
зьких температурах. С. с. одержують, 
зокрема, шляхом швидкого пере 
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охолодження рідкого розплаву нижче 
температури кристалізації до 
температурисклування. 

с. стаціонарний (рос состояниеста- 
ционарног англ 5іїабіопагу 5іаїе, 5беаду 
5каїд - стан системи, при якому його 
суттєві параметрине змінюютьсяз часом. 
У квантовій механіці с. с. називаютьстан, 
в якому енергія системи має певнестале 
в часі значення Прос. с. у термодинаміці 
див. також системивідкрігі. 

с. стиснений е лектромагнітно- 
го поля (рос состояниесжатоез ле- 


ктромагнитного поля; англ 
сопаргез5есі 5іаїе ої 
еіесігоптадпебіс Гіе/їад) - стан 


поля, при якому дисперсії флуктуацій 
канонічно спряжених компонент поля 
неоднакові. Можливі класичні стиснені 
стани (відрізняються дисперсії квадратур 
класичних флуктуацій) і квантові (дис 
персія будьякої однієї канонічно спря 
женої компоненти менша за дисперсію в 
когерентному стані). Розрізняють 
квадратурно стиснені стани і стани з 
пригніченими флуктуаціями числа фо- 
тонів абофази. 

с. термодинамічний (рос состояние 
термодинамическог англ 
тептодупатіс сопаїйіог) - стан си- 
стеми, який характеризуєтьсязначеннями 
зовнішніх параметрів і температури. 
Зовнішніми параметрами можуть бути 
об'єм, зовнішні поля, тиск та ін. залежно 
від того, як система виділена з інших 
укладів. 

с. февовий (рос состояние фазовог 
англ рНаєге зіате) - поняття, якебазується 
на структурних особливостях фази! від- 
ображає характер взаємного розташуван 
ня атомів і молекул, а не їх рухливість. 
Так, наявності далекого порядку від- 
повідає кристалічний с. ф., ближнього 
порядку - аморфний с. ф., а відсутність 
порядку характерна для газоподібного с. 


с. чистий (рос состояние чистое 
англ рике 8їаге) - стан квантовомехані 
чної системи, який можна описати Хви- 
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льовою функцією або суперпозицією 
хвильових функцій. С. ч. відповідає 
повній, максимально можливій інформа 
ції проквантовомеханічнусистему. 

стани автойонізаційні атомів (і 
йонів) (рос состоянияавтойионизаци 
оннье атомов (и ионов); англ 
ашоіопігайоп 5іаїез ОЇ акот5 Гапа 
іо п51Ї) - стани, у яких збуджені два або 
більшеелектронів, так що сумарнаенергія 
збудженнябільша за енергію однократної 
йонізації атома. С. а. є нестійкими і мо- 
жутьрозпадатисяз висиланнямелектронів 
і фотонів у неперервному спектрі (ефект 
Оже. 

стани агрегатні речовини (рос 
состояния  агрегатнье вещества 
англ авогераїїіуе 5їаїе5 ОЇ паїіег; від 
лат. адугедо - приєдную) - стани тієї 
самої речовини в різних інтервалах 
температурі тисків. Агрегатними вважа 
ють газоподібний, рідкий і твердий 
стани, переходи між якими супроводжу 
ються стрибкоподібними змінами вільної 
енергії речовини, ентропії, густинита ін. 
Плазму прийнято вважати агрегатним 
станом. 

стани багатокваркові (рос со 
стояния многокварковью англ пині- 
диагі зїатез) - гіпотетичні локалізовані 
стани в адронних системах, що містять 
більше трьох валентних кварків або 
більше однієї кваркантикваркової пари. 
Вони вважаються "безбарвними", тобто 
інваріантними щодо колірних калі 
брувальнихперетворень. 

стани ядер високоспінові (рос со- 
стояния ядер вьшсокоспиновье англ 
підибріпписівагзіаїез - збудженістани 
ядеріз великимкутовиммоментомі. Ни- 
жчі за енергіями стани ядра з даним І 
називають іраст-рівнями. Посліь 
довність ірастрівнів зі зростальними 
значеннями І утворюють іраст-сму- 
гу. Виникаютьвисокоспінові станиядер 
при багаторазовому кулонівському збу- 
дженні ядер важкими йонами та у 
ядерних реакціях із важкимийонами. Для 
вимірювання часу життя високоспінових 


СТАН 


СТАР 








станів ядервикористовуєтьсяефект Догь 
плера 

стани відповідні ( рос состояния соб: 
тветственнью англ соп'езропаїпобіайеб 
- стани двох речовин, що відповідають 
тим самим значенням зведених тисків, 
об'ємів і температур. Зведеною величи 
ною називається відношення даної вели 
чини до її значення в критичному стані 
речовини. 

стани віртуальні в квантовій 
теорії (рос состояния виртуальнье 
в  квантовой  теориий; англ 
міпша! 5іаїе5 іп дайапікит ЕПпеогу) 
-. короткотривалі проміжні стани мі- 
кросистеми, в яких порушується 
звичайний зв'язок між енергією, імпу- 
льсом і масою системи (див. також ча- 
стинки віртуальні). Як правило, вини- 
каютьпризіткненняхмікрочастинок. 

стани елементарних частинок ре 
зонансні (рос состояния злементарньтх 
частиц резонансньв англ кгезопапсе 
5каїе5ої еіетенпіагу рагіїсіе5 - те саме, 
що резонанси 

стани енергетичні зв'язані (рос со- 
стояния  знергетическиє связаннье 
англ Бойпа 5іаїе5 - те саме, що стани 
зв'язані 

стани зв'язані Їстани енергетичні 
зв'язані| (рос состояния (знергетиче 
скив8 связаннье англ роицпаї з5баїез5 - 
станисистемчастинок, у яких повнамаса 
системи менше суми мас її складових. 
ПовнамасасистемиМ частиноквизначає 


5 дер - 4 
"1 


вектори енергії-імпульсу окремих части 
нок у системі, с - швидкістьсвітла. 

стани ядер рідфергівські (рос со- 
стояния ридберговскиє англ Вісчірегу 
5аїез - стани атомів, іонів і молекул із 


ться так: М б 
С 





великими значеннями ГОЛОВНОГО 
квантового числа п  (високозбуджені 
стани). 


стани ядерротаційні (рос состояния 
ядер ротационньв англ  гобабїіопаї 
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писіваг 5іаїе5, гобагу писіваг 5баїе5 - 
див.рухядраобертальний 


СТАНДАРТ, -у (рос стандарт англ 
5капсааксі; (тлв) боптаї. 

с. частоти рубідієвий (рос стандарт 
частоть рубидиевьшй англ гибіаїцт 
їгедцепсузіапааті - різновидквантових 
стандартів частоти з оптичним нагнітом, 
належить до класу вторинних стандартів. 
Існуютьпасивнийі активнийс.ч.р. 
на рубідієвому квантовому генераторі. У 
службі часу й техніці знаходять за 
стосування переважно пасивні с. ч. р. 
Відноснанестабільністьчастотизнаходи 
ться на рівні 10739 за час порядку доби і 
10? за час порядку кількох місяців. 
Активним середовищему с. ч. р. є пара 
атомів?"вьЬ. 

с. частоти квантовий (рос стандарт 
частотью квантовьшй англ дашапішт 
їгедцепсузіапаагі - пристрій дляотри- 
мання електромагнітних коливань зі 
стабільноюв часі частотою.У с. ч.к.ви- 
користовуються найстабільніші квантові 
переходи між енергетичними рівнями 
атомів або молекул, частоти яких розта 
шовані в дециметровому або більш коро- 
ткохвильовому діапазонах довжинхвиль. 
С. ч. к. містять, крім пристрою для спо- 
стереження спектральної лінії 
(квантового репера частоти), 
електронну схему перетворення частоти 
репера в інші частотні діапазони. Див. 
також стандертчастотирубідієвий 


СТАРІННЯ матеріалів (рос 
старение материалов; англ адіпд 
(егеайтепії, аде, дЧеїегіогабоп, 
таїигіпд. 


с. магнітне(рос старениемагнитное 
англ тадпейсадіпд - зміна магнітних 
властивостей феро- і  феримагнітних 
матеріалів у часі, що відбувається 
самочинно або під дією різноманітних 
зовнішніх факторів: сталих і змінних 
магнітних полів, коливань температури, 
механічних ударів, вібрацій, радіації. С. 
м. найбільшхарактернедля матеріалів із 


СТАТ 


СТЕН 








метастабільною магнітною атомною 
структурою і (або) магнітною доменною 
структурою. Зміни магнітних власти 
востейу результатіс. м. у ряді випадківє 
зворотливими: їхні первісні значеннямо- 
жутьбути відновлені шляхом відповідної 
дії магнітногополя. 

с. сплавів (рос старение сплавов 
англ аїйюоу адіпд - початкова стадія 
розпаду пересиченого твердого розчину, 
який утворюється при загартуванні. У 
результаті с. с. однофазний при високій 
температурі сплав розпадається при 
більш низькій температурі на дві (або 
більше) фаз, змінюються різноманітні 
властивості сплаву  - | збільшується 
міцність, коерцитивнасила, опір тощо. С. 
с. використовують у ряді випадків для 
покращення деяких властивостей сплаву, 
наприклад, підвищення механічної 
міцності, жаротривкості! т.д. 


СТАТИКА (рос статика англ 5іайіс5 
- розділмеханіки, в якому розглядаються 
умови рівноваги матеріальних тіл під 
дією сил (див. також рівновага 
механічної систЄєми. До основних 
понять с. належать поняття про силу, 
момент сили відносно центра і відносно 
осі та поняття про пару сил. Складання 
сил і їх моментів у с. виконується за 
правиломскладаннявекторів. 


СТАТИСТИКА (рос статистика 
англ 5іайі5іїс5,5атріезіані нс. 

с. Бозе-Айнштайна) (рос статисти 
ка БозеєЗйнштейна) англ Во5е 
Еіп5іеїп 5їабі5ііс3 - те саме, що стати 


стика Бозє 
(Ейнштейна. 
с. БозЄ(-Ейнштєйна) (с. Бозє(- 


Айнштайна)) (рос статистика Бозе(- 
Зинштейна) англ Восе-Еіїп5іеіп 
5іай5інсЗ - квантова статистика, яка за 
стосовується до систем тотожних части 
нок із нульовимабо цілим спіном (в оди. 
ницях /). Запропонованав 1924 Ш. Бозе 
ІГСН. Вобе) для фотонів і в тому ж році 
розвинена А. ЕЙНШТеЙНОМ 
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(А. Айнштайном) |А. Еіп5кеїп| стосовно 
до молекул ідеального газу. Характерна 
рисас. Б.-Е. полягаєв тому, щов одному 
й тому ж квантовому стані можеперебу: 
ватибудьякечисло частинок. Цій стати 
стиці підкоряютьсячастинки з нульовим 
абоцілимспіном. 

с. Больцмана (рос статистика Бо- 
льцмана англ ВоНгтапп 5баНбз5іїс3 - 
статистикасистем, які містятьвеликечи- 
сло невзаємодіючих частинок (тобто кла- 
сичного ідеального газу); окремий ви- 
падок статистики Гіббса для класичного 
ідеального газу. ЗапропонованаЛ. Больн 
маном П. Воїїатапи)у 1868-71. У більш 
загальному розумінні с. Б. - граничний 
випадок квантових статистик ідеальних 
газів (статистики БозеЕйнштейна | 
статистики Фермі-Дірака) для газу малої 
густини, коли слід враховуватиквантува 
ннярівнівенергії частинок. Основас. Б. - 
розподіл частинок ідеального газу за 
станами. 

с. вичерпна (рос статистика исче 
риьваюшая англ зийНсіепі 5байі5Нс3 - 
тесаме, що статистика достагня. 

с. відліків (рос. статистикаотсчітов; 
англ. соцпі5бані5іісЗ - імовірнісний опис 
потоку подій (відліків), які відбуваються в 
лічильнику фотонів (фотодетекторі) під 
дією світлових квантів, що падають на ньо- 
го. 

с. достатня | статистика вичепна 
(рос статистикадостаточная,статисти 
ка исчерьвающая англ  5иййїсіепі 
5кайіїсз - сукупність таких функцій від 
результатів спостережень, які містять ту 
ж статистичну інформацію про невідомі 
величини, що й самі результати спо- 
стережень. 

с. квантова (рос статистика 
квантовая англ адшапішт 5їабі5с5 - 
див. фізикастатистична 

с. Фермі-Дірака (рос статистика 
Ферми-Дирака | англ  Еекгті-Рігас 
зїабізїіс5) - квантовастатистикачастинок 
із напівцілим спіном. Хвильова функція, 
яка описує систему з кількох Фермі- 
частинок,  антисиметрична 0 відносно 








СТЕР С СТЕР 
перестановки будьякой пари частинок - СТЕРЕОГРАММЕТРІЯ (рос 
це є найзагальнішоювластивістюс. Ф.-Д. стереограмметрия англ 


Із неї, зокрема, випливає, що у випадку 


системи, яка складається з 
невзаємодіючих Фермі-частинок, у 
кожному  квантовому стані може 


перебувати не більше однієї частинки 
(принципПаулі). 


СТЕЛАРАТОР, -а (рос. стелларатор; 
англ.  5іеШагаїог; від англ. зіеПаг -- 
зоряний, зірковий) - замкнута магнітна 
пастка, в якій необхідна для утримання 
плазми конфігурація магнітного поля 
створюється струмами, що протікають 
зовні плазмового об'єму; один із 
різновидів тороїдних систем. 


СТЕН, -а, сн(рос стен сн; англ 5йеп 
5п) - одиниця вимірювання сили в 
системі одиниць МТС. 1 сн дорівнює 


силі, що надає тілу масою 1 т 
прискорення 1 м/сек. Іісн з 10 
Ньютонів. 

СТЕРАДІАН, -а (рос. стерадиан; 
англ. 51е(гео)гадіап) - одиниця 
просторового кута, яка дорівнює 


просторовому куту з вершиною у центрі 
сфери, що вирізає на ній поверхню, 
площа якої дорівнює площі квадрата зі 
стороною, рівновеликою радіусу сфери. 


СТЕРЕОБАЗА (рос. стереобаза; англ. 


5іегео(5соріс) Ба5е) - те саме, що 
стереобазис. 

СТЕРЕОБАЗИС,  -у  Істереобаза, 
базис стереоскопічний | (рос. 
стереобазис, стереобаза, базис 
стереоскопический; англ. 5їегео(5соріс) 
Ьаз5е) - відстань між двома точками, 


одночасне спостереження з яких одного й 
того ж об'єкта створює його просторове 
зображення (стереоскопічне зображення). 
Для людського зору с. - відстань між 
передніми вузловими точками очей (58 - 
72 мм). 
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зїіегеоргаттейту ) - технічна дисципліна, 
яка дозволяєвизначатирозміри, форму та 
положення різноманітних об'єктів на 
земній поверхні шляхом вимірювання на 
стереоскопічних парах їх фотографічних 
зображень. Фотознімки для с. одержують 
шляхомназемної або аерофотозйомки. 


СТЕРЕОІЗОМЕРИ, -ів, мн (рос 
стереоизомерьі англ зіегеоізотего) - 
речовини, молекули | яких мають 


однаковий хімічний склад і однаковий 
характер хімічних зв'язків, але різну 
просторову будову, яка проявляється в 
різниці фізичнихі хімічних властивостей. 
Існують геометричні та оптичні с. 
Геометричні С. розрізняються 
просторовим розміщенням атомів 
відносно характерних | площин у 
молекулі, внаслідок чого  міжатомні 
відстані у них різні. Оптичні с. мають 
асиметричне розміщення атомів С, 51, М 
та інших, внаслідок чого вони 
розрізняються напрямком обертання 
площиниполяризаціїі світла (див. також 
речовіни оптичноактивні, ізомерія. 


СТЕРЕОПАРА | (рос.  стереопара; 
англ. 58їегеораїг, 5іегео5соріс раїг) - 
поєднання двох плоских часткових 


зображень одного об'єкта, отриманих із 
двох різних точок або у двох кольорах; 
використовується для створення 
просторових зображень. 


СТЕРЕОСКОП, -а (рос стереоскоп 
англ  з5йегеобсоре | - | бінокулярний 
оптичний прилад для окремого 
спостереженняправим і лівим оком двох 
плоских зображень дного об'єкта 
(стереопари) і суміщення цих зображень 
у єдиний просторовий зоровий образ 
(стереоскопічне | зображення). | Див. 


також стереофотографія 


СТЕРЕОТРУБА (рос. стереотруба; 
англ. | 5йегеошібе | - бінокулярний 








СТЕР С СТІЙ 
стереоскопічний прилад, який власних частотс. залежитьвід умов його 
складається з двох зорових труб і закріплення, довжини, площі перерізу та 
забезпечує | одержання | просторового пружногоопору. 

зображення. Див. також зображення 

стереоскопічне СТИЛОМЕТР, -а (рос стилометр 


СТЕРЕОФОНІЯ (рос стереооних 
англ  5їегефріопу,  5іегеоріпопіс5 
спосіб відтворення звуку, при якому 
створюєтьсявраженняглибиниї ширини, 
об'ємності | звучання, | переміщення 
джерела звуку та подібні просторові 
ефекти звучання. С. досягається 
просторовим рознесенням гучномовців, 
які відтворюють сигнали від різних 
мікрофонів, встановлениху різних точках 
первинногозвуковогополя. 


СТЕРЕОФОТОГРАФІЯ (рос 
стереофотография англ 
5іегеорпоїодгарпу - спосіб 
фотографічної реєстрації 
стереоскопічних (просторових) 


зображень. Найпоширенішим способом с. 
є отримання2-х (або більше) фотознімків 
(стереограми або панорами) одного й 
того ж об'єкта із двох (або більше) 
центрів проєкціїї (див. також проєкція 
стереоскопічна, рознесених на відстань, 
яка дорівнює відстані між правимі лівим 
очима. У способі інтегральної фотографії 
фотографування об'єкта здійснюється 
лінзоворастровою | пластинкою без 
фотооб'єктива. 


СТЕРЕОХІМІЯ (рос стереохимия 
англ  5іегеодпетібілу розділ хімії, 
присвячений вивченню | просторової 
будови молекул і її впливу на хімічні 
перетворення, фізичні | властивості, 
характерфізіологічної дії тощо. 


СТЕРЖЕНЬ, -жня в акустиці 
(рос стерженьв акустике англ гоф 
- о тонкий стержень, характерний 
поперечний розмір якого набагато 
менший довжини зсувної хвилі. У с. 
можуть розповсюджуватися поздовжні, 
крутильні та згинові хвилі. Спектр 
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англ зіееіютеїві - тесаме щосталемр. 


СТИЛЬБ, -а, сб (рос стильб сб; англ 
5НІіб | 50) - одиниця вимірювання 
яскравості в системі одиниць СГС. 1 сб - 
яскравість плоскої поверхні, 1 см якої 
створює в напрямку, перпендикулярному 
до цієї поверхні, силу світла, рівну 1 свічці. 
1 сб -10 ніт - одиниць яскравості в 
Міжнароднійсистемі одиниць 


СТИМУЛЯЦІЯ (рос стимуляция 
англ 5ійтиіайіог). 

с. люмінесценції (сос стимуляция 
люминеаенции й англ  Іштіпезсепсе 
5кіппціаноб - поява або підсилення 
люмінесценції під дією зовнішнього 
джерела | енергії на збуждений 
люмінофор, який запас деяку світлову 
суму. (Для с. л. використовують 
нагрівання, зовнішнє освітлення, 
електричне | поле. | Див. також 
висвбічування люмінофів 


СТИСЛИВІСТЬ, -ості (рос 
сжимаємость; англ сопаргез5іїійу, 
спроможність речовини змінювати свій 
об'ємпід дією всебічноготиску. С. мають 
усі речовини. Визначають С. 
безпосередньо за зміною об'єму під 
тиском (див. також  п'єзометр, з 
акустичних | вимірювань швидкості 
поширенняпружниххвильу речовині. С. 
- найважливіша характеристика 
речовини, що дозволяє робити висновки 
про залежністьфізичних властивостейвід 
міжатомних (міжмолекулярних) 
відстаней. 


СТИСНЕННЯ механічне (рос 
сжатие англ (вимушенд сопаргеззіоп, 
5апеегебацеетіпд, ргеззіпу, соп5ітіСнОп; 
(самочиннд  сопітасійоп, соп5ітісСіїоп, 
5иіпКкадеріпсй. 


СТІЙ 


СТІЙ 








с. газового розряду (рос. сжатие 
газового разряда; англ. раз Фдізсрагяе 
сопігасіїоп) - те саме, що контракція 
газового розряду. 

с. лінійне (ДОС сжатие линейноге; 
англ Ійпеаг сотргеззіоп) - те саме, що Й 
стисненняодновісне 

с. одновісне |стиснення лінійне 
(рос  сжатие  одноосСное  сжатие 
линейное; англ ипіхіа|  сопаргез5іоп, 
їпеаг  сопаргезвіоп)  - | найпростіша 
деформація, що виникаєв призматичному 
брусі, який піддається рівномірному 
стисканню. 

с. рівномірне всебічне (рос сжатие 
равномерное  всестороннее; англ 
ипіїогт  сопіргеззіоп) -  напружено- 
деформованийстан, що виникаєв тілі під 
усебічнимрівномірнимтискомр. 


СТІЙКІСТЬ, -ості механічна, 
рівноваги (рос устойчивость англ 
зкабіїйу, Нимпез5, Габітез5, 
умійн5капаабіїйу; (конструкції) 5іїНте55, 
гідіану; (про гірську | породу 
сот 

с. пружних систем |стійкість пруж- 
них укладів (рос  устойчивость 
упругих систем англ еіа5ііс 5уз5івт 
зкабійу - властивість пружних систем 
маловідхилятисявід стану рівновагипри 
достатньомалих збурювальних впливах-- 
флуктуаціях зовнішніх сил, малих відхи- 
лах від ідеальної геометричної форми, 
флуктуаціях пружних характеристик 
тощо. Поняття с. п. с. тісно пов'язане із 
загальнимпоняттямстійкості руху 

с. рівноваги (рос  устойчивость 
равновесия англ еашійргіипазбабіїйу) -- 
поняття, яке визначає умови стійкості 
положення рівноваги. Положення рі- 
вноваги механічної системи є стійким, 
якщо при малому збуренні (зміщенні, 
поштовху) точки системи протягом на- 
ступного часу мало відхиляються від їх 
рівноважних положень. У випадкуконсе 
рвативної механічної системи достатня 
умова с. р. подається теоремою Лежен- 
Діріхле 
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с. руху (в механіці) (рос 
устойчивость движения (в механи- 
ке); англ 5іабіїййу ої плобіог) - поняття, 
яке характеризує тривале збереження 
яких-небудь характеристик руху механі 
чної (або електромеханічної та ін.) си- 
стеми. Проблемас. р. виникаєпри вивчен 
ні гіроскопічних систем, системавтомати 
чного регулювання, коливальних рухів, 
при дослідженні рухів літаків, снарядів, 
ракет і багатьох інших об'єктів. За Ла- 
гранжем, механічна система, яка перебу: 
ває під дією сил, стійка, якщо протягом 
руху відстані між її точкамизалишаються 
скінченними. За Пуассоном, динамічнаси- 
стема називається стійкою, якщо вона 
незліченну кількість разів повертається в 
як завгодно малий окіл свого початкового 
стану. Відомі такожпоняттяс. р. заЛапла 
сом, Якобі, Ляпуновимтаїн. 

с.  феівова (рос. | устойчивость 
фазовая; англ. рбазе 5габійу) - те саме, 
що автофазування. 

СТІЙКІСТЬ,  -ості матеріалу 
(рос стойкость, УСТойчивоОСтьЬ англ 
зКаріїйу, гебізгапседміп5апсіаріїту.. 

с. до опромінення | твердих 
матеріалів (рос. устойчивость к 
облучению твердь материалов; 
англ.  гадіаїіоп  кгезізіапсе  |гадіаїоп 
Нагапез5, ігтадіайоп з5к:абійу)| ої НБага 
тагегіаї) - те саме, що стійкість 
радіаційна. 

с. радіаційна стійкість до опроміне- 
ння) твердих матеріалів (рос. 
стойкость радиационная, устойчивость 
к облучению твірдьх  матери- 
алов; англ. гадіаїіоп гезізгапсе 
Пафіайоп Прагапез5, іггадіаїоп з5кабішу | 
ої Багад тагегіа!) - спроможність 
матеріалів зберігати властивості (механі- 
чні, електричні та ін.) при дії радіації. 

с. | термічна | (рос. | СТОЙКОСТЬ 
термическая; англ. реаї-гезізїапсе, 
апійпеаї,  Беаї  епаигапсе,  «Вектаї 
епадигапсе, їПпегтаї 5ігепоії) - те саме, 
що теплостійкість. 


СТІЙ 


СТРА 








СТІНКА (рос стенка англ ммаїї, 
з5сгееп гідро) ріаїе. 

с. Блодха |стінка (домеїна) блоахіь 
вська, межа (домеїна) блахівська| в 
широкомурозумінні (рос стенка 
Блоха | стенка (доменная блоховская, 
граница (доменная блоховская в 
широком смьюсле англ Віосі ма!) 
- область (шар) усередині магнітно 
впорядкованої речовини (феромагнетика, 
феримагнетика або слабкого  феро 
магнетика,), що розділяє суміжні домени. 
Всередині цієї області відбувається 
поворот вектора намагніченості М від 
його напрямкув одному домені до напря 
мку в сусідньому домені (див. також 
структура домена магнітна. Поворот 
здійснюється при просуванні вздовж 
нормалі до поверхні розділу таким чи- 
ном, що нормальна складова М залишає 
тьсянеперервною, тобтона поверхні с. Б. 
не виникають магнітостатичні полюси. 
Ф.БлохіР. ВіосП| 1932. С. Б. маютьіне- 
рційні властивості, їм приписують ефе 
ктивнумасу. 

с.  блбхівська в | широкому 
розумінні (рос. стенкаблоховская в 
широком смьгсле; англ. Віосі млаїї) 
- те саме, що стінка Блбха. 

с. | доменна Їмежа | доменна! 
магнітних доменів (рос стенка 
доменная |граница доменная| магни- 
тньх доменов); англ Фотаїп миаїї, 
Фдотаїп Боипаагу, м/аї) - перехідний 
шар між двома сусідніми доменами з рі- 
зними однорідними  намагніченостями 
(див. також Структура домеїна магніт- 
на; його товщина визначається конку- 
ренцією неоднорідної обмінної взаємодії 
та магнітної анізотропії. 

с. доменна блохівська в 
широкому розумінні (рос. стенка 
доменная блоховская в широком 
смьісле; англ. Віосії м ай) - те саме, що 
стінка Блоха. 

с. Неєля (рос. стенка Нееля англ. 
Мееі улаї) - область між сусідніми 
доменами (див. також структура 
доменна магнітна у тонких магнітних 
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плівках, в якій швидка просторова зміна 
намагніченості М відбуваєтьсяв площині 
розташування векторів намагніченості 
доменів (у площині, паралельній поверхні 
плівки). У с.Н.їуУ М є 0. 


СТІС, род стбсу | стопа (рос стопа 
англ зкасів - поляризаційний пристрій, 
який складається з кількох 
плоскопаралельних прозорих пластинок, 
накладених одна на одну і встановлених 
під деякимкутом до напрямку світлового 
пучка, що падає на них. С. слугує для 
одержання лінійно | поляризованого 
світла. Пропущене с. світло виявляється 
більшабо меншполяризованимунаслідок 
різниці в коефіцієнтах пропускання для 
хвиль з електричним вектором, який 
лежить у | площині падіння р та 
перпендикулярно до неї (див. також 
формулиФренєля. Ступінь поляризації 
тим більший, чим більший показник 
заламу пластин, і досягає максимального 
значенняпри куті падіннясвітланас., що 
дорівнюєкуту Брюстера 


СТОВП, -а (рос столб англ соїштп, 
рійаг, ріїе, ріег, розі, 5їаке, роїе, Іед; 
(розряду діоми; (речовини соїцтій?. 

с. позитивний (рос столб 
положительньй англ робібїме діоми, 
ріазта - частина стовпа жеврійного 
розряду між анодним і фарадеєвим 
темними просторами. В області с. п. 
електропровідність є максимальною, а 
напруженість електричного поля 
мінімальною;об'ємнийзарядвідсутній. 


стокс, -а, Ст (рос Стокс Ст; англ 
5їоке 50) - одиниця вимірювання 
кінематичної в'язкості в системі одиниць 
СГС. 1Ст дорівнює 1 см'/сек або 104 
мР/сек одиниць кінематичної в'язкості в 
Міжнароднійсистемі одиниць 


столик, -а(рос столик англ їабіе, 
рог5е зсайої 4, ріатеп). 


с. Федорова (рос столик Федорова 
англ Еедогоу їабіе) - прилад для 


СТРА 


СТРИ 








розглядання кристалів у тонких шліфах 
під мікроскопом у паралельному пучку 
поляризованого світла під різними 
кутами. За допомогоюс. Ф. можутьбути 
виміряні такі оптичні характеристики 
кристалів, як вісність, оптичний знак 
(співвідношення показників заламу у 
двох ортогональних поляризаціях), кут 
оптичних осей, напрямок гострої 
бісектриситаїн. 


СТОПА (рос стопа англ ріїе, 5їаскК, 
з5іосі - тесаме,щостіс 


СТРАТИ, род. страт (рос страть! 
англ  5ікаїд  - г шари з більшою 
яскравістю свічення, розділені темними 
проміжками, які спостерігаються в 
додатньому стовпі газового розряду. С. 
утворюються в електричних газових 
розрядах при тисках поблизу 10? - 107 
мм рт. ст. і в широкому інтервалі густин 
струмів. С. можуть рухатися зі 
швидкістю, близькою до швидкості 


звуку. 


СТРАТИФІКАЦІЯ (рос 
стратификация англ 5іганійсабі?. 

с. атмоосфбри | |Істратифікація 
атмосферна (рос стратификацияатмо: 
сферь, стратификация атмоосферная 
англ 5ітаййсаїоп ої аптозбріеге - роз 
поділ за висотою в атмосфері шарів із рі- 
зними властивостями, найчастіше - з рі- 
зною температурою. С. а. визначається 
дією променистого і турбулентного те- 
плообмінів окремих шарів із навколи 
шньою атмосферою і з земною поверх 
нею, фазовими переходами води в 


хмарах. Вивчення с. а., її стійкості та 
закономірностей | зміни | важливе в 
метеорології. 


с. атмосферна (рос стратификация 
атмосферная англ 5ітанйсаноп об 
айтобріеге - те саме, що стратифікація 
атмосфери 


СТРАТОСФЕРА (рос стратоафера 
англ 5ітаїобріега - шар атмосфери між 
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тропосфероюї мезосферою Верхня межа 
с. лежить поблизу 50 км, газовий склад 
аналогічний  тропосферному, але с. 
містить менше водяної пари, пилу і 
більшеозону. 


СТРИБОК, -бка 1 (рос скачок англ 
іштр, 5игое; (відхи) Фагі; (однократне 
відбиття радіохвилВ Пор; (зміна) |итр, 
аргирі спапое; (перехід в електроніці) 
сиб (струму, сигналу зїер;(обч.) сопітої 
ргеаб. 

с. бальмерівський (рос  скачок 
бальмеровский; англ Ваітекгіитрі - рі- 
зка зміна інтенсивності неперервного ви- 
промінювання багатьох астрофізичних 
об'єктівна малому інтервалі довжинхвиль 
поблизуграниці серії Бальмера(?.. 2: 3646 
Е). С. б. виникаєчерезстрибок коефіціє- 
нта поглинання а неперервного вин 
промінювання атомами водню поблизу 
Хе» Зменшення а пояснюється тим, що 
фотони вже не можуть іонізувати атом 
водню з 2-го рівня енергії. За положен 
ням і розмиттям с. б., а такожза пере 
падом інтенсивності випромінювання в 
ньому можна судити про клас світності 
та інші фізичні параметризорі. На основі 
вимірювання зазначених трьох характе 
ристик с. б. розроблена класифікація зі- 
рок. 

с. згущення (рос скачок уплот 
нения англ сопіргеззіоп 5ПОСК, 5ПОСК 
(мааме) - тесаме,щохвиляударна 

с. температушм Капіци (рос скачок 
температурью Капиць англ Каріса'я 
гетрегаїшге шштр, Каріса'5 іштр іп 
тетрегаїшге) - Явищев рідкомугелії, яке 
полягаєу тому, що при передачі теплавід 
твердоготіла до рідкогогелію (або зворо 
тно) на межі розділу виникає різниця 
температур, пропорційна густині тепло 
вого потоку і обернено пропорційна ку- 
бові абсолютної температури. 

с. конденсації (рос  скачок 
конденсации англ сопаепвабопіцтр) - 
особлива форма стрибка ущільнення, що 
виникаєв надзвуковому прискорюваному 


СТРИ 


СТРУ 








потоці газу в результаті конденсації пари 
води, якав ньомумістяться. 


СТРИБОК, -бка 2 (рос прьшякок 
англ іитр,Пор. 

с. гідравлічний (рос прьжок гид- 
равлический англ Пуаїгаціїсіитр - ча- 
стина потоку в руслі з вільною поверх 
нею, у межах якої відбувається різкий 
підйом рівня води при переході від бурж 
ливої або стрімкої течії до спокійної. При 
цьому швидкість у; стрімкої течії більша 
за хвильову швидкість (тобто більша за 
швидкість поширення хвиль на поверхні 


даної рідини м 2 4/4П, ), а глибина п; 


менша критичної глибини Пр; при пере 
ході до спокійної течії його швидкість у» 
стає менша за хвильову швидкість, а 
глибинан» ? Пкр. Ділянкас. г., рух водив 
якій має складний круговертний ха- 
рактер,називаєтьсявальцем.С. г. викори 
стовуєтьсяв гідротехніці, наприклад, для 
захисту від розмивів нижньогоб'єфагре- 
бель. 


СТРИМЕРИ, -ів, мн. (рос стримерьії 
англ 5ітеатег5 - світні розгалужені 
канали, які утворюються в розрядних 
проміжкаху передпробійних стадіях іскр 
ії в коронних розрядах. Появу с. пояснює 
теорія розвитку електронних лавин з 
урахуванням процесів фотойонізації та 
ударноїйонізації. 


СТРІЙ, -бю МУЗИЧНИЙ (рос. Сгрой 
музькальньй; анел. шпе) а 
сукупність звуків різної висоти, які 
використовуються в музиці. Розрізняють: 
відносний с. що характеризується 
відношеннями частот звуків, які входять у 
нього, і абсолютний с., тобто абсолютну 
висоту звучання. 


СТРОНЦІЙ, -ю (рос стронций англ 
зшопійшт), 5г - хімічний елемент І! 
групи періодичної системи елементів, 
належить до підгрупи лужноземельних 
металів, має валентність 2. У природі 
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зустрічається у вигляді 4 стабільних 
ізотопів | 5», 5г5, 5г??, 5г88, 
Найпоширенішим є ізотоп 539 (82,569/). 
Застосовуютьсярадіоактивні ізотопи 5г??, 
59,  5г29.  Електоронна конфігурація 
4р'58.. 


СТРУКТУРА (рос структура англ 
5ітисішге, аггапдетепі, Габгіс, райет, 
сопіробійоп, соп5ілисійоп, агспійесімге 
Тгатемогі, сопідигабноп 5іайе; (будова 
тогріоіоду, Техішге, деотейу; 
(організація даних огдапіганоп; 
(решітка) Гайкісв. 

МДнН-структура |металидіелектрик- 
напівпровіднік! (рос МДП-структура, 
металлдизлектрикполупроводник 
англ МОР5 зікисішге, тетаї- іеіесігіс- 
зетісопдисіог) - Структура, утворена 
пластиною напівпровідникаН, шаром ді- 
електрика Д на одній з її поверхонь і 
металевим електродом (закривачем М). 
При подачі на МДН-с. напруги в напів. 
провіднику поблизу межі з діелектриком 
виникає елекричне поле (див. також 
ефект поля). (В. Шоклі |М/. 5поскіеу|, 
Дж Л.ПірсонісС.!. Реагзопі). 

с. Всбсвіту | великомаантебна 
І структура Всесвіту крупномааштфнаї 
(рос структура Вселенной крупномає 
штабная англ Іагее-зсаїе 5ігисішге ої 
Опіуегзе) - термін, уведений для по- 
значення будови Всесвіту у масштабах 
від декількох Мпк до декількох сотень 
Мпк (у першу чергу просторового роз. 
поділу галактик, їхніх скупчень і 


надскупчень). 
с. Всбсвіту крупномааштебна (рос 
структура  Вселенной  крупномає 


штабная англ Іагее-зсаїе 5ігисішге ої 
Упіуегзе) - те саме, що структура Все 
світу великомааштірна 

с. гетерофевнатвердих тіл (рос 
структура  гетерофазная  твердьх 
тел; англ НПейевгорНаве зігисішге ОЇ 
501ід45) - просторовий розподіл кри- 
сталічних фаз, які складаютьбагатофазне 
кристалічнетвердетіло. Розміри, формаї 
взаємнерозташуванняфаз, розподілі бу- 
дова міжфазних меж, поряд із внутрі 
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шньофазними дефектами, визначають 
багато фізичних властивостей реальних 
твердотільних матеріалів. Фізичні власти 
вості гетерофазного тіла не є адитивною 
сумою властивостей його фаз через 
наявність міжфазних меж і внутрішніх 
напружень, що виникають при контакті 
різних фаз. У результаті фазових пере 
творень у початковій фазі виникають 
окремі області або кристали нових, те- 
рмодинамічностійкіших фаз, які ростуть, 
взаємодіють, утворюють  гетерофазну 
структуру. Впливаючи на хід 
структурного фазовогоперетворення, мо- 
жна в одному матеріалі отримувати рі- 
зноманітні гетерофазніструктури. 

с. дисперсна (рос структура диє 
персная англ аїбрег5іопзітисге) - не- 
впорядкована система у вигляді 
просторової сітки, що утворюється при 
зчепленні частинок дисперсної фази в 
дисперсному середовищі. Існують коагу: 
ляційні, конденсаційні с. д., апривисокій 
густині с. д. стає структурою дрібнозе 
рнистого твердого тіла. Див. також 
структуроутворення гсистєми диспе 
рені 

с. доменна магнітна (рос структура 
доменная магнитная англ таєпегіс 
дотаїп | 5їгисішге) | - | сукупність 
макроскопічних областей (доменів) 
магнітновпорядкованої речовини, що від- 
різняються, залежно від конкретного 
типу магнітного впорядкування, напря 
мком намагніченості М, вектораантифе 
ромагнетизму І, або напрямками М і І, 
одночасно (а також розміром, формою й 


іншими особливостями, зв'язаними, 
зокрема, із кристалографічною 
структурою зразка і геометрією його 
поверхні). С.  д. м. існує при 


температурахнижчетемпературифазово 
го переходу у магнітновпорядкований 
стані у визначених інтервалах напруже 
ності зовнішньогомагнітногополя. 

с. доменопросувальна (рос 
структура доменопродвигающая; англ 
гіміпд 5їгисіите) - пристрій, що слугує 
для просування циліндричних магнітних 
доменів (ЦМД) уздовж поверхні плівки 
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ЦМдД-матеріалу. Застосовується в запа- 
м'ятовувальних пристроях на ЦМД. 

с. електромагнітна 
елементарних частинок (рос 
структура  злектромагнитная зле- 
ментарньх частиц; англ 
еіесіготарпеїіс 5зіисішге ої 
е|етепіагу рагіісіе5) - структура, 
зумовлена розподілом густини заряду та 
струму в області локалізації частинки і 
яка визначається при електромагнітних 
взаємодіяхчастинокодназ одною. 

с. кристалічна (рос структура кри- 
сталлическая англ сгузіаїіпе) 5іпчисіитге) 
- розташуванняатомів, іонів і молекулу 
кристалі. Кристал із визначеною хімі- 
чною формулою має притаманну йому с. 
к., що маєтривимірнуперіодичність- кри- 
сталічну решітку. Геометричний опис 
конкретної с.к. полягає в  указанні 
координат центрів атомів в елементарній 
комірці кристала. 

с. магнітна феромагнетиків 
(рос структура магнитная ферро- 
магнетиков; англ тарпегіс 5їгисіште 
ої Теггопадпебіс5) - розподіл 
самочинної намагніченості усередині фе 
ромагнітних тіл при температурахнижче 
точки Кюрі. Розрізняють атомну 
(упорядкованийрозподілатомнихмагніт- 
них моментів феромагнетиків по вузлах 
кристалічних решіток)і доменну (роз. 
поділ доменів з різною орієнтацією 
намагніченості по об'єму зразка)магнітну 
структуру. 

с. магнітна атомна (рос структура 
магнитная атомная англ таєпеїіс 
аїотіс  5ікисіште)  - | упорядковане 
просторове розташування магнітних ато: 
мів кристалав сполученні з визначеною 
орієнтацією та величиною їхніх магніт 
них моментів (спінів). Термін "с. м. а." за. 
стосовуєтьсяв моделі магнетизму, що роз- 
глядає локалізовані магнітні моменти 
(див. також модель Гайзенберга. Як 
показує експеримент, у кристалах найча 
стіше встановлюються с. м. а. з досить 
простою закономірністю: спін 5, будь- 
якого атомаз номеромі у п-ій комірці ви- 
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ражаєтьсячерезвідповіднийспін 5. атома 
нульової (вихідної) комірки за допомогою 
співвіднашення 5 2 Зоехр(ікі), Де ї, - 
вектор трансляції з нульової комірки в п- 
ну. У цьому випадку говорять, що с. м. а. 
маєхвильовийвекторк. 

с. магнітна гвинтова (рос структура 
магнитная  винтовая англ.  з5сгем 
таєпеїс 5ігисішге) - те саме, що 
структурамагнітнанеспівревмірна 

с. магнітна гелікоїдальна (рос 
структура магнитная геликоидальная 
англ. Пеїйсаї таєпеїс 5ігисішге) - те 
саме, що структура магнітна неспівро 
змірна 

с. магнітна гелікбідна | структура 
магнітна гелікоїдальна (рос 
структура магнитная геликоидальная 
англ. Пеїйсаї птаєпеїс 5ігисішге) - те 
саме, що структура магнітна неспівро 
змірна 

с. магнітна довгоперіодична (рос 
структура магнитная длиннопериоди 
ческая англ. Іопе-регіод  таєпегіс 
зігисішкге) - те саме, що структура 
магнітнанеспівромірна 

с. магнітна модульована (рос 
структура магнитная модулированная 
англ. птодиіатед таєпетііс 5ігисішге) - те 
саме, що структура магнітна неспівро 
змірна 

с. магнітнанеспівревмірнаіструкту- 
рамагнітна гвинтова структурамагні- 
тнаспіральна,структурамагнітнагелі 
кбідна, структура магнітна гелікоїда 
льна структурамагнітна довгоперіюди 
чна, структура магнітна модульвана 
(рос структура магнитная несоразме 
рная, структура магнитная винтовая, 
структура  магнитная  спиральная, 
структура магнитная геликоидальная, 
структура магнитная длиннопериоди 
ческая, структура магнитная модули 


рованная англ. іпсотітепзигабіе 
таєбпеїїс | 5ігисіиге,  дізргорогіїопаї 
таєпеїїс  5ігисіцге,  5сгем/  таєпегіс 
5ігисіште,  5ріга|  пзаєпеїїс  5ігисішге, 


реїйса| парпеїїс 5ігисішге, Іопе-регіод 
таєпеїїс 5ігисішге, птойиіатед тарпегіс 
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зігисішге) - тип магнітного упорядкуван 
ня в кристалах, при якому періоди 
магнітного упорядкування хоча б в 
одному напрямку неспіврозмірні з пері 
одамикристалічної решітки 

с. магнітна спіральна (рос 
структурамагнитная спиральная англ. 
зрігаї птаєпеїіс 5ігисішге) - те саме, що 
структурамагнітнанеспівревмірна 

с. металєвогозливка (рос структура 
металлического слитка англ теїаіїїс 
іпдоє 5іисїие - неупорядкована си- 
стема, що складається з окремих кри- 
сталів різного розміру і форми в різних 
частинах литого металу. С. м. з. формує 
ться у процесі кристалізації розплавлено 
го металу і має З зони: приповерхневу, 
що складається з дрібних сполучених 
одиніз одним кристалів, проміжну, В якій 
окремі кристалимаютьвитягнуту форму! 
орієнтованів напрямкумаксимальноготе- 
пловідведення, центральну, утворенувід- 
носно великими кристаламигрубо сфери: 
чної форми. 

с. надтонка спектральних лі- 
ній (рос структура сверхтонкая 
спектральньх  линий; англ 
Пурегіїпе 5імисімге ої зресіга! ІЇ- 
пез5) - структура, яка включає ряд 
близько розташованих тонких ліній. 
Зумовлена надтонким розщепленням рі- 
внів, між якими відбувається оптичний 
перехід. 

с. неспівревмірна (рос. структура 
несоразмерная англ. іпсоптитеп5игабіе 
5ікисіиге, дізргорогіїопа! 5ігисішге) - 
суперпозиція | кількох | періодичних 
структур, у якої хочаб однез відношень 
періодів різних складових неперервно 
залежитьвід зовнішніх умов, наприклад, 
температури. С. н. широко поширені в 
природі (деякі сегнетоелектрики, піро- 
електрики, адсорбованімоношарита ін. ). 

с. симплектична (рос структураси- 
мплектическая англ зуппріесіїс 
зігисішге) - замкнутаневиродженадифе 
ренціальна форма степеня 2. У кожному 
дотичному просторі с. с. задає 
кососка-лярний добуток (див. 
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також група симплектична. 
Кососкалярний добуток пари векторів мо- 
жна прийняти за означення площі натя 
гнутогонаних паралелограма. 

с. тонка |розщєплення мультиплег- 
не! (рос структура тонкая, раащепле 
ние мультиплетног англ пе 5ітифиге, 
тиінрієї зріїнійд о - | розщеплення 
електронних енергетичних рівнів в ато 
мах, молекулахі кристалахна кілька під- 
рівнів, зумовлене спін-орбітальною взає 
модією, яке призводить до розщеплення 
спектральних ліній. Величина с. т. Є 
дійсно тонкою, невеликою лише для лег- 
ких атомів. 

с. уповільнювальна (рос структура 
замедляющая англ 5іоміпд 5ітисіїшге, 
5іоу/амаме 5ітисішге, сіеіауїіпе 5іписішв 
- тесаме що систємауповільнювальна 

с-и біологічні (рос структурьтбис0- 
логические;англ Біоіорусаї 5ігисіиге5) - 
тесаме,щоструктуриклітинні 

сзи клітинні | структури біологічні 
(рос структурьіклеточньюе,структурь 
биологические англ сеїїшіаг 5ігисіште5, 
Ьіоїовіса! 5ікисішгез) - надмолекулярні 
агрегати, що входять до складу живих 
клітин, утворені біополімерами (білками, 
жирами, нуклеїновими кислотами та ін.) 
без участі ковалентних зв'язків між цими 
молекулами. Всі біохімічні реакції, що 
відбуваються в клітинах і забезпечують 
їхній метаболізм, рухливість і ділення, 
здійснюються за допомогою орга 
нізованих певним чином с. к. В умовах, 
близьких до фізіологічних, с. к. є те- 
рмодинамічно стійкими утвореннями, 
тобто не потребують витрат енергії для 
підтримання свого існування і можуть 
збиратися самочинно з окремих блоків. 
Структурна цілісність с. к. забезпечує 
ться відносно слабкими водневими 
зв'язками, що виникають між окремими 
компонентами структури,  йонними, 
гідрофобними взаємодіями, а також ван- 
дерзваальсовими силами. Основа функ 
ціональної активності с. к.- перебудови 
їхньої надмолекулярної організації, що 
відбуваються при зміні йонної сили, 
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температури середовища, а також при 
підведенні енергії ззовні. 

сри модульовані (рос структурь! 
модулированнье | англ подшатей 
зігисішкеє) - Структури твердого тіла з 
природною або штучною модуляцією 
складу. Період с. м. на1 - 2 порядки 
перевищує сталу кристалічної решітки 
(див. також аналіз структурний 
ренттєнівський, надрешітка. 


СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ в 
дисперсних системах (рос 
структурообразование в 
дисперсньх системах; англ 
5ітисішге  їоптабоп  Ісго55НіпКіпд, 
5інисшиганоп іп аі5рег5іоп5) - 
виникнення і розвиток просторових 
(ланцюгових і сітчастих) структур - 
каркасів із різною мірою заповнення 
частинкамидисперсної фази. С. зумовлене 
міжмолекулярними силами різноманітної 
природи, що призводять до зчеплення 
частинок дисперсної фази і поступового 
тверднення і згущення попередньо рідкої 
системи. 


СТРУКТУРУВАННЯ (рос 
структурированиє англ  5іписішіпад, 
рафетіпд, сиге, сго55йпКіпд, СГО55- 
Ііпкаде сгоб5іропсії пд, сго55БОпсії пд. 

с. полімерів (рос структурированиє 
полимеров англ роіутег5ітисішнпо - 
утворення просторових макромолекул із 
високомолекулярних лінійних 
ланцюговихмакромолекулабоїз моно- та 
олігомерів (димерів, тримерів, тетрамерів 
і т. д.. У структурованих полімерах 
окремі сегменти лінійних макромолекул 
з'єднані | між собою поперечними 
ланцюгами, утвореними валентними або 
координаційними зв'язками. С. п. 
призводить, як правило, до збільшення 
хімічної стійкості, термостабільності, 
теплостійкості, твердості і Т. П. 


СТРУМ, -у (рос ток англ сиштепі. 
с. аксіальний Іструм аксіальнове- 
кторний у квантовій теорії 
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поля (рос ток аксиальнькй, ток акси 
альновекторньй в  квантовой 
теорий поля; англ ахіа-месйі) 
сипепі - операторнийвираз, який описує 
перетворення однієї частинки в іншу і 
перетворюєтьсяяк чотиривимірнийвектор 
при перетвореннях Лоренца і як 
псевдовектор (аксіальний вектор) при 
просторових віддзеркаленнях С. а. є 
одним із основних понятьу теорії слабкої 
взаємодії, а такожприописі хіральної си- 
метрії сильної взаємодії. 

с. багатофевний (рос ток многофа 
зньй англ роіурПпазе сиггепі) - ДИВ. 
струмтрифаний 

с. вєкторний (рос ток векторньій 
англ  месіог сипепі - квантовий 
оператор, що входитьу гамільтоніансла- 
бкої взаємодії. Перетворюється як 4- 
вектор при власних перетвореннях Ло- 


ренца. При інверсії системи відліку 
просторові компоненти векторного 
струму змінюють знак, а часова 


компонента не змінюється. У га 
мільтоніан теорії електрослабкої взає 
модії входять два векторних струми - 
зарядженийі нейтральний. Зарядженийс. 
в. змінює на одиницю сумарнийелектри 
чний заряд частинок, між якими він вин 
кликаєтакі переходи, при яких сумарний 


електричний заряд частинок не змінює 
ться (наприкладу, з Уь р » пт). 

с. електричний (рос ток злектриче 
ский англ еівсіїіс сипепі, сипепі 
еіесінсіку, Фупатіс еіесітісійу, Тому ої 
еіесінісіку, сипиепі Номи, ішісе - упоряд 
кованеперенесенняелектричного заряду. 
Феноменологічно с. е. також еквівалент 
ний струму зміщення, який у вакуумі по- 
в'язаний зі зміною в часі напруженості 
електричногополя. 

с. зарядженийІ|струм слабкий заря- 
джений| (бос ток (слабьшй заряжен 
ньй англ спагуеад (меаю сиггепі 
один із фундаментальних операторів 
теорії слабкої взаємодії, що зумовлює 
переходи, прияких електричнийзарядкі- 
нцевих або початкових частинок (ле- 
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птонів, адронів) змінюється на одиницю 
(в одиницях елементарного електричного 
заряду е). С. з. /,(х) (х - просторовоча- 
сова точка, у - 0, 1, 2, 3) являє собою 
суму лептонного /.) 

і адронного (кваркового) /4, (х) струмів: 
і) зх) чн /9, (Х), коженіз яких є сумою 
векторногой аксіальногострумів. 

с. змінний (рос ток переменньїй 
англ  аНетаїе сипепі, анепабіпу 
ситепі - електричний струм, який 
змінюєтьсяв часі. У загальному розумін- 
ні до с. з. відносять різноманітні види 
імпульсних, пульсувальних, періодичних 
і квазіперіодичних струмів. У техніці за 
с. з. прийнятовважатиперіодичнічи май- 
жеперіодичні струмизмінногонапрямку. 
Найчастіше використовується с. 3., вели: 
чина якого змінюється в часі за гармоні 
чним законом (гармонічний, або синусої 
днийс. 3.). При розрахункахелектрично 
го кола гармонічного с. з. зручно кори- 
стуватися комплексними амплітудами 
напруги та струму, комплексними імпе- 
дансами 

с.зміщення (рос ток смещения англ 
Чізріасетепісцітепі, Біачіпд сигтепі - 
швидкість зміни в часі електричного змі- 
щення, тобто величини Д/(Ал) (гауссова 
система), де р - електрична індукція. 
Цей струм не пов'язаний зі струмами 
провідності, але є джерелом магнітного 
поля. Густинас. з. уадоно Е - 4лР) 


- Ж а 0 


Рось іо й - поляриза 
ція (середній дипольний момент одиниці 
об'єму діелектрика). 

с. індукційний (рос ток индукцион 
ньй англ іпайсбїоп ситепі - електри 
чний струм, зумовлений електрору 
шійною силою індукції (див. також 
індукціяелектромагнітна. 

с. конвекційний в електроди- 
наміці (рос ток конвекционньнй в 
злектродинамике англ сопуесіїоп 
сиггепі Гсігсціачіпя сикгепі) іп 
еїіесігодупатіс5) - електричний 





, деЕ - напру 


СТРУ 


СТРУ 








струм, зумовлений рухом зарядженого 
середовищаабо зарядженихпучків части: 

нок (електронів, іонів і т.п.). Густинус. к. 

), зумовлену рухом у просторі окремого 
точкового заряду г, можнаподатиу ви- 

гляді ) 2 є у,()64-г(0ф дег. - 

радіус-вектор заряду, у,-аг/дї - швид 

кість заряду, (г) - дельтафункція Ді- 

рака. 

с. критичний у надпровідни- 
ках (рос ток критическийв сверх- 
проводниках англ сгйіса| ситепі 
іп. 5ирегсопадайсіог5) - макси 
мальна величина сталого електричного 
струму, що може протікати через над. 
провідник без дисипації енергії. Якщо 
струм перевищує критичне значення, то 
речовина надпровідника цілком або ча- 
стково переходитьу нормальний (не над: 
провідний) стан, і в зразкувиникає диси: 
пація енергії, яка призводитьдо його на- 


грівання. 

с. нейтральний Іструм слабкий 
нейтральний! (рос шток  (слабьшй 
нейтральньій ш англ. пешігаї | (меак) 


сштепі) - фундаментальний оператор у 
теорії електрослабкої взаємодії, що опи- 
сує взаємодію кварків і лептонів з полем 
нейтрального проміжного векторного 
бозона (7-бозона) і такий, що зумовлює 
переходи, у яких не змінюється електри 
чний зарядкінцевих і початкових кварків 
і лептонів. 

с. однофевний(рос ток однофазньшй 
англ 5іпдіерпа5есштепі - див. струм 
змінний 

с. слабкийзаряджений(рос ток сла 
бьшй заряженньй англ сПпагодесі миеак 
сипепі - те саме, що струм заря 
джений 

с. слабкий нейтральний (рос ток 
слабьш  нейтральньїй англ. пешігаї 
уеак сштепі) - те саме, що струм 
нейтральний 

с. сталий (рос ток постоянньій англ 
ЧФігесєсипепі) - електричний струм, гу- 
стинаякого) незалежитьвідчасу. 

с. трифевний І струм багатофаний| 
(рос ток трехфазньшй, ток многофа 
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ЗНЬЙ англ  геерпа5е  сиптепі, 
роіурбазеситепй - система трьох га- 
рмонічних струмів однакової частоти й 
амплітуди, зсунутих зафазоюна 1/3 пері 
оду. У мережахс. т. існують дві напруги 
- лінійна та фазова. При передачі 
електричної енергії на великі віддалі вин 
користання с. т. економічно більш 
вигідне, ніж використання систем пере 
дачі змінного струму з іншою кількістю 
фаз. 

с-ми вихрові (рос. ТОКи вихревьге; 
англ. едду сипепів, м/рігіїпе сиеп) - 
те саме, що струми Фукб. 

с-ми електричні в атмосфері (рос 
токи злектрическиев атмосфере англ 
еіесікіс СИПепі іп аїтоє5рПеге) - ДИВ. 
електрикаатмосферна 

с-ми земні |струми телуричнії (рос 
токи земнью,токи теллурические англ 
Еагій ситепі, Теїїгіс5 від лат. Теїіц5, 
род. відм Теїигі5 - Земля) - природні 
електричні струми, що протікають у 
поверхневих (твердій і рідкій) оболонках 
Землі. У сучасній геофізиці під с. з. ро- 
зуміють перш за все індукційні струми, 
зумовлені магнітними варіаціями різних 
типів, джерела яких розташовані в іоно- 
сфері та магнітосфері Землі. Густини та- 
ких струміввід 10" до 10"А/м?. С. з.є ча- 
стиною загального  електромагнітного 
поляЗемлі 

с-ми магнітні (рос токи магнитнье 
англ тарпекїс Ссипепі) - фіктивні 
струми, створювані рухом умовних 
магнітних зарядів. Є формальнимианало 
гами електричних струмів. Уявлення про 
магнітні струми дозволяєв ряді випадків 
спростити розрахунки електромагнітних 
полів, створюваних різноманітними ви- 
промінювальними пристроями, напри 
клад,магнітнимиантенами 

с-ми мікровихрові (рос токи ми- 
кровихревью англ тісгоедйу сипепБ) 
- замкнуті мікроструми, що виникаютьу 
металевих феромагнєтиках при зміні 
їхньої намагніченості, зумовленій зсувом 
межміж доменами. 


СТРУ 


СУББ 








с-ми сторонні (рос токи сторонние 
англ їогеюуп сипепб) - електричні 
струми, не породжені даним електричним 
полем. 

с-ми Фукб |с-ми вихрові | (рос. Токи 
Фуко, токи вихревьте; англ. Коисашії 
ситепі, едду сипепі, м'бігіїпо симпепі) 
- електричні з струми в суцільних 
провідних тілах, які виникають при зміні 
магнітного поля в часі або при русі тіл у 
неоднорідному магнітному полі. Названі 
за ім'ям Ж.Б.Л.Фуко |).В.І.. Еоисації|, 
1855. 


СТРУМІНЬ, -еня (рос. струя; англ. 
5ігеат, іеї, 54дшігі, 5роші; (від двигуна) 
уаз5п; (сильний) зрикі; (потік) НІазі; 
(рідини) Ни5Ю; (забруднень) ріште) - 
форма течії рідини, при якій рідина (газ) 


тече | в навколишньому середовищі, 
заповненому рідиною (газом) з іншими, 
ніж у с. параметрами (швидкістю, 


температурою, густиною, складом та ін.). 
Прикладом струменевих течій є с., який 


витікає із сопла ракетного двигуна, 
ежектора тощо, струменеві течії в 
атмосфері. 


с. адрбнний (рос. струя адронная; 
англ. падгоп 5ігеат, рБайгоп |)ег) - група 
адронів, народжена в одному акті взає- 
модії, для яких поздовжня відносно 
сумарного імпульсу компонента імпу- 
льсу кожного адрона набагато більша від 
його поперечної компоненти. 

с. турбулентний 0 (рос  струя 
турбулентная англ їигіціепі 5ігеат, 
Хигриіепцейв - струмінь, щоутворюється 
при витіканні рідини або газу в 
середовище,з яким рідинаабогазможуть 
змішуватися. Бокова поверхня с. т. 
нестійка, на її межі існує турбулентний 
межовийшар- динамічний, тепловий або 
дифузійний. С. т. виникає в реактивних 
двигунах, вентиляційних установках, 
промисловихпечахі т. п. 


СТРУНА (рос струна англ 5ітіпо) - 
тонка натягнута з гнучка | нитка з 
рівномірно розподіленою по довжині 
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густиною. С. здатна здійснювати 
коливання, що можуть бути розкладені в 
спектр за  гармонічними власними 
коливаннями с. У випадку струни, 
закріпленої з обох кінців, частоти |, 
власних коливань с. визначаються 


співвідношенням;, - (п/21) с/р, депо 


1, 2, 3,... І - довжинас., с - механічне 
напруження матеріалу с. Див. також 
задачакрайова 

со в акустиці (рос. струна в 
акустике англ. 5ійпдіп асой5бі- 
с5) - тонка, гнучка, сильно натягнена 
нитка з рівномірно розподіленою по 
довжині густиною, найпростіша коливна 
система з розподіленими параметрами. 
Малі поперечні зміщення точок с. від 
положення рівноваги описуються хви- 
льовим рівнянням, розв'язок якого може 
бути представлекний у вигляді рухомих 
хвиль. 

с. релятивістська (рос. струнареля- 
тивистская; англ. геіайіуізііс 5ігіпе) - 
теоретичний юдновимірний протяжний 
релятивістський об'єкт, функціонал дії 
якого пропорційний площі світової 
поверхні, котру він замітає при русі у 
просторі-часі; уявлення про с. р. є 
основою струнної моделі адронів і за- 
стосовуються в космології. Дослідження 
свідчать, що при зниженні температури 
Всесвіту у процесі його розширення від- 
буваються послідовні фазові переходи, і 
за певних умов фаза з вищою симетрією 
може існувати у вигляді окремих точок 
(монополів) або одновимірних об'єктів - 
космічних струн. 

с-ни  гетеротичні (рос.  струюьі 
гетеротические; англ. Пекегогіс 5ігіпе5) - 
моделі теорії струн, у яких ліві та праві 
ступені вільності на світовій поверхні 
належать різним конформним теоріям; є 
основою побудови реалістичних 
струнних моделей об'єднання взаємодій 
елементарних частинок. Див. також 
суперструни. 


СУБГ 


СУПЕ 








СТУПІНЬ, -еня (рос. степень; англ. 
Фергее, є?гаЧе, Іеуеї, гаге; (кількість) 
атоиті; (міра) ехтепі). 

с-ні вільності (рос. степени свободькг; 
англ. Фертее5 ої геефот) - незалежні 
можливі зміни стану (зокрема, |і 
положення) фізичної системи, зумовлені 
варіаціями її параметрів. У механіці с. в. 
відповідають незалежним переміщенням 
механічної | системи, число | яких 
визначається кількістю частинок, які 
утворюють систему, і числом накладених 


на неї зв'язків (див. також  числб 
ступенів вільності). 

СУББУРЯ (рос. суббуря; англ. 
зшбтогіїп)  - викликані змінами у 


сонячному вітрі збурення в магнітосфері 
Землі, що супроводжуються підвищеною 
дисипацією енергії сонячного вітру, яка 
надходить або | вже надійшла в 
магнітосферу. С.може проявлятися у 
полярних дсяйвах, магнітних варіаціях 


тощо. 
СУБГАРМОНІКА (рос. 
субгармоника; англ. зибНпагтопіс, 


зцїгедцепсу) - гармонічне коливання з 
частотою, що дорівнює кратній частці 
основної частоти. 


СУБЛІМАЦІЯ (рос  сублимация 
англ зибійтабйоп) - те саме, що визгін. 


СУМА (рос сумма англ з5имт, Кобаї, 
атоипі. 

с. світлова (рос сумма световая 
англ Іїйдпе 5ий) - енергія, запасенау лю- 
мінофорі при його збудженні; число 
йонізованих центрів люмінесценції або рі- 
вне йому число електронів, захоплених у 
пастках. 

с. статистична (рос сумма 
статистическая англ 5іанзіїсаї 5ип) - 
поняття статистичної фізики, що є 
нормувальним множником, який входить 
у вираз для статистичної матриці 
канонічного розподілу у  квантовому 
випадку. Вирази для с. с. різні для 
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системи із заданою кількістю частинок 
(див. також розподіл Гіббса 
канонічний і для укладу зі змінним 
числом частинок (див. також розподіл 
Гісбсаканонічнийвелікий). 


СсУумші, -і (рос смесь англ 
тіхііиме,  соптрозіноп,  сопірошікі, 
ріепа, сопатіхішгежетрег,5осЮ. 

с. станів (рос смесьсостояний англ 
тіхіигеої 5їаїез - станквантовомехані: 
чної системи, що описується не хви- 
льовою функцією, а матрицею густини, 
або статистичним оператором. У 
змішаному стані, на відміну від чистого 
стану, який описується хвильовою функ- 
цією, не задано повного набору значень 
динамічних змінних, що визначають 
квантовомеханічну систему. У ньому Вин 
значені лише ймовірності у/:, м», ... ЗН 
йти систему в різноманітних квантових 
станах, які описуються хвильовими фу- 
нкціямим., м», ... 

саші азеотріпні | (рос | смеси 
азеотропньюе англ агеойгоріс тіхішге5, 
агеоборе5, 5іпдціаг 5оіційоп8 - рідкі 
суміші, які мають у стані рівноваги 
однаковий склад рідкої та парової фази. 
При  перегінці с. а. утворюється 
конденсат того самого складу, що й 
початковарідина. 


СУПЕРАЕРОДИНАМІКА (рос 
суперазродинамика англ 
зирепегодупатісз) - див. аеродинаміка 
розрідженихгазів 


СУПЕРГЕНЕРАТОР, -а (рос. 
супергенератор; англ. зирегрепегатог) - 
те саме, що надгенератор. 


СУПЕРГЕТЕРОДИН, -а Іприйман 


супергетеродійний (рос 
супергетеродин, привмник 
супергетеродинньшй англ 
зиретевегодупб) - радіоприймальний 
пристрій, у якому підсилення 


сприймуваного сигналу здійснюється на 
проміжній частоті, що дорівнює сумі або 








СУПЕ С СУПЕ 
різниці частот сприймуваного визнаку та 
сигналу гетеродина, який є допоміжним СУПЕРОПТИКОН, -а (рос 


генератором радіосигналів (див. також 
пристрої радіоприймальні. 


СУПЕРГРАВІТАЦІЯ (рос. 
супергравитация; англ. зпреграумікайіоп) 
- теорія тяжіння Ейнштейна для такої 
системи матеріальних полів, для якої 


здійснюється інваріантність відносно 
перетворень / простої (М - 1) або 
розширеної (Х » 1) суперсиметрії, де М - 
число майоранових спінорних 
генераторів. 

СУПЕРГРАТКА (рос. 


суперрешетка; англ. 5прегіайісе) - те 
саме, що надрешітка. 


СУПЕРІКОНОСКОП, -а (рос 
супериконоскоп англ ітадеісопозсоре 
- тип передавальної телевізійної трубки, 
в якій оптичний образ, утворений на 
фотокатоді, перетворюється в 
електронний за рахунок накопичення 
електричного заряду на спеціальній 
діелектричній мішені емітованими з 
фотокатода електронами. Елекгронний 
образ зчитується з мішені сканувальним 
електронним променем. Чутливість с. 
вища, ніж в іконоскопа, приблизно в 4 
рази. 


СУПЕРМУЛЬТИПЛЕТ,  -у (рос. 
супермультиплет; англ. 5прегпішріег) 
- незвідне представлення суперсиметрії, 
що містить ферміони та бозони; число 


бозонних  ступеней вільності у с. 
дорівнює числу ферміонних. ам 
відповідають об'єднанням 


фундаментальних частинок у рамках 
теорії супергравітації. 


СУПЕРОБ'ЄДНАННЯ (рос. 
суперобьединение; англ. 
зирегипібсаїйоп) - об'єднання сильної, 
електромагнітної, слабкої і, можливо, 


гравітаційної взаємодій у рамках теорії 
суперсиметрії. 
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супероптикон англ іпзаде орНісої) - 
тип передавальної телевізійної трубки, в 
якій оптичний образ, утворений на 
фотокатоді, | переноситься | потоком 
емітованих із фотокатода електронів на 
мішень у вигляді тонкої скляної плівки з 
розташованою поблизу 
дрібноструктурною сіткою, у результаті 
чого на плівці утворюється рельєф 
потенціалу, який відповідає розподілу 
освітленості на фотокатоді. Одержаний 
електронний образ зчитується 
електронним променем, що періодично 
оббігаєповерхнюмішені. 


СУПЕРПАРАМАГНЕТИЗМ,, -у (рос 
суперпарамагнетизм англ 
зпреграгатаєпебізт) - квазіпарамагнітна 
поведінка систем із сукупності дуже 
малих  феро- | або  феримагнітних 
частинок, яка полягає в тому, що 
частинки переходять в однодоменний 
стан (див. також частинки 
феромагнітні однодомені) з 
однорідною самочинною намагніченістю 
по всьомуоб'ємучастинки. 


СУПЕРПЕРМАЛОЙ,  -ю (рос 
суперпермаллой англ зирегрегтаїоу) -- 
магнітном'який матеріал, який має 
особливо високі значення магнітної 
проникності в слабких магнітних полях. 
Див. також пермалий. 


СУПЕРПРОВІДНИК, -а (рос 
суперпроводник англ зирегсопсінсбої). 

сеи іднні (с-ки йднні) Гелектроліги 
тверді (рос суперпроводники имонньєе, 
твердьюв злектролить; англ їіопіс 
зирегсопансіоі5,50їїс -5баїд еіесітоїувеб, 
зирепіопіс сопайсіоїз - речовини, які 
відзначаються у твердому стані високою 
йонною провідністю с, порівнянною з 
провідністю рідких електролітів |і 
розплавівсолей (10! - 103 Ом! см"). С. І. 
можна розділити на 2 типи: 1) іонні 
кристали, здатні перебувати, залежновід 








СУПЕ С СУШІ 
температури, у двох станах, з яких 
низькотемпературний характеризується СУПЕРСПІВПОМІР, -у (рос. 


малою провідністю (діелектрик або 
напівпровідник), а високотемпературний 
-. аномально високою провідністю 
(суперіоннийстан); 2) сполукиз великою 
концентрацією домішкових іонів. Для с. 
і. характерна пухкість структури з 
великим числом вільних позицій для 
рухливих іонів. іонна / провідність 
визначає електричні властивості с. і. до 
частот порядку 102 Гц; в області 
оптичних частот с. і. поводяться як 
напівпровідникиабо діелектрики. 


СУПЕРПРОСТІР, -ору (рос. 
суперпространство; англ. зирегараса - 
розширений простір у теорії 
суперсиметрії, який окрім звичайних 
просторово-часових координат включає 
також спінорні координати. Концепція с. 
відіграє ключову роль у суперсиметрії: 
група перетворень суперсиметрії має 
природню реалізацію в с. як група його 
рухів, а відповідні супермультиплети 
компактно зображаються суперполями -- 
функціями, заданими на суперпросторі. 


СУПЕРРЕШІТКА (рос. 
суперрешетка; англ. 5ирегіайісе) - те 
саме, що надрешітка. 


СУПЕРСИМЕТРІЯ 
Ісуперспівпбмірі (рос. суперсимметрия; 
англ. | 5прег5уптіитеїгу)  - симетрія 


фізичної системи, що об'єднує стани, 
які підкоряються різним статистикам -- 
статистиці Бозе-ЕЙнштейна (бозони) та 
статистиці  Фермі-Дірака  (ферміони). 
Застосовується | головним | чином у 
квантовій теорії поля, зокрема в теорії 
квантованого гравітаційного поля (див. 
також  супергравітація) і в теорії 
струн (див. також  суперструни). 
Подібно до інших типів симетрії у 
фізиці, с. формулюється в термінах 
деякої групи перетворень, що діють на 
стан системи, переводять ферміонні 
стани в бозонні і навпаки. 
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суперсимметрия; англ. зирегзутитеїгу) - 
те саме, що суперсиметрія. 


СУПЕРСТРУНИ, -струн, мн. (рос. 
суперструньт; англ.  5ирег5ігіпр8) - 
релятивістські суперсиметричні протяжні 
об'єкти, які є узагальненням поняття 
бозонної релятивістської струни (див. 
також струна  релятивістська) (із 
включенням ферміонних ступенів 
вільності. 


СУПУТНИК, -а (рос спутник англ 
зайеіїйв. 

сжи Землі штучні (рос спутники 
Земли искусственнью англ затїеїїнез - 
космічні пристрої, запущені на навколо 
земні орбіти з різноманітними науковими 
таприкладнимицілями. С. З. ш. виводять 
на орбіти, що відрізняються розміром, 
формою, нахиломта іншими елементами 
орбіти, чого досягають відповідним ви- 
бором напрямку, величини початкової 
швидкості запуску і точки виводу на 
орбіту. Залежновід поставленого завдан 
ня, розрізняють такі с. 3. ш.: науково- 
дослідницькі, метеорологічні, зв'язкові, 
навігаційні, геодезичні, супутники роз- 
відникитощо. Кожномутипу с. З. ш. при- 
таманні свої параметри орбіти і умови 
орбітальногоруху. 

сжи планєт (рос спутники планет 
англ  тооп5 - небесні тіла, що 
обертаються навколо планет. Супутники 
маютьусі планетиСонячної системи. Рух 
с. п. здійснюється під дією притягання 
відповідної планети і в першому 
наближенні підлягає законам Кеплера. У 
більшості випадків орбіти с. п. мають 
невеликий нахил відносно екватора 
відповідної планети. Внаслідок малої 
масибільшістьс. п. немаєатмосфери. 


СУРМА (рос сурьма англ 5іїбішіті, 
55  - хімічний елемент 5 групи 
періодичної системи елементів. 
Розповсюджений у природі у вигляді 2 


СФЕР 


СХЕМ 








стабільних ізотопів: 50" (57, 25 96), 5633 


(42, 7596). Електронна конфігурація 
да?5в'бр». С. існує за звичайних умов у 
кристалічній формі. 

СУРЯДНІ, -их, мн. (рос. 
координать,; англ. соогдіпаїе5) - див. 
координати. 


СУСПЕНЗІЯ (рос суспензия англ 
з5изрепбіоп,5ішту, риї!р, 5їр) - дисперсна 
система, що складається з частинок 
твердого тіла, розподілених у рідкому 
середовищі. С. отримують при виділенні 
твердої фази з пересиченого розчину або 
з  переохолодженого розплаву, при 
коагуляції, диспергуванні. 


СУШІННЯ (рос сушка англ агуїпд, 
деНусіганоп,  Фенпитіаїйсабоп,  сиге, 
сигіпд; (фоторезисту) Баке, Бакіпд - 
процес вилучення вологи 3 вогких 
твердих матеріалів, що супроводжується 
тепло- і масообміном. С. здійснюється в 
спеціальних апаратах  -  сушилках, 
споряджених регулятором підведення 
тепла при певних робочих параметрах - 
температурі, тиску, швидкості сушки 
тощо. 


СФЕРА (рос сфера англ вріеге, 
гоппа; (область) агеа, дотаїп, сіксіе; 
(область дослідження чи застосування) 
Пе!д; (область науки чи знань) тегтіогу). 

с. дії Землі (рос сфера действия 
Земли англ Еагій асНоп агеа, Еагіт 
асійоп іпсійепсе - область простору 
навколоЗемлі, в якій характерруху будь- 
якого тіла (напр., космічного зонда) вин 
значається з переважно гравітаційним 
полем Землі, а за його межами - зде 
більшого гравітаційним полем Сонця. 
Радіусс. д. З. складаєд, 93 млн. км. 

с. розсіяння (рос сфера рассеяния 
англ діззіраїїоп зріеге) - те саме, що 
е 


СФЕРОЛІТ, -у (рос сферолит англ 
зріегоїї) 
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сти кристалів (рос  сферолить 
кристаллов англ сгузіаї зріпегоїй ня - 
кристалічні утворення сферичної форми, 
що складаються з окремих кристаликів, 
витягнутих у радіальному напрямку 


відносно їх загального початкового 
центруросту. 
СФЕРОМЕТР, -а (рос сферометр 


англ зріпеготеїві - механічний прилад 
для вимірювання радіусів кривизни 
сферичних поверхонь лінз, деталей 
машинта інших виробів. Радіус кривизни 
знаходять, вимірюючи стрілку прогину 
сферичної поверхні за допомогою с., 
основною частиною якого є рухомий 
стержень, приведений у контакт із 


досліджуваною поверхнею, і шкала з 
ноніусом. 

СХЕМА (рос схема англ 
(радіотехн) сігсиії, пеїмогі), 
соппесійоп, 


демісе, еіетепі, тосієі, 5ебир, 5іписішге, 
Чіадгат,5нееб(кресленивй зспетесНагі, 


дезідп, «адгат, огаміпу, оиіїпе, 
райет, ріап, ріої, рго|есі, зспетаніс; 
(логічна дае; (логічна структура дани» 
з5спета; (стат.) Бкеакдомтп; (у теорії 
груп) 

табівеац). 

с. двотактна (рос схема двухтакт 
ная англ ризіприії сіксиїд) - схема з 
однакових електричних кіл, сполучених 
так, що струми, які в них протікають, 
однакові за величиною, але протилежні за 
фазою. Застосовується у підсилювачах і 
генераторах. 

с. диференціювальна(рос схемадиф 
ференци англ  аїНегепбіаїіпд 
сігсиії, сіїїНегепбабіпупебмогів - див.ко- 
ладі ьні 

с.еквівалентна(у радіотехніці) 
(рос зквивалентная(в радиотехни- 
ке); англ ециімаїепі (сігсиії), едиїмаїепі 


пегуогК, сігсиії гергезепіайіоп, 
апаїоє(оиз) сіксиії (іп гаадїо епді- 
пеегіпдї) модель реального при- 


СХЕМ 


СЯЙВ 








строю, якавідтворюєдеякі з його власти 
востей.Конструюванняс. е. здійснюється 
або моделюванням рівняння, що описує 
властивості даного пристрою, або на 
основі якісних міркуваньпро його роботу 
з наступнимекспериментальнимвизначе 
ннямпараметрівс. е. 

с. збігу (оос схемасовпадения англ 
соіпсісіепсе сігсції, плаїсНіпф сігсиїй, 
таїспіпд пебмогд - пристрій ядерної 
електроніки, що створює вихідний 
електричний сигнал при одночасній 
наявності на його входах двох і більше 
імпульсів. 

с. інтегральна мікросхема, чіп) (Рос 
схема интегральная, микросхема, чип; 
англ іпіергатей сігсиії, ІС демісе, ІС 
еіетепі, пісгоеіесігопіс сіксиїї, 
еіесігопіс | сбір,  тісгосікспії | сбір, 
іптергатед(-сігсції) соптропепі, срір) - 
твердотільний пристрій, який містить 
групу приладів і їхні з'єднання (зв'язки), 
виконанийна єдиній пластині (підклади 
нці). У с. і. інтегруються пасивні 
елементи (ємності, опори) та активні 
елементи, дія яких заснована на рі- 
зноманітних фізичних явищах. С. і. вин 
користовуються в мікроелектроні- 
ці. 

с. матрична (рос схема матричная 
англ таїгіх (сігсиії), паїгіхег, сігсиії 
аггау, таїгіх) - пристрій, що складається 
з великої кількості ідентичних елементів 
(електронних, розрядних або напівпровід: 
никових приладів, феритових осердь і т. 
п.), розташованих у площині у вигляді 
матриць. 

с. перерахункова (рос схема переє 
четная англ з5саїпд сігсиії, 5саїег, 
сойпіег,аїмідеі) - електроннийпристрій, 
у якогочисло імпульсів на виході в М раз 
меншечисла імпульсів, що подаютьсяна 
вхід; М називається коефіцієнтом крат 
ності перерахунку перерахункової схеми. 

с. спускова (рос схема спусковая 
англ ігіддекіпд) сігсцій - електронний 
пристрій із двома стійкими станами рі- 
вноваги, в якому під впливом вхідного 
ім-пульсу виникає регенераційний про- 
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цес (див. також регенерація, що пере 
водить систему з одного стану рівноваги 


в інший. С. с. містить нелінійний 
елемент, вольтамперна характеристика 
якого має спадну ділянку (див. також 
характеристика спадна. Нелінійними 
елементами можуть бути різноманітні 
електронні пристрої: електронні лампи, 
напівпровідникові тріоди, тунельні діоди, 
напівпровідникові діоди, що мають 
спаднуділянку вольтамперної характери 
стики. С. с. широко застосовуються в 
ядерній фізиці, імпульсній техніці (див. 
також схема перерахункова), в обчи- 
слювальній техніці для запису чисел у 
двійковій системі лічби. 

с. Юнга (рос схема Юнга англ 
Уоппе табіеай) - в теорії груп визначає 
незвідні представлення групи пере 
становок, у фізиці - типи симетрії хвин 
льової функції системи тотожних части: 
нок стосовно перестановок змінних, які 
характеризуютьстаницих частинок. 

схеми | логічні (рос схемь 
логические англ Іоріс |сіксийштуї) - 
фізичні при- 








ТАЙП т ТЕКС 
строї, г що реалізують функції сцинтиляційному | лічильнику для 

математичної логіки. С. л. підрозділяють реєстрацівипромінювань. 

на2 класи:їкомбінаційні схеми(с. л. 

без пам'яті)і послідовнісні схеми СЦИНТИЛЯЦІЯ (рос 


(с л. з пам'яттю). С. л - основа будь- 


яких систем обробки дискретної 
інформації. С. л може бути подана у 
вигляді багатополюсника, до якого 


надходить п вхідних сигналів і з якого 
знімаєтьсяк вихідних визнаків. Найбільш 
поширені т. зв. двійкові с. л., для яких 
уся множина сигналів обмежена двома 
значеннями, що відмічаються символами 
1і01і підкоряютьсяумові: а з 1, якщоа 
є-0іа-д0,якщоа є 1. 


СЦИНТИЛЯТОР, -а (рос 
сцинтиллятор англ 5сіпійіаїої) - 
речовина (або її розчин), у якій під дією 
йонізувальних випромінювань 
утворюються спалахи світла - 
сцинтиляції. Для с. застосовуються 
неорганічні та органічні | кристали, 
органічні рідини і пластмаси, інертні 
гази. С. використаються в 


ТАЙПОТРОН, -а (рос. тайпотрон; 
англ. Туроїгоп) - див. трубка знако- 
друкувальна. 


ТАКСОНОМІЯ (рос таксономия 
англ кахопоту - див. системагика 


ТАЛІЙ, -ю (рос. таллий; англ. 
ФаїШиті), ТІ - хімічний елемент ПІ групи 
періодичної системи елементів. Ат. вага 
204,37, порядковий номер 81. У природі 
поширений у вигляді 2 стабільних 
ізотопів: "ТІ?З (29,5 96) і (ТІ? (70,5 95). 
Електронна конфігурація б5"бр'. В сполу- 
ках 1- і З-валентний. 





т 
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сцинтилляция шангл зсіпййабо?  - 
короткочасний (107-109? сек.) спалах 
світла що виникаєпри проходженні крізь 
деякі речовини (сцинтилятори) 
зарядженої частинки. При с. атоми або 
молекули речовини збуджуються 
частинкою, а світловий спалах виникає 
при зворотному переході атома або 
молекули зі збудженого стану в 
нормальний. 


СЯЙВО (рос сияние англ діогіоів, 
діогу, паїо, согопа; (полярнд ашгога 
(роіагі9, 5ітеатеїз. 

с. полярне (рос сияние полярное 
англ айгога (роїіагі9, 5ітеаптеїз - світін- 
ня верхніх шарів атмосфери, викликане 
збудженням атомів і молекул на висотах 
90-1000 км потоками електронів і про- 
тонівз енергіямивід сотеньевВ до десятків 
кеВ, що вторгаються в атмосферу з 
КОСМОСУ. 


ТАЛЬК, -у (рос. тальк; англ. 1аїситі) 
- мінерал хімічного складу Ме8зі5і4О1с| 
ІОНЬ, належить до шаруватих силікатів. 
Оптично двовісний, від'ємний. 


ТАНДЕМ,  -а у фізиці 
елементарних частинок (рос 
тандем англ їапаєвг) - тесаме, що при- 
скорювачперезарядний 


ТАНТАЛ, -у (рос. тантал; англ. 
тапіашт), Та - хімічний елемент М 
групи періодичної системи елементів. 
Ат. вага 180,95, порядковий номер 73. В 
природі розповсюджений у вигляді 2 
стабільних ізотопів: Та"? (0,0123 96) і Та! 
(99,9877 96). Електронна конфігурація 


ТЕКС 


т 








5465. Валентність 5. Метал сірого ко- 
льору, винятково стійкий до кислот. 


ТАУМЕТР, -а (рос. тауметр; англ. 
таштетег) - прилад для дослідження про- 
цесів  розгоряння та загасання | лю- 
мінесценції, а також для визначення часу 
релаксації (т) фотопровідності, газового 
розряду, поляризації діелектриків та 
інших фізичних процесів. Принцип робо- 
ти т. полягає у спостереженні часової 
поведінки досліджуваного процесу на 
екрані осцилографа при збудженні цього 
процесу П-подібними імпульсами збу- 
джувача (світла, електричної напруги 
тощо). 


ТАХОМЕТР, -а (рос. тахометр; англ. 
таспотетег) - прилад для вимірювання 
кутової швидкості обертання. 


ТВЕРДІСТЬ, -ості (рос. твірдость; 
англ. багдпез5) - властивість матеріалів 
до опору вдавлюванню або дряпанню, яка 
складним чином залежить від міцності, 
пластичності, структури матеріалу, а та- 
кож від методу вимірювання. У методі 
вдавлювання величина т. дорівнює 
навантаженню, віднесеному до площі 
поверхні | відбитка, | або | обернено 
пропорційна глибині відбитка при 
деякому фіксованому навантаженні. При 
оцінці т. методом дряпання визначають, 
які з мінералів шкали Мооса, що відрізня- 
ються за твердістю, залишають подряпи- 
ну на досліджуваному матеріалі. 


ТЕКСТОЛІТ, -у (рос. текстолит; 
англ. хехіоїйе) - шарувата пластмаса, яка 
складається з почережних шарів листово- 
го наповнювача (бавовняна тканина) і 
сполучального наповнювача (синтетична 
смола). т. використовується як 
електроізоляційний матеріал і для виго- 
товлення механічних деталей - вкладнів 
для підшипників, передавальних  ше- 
стерень тощо. 
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ТЕКСТУРА (рос. текстура; англ. 
техішге) - полікристалічне або аморфне 
середовище з кристаликів чи молекул із 


переважною орієнтацією, яка | має 
анізотропію фізичних властивостей. Т. 
одержують, використовуючи оріє- 


нтувальну дію механічних, електричних чи 
теплових полів. Прикладом т. є металеві 
дроти, електролітично осаджені шари, де- 
формовані кристалічні полімери, рідкі кри- 
стали, електрети. 

т. магнітна (рос. текстура магнит 
ная англ таяпеїїс їехішге) - переважна 
орієнтація осей легкого намагнічення в 
полікристалічному феро- чи феримагніт 
ному матеріалі. Наявністьт. м. призводить 
до анізотропії магнітних властивостей 
матеріалу(див. також анізотропія магні 
тна). При орієнтації векторів М, спонтан 
ної намагніченості магнітних доменів 
уздовж виділеної осі т. м. називається 
осьовою (поздовжньою), при 
їхній орієнтації перпендикулярно до цієї 
осі- площинною (поперечною). 
Розповсюдженимспособомствореннят. м. 
є термомагнітнааботермомеханічнаоброб- 
ка. 


ТЕЛЕБАЧЕННЯ (рос. телевидениєе; 
англ. 1еїеуізіоп) - передача зображень або 


інформації про них на відстань за 
допомогою електричних сигналів. 
Принцип т. полягає у перетворенні 


просторового розподілу яскравості об'- 
єкта в електричний рельєф (розподіл 
зарядів, потенціалів тощо), який потім 
зчитується електронним променем для 
послідовної передачі електричних ви- 
знаків на приймальний пристрій, де від- 
бувається відновлення зображення або 
інша обробка сигналів. Система візуа- 
льного спостереження складається з 
передавальної телевізійної трубки, яка 
перетворює образ, створений об'єктивом 
на її фоточутливому шарі, в електричний 
рельєф на мішені трубки і потім за 
допомогою сканувального променя пере- 
творює цей рельєф у ряд послідовних 
електричних імпульсів (відеоімпульсів), 


ТЕЛЕ 


ТЕЛЕ 


т 








що відтворюють яскравість передаваного 
зображення. У приймальному пристрої 
прийняті антеною відеосигнали потрапля- 
ють на керувальний електрод кінескопа і 
модулюють інтенсивність електронного 
променя, що обігає екран кінескопа за тим 
же законом, що й промінь передавальної 
трубки, в результаті чого на екрані від- 
творюється передаваний образ предмета. 
Крім візуального т., реєстрація прийнятих 
зображень здійснюється фотографуванням 
з екрана, магнітним записом зображення, 
запам'ятовуванням у  запам'ятовувальній 


трубці. 


ТЕЛЕМЕХАНІКА (рос. телемехани- 
ка; англ. теіетесрапісз5) - галузь техніки, 
присвячена теорії і технічним засобам 
автоматичної передачі на відстань пові- 
домлень про стан об'єктів керування та 
керувальних команд. У теорії т. роз- 
глядаються структури та технічні засоби 
для передачі інформації і вивчається 
передача інформації при заданій 
структурі. 


ТЕЛЕОБ'ЄКТИВ, -а (рос. телеобье- 
ктив; англ. Теіеобіесіїуе) - довгофоку- 
сний фотографічний об'єктив, довжина 
якого менша за його фокусну відстань. 
Укорочення довжини в т. досягається 


тим, що головні площини об'єктива 
містяться перед об'єктивом. Для досягне- 
ння | цієї | мети | використовуються 


двокомпонентні лінзові системи, в яких 
перший компонент має додатню оптичну 
силу, а другий - від'ємну. Дзеркально-лі- 
нзові т. дозволяють досягти ще більшого 
зменшення довжини при заданій фоку- 
сній відстані. Т. застосовуються для 
зйомки віддалених предметів у великому 
масштабі. 


ТЕЛЕСКОП, -а (рос. телескоп; англ. 
теіеєсоре) - астрономічний оптичний 
прилад для спостереження небесних об'- 
єктів. Існують лінзові (рефрактори), дзе- 
ркальні (рефлектори) та дзеркально-лі- 
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нзові (меніскові системи, камера Шмі- 
дта). 

т. лічильників (рос. телескоп сче- 
тчиков; англ. соппіег Іеїе5соре) - при- 
стрій для реєстрації і виділення мікроча- 
стинок високих енергій, які летять у 
певному напрямку. Т. л. складається з 
двох або більшого числа лічильників 
заряджених частинок, розташованих один 
за одним уздовж напрямку руху частинки 
і включених в електронну схему часових 
збігів-антизбігів, яка дозволяє виділити 
імпульси, спричинені досліджуваною ча- 
стинкою, що пройшла через Т. л., з імпу- 
льсів інших частинок. 

т.  Максугова (рос телескоп 
Максутова англ Макз5иїом теіезсоре) - 
тесаме, щотелескапменісковий 

т. меніжковий (телескоп Максугова! 
(рос телескоп Менисковькй, телескоп 
Максутова англ тепі5сіб іеіезсоре, 
сопуехо)-сопсаме теіезсоре, Макз5иїом 
теіезсоре) - астрономічний дзеркальнолі- 
нзовий телескоп, виконаний на основі 
меніскової системи. Т. м. широко за. 
стосовуються в астрономічній практиці 
як стаціонарні, експедиційні, шкільні 
інструменти.Найбільшийт. м. установле 
ний в Абастумванській обсерваторії 
(Грузія). 


ТЕЛЕФОН, -а (рос. телефон; англ. 
теіерпопе) - електроакустичний  пере- 
творювач, розташований | на  при- 
ймальному кінці лінії зв'язку, який до- 
зволяє перетворювати електричні сигнали 
в звукові. За принципом дії т. найчастіше 
бувають  електромагнітними, В яких 
електричні визнаки викликають змінне 
намагнічення осердя і створюють колива- 
ння розташованої перед осердям мем- 
брани. 

т. оптйчний (рос. телефон оптиче 
ский англ орбіїса! геіерпопе) - прилад, 
що здійснює телефонний зв'язок за 
допомогою світлового пучка. Звукові ко- 
ливання в оптичному телефоні пере 
творюютьсятимчи іншим способомв ко- 
Лливання яскравості світлового пучка, а в 


ТЕМП 


ТЕМП 


т 








приймальній частині телефона - транс 
формуютьсяу звук. 


ТЕЛУР, 


-у (рос. теллур; англ. 
теШигішт), Те - хімічний елемент МІ 
групи періодичної системи елементів. 


Порядковий номер 52, ат. вага 127,6. У 
природі зустрічається | у | вигляді | 8 
стабільних ізотопів: Те! (0,089 96), Те"? 
(02,46 90), Те"З (0,87 96), Те?" (4,61 96), Те"? 
(6,99 96), Те"9 (18,71 96), Те?"8 (31,79 95), 
Те" (34,39 96). Електронна конфігурація 
4д'556р'. У сполуках проявляє три 
валентності: -2, 14, -б. 


ТЕМББР, -у (рос. тембр; англ. ітЬге). 

т. звука (рос. тембр звука; англ. 
йтЬге, опе дшаїгу) - визначувана на 
слух характеристика звука, яка залежить 
від його акустичного спектру, зокрема від 
кількості та розташування в спектрі 
стійких груп складових - формант. Т. з. 
дозволяє розрізняти звуки різноманітних 
джерел, наприклад, музичних 
інструментів. 


ТЕМПЕРАТУРА (рос. температура; 
англ. гетпрегаїшге; гетрегаїшге роїіпі) - 
термодинамічна величина, яка характери- 
зує стан термодинамічної рівноваги 
макроскопічної системи. У класичній те- 
рмодинаміці абсолютна т. пропорційна 
середній кінетичній енергії частинок 
тіла. | У | найзагальнішому випадку 
температуру  означують як величину, 
обернену похідній від ентропії тіла за 
його енергією. Одиницею вимірювання т. 
у фізиці слугують градуси Кельвіна: 1К 
відповідає 1,38-10"9 ерг. Про інші одини- 
ці див. також шкали температурні. 

т. абсолютна|температура термоди- 
намічна) (рос температура а 
ная, температура термодинамическая; 
англ  абзоїшіеє | Тепрегаїцге, Кеїуіп 
тетрегаїиге, ШФегтодупатіс 
іетрегаїшге) - ОДНе З ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 
термодинаміки, введене В. Томсоном 
(Кельвіном), 1848 МУ. Тпопп5огії. Т. а. по- 
в'язана з ентропією 5, внутрішньою 
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енергією С і об'ємом У співвідношенням 
УТ - (95/д0)у, позначається буквою Т, 
виражаєтьсяв Кельвінах (К), відлічується 
від цілковитого (абсолютного) нуля 
температури і вимірюється за Між- 
народною практичною температурною 
шкалою 

т. вйиродження(рос температура вьк 
рождения англ фФедепегасубетрегаїнів 
- температура, нижче якої в газі почи- 
нають проявлятися квантові властивості, 
зумовлені тотожністю його частинок (див. 
також газвйроджений. При т. в. довжи 
на хвилі де Бройля, що відповідає енергії 
теплового руху частинок, стає за величи: 
ною порівнянною з середньою відстанню 
між ними. Для Бозегазут. в. визначається 
як температура, нижче якої відбувається 
конденсація БозеЕйнштейна - перехід 
деякої кількості частинок у стан із ну- 
льовим імпульсом. Для Фермі-азу т. в. 
дорівнює максимальній енергії частинок 
при абсолютному нулі температури 
(енергії Фермі), вираженійв градусах, тоб- 
то розділенійна к. Дляелектроніву металі 
т.в.То - 10"К. 

т. від'ємна (рос. температура отри 
цательная англ педаймегетрегайиге - 
величина, зручна для термодинамічного 
опису нерівноважних станів квантових 
системз обмеженимспектроменергії. Це 
можливо при високому ступені ізоляції 
системи від оточення ("термостата"), на- 
приклад, для сукупності ядерних спінів у 
магнітномуполі, які слабковзаємодіютьіз 
решіткою. У термодинаміці обернена 
абсолютнатемпературат" дорівнює похі- 
дній від ентропії 5 засередньоюенергією 
0 при сталості інших параметрів х Т! - 
(95/901),. Можливість т. в. означає, що ця 
похідна можебути від'ємною (зменшення 
ентропії зі збільшеннямсередньої енергії). 
У більшвузькому значенні т. в. - умовна 
величина, що характеризує ступінь 
інверсії заселеності двох вибраних рівнів 
енергії квантової системи. При впливі 
електромагнітного поля на підсистему 
при т. в. відбувається резонансне ви- 


ТЕМП 


ТЕМП 








промінювання, пов'язане з процесом 
індукованоговипромінювання. 

т. дебаївська Г температура характе- 
ристична (Дебая)) (рос. температура де- 
баевская, температура характеристиче- 
ская (Дебая); англ. ребуе срагастегізііс 
іетрегаїиге) зі характеристична 
температура 0ь, яка вводиться в модель 
твердого тіла Дебая і вказує для кожної 
речовини ту область, де стають суттєвими 
квантові ефекти: 0рь-ПУпахК, де П - стала 
Планка, К - стала Больцмана, Мпах 
найбільша частота пружних коливань 
даного твердого тіла. 

т. Дінгла (РОС температура Дингла; 
англ Діпдіе їетрегайв - параметр із 
розмірністю температури, який характе- 
ризує розмиття рівнів Ландау і визначає 
амплітуду квантових осциляцій у магніт- 
ному полі в кристалах. 

т. еквівалентна (рос. температура 
зквивалентная; англ. едиімаїепі 
гетрегаїиге) - те саме, що температура 
шумова. 

т. ібнна (т. йбнна (рос температура 
ионная англ іоп їетрегайше, Т - 
умовний параметр, який характеризує 
середню кінетичну енергію хаотичного 
руху йонів у плазмі (див. також докла 
дніше температура компонеттів пла 


зми. 
т. кипіння Г температура насичення; 
(рос. температура кипения, 


температура насьшщения; англ. Боіййпе 
іетрегаїиге, Боійпе роїпі, 5аїигаїйоп 
іетрегаїиге,  заїшгайоп  роїіпі) - 
температура рідини, при якій тиск її 
насиченої пари над плоскою поверхнею 
розділу фаз дорівнює зовнішньому тиску. 
Див. також кипіння. 

т. критична (рос. температура кри- 
тическая англ сгіївісаї| фетрегайге, 
Ятептаїсгійіса! роїпі) - температура, що 
відповідає критичній точці або точці фа- 
зовогопереходу?2-го роду. 

т. Кюрі у загальнотермоди 


намічному розумінні (рос 
температура  Кюри в  общете- 
рмодинамическом смьсле; 
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англ сигіе роіпі іп  согпатоп 
Уегтодупатіса! 5еп56) - те саме, 
щотдчкаКюрі 

т. насичення (рос. температура 
насьшщения; англ. закигаціоп 
тетрегаїште, 5заїигаїйоп роїіпі) - те саме, 
що температура кипіння. 

т. плавлення (рос. температура пла- 
вления; англ. птиеНіпе Тетрегаїиге) - 
температура фазового переходу твердого 
кристалічного тіла в рідкий стан. Див. 
також плавлення. 

т. радіаційна (рос. температура 
радиационная; англ. гадіапі 
тетрегаїиге, гафіаїіоп іепрегаїиге) - 
фізична величина Т,, як визначає сумарну 
(по | всьому спектру) енергетичну 
яскравість В. теплового випромінювання 
тіла при температурі | Т; дорівнює 
температурі Т. цілковито чорного тіла, 
при якій його сумарна енергетична 
яскравість В. - В. 

т. розм'якшення |тбчка розм'якше- 
ння| (рос. температура размягчения, 
точка  размягчения; англ. 50бепіпе 
тетрегаїитге, 5обепіпя роіпі) - 
температура, при якій склоподібна (скли- 
ста) речовина починає втрачати крихкість 
і набувати пластичності, а в'язкість ре- 
човини стає нижчою 103 - 10 Пуазів. 
Див. також стан склоподібний. 

т. склування (рос. температура 
стеклования; англ. уйгібсайоп 
тетрегаїиге,  уійшіїуїпр  роіпі,  ?1а85- 
шгап5ійоп  іептрегаїиге, іїгап5їогтакіоп 
роіпі) - одна з температур інтервалу 
склування, в якому в'язка  пере- 
охолоджена рідина переходить у 
склоподібний (склистий) стан. Т. с. ви- 
значається | за | особливою | точкою 
температурної залежності якої-небудь 
фізичної характеристики речовини. 

т.  спінова (рос. температура 
спиновая; англ. 5ріп їеппрегаїшге) - те- 
рмодинамічна величина, що характеризує 
стан внутрішньої квазірівноваги у підси- 
стемі спінових ступенів вільності ре- 
човини, напр. у випадку електронних і 
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т 








ядерних парамагнетиків т. с. Т, визначає 
ймовірність У/; перебування системи ча- 
стинок зі спіном у стаціонарному стані з 
енергією єї: УМ/-АД"ехр(єиКТ), де 2 - 
статистична сума. 

т. термодинамічна (рос. температура 
термодинамическая; англ. 
Шегтодупатіс їепрегаїшге) - те саме, 
що температура абсолютна. 

т. характеристична (Дебая) (рос. 
температура характеристическая (Де- 
бая); англ. РДебуе срагасіегізііс 
іетрегаїшге) - див. температура дебаї- 
вська. 

т. шумова |температура еквівалент- 
на| (рос. температура | шумовая, 
температура зквивалентная; англ. поїі5е 
іетрегаїиге, едшіуаїепі іеппрегаїшге) - 
ефективна величина, яка є відносною мі- 
рою спектральної густини потужності 
електромагнітного випромінювання дже- 
рел шумів. Поняттям т. ш. широко кори- 
стуються у радіотехніці для оцінювання 
шумових властивостей електровакуумних 
і напівпровідникових приладів, призначе- 
них для підсилення та перетворення 
електричних сигналів, а також у 
радіоастрономії для опису джерел космі- 
чного радіовипромінювання. 

т-ри висбкі (рос. температурьт вьг- 
сокие; англ. м'оагт  іепірегаїиге5) - 
температури, що істотно перевищують 
деяку характеристичну температуру, якій 
відповідає енергія збудження того чи 
іншого ступеня вільності розглядуваної 
системи. Прикладами характеристичної 
температури є дебаївська температура, 
температура виродження - температури, 
вище яких не проявляються квантові ефе- 
кти, температура критичного стану, що 
визначає верхню межу існування парової 
та рідкої фаз речовини. У вузькому ро- 
зумінні високими називають 
температури, вищі за кімнатну. 

т-ри кріогенні (рос. температурьт 
криогеннье англ. сої4 Іетрегаїигез, 
сгуорепіс гетрегаїшге5) - те саме, що 


температуринизькі 
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т-ри низькі |температури кріогеннії 
(рос. температурьт низкие 
температурь: криогенньв англ. сої 
тетрегаїиге5, сгуорепіс іептпрегаїитез) - 
температури, що лежатьнижчеточки ки- 
піннярідкогоповітря(близько80 К). Від- 
повідно до рекомендації, прийнятої на 
13-му конгресі Міжнародним інститутом 


холоду (1971), кріогенними 
температурами слід називати 
температуринижче120К. 


ТЕМПЕРАТУРА в астрофізиці 
(рос. температура в астрофизике 
англ. їетарегаїшке іп азігорПубіс5) 
- параметр, який характеризує  ви- 
промінювання і стан речовини космічних 
об'єктів. Термодинамічний стан об'єктів 
астрофізики описують за допомогою кі- 
лькох температур. Під ефективною т. ро- 
зуміють температуру цілковито чорного 
тіла тих же розмірів і світності, що й дане 
тіло. Яскравісна т. - це така температура 
абсолютно чорного тіла, при якій світність 
даного тіла в певному спектральному 
інтервалі дорівнює світності чорного тіла. 
Колірна т. - температура такого цілковито 
чорного тіла, яке має такий же розподіл 
енергії в даному спектральному інтервалі, 
як і розглядуваний об'єкт. Кінетична т. ви- 
значається як параметр максвеллівського 
розподілу швидкостей частинок. Іоніза- 
ційна т. описує ступінь іонізації речовини. 
Т. збудження характеризує ступінь 
заселеності збуджених рівнів атомів або 
молекул речовини. 

т.  кблірна (рос. температура 
цветовая; англ. соїо(п)г їетрегаїиге) - 
параметр, який застосовується для на- 
ближеного опису відносного розподілу 
інтенсивності за довжинами хвиль у ви- 
димій області спектру випромінювання 
тіл, що не надто відрізняються від сірих 
тіл. Т. к. вимірюється за допомогою колі- 
рних пірометрів. Див. також пірометрія 
оптична. 

т. яскравісна (рос. температура 
яркостная; англ. Іитіпапсе тетрегаите, 
гафіапсе тетрегаїшге, Ьгієпіпез5 
тетрегаїиге) - параметр будь-якого на- 
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грітого тіла, що випромінює суцільний 
спектр, який дорівнює такій температурі 
цілковито чорного тіла, при якій 
спектральна густина його енергетичної 
яскравості дорівнює спектральній густині 
енергетичної яскравості даного тіла (при 
одній і тій же довжині хвилі). 

ТЕМПЕРАТУРОПРОВІДНІСТЬ , -ості 
(рос. температуропроводность; англ. 
Шегта! діНизіуйу) - коефіцієнт, який 
характеризує швидкість вирівнювання 
температури при нестаціонарній тепло- 
провідності і який чисельно дорівнює 
відношенню коефіцієнта  теплопровід- 
ності до питомої об'ємної теплоємності. 
Див. також теплопровідність. 


ТЕМПОСКОПІЯ (рос. темпоскопия; 
англ. іетрозсору) - галузь науки, що роз- 
глядає засоби та способи спостереження 
швидких або повільних процесів. У т. за- 
звичай застосовуються пристрої, 
спроможні фіксувати різноманітні фази 
явища з відповідною швидкістю і з на- 
ступним відтворенням одержаної 
інформації в зміненому темпі, що до- 
зволяє візуально спостерігати розвиток 
явища. До таких засобів належать 
уповільнена кінозйомка, швидкісна кіно- 
зйомка, стробоскопічний ефект, оптична 
розгортка. 


ТЕНЗОДАТНИК, -а (рос. 
тензодатчик; англ. 5ікаїп 5епз50г, 5ігаїп 
ра(п)єе, 5ігаїп (ба(и)ре) іпаісаїог, 5ігаїп 
теїег, ріскоїї, сеї Ісоад) - чутливий 
елемент термометра, який перетворює 
вимірюване лінійне переміщення або де- 
формацію в який-небудь вихідний 
параметр - опір, індуктивність, ємність, 
частоту тощо. 


ТЕНЗОМЕТР, -а (рос. тензометр; 
англ. хеп5отетїег) - прилад для виявлення 
та вимірювання лінійних переміщень і 
деформацій, що виникають при зовнішніх 
впливах у механічних системах. Існують 
механічні,  оптикомеханічні, оптичні, 
електромеханічні та інші т. 
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ТЕНЗОР, -а (рос. тензор; англ. кепбог) 
- багатокомпонентна величина, 
компоненти якої в новій системі 
координат лінійно і однорідно виражаю- 
ться через його складові в старій системі. 
Скаляр і вектор - частинні випадки 
тензорів, у яких перетворення координат 
зачіпає більшу кількість компонент. При- 
кладом т. є тензор деформації, тензор ді- 
електричної проникності, які мають по 9 
компонент. 

т. абсолютноантисиметричний (рос 
тензор абсолютно антисимметричнь(й 
англ арзоїшеіу апіїзуптитеїгіс їепз5ог) - 
тесаме,щосймволлЛеві-Чівіти 

т. відносний (рос тензор 
относительньшй англ геїіабіме їепбої - 
тесаме, що псевдотевзор 

т. криві/вни Їтензор Рімана (рос. 
тензор кривизньїі, тензор Римана англ 
сигуаїигетепбог, Віетапи епзої - ло- 
кальна характеристика кривизни в рі- 
мановій геометрії. Т. к. визначають за 
допомогою процедури паралельного 
перенесення вектора вздовж замкнутої 
кривої в рімановому просторі. Коваріант 
ні компонентит. к. маютьвигляд 

Віт З 27(д34іт/дхідх! чн д'дц/дхідхт - 

-д'ди/дхідх" - д'дил/дхідх!) 
" 9е(Гоа Гір З Гі» Гі); 
тут діт - Метричнийтензор, Г?, - символ 
Крістоффеля. Повне число М різних, не 
рівних нулю компонентів т. к. у п-вимі 
рному рімановому просторі дорівнює 
М ПРИ - 1)/12. 

т. натягів Максвелла (рос. тензор 
натяжений Максвелла англ Махмиеїї 
Хепзіоп їеп5ої) - просторова частина 
тензора енергії-іїмпульсу електромагнітно 
ГО ПОЛЯ: Сар- ГЕГЕв ЗО НеНь - да Е ї 
Н2/2У/(4ту, де Е,, Ев і Но Нь щі 
компоненти електричного Е та магнітного 
Н полів у вакуумі, б, - СИМВОЛ Кронекера, 
єс В - 1, 2, 3 (Дж.К.Максвелл 
0.С. Махмиеїі, 1861). Якщовідомі поляЕ 
та Н за межами тіла, що перебуває у 
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вакуумі, то т. н. М. дозволяєзнайтисилу, 
щодієнатіло. 

т. метричний (рос. тензор метриче 
ский англ тейтіс їепбог, мегіої) - двічі 
коваріантний симетричний тензоря  (Х), 
заданий в області ріманового простору з 
координатамих - (х, х, ... х'), причому 
матрицяд; ; позитивновизначена:д;; » 0, 
якщо вектор - 0. Т. м. іноді називають 
рімановою метрикою. Т. м. викори 
стовується з при опису суцільного 
середовища, в теорії поля в криволі 
нійних координатах, у теорії відносності 
татеорії тяжіння. 

т. Рімана (рос. тензор Римана; англ. 
Віетапп їеп50ї - те саме, що тензор 
кривизни. 

т. Річчі (рос. тензор Риччи; англ. 
Віссі іеп5ог) - двічі коваріантний си- 
метричний тензор К(Х), що є однією з ха- 
рактеристик кривизни ріманового 
простору (чи псевдоріманового 
простору). Якщо дз - метричний тензор 
простору, Вік - відповідний тензор кри- 
визни, то компоненти т. Р. визначаються 
згорткою: Ву-Вікіч"Кік, де 9" - коварі- 
антні компоненти метричного тензора. 
Згортка К-дК; є скаляром (не залежить 
від вибору координат) і називається 
скалярною кривизною. 

т. цілковито антисиметричний (рос 
тензор абсолютно антисимметричньй 
англ арзоїшіеіу апіїзупттеїгіс їеп5ог) - 
тесаме, що символЛеві-Чівіти. 

т. цілковито  протиспівпомірний 
(рос тензор абсолютно антисимметри 
ЧНЬЙ англ арбзоїшеїу апіїзупттеїгіс 
гепзог) - те саме, що символ Леві-Чіві- 
ти. 

т-ри дуальні (ДОС тензорьї дуа- 
льнькюе; англ ашаї геп5ог5) - антиси- 
метричні тензори у  п-вимірному рі- 
мановому або псевдорімановому 
просторі, пов'язані певним співвідношен- 
ням; тензор і його дуальний тензор нале- 
жать  ртогональним  підпросторам п- 
вимірного простору, перехід до т.д. до- 
зволяє  коваріантно | узагальнити на 
неевклідові випадки | поняття потоку 
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через поверхню і формулу Гаусса-Остро- 
градського, а в евклідовому випадку 
спростити тензорні вирази. 


ТЕОДОЛІТ, -а (рос. теодолит; англ. 
Шеодоїйте) - оптикомеханічний прилад 
для вимірювання кутів у вертикальній та 
горизонтальній площинах із великою 
точністю. Основними частинами т. є лімб 
із кутовими поділками та зорова труба 
для точного наведення на репери. 


ТЕОРЕМА (рос. теорема; 
Шеогепт, ргорозійоп, Іам/, (пт). 

Н-теорема (Больцмана) (рос Н- 

теорема (Больцмана); англ Н їеогет, 
ВойетапипнН Шеогет) - однез важливих 
положень кінетичної теорії газів, від- 
повідно до якого для ізольованої системи 
в нерівноважному стані існує Н-функція 
Больцмана, точніше - функціонал, що 
залежитьвід функції розподілу частинок 
за швидкостями та координатами моно- 
тонно спадаєз часом. Н-т. Б. встановлена 
Л.Больцманом у 1872. Н-функція дорі 
внює ентропії газу зі зворотним знаком, 
поділеноїнакК; отже,Н-т. Б. виражаєзакон 
зростання ентропії для ізольованої син 
стеми. Н-функція Больцманадля газу має 
вигляд: 
На Нх, бах з Фк, х, ОКУ, х, 
бамах, деку, х, г) - функція розподілуча- 
стинок за швидкостями та координатами, 
що задовольняє кінетичне рівняння Бо- 
льцмана,- просторовагустинан/-функції, 
яка виступає як локальна густина 
ентропії зі зворотним знаком. У рівнова 
жному стані Н-функція стала. Спадання 
Н-функції (зростанняентропії) відповідає 
зростаннюхаосув системі. 

т. СРТ |теорема Людерса-Паулі(- 
Шквінгера)| (рос. теорема СРТ, теорема 
Людерса-Паули( Швингера); англ. СРТ 
Шеогет, Шшедег5-Рашії ( 5спм/прег) 
Шеогепі) - твердження про те, що реляти- 
вістично інваріантна квантова теорія поля зі 
звичайним зв'язком між спіном частинок і 
їх статистикою є автоматично інваріантною 


відносно добутку перетворень віддзеркале 


ансл. 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








ння просторових координат г з - г 
(Р-перетворення), обернення часу І 5 - Ї 
(Т-перетворення) та зарядового спряження 
- заміни частинок античастинками (С- 
перетворення). 

т. Ампера (рос теорема Ампера 
англ Атрегеїеогет) - встановлюєекві- 
валенність полів, створюваних магнітним 
листком і сталим електричним струмом, 
що тече в контурі, сполученому з краєм 
цього листка. Ампер показав (1820), що 
магнітні властивості витказі струмомі по- 
стійного магніта на досить великих від- 
станяходнакові. 

т. Бабінев теорії дифракції 
(рос теорема Бабинев теории ди- 
фракции; англ Вабіпейв івеогет іп 
діїїгаскіоп кНеогу) - теорема, від- 
повідно до якої фраунгоферові ди- 
фракційні картини від кожного з 
додаткових екранів, які одержуються у 
фокусній площині лінзи, однакові для 
будьякої точки, за винятком самого 
фокуса (Ж.Бабіне (|). Варбіпеї|, 1937). 
Додатковими називаються екрани, для 
яких прозорі місця (отвори) одного від- 
повідають непрозорим місцям іншого і 
навпаки. 

т. Берестєцького (рос теорема Бе 
рестецкого англ Вегезівскі) (пеогет) - 
твердження про те, що добуток внутрі 
шніх парностейферміоната відповідного 
йому  антиферміона дорівнює  -1. 
ВстановленаВ.Б. Берестецькиму 1951. Т. 
Б. безпосередньовипливаєз формулзаря 
дового спряження та перетворення 
просторової інверсії для розв'язків рівня 
ння Дірака. 

т. Блоха (рос теорема Блоха англ 
Віосіп  їеогет)  - фундаментальна 
теорема квантової теорії твердого тіла, 
що встановлює вигляд хвильової функції 
електрона, який перебуває в полі з пері 
одичним потенціалом ГУ, зокрема в кри- 
сталічних решітках.  Сформульована 
БлохоміІР. Віосі1у 1929.Т. Б. стверджує, 
що якщо потенціал (Дг) (г - просторова 
координата)- функція з періодома кри- 
сталічних решіток: г -- а) - (г), деа с 
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пла 14 п, а З пз аз; а:, а» аз - ОСНОВНІ (бази 
сні) векториграток; п., п», пз - Цілі числа, 
то розв'язкиці(г) одноелектронногорівня- 
ння Шредінгера (адіабатичне наближен 
ня) мають вигляд цу (г) - ехр(ікт) ик). 
Тут Кк - хвильовий вектор, що характери 
зує стани електрона, ц(г) - періодична 
функція з періодом решітки. Функції, що 
задовольняютьумову мг - а) - ехр(іКа) 
ми(г), називаютьсяблохівськими. 

т. Боголюбова(рос теорема Боголю 
бова англ Водої)шом їреогет) - 
теоремастатистичної фізики про особли 
вості типу 1/4" у функцій Гріна для Бозе- 
і Фермі-систем при малих імпульсах 4. 
Доведена М.М. Боголюбовим у 1961. 
Згідноз т. Б., для квантових Бозесистем 
з калібрувально інваріантною взаємодією 
між частинками Фур'єкомпонент функ- 
цій Гріна, що відповідаютьенергії Е - 0, 


задовольняють нерівності 
- 2 

Ка, аг) АФ, де 

аг - Бозеоператори, А - константа, 

пропорційна густині Бозеконденсату. 


Функції Гріна слід розуміти як 
квазісередні. Аналогічна теорема має 
місцеї для Фермі-систем, для яких мож: 
ливий перехід у надпровідний стан, на- 
приклад, ддляелектроніву металі. 

т. Боголюбова Парааюка (рос 
теорема Боголюбова Парааюка англ 
Водоішшром-Рагазіик шВеогет) - 
твердження, що перенормовані функції 
Гріна та матричні елементи матриці роз: 
сіяння в квантовій теорії поля (КТП) не 
мають ультрафіолетових розбіжностей 
Т. Б.-П., доведена М.М. Боголюбовим та 
О.С.Парасюком у 1955, гарантує 
скінченність цих квантовопольових вели: 
чин, які обчислюються за теорією 
збурень, свідчить про математичну 
коректність процедури віднімання УФ 
розбіжностей і забезпечує однозначність 
отримуваних за теорією збурень ре- 
зультатіву перенормованихмоделяхКТП 
(див. також перенормування . Значення 
т. Б.-П. у тому, що вона цілком вирішує 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








питанняпро перенормуваннявсіх розбіж: 
ностейу доситьвисокому порядку теорії 
збурень і дає доволі простий рецепт для 
цього, який одержавназвуВ-операції 

т. Ббра-ван Левена (рос теорема 
Бора-ван Левена; англ  Вобг-мап 
Цеецумеп їтеогет) - теорема класичної 
статистичної фізики, відповідно до якої 
магнітний момент будьякого тіла, що 
розглядається як сукупність 
елементарних електричних зарядів, які 
рухаютьсяза законамикласичної механі 
ки в сталому магнітному полі, у ста 
ціонарному стані 0 дорівнює нулю. 
Теорема доведена Н. Бором ІМ. Войг! у 
1911 у його дисертації та незалежно 
И. ванЛевеном!|;). мапі еєцумепіу 1919. 

т. Борна Оппенгаймера | (рос 
теорема  Борна-Оппенгеймера англ 
Вогп-Оррепіеітег іїпеогет) - Те Саме, 
щотеоремаБорна-Оппенгймера 

т. Борна-ОппенгЄєймера (т. Борна- 
Оппенгеймерад (рос теорема Борна- 
Оппенгеймера англ Вопл-Оррепіеітег 
Шеогет) - встановлює співвідношення 
між внесками рухів електронів відносно 
рухів ядері обертаннямолекулияк ціло- 
го в повну енергію молекули. Із т. Б.-О. 
випливає, що рівняння Шредінгера для 
молекули можна розв'язувати незалежно 
дляелектроніві дляядер.Т. Б.-О. лежить 
в основі квантовоїхімії. 

т. ван Ціттерта Церніке (рос 
теорема ван Циттерта Цернике англ 
мап СінегіД2етіске іШеогет): функція 
когерентності | випромінювання від 
просторово некогерентного джерела з 
розподілом інтенсивності р) 
пропорційна хвильовому полю когерент 
ного випромінювача з розподілом амплі 
туди, що повторює Гр). ДоведенаП. ван 
Ціттертомі?Р, мапСіНегі, 19341; Ф. Церні 
кеГЕ. 2етіске, 1938, простішийспосібі. 

т. Варіньйдна (рос теорема Вари 
ньона англ. Магідпопіреогет) - ОДНаЗ 
теорем механіки, що встановлює залеж 
ність між моментамисил даної системи 
та моментоміїх рівнодійної відноснояко- 
го-небудь центрачи осі. Сформульована 





645 


для сил, що сходяться, П. Варіньйоном 
ГР. Магідпопі, 1687. Т. В. говорить: якщо 
данасистемасил Е; маєрівнодійну Е, то 
момент рівнодійної Мо(В) відносно будь- 
якого центрао (чи осі 2) дорівнює сумі 
моментів Мо(Е;) складових сил відносно 
того ж центрао (чи тієї жосі 2). Т. В. ви- 
користовується при розв'язуванні ряду 
задач механіки, опору матеріалів, теорії 
споруд. 

т. взаємності (рос теорема взай 
мности англ гесіргосіїу пеогепі) - те 
саме,щопринципвзаємності 

т. Віка в квантовій теорії 
(рос теорема Вика в квантовой 
теорий; англ М/сСк шШеогет іп 
диапіит Епеогу) - виражаєдобуток 
(а також хронологічний добутою п 
польових операторів у представленні 
взаємодії через | суму нормальних 
добутків цих же операторів, помножених 
на перестановні (або причинні) функції 
(Дж.Вік ГО. М/ісКіІ, 1950). Із т. В. випли 
ває, що будьякий матричнийелементвід 
звичайного чи хронологічного добутку п 
лінійних операторів у кінцевому під- 
сумку виражається через добутки від- 
повідних спарювань. У квантовій теорії 
поляцепризводитьдо діаграмФейнмана. 

т. ВінераХінчіна (рос теорема 
Винера-Хинчина англ УМіепег- 
КНіпсбіп Феогет) - твердження про те, 


щоспектральнагустина Іо) стаціонарно 


го випадкового процесу 5(г), пов'язана з 
його кореляційною функцією 


вс) з (Є нтуж(г)) перетвореннямФур'є 


Йво) з з Г(бе''ззат, невід'ємна, Ї бо) 
-Ю 

2 0 (кутові дужкиозначаютьстатистичне 
усереднення," - комплекснеспряження). 
Спектральну густину називають також 
спектром потужності випадково 
го процесу. (О. ВінеріІО. М/іепег), 1930, в 
іншому формулюванні А.Я. Хінчін, 
1934). 

Т. віріалу (рос. теорема вириала; 
англ. уігіа| Шеогет; нім. Уігіа!, від лат. 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








уіге5, мн. від уі5 - сила) - співвідношен- 
ня, що пов'язує середню кінетичну 
енергію системи М частинок з діючими в 
ній силами. Для класичної системи мате- 
ріальних точок, які рухаються так, що 
їхні координати г; і швидкості у; не дося- 
гають нескінченних значень, середнє за 
нескінченним проміжком часу від кінети- 
чної енергії К(у) дорівнює середньому 
від віріалу сил Е, що діють на матері- 
альні | точки | системи (Р. Клаузіус 
ІВ. Сіацзій5| вираз праворуч під знаком 
середнього назвав віріалом, 1870): «К(у)» 


що | «рф/2». Якщо сили потенціальні, то: 


і 


«туго з 1 «тдбідг», де С - по- 


тенціал, щовідповідаєсилі Е. 

У такій формі т. в. справедливаї для 
квантовомеханічних систем. Т. в. за 
стосовується також і в статистичній ме- 
ханіці. 

т. Гаусса в електродинаміці 
(рос теорема Гауссав злектроди- 
намике; англ Сашя55 їШеогет іп 
еіесігодупатіс5) - теорема, яка 
стверджує, що потік вектора електричної 
індукції р через замкнуту поверхню 5 
пропорційний повному вільному заряду 
О, що міститься всередині об'єму У, 
охопленого поверхнею 5. У системі оди- 


ниць Гаусса її ; р45 «4Л0О «47 У РАУ ,(Ф 


- об'ємна густина вільного заряду); у син 
стемі СІ множникайх немає. Це співвід: 
ношення отримане К.Ф. Гауссом 
ГК.Р. са! у 183Одлясуто електростати 
чних полів. Воно пов'язане, власнекажу 
чи, зі встановленим раніше (1785) 
законом взаємодії нерухомих електри 
чних зарядів - законом Кулона. Т. Г. в 
диференціальній формі має вигляд: аїм р 
- (УР) - 4Алр. 

т. Голдстуна в квантовій 
теорії поля (рос теорема Голдстоу 
нав квантовой теории поля; 
англ Соїісі5бопенфеогет іп диапіигт 
Геїда  Ебеогу) - теорема, що 
стверджує необхідність існування части 
нок із нульовою масою (голдстоуні- 
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вських частинок) приспонтанному 
порушенні деякої неперервної симетрії 
(див. також порушення симетрії 
спонтанне. 

т. Жуковського (рос теорема Жу- 
ковского англ 2Пиком5кі| іеогет) - 
формулюється у такий спосіб: якщо 
сталийплоскопаралельнийпотенціальний 
потік (див. також течія потенціальна 
ідеальної нестисливої рідини набігає на 
нескінченно довгий циліндр перпендику: 
лярно його твірним, то на ділянку цилі- 
ндра, що має довжину уздовжтвірної, рі- 
вну одиниці, діє підіймальнасила У, яка 
дорівнює добутку густини р середовища 
нашвидкістьу потокуна нескінченності і 
на циркуляцію швидкості Г по будьякому 
замкнутому контуру, що охоплює обті 
чний циліндр, тобто У - руГ. Напрямок 
підій-мальної сили можнаодержати, якщо 
напрямоквекторашвидкості на нескінчен- 
ності повернути на прямий кут проти 
напрямку циркуляції (М.Є. Жуковський, 
1904). 

т. зворбтливості| принципзворотли- 
вості ходу променів світла (рос. 
теорема обратимости, принципобрати: 
мости хода длучей света англ 
гемег5ібіїйу | Нпеокет,  гемег5ірбіїйу 
ргіпсіріеої гау раї) - однез основних 
положеньгеометричної оптики, відповід: 
но до якого шлях елементарного світло- 
вого потоку, що поширюєтьсяв оптичних 
середовищах, замінюється на протилеж 
ний, якщо світло виходить у напрямку, 
протилежномудо первісного. 

т. Ірншоу (рос теорема Ирншоу 
англ Еагп5Памліеогет) - стверджує, що 
сукупність нерухомих частинок, які взає 
модіють між собою із силою, обернено 
пропорційною квадратові відстані (притя 
гуються або відштовхуються), не може 
утворюватистійкої рівноважної системи. 
СформульованаС. Ірншоуї5. Еагп5памлТу 
1839. Об'єкти із заданими (незалежними 
від зовнішніх полів) дипольними і му- 
ЛЬТИПОЛЬНИМмИ моментами також 
задовольняють заборону т. І, що не 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








поширюється, однак, на об'єкти з 
індукованими(наведеними)моментами. 

т. Карно (рос теорема Карна англ 
Сатоїшеогет) - стверджує, що коефі: 
цієнт корисної дії п теплової машини, в 
якій використовується цикл Карно, зале 
житьтількивід температурнагрівачаї хо- 
лодильника і не залежить від природи 
робочої речовиниї будовимашини:т - (Т 
- Тут, де Т і Т, - абсолютні 
температури нагрівача і холодильника. 
Теоремапроте, що ккдбудьякоготепло 
вого двигуна не може перевищувати ккд 
циклу Карно, здійснюваного при тих же 
температурах нагрівача і холодильника, 
такожназиваєтьсят. К. 

т. Карнов теорії удару (рос 
теорема Карно в теории удара; 
англ Сагпої їеогет іп ігпрасі 
Єпеогу) - кінетична енергія системи, 
втраченасистемоюпри абсолютнонепру: 
жному ударі, дорівнює тій кінетичній 
енергії, щоїї малаб система, Якби її точ- 
ки рухалися із втраченими швидкостями 
(втраченою швидкістю точки називається 
різниця її швидкостей на початку і на- 
прикінці удару). 

т. Коші (рос теорема Коши англ 
Сайспуктеогет) - теоремапро обернен 
ня на нуль інтегралавід аналітичної фу- 
нкції, взятого вздовж замкнутого 
контуру. Згідно з т. К., контурний інте 


грал 1 (2)4х дорівнює нулю, якщо фу- 

У 
нкція (2) є аналітичноюв області, ау - 
шматковогладенький контур, що лежить 
у Бр і немістить усередині себе особли 
востей цієї функції. ДоведенаО. Коші у 
1825. 

т. Крамерса(рос. теорема Крамерса 
англ Кгатеїг5 їеогет) - твердження 
про існування принаймні дворазовогови- 
родження рівнів енергії довільної зворо 
тливої за часом квантової системи, що 
містить непарне число  ферміонів 
ЇХ.А. Крамерс, 19301. 

т. Лагранжа Діріхле (рос. теорема 
Лагранжа Дирихле англ Іадгапое 
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Оігісніев:реогет) - встановлює достат 

ню умовустійкості рівновагиконсервати 

вної механічної системи. Відповідно до т. 

Л.Д., консервативна механічна система 
перебуваєв положенні стійкої рівноваги, 
якщо потенціальнаенергія укладу в цьо- 

му положеннімаєчіткиймінімум. 

т. Ліувілля (рос. теорема Лиувилля 
англ Ціоиміїе еогет) - теоремамеха 
ніки, згідно з якою фазовий об'єм син 
стеми, що підкоряється рівнянням меха: 
ніки у формі Гамільтона, залишається 
сталим при русі системи. Теорема 
встановленаЖ. Ліувіллему 1838. 

т. Лі-Янга (рос теорема Ли-Янга 
англ Ціе-Хапд Шеогет) - теорема про 
розподіл нулів великої статистичної 
суми для феромагнітної моделі Ізінга 

Пі 
Хо) з о", дес - ехр(-2иН/Ю, Н- 

лей 
напруженість магнітного поля, р - 
магнітний момент, 7, - статистичнасума 
з заданимповниммагнітниммоментом М 
з уп. Згідноз т. ЛІ-Я., всі нулі полінома 
(в) розташовані на одиничному колі |сі| 
1 у комплексній площині о. 

т. Людерса-Паулі-Швінгера) (рос. 
теорема Людерса- Паули-Швингера; 
англ. І медег5-Рашії -5спм'іпрег Кеогепі) 
- те саме, що теорема СРТ. 

т. Ляпунбва (рос. теорема Ляпунова; 
англ. Шіарипоу Шеогеп) 5 
центральна гранична теорема 
теорії ймовірностей. 

т. Максвелла (рос теорема 
Максвелла англ Махмиеї| їпеогет) - 
теорема теорії пружності та будівельної 
механіки, яка встановлює, що у всякій лі- 
нійній пружній системі при статичному ті 
навантаженні переміщення два в напря 
мку однієї сили В, викликане кількісно 
рівною їй іншою силою А, відповідно 
дорівнює переміщенню бдв в напрямку 
другої сили, викликаного першою. Т. М. 
називаєтьсятакож принципом взаємності 
переміщень і записується так: бдв - бва; 
Дж. Максвелл|).С. Махмиеї!). 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








т. Мерміна-Вагнера (рос. теорема 
Мермина-Вагнера | англ | Моептіп- 
М/адпег Штеогет) - стверджує неможли 
вість феро- і  антиферомагнетичного 
впорядкування в одно- і двовимірній ре- 
шітці спінів5, якаописуєтьсяізотропною 
моделлю Гайзенберга, при температурах 
Т є 0.Т. М.-В. справедливадляявищнад: 
провідності і надплинності. 

т. Нернста (рос. теорема Нернста 


англ. Фігф Іам ої к«регтодупатісз, 
Мегпзі ШПеогет) - те саме, що засаате- 
рмодинамікитрєгя. 


т. Нетер (рос. теорема Нетер англ. 
Моеїпег Шеогепі) - стверджує, що для 
довільної фізичної системи, рівняння 
руху якої можуть бути отримані з варіа 
ційного принципу, кожному 
однопараметричномунеперервному пере 
творенню, що залишаєваріаційний функ- 
ціоналінваріантним, відповідаєодин дин 
ференціальний закон збереження, і, голо- 
вне, дозволяєявно записативеличину, що 
зберігається. Т. Н. - найбільш уні- 
версальний засіб, що дозволяє знаходити 
закони збереженняв латранжевій класи 
чній механіці, теорії поля, квантовій 
теорії і т.д. 

т. Онсагера (т. Онзагера) | принцип 
Онсагера (принцип Онзагераї (рос. 
теорема Онсагера (теорема Онзагера), 
принципОнсагера(принципОнзагера) 
англ Опз5адегіеогет, Опзадегргіпсірів 
- одназ основних теоремтермодинаміки 
нерівноважних процесів, що встановлює 
властивості симетрії кінетичних коефіціє 
нтів. Л. Онсагер(Л. Онзагер)| 1. Опзадег), 
1931. Кінетичні коефіцієнти І, визнача 
ють як коефіцієнти в лінійних співвідно 
шеннях між термодинамічними силами ХХ, 


ї потоками); 1 7 й ІкХк, причому шви- 


дкість | зміни 


Са 


ентропії | дорівнює 


| Хі, Відповіднодот. О., Їх 2 Їж у 
випадку відсутності магнітного поля й 
обертаннясистемияк цілого. Якщона си- 
стему діє зовнішнє магнітне поле Н або 
вонаобертаєтьсяз кутовою швидкістю о, 
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то ІН) з Ік(-Н), Іжа) - Іжі(-6). Ці 
співвідношення симетрії називаються 
співвідношеннями взаємності 
Онсагера. Т. О. встановлює зв'язок 
між кінетичнимикоєефіцієнтамипри пере 
хресних ефектах, які описують вплив те- 
рмодинамічної сили Ху на потік /; та те- 
рмодинамічної сили Х; на потік, при і з 
к, наприкладзв'язокміж коефіцієнтамите- 
рмодифузії і коефіцієнтамиефекту Дюфу- 
ра- явища,оберненоготермодифузії. 

т. оптичнав квантовій теорії 
(рос теорема оптическая в 
квантовой теории; англ оріїсаї 
Шеогет іп диапіипт їНеогу) - 
співвідношення між повним перерізом 
розсіянняу, тауявноючастиноюампліту- 
ди розсіяння Й0) на нульовий кут: у, - 
(Ал/ Юа 0), де 
к - хвильовечисло, 0 - кут розсіяння в 
системі центраїнерції. 

т. Паулі (рос. теорема Паули; англ. 
Рашії Шеогепі) - встановлює зв'язок спіну 
зі статистикою (В. Паулі, 1940) ії 
стверджує, що поля, які описують части- 
нки з цілим спіном, квантуються за Бозе- 
Ейнштейном, а з напівцілим - за Фермі- 
Діраком. Відповідно всі частинки поділя- 
ються на бозони та ферміони. Т. П. фіксує 
характер  перестановних співвідношень 
між операторами народження та знищення 
частинок: бозонні оператори пов'язані від- 
ношенням комутації, ферміонні - анти- 
комутації. Т. П. обгрунтовує принцип 
заборони Паулі нерелятивістської 
квантової механіки - неможливість пере- 
бування двох електронів в одному 
квантовому стані. Доведення т. П. базує- 
ться на умовах мікропричинності, а саме: 


використовує незалежність операторів 
полів у точках, розділених 
просторовоподібним інтервалом. При 


формулюванні квантової теорії поля за 
допомогою функціонального інтеграла т. 
П. змушує описувати поля з напівцілим 
спіном грассмановими (антикомутаційни- 
ми) числами (див. також алгебра Грас- 
смана). 


ТЕОР 








т. Пойнтінга (рос. теорема Пойнти- 
нга; англ. Роупіїпє їПеогепі) - теорема, 
яка описує закон збереження енергії 
електромагнітного поля. Теорема була 
доведена у 1884 р. Дж. Пойнтінгом 
І).Н. Роупіпе|. Якщо продиференціювати 
за часом густину енергії електромагніт- 
ного поля в стаціонарному середовищі 
без дисперсії, му - (БЕ ч ВНУ(87), з 
урахуванням рівнянь Максвелла одержи- 


мо: ни ЙЕ- 5, де 8 з (с/4ЯТЕНІ - 
вектор Пойнтінга, ) - густина струму, Е, 
Ні р, В - напруженості та індукції 
електричного і магнітного полів. 

т. Померанчука у фізиці високих 
енергій (рос. теорема Померанчука 
в физике вьсоких знергий; англ. 
Ротегапсішік Шеогет іп піді епегду 
рН у5 і с5) - встановлює асимптотичну рі- 
вність повних перерізів (Оповн) ВЗАЄМОДІЇ ЧА- 
стинок а та античастинок /З однією й тією 
ж довільною мішенню Р за умови, що 
енергія частинок Е прямує до нескінчен- 


ності: Шт| оо СА ро Е)) ен - 


т. Пригожина (рос. теорема Приго- 
жина; англ. Ргіго7ріп іеогет) - теорема 
термодинаміки нерівноважних процесів, 
відповідно до якої при даних зовнішніх 
умовах, що перешкоджають досягненню 
системою рівноважного стану,  ста- 
ціонарному (нерівноважному, але незмін- 
ному в часі) стану відповідає мінімум ви- 
робництва ентропії. 

т. Пуанкаре про повернення 
(рос. теорема Пуанкаре о возвраще 
нии; англ. Роіпсаге Шеогет) - одна з 
основних теорем, що характеризують 
поведінку динамічної системи з інварі- 
антною мірою. Прикладом такої системи 
є гамільтонова система, еволюція якої 
описується розв'язками рівнянь  Га- 
мільтона фо Н/ р, ка- Н/ 4 (фі 
рі - канонічні координати й імпульси; і - 
1, ... п; Н - Н(р, 4) - функція Га- 
мільтона; крапкою позначене диференцію- 
вання за часом (). Інваріантною мірою слу- 
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ар,44, області А у фазовому 
А ізі 
просторі М, що зберігається відповідно 
до теореми Ліувілля. Згідно з т. П., через 
будь-який окіл Ї/ будь-якої точки х - (р., 
4), що належить інваріантній множині 
скінченної | позитивної міри з М, 
проходить траєкторія, яка повертається в 
С. 

т. Стбкса (рос. теорема Стокса; англ. 
510Ке5 Шеогепі) - твердження про те, що 
інтеграл від зовнішнього диференціала 
Фо диференціальної форми по оріє- 
нтованому компактному багатовиду М 
дорівнює інтегралові від самої форми по 
орієнтованому краю дМ багатовиду М 


Ф»- Ф Частинними випадками т. С. 
М М 


є | формула 
формули Гріна. 

т. Шеннона (рос. теорема Шеннона; 
англ. 5раппоп'5 їПеогет) - одна з 
основних теорем теорії інформації, 
стосується передачі сигналів по каналах 
зв'язку за наявності завад, які призводять 
до спотворень у процесі передачі. 

т. Якобі (рос. теорема Якоби; англ. 
Засобі іЮеогет) - встановлює, що якщо 
для голономної механічної системи з 5 
ступенями вільності інтеграл рівняння Га- 
мільтона-Якобі відомий, то закон руху цієї 
системи визначається із системи алгебри- 


гує об'єм 


Гаусса-Остроградського, 





чних рівнянь 
05 05 

-В,, з-р(і-1, 2,..., 5), ; 
По В. 04, р. ), де 5(І, 4, 
сі) - вказаний повний інтеграл, який 


називають дією, Й і В; - сталі інтегруван- 
ня, рі - узагальнені імпульси системи. 

т. Яна-Теллера (рос. теорема Яна- 
Теллера; англ. Зап- Теїег Шеогет) - ви- 
значає умови стійкості симетричних 
конфігурацій молекул, згідно з якими у 
нелінійних багатоатомних молекул із си- 
метричним 0 розташуванням ядер  ви- 
роджені електронні стани є нестійкими. 
Зокрема, основним електронним термом 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








симетричної нелінійної молекули може 
бути тільки невироджений терм. 


т-ми низькоенергетичні в 
квантовій теорії поля (рос. 
теоремьт низкознергетическиє | в 


квантовой теорий поля; англ. 
Іоуу-епегру Шеогет5 іп диапкит Гі - 
еїд ЕПпеогу) - встановлюють співвід: 
ношення для амплітуд різноманітних 
процесів у межахнульовогочи малогод- 
імпульсу частинки, джерелом якого є 
струм який зберігаєтьсяповністюабоча- 
стково. Такими частинкамиє, наприклад, 
фотон який взаємодіє з електромагніт 
ним струмом що зберігається; гравітон 
який взаємодіє з тензором енергії-імпу- 
льсу, що зберігається, таін. Т. н. єнаслід 
ком симетрії лагранжіанатеорії. 


ТЕОРІЯ (рос теория англ Нтеогу, 
5сіепсеапаїузіз. 

ГЛАГ-тефія (рос ГЛАГ-теория 
англ СПАС еогу - теорія надпровід 
ності Гінзбурга-ЛандауАбрикосова- 
Горькова, див. також надпровідність і 
тедрія Гінзбурга-Ландау 

т. автохвиль (рос теория автоволн 
англ айіомаме теогу - те саме, що 
синергегика 

т. багатьох частинок квантова (рос 
теория многих частицквантовая англ 
ацапішт ітеогу ої тапу рагіїсіез - 
сукупність теоретичних методів, що за- 
стосовуються для опису квантовомехані: 
чних систем, які складаються більш ніж 
із двох частинок. Оскільки рівняння 
Шредінгера для таких систем не може 
бути розв'язанеточно, мова йде про на- 
ближені методи. Основою ряду методів 
теорії багатьохчастинокє теорія збурень, 
найдосконалішою формою останньої є 
діаграмнатехніка (див. також діаграми 
Фейнмана. 

т. Вайнберга-Глешоу-Салама (рос 
теория Вайнберга Глешоу Салама 
англ Меіпрего Сіа5Ппом 5аіатіШеогу) - 
єдина теорія електромагнітної та слабкої 
взаємодій. Див. також взаємодія 


електрослабка 
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т. відносності |тебрія релятиві- 
стська| (рос. теория относительности, 
теория релятивистская; англ геіанміїу, 
геіаймі5іїс Фпеогу - теорія, що описує 
універсальні просторовочасові власти 
вості фізичних процесів. Т. в. - фізична 
теорія простору-часу. Виникнення т. в. 
пов'язанез невдачеювизначитирух Землі 
відносно ефіру. Незалежність швидкості 
світла від руху джерела неодноразово 
перевірялася (найбільш точно - 1964, 
Т.Альвагер (Т.АЇмадег) та ін.) Як 
окремий випадок у т. в. розглядаються 
властивості простору-часу в областях, де 
полямитяжінняможназнехтувати;звідси 
термін - частинна, або спеціальна, Т. в. 
(від нім. зрелієї! - частинний). Як прави 
ло, під частинною т. в. мають на увазі 
опис явищ за допомогою інерційних си- 
стем відліку. В області застосування ча- 
стинної т. в. простірчас має високий 
ступінь симетрії: усі фізичні явища 
інваріантні відносновласних перетворень 
Пуанкаре, які складають  метрику 
простору-часу Мінковського. 

т. відносності загальна (рос. теория 
относительности общая англ депега! 
геіаймібу - сучасна фізична теорія 
простору, часу і тяжіння; остаточно 
сформульованаА. Ейнштейному 1916. В 
основі загальної теорії відносності (ЗТВ) 
лежить експериментальний факт 
однаковості інертної маси (що входить у 
другий закон Ньютона) та гравітаційної 
маси (що входить у закон тяжіння) для 
будьякого тіла, що призводить до 
принципу еквівалентності. Однаковість 
інертної та гравітаційної мас виявляється 
в тому, що рух тіла в полі тяжіння не 
залежитьвід його маси. Це дозволяєЗТ В 
трактувати тяжіння як викривлення 
просторовочасового континууму. Це ви- 
кривленняописується метрикою, яка ви- 
значаєтьсяз рівнянь теорії тяжіння (див. 
також тяжіння). 

т. відносності спеціальна (рос. 
теория относительности специальная; 
англ. зресіа! геіаїйуїіу) - див. тебрія від- 
носності. 

т. газів кінетична (рос теория газов 
кинетическая англ Кіпеїіс Епеогу ої 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








даз5е5 - розділ фізики, який вивчає 
властивості газів статистичнимиметодами 
на основі уявлень про їхню молекулярну 
будову і закон взаємодії між молекулами. 
Зазвичайдо т. г. к. відносятьлишетеорію 
нерівноважних | властивостей | газів. 
Основні об'єктизастосуваннят. г. к.- гази, 
газові суміші та плазма.Послідовнат. г. к. 
заснована на розвязанні кінетичного рі- 
вняння Больцмана для функції розподілу 
молекулза швидкостямита просторовими 
координатами. За допомогою цього рівня 
ння можна розв'язативсі основні задачі Т. 
г. к. тобто отриматирівняння перенесен 
ня імпульсу, енергії та концентрації 
компонентів суміші (рівняння Нав'є- 
Стокса, рівняння теплопровідності й дин 
фузії) таобчислитикінетичні коефіцієнти, 
щоОвходЯтьу них. 

т. гарячого Всєсвіту (рос теория 
горячей Вселенной англ Пої Чпімет5е 
теогу - сучасна теорія фізичних про- 
цесів у Всесвіті, що розширюється, від- 
повідно до якої в минулому Всесвіт мав 
значно більшу, ніж зараз, густину ре- 
човини і дуже високу температуру. 
Спочатку т. г. В. була запропонована 
Г. ГамовиміІС. Сатоу, 1948) дляпояснен 
ня поширеності в природі різноманітних 
хімічних елементів та їхніх ізотопів. На 
початку розширення Всесвіту при вели 
кій температурі в термодинамічній рі- 
вновазі з речовиною повинно було пере 
буватиелектромагнітне випромінювання. 
У ході розширення речовина та ви- 
промінюванняхолонуть, і до даногочасу 
у Всесвіті повинно існувати низько 
температурне випромінювання (його 
називають мікрохвильовим фоновим вин 
промінюванням, або реліктовим ви- 
промінюванням), для якого речовинасьо- 
годнішнього Всесвіту є практично про- 
зорою. Реліктове випромінювання було 
відкрито А. Пензіасом (А. Репліа5| |і 
Р. Віліь)усоном |В. М/ії5оп)| у 1965 на 
довжині хвилі 7,3 см, що стало вирі 
шальним тестом, який підтверджує 
справедливість гіпотези про високу 
первіснутемпературуВсесвіту. 
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т. Гінзбурга Ландау (рос теория 
Гинзбурга-Ландау англ Сіпгбигоу- 
Цапдаай їтеог/  - феноменологічна 
теорія надпровідності, яка базується на 
теорії Л.Д.Ландау фазових переходів 
другого роду. Відправнимпунктом теорії 
є вираз вільної енергії Е провідника як 
функціонала від 
мо- комплексного параметра порядку 
(після побудови мікроскопічної теорії 
надпровідності виявилось, що параметру 
надпровідного з стану в т. Г.-Л. 
пропорційний хвильовій функції Бозе- 
конденсату куперівських пар електронів 
у надпровіднику або, іншими словами, 
щілині | в енергетичному спектрі 
електронівнадпровідника). 

т. гравітації квантова (рос. теория 
гравитации квантовая англ ашапішт 
дгамібаіоп іпеогу - квантова теорія 
гравітаційної взаємодії. У данийчас під 
загальним терміном "т. г. к." поєднують 
декілька більш окремих і відносно само 
стійних напрямків: квантову теорію 
власнегравітації, теорію негравітаційних 
квантових полів | у | викривленому 
просторічасі, квантову космологію та 
квантову теорію чорних дір, квантову 
супергравітацію і багатовимірні єдині 
теорії поля. Припускається, що в майбут 
ньому ці напрямки зіллються і стануть 
частинамиповної Т. г. к. 

т. граничної рівноваги (рос. теория 
предельного равновесия; англ. Шйтіїіпе 
едшіїййкіцт Єпеогу - розділ теорії пла- 
стичності, у якому займаються визначен- 
ням тримкості пластичних тіл і кон- 
струкцій, що характеризуються в тій чи 
іншій мірі пластичними властивостями. 
Т. г. р. застосовується для розрахунків 
залізобетонних і металевих конструкцій 
при статичному навантаженні. 

т. диференційльних рівнянь аналі 
тична (рос теория дифференциальньтх 
уравнений | аналитическая англ 
апаїуНнса| | Нтеогу ої  аіїНегепНаї 
едиайоюпз - розділ теорії звичайних ди- 
ференціальних рівнянь, у якому розв'язки 
досліджують методами теорії аналіти 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








чних функцій. Існує два напрямки у 
дослідженні диференціальних рівнянь: 
аналітична теорія диференціальних рі- 
внянь (поведінка розв'язків на всій 
комплексній площині) і теорія динамі 
чних систем. Методит. д. р. а. різні для 
лінійних і нелінійних диференціальних 
рівнянь. 

т. дірбк Дірака (рос теория дьтрок 
Дирака; англ Рігас НПоів їеогу - 
теоретична модель фізичного вакууму, 
запропонована в 1930 П.А.М. Діраком 
ГР.А.М. Рітас| для усунення труднощів 
релятивістської квантової теорії електрона 
(див. також рівняння Дірака); призвела 
до передбачення існування античастинок, 
процесів народження пар і їхньої аннігіля- 
ції і т. д., а також до уявлення про вакуум 
як про особливий тип матеріального 
середовища (див. також поляризація ва- 
кууму). : 

т. електронна (рос. теориязлектрон- 
ная; англ. еіесігоп Нпеогу) - див. рівнян- 
ня Лбренца- Максвелла. 

т. збудженнямембранна рос. теория 
возбуждения | мембранная англ 
тепігапе ехсівбаноп теогу - пов'язує 
потенціалиспокоюта потенціалидії з по- 
токами йонів через поверхневий шар не- 
рвових і м'язових волокон - мембрану 
(товщиноюблизько100А). 

т. збудження фазова (рос. теория 
возбуждения  фазовая; англ.  ріазе 
ехсітайоп їНПеогу) - теорія виникнення 
біоелектричних потенціалів і нерівноваж- 
ного розподілу йонів між клітиною та 
середовищем. 

т. збурень (рос теория возмущений 
англ рекгигзайоп ітеогу - метод 
розв'звування задач, заснований на роз- 
кладі за малим параметром (є), що до- 
зволяє після розв'язку "незбуреної" 
задачі, який відповідає нульовому 
значенню малого параметра, знаходити 
шляхом послідовних ітерацій розв'язок 
"збуреної", що відповідає є є 0. Якщо 
старшийстепінь малогопараметрає, що 
враховується в розв'язку, Є є", то 
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говорять про т-те наближення теорії 
збурень. 

т. збурень |  перенормбвана у 
квантовій теорії поля (КТП) 
(рос. теория возмущений перенорми- 
рованная в квантовой теорий 
поля (КТП); | англ. / кгепогпайтей 
регішгбайоп Шеогу іп дицапіцт ТЇі- 
е14 їБбеогу ГОЕТІ|) - варіант теорії 
збурень (ТЗ), який використовується в 
перенормованій КТП і характеризується 
тим, що початкові - "затравкові" - вели- 
чини (оператори полів, вектори станів, 
константи взаємодії) у кожному порядку 
перевизначаються ("перенормовуються") 
за допомогою спеціальної віднімальної 
процедури. Еквівалентний спосіб пред- 
ставлення т. з. п. полягає у використанні 
від початку скінченних фізичних величин, 
але при цьому в лагранжіан вводяться 
контрчлени, що забезпечують у кожному 
порядку ТЗ скорочення великих поправок 
до початкових параметрів / розкладу. 
Методика т. з. п. передбачає можливість 
введення регуляризації в теорію і вибору 
"ренормалізаційної схеми", тобто способу 
вирахування нескінченних (при знятті ре- 
гуляризації) внесків у кожному порядку 
Т3. Т. з. п. виникла в зв'язку з необхі- 
дністю усунення шнескінченностей, що 
виникають при знятті регуляризації у ви- 
щих порядках ТЗ у квантовій електроди- 
наміці. (див. також група ренормалізаці- 
ина). 

т. збурень статистична (рос. теория 
возмущений статистическая; англ. 
згаціягісаї регішгбабіоп їНеогу) - див. теб- 
рія збурень термодинамічна. 

т. збурень термодинамічна |тебрія 
збурень статистична) (рос. теория 
возмущений термодинамическая, 
теориявозмущений статистическая; англ. 
Фегтодупатіс  регішгбайоп  Феогу, 
5кацізціса! регішгбайоп Шеогу) - на- 
ближений метод обчислення фізичної 
величини в термодинаміці та статисти- 
чній фізиці, який застосовується в тих ви- 
падках, коли у виразі для енергії тіла мож- 
на виділити відносно малі складові, якими 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








в першому наближенні можна знехтувати. 
Вплив такої малої добавки знаходять, роз- 
виваючи вільну енергію в ряд за степенями 
цієї добавки. 

т. зіткнень (рос. теория столк- 
новений; англ. сойізіоп ЕПпеогу - у класи- 
чній механіці включає теорію удару, в 
нерелятивістській квантовій механіці ви- 
вчає процеси збудження, перезарядки та 
дисоціації при зіткненнях атомів і моле- 
кул між собою та з налітними части- 
нками, в ядерній фізиці описує закономі- 
рності зіткнення нуклонів. Див. також 
тебрія розсіяння, зіткнення атомні. 

т. змазки  гідродинамічна (рос. 
теория смазки гидродинамическая; 
англ. пудгодупатіс ШшЬгісаїїоп ітеогу, 
гпеодупатіс ІшБгісаїїоп ЕПеогу, уізсоп5 
ШшЬгісаїїоп  Нпеогу, Йшцій (ІшЬгісаїіоп 
іРеогу, біт ШшЬгісаїйоп Єпеогу - вчення 
про явища, які виникають у мастильному 
шарі, тобто в шарі в'язкої рідини (або 
газу), розташованому між поверхнями 
твердих тіл, що переміщуються відносно 
один одного. 

т. збнна (рос. теория зонная англ. 
гопеіпеогу - один з основних розділів 
квантової теорії твердихтіл. Т. з. описує 
рух електронів у кристалахі є основою 
сучасної теорії металів, напівпровідників 
і діелектриків. Черезблизькерозташуван 
ня атомів у кристалахвідбуваєтьсяпере 
криття хвильових функцій електронів 
сусідніх атомів і молекул.У результаті з 
кожного дискретного енергетичного рі- 
вня атома або молекули утворюється до- 
зволенаенергетичназона!і електрони, що 
містятьсяна цих рівнях, набуваютьздат 
ності вільно переміщуватисьпо кристалу. 
У кристалі, який складається з М атомів, 
кількість рівнів у дозволеній зоні дорі 
внює М (або з урахуванням спіну 2М). 
Якщо на атом припадає? електронів, то 
повне число електронів в кристалі дорі 
внює 2М, і при Т «0 К вони займають, 
відповіднодо принципу Паулі і принципу 
мінімуму енергії, рівні дозволених зон, 
починаючи знизу (за шкалою енергій), 
поки не будуть 
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повністю вичерпані. Електрони повністю 
заповненої зони не беруть участі в 
електричному струмі, тому кристали, в 
яких нижні зони повністю заповнені, а 
верхні порожні, є діелектриками або 
напівпровідниками. Верхня із заповнених 
зон таких кристалів | називається 
валентною зоною, анижняз поро 
жніх - зоною провідності. Ді- 
електрикивідрізняютьсявід напівпровід: 
ників шириною забороненої зони, яка 
розділяє валентну зону та зону провід 
ності (у напівпровідників вона менше 
2,5-3 еВ). Кристали, які маютьпри Т «0 
К частково заповнені зони (або заповнені 
і порожні зони, що перекриваються), є 
металами. 

т. ймовірностей |т. імовірностей 
(рос. теория  вероятностей англ 
ргорабіййуєнпеогу, Пеогуої спапсе5Іауи 
ої ргорайіїйу, саїсиіцеої ргорабіїнюез - 
розділматематики, в якому будують! ви- 
вчають математичні моделі випадкових 
явищ, Випадковість властива тією чи 
іншою мірою переважній більшості про- 
цесів, що відбуваються в природі. За- 
звичай вона присутня там, де істотний 
вплив на хід процесу здійснює дуже 
великечисло незначних, якщо вони взяті 
окремо, факторів (як, наприклад при русі 
броунівської частинки чи в класичному 
прикладі з киданняммонєти), особливо в 
тому випадку, коли система динамічно 
нестійка; статистичний характер мають 
такожзакониквантової механіки. 

т. катастраф(рос теориякатастроф 
англ саїазігорпенпеогу - сукупність за- 


стосувань теорії особливостей дифе 
ренційовних (гладеньких) відображень 
Х. Вітні |Н. М/піїпеу! і теорії біфуркацій 
А. Пуанкаре ІН. Роіпсаге! і 
А.А. Андронова.У теорії біфуркацій роз. 
глядається динамічна система, яка опин 


сувєтьсярівнянням Же 6 х, є) , із заданим 
векторним полем 8 у г-вимірному фа: 
зовому просторі ( х); полезалежитьвід к- 


вимірного параметра є. Множина станів 
рівноваги визначає в (п--к-вимірному 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








просторі (хХ, є) к-вимірну поверхнюєв(Х, є) 
щ 0, проєкція якої на простір "ке- 
рувальних параметрів" (є) може мати 
особливості. Значенняг є) розглядаютьяк 
функції на поверхні станів рівноваги; 
точки, у яких якобіан цих функцій дорі- 
внює 0, називають біфуркаційними, а 
значення функцій у цих точках - біфу- 
ркаційними значеннями є. При підході 
керувальних параметрів до біфурка 
ційних значень положення рівноваги "бі- 
фуркують" (народжуються або 
вмирають); стрибкоподібний перехід син 
стеми до далекого стану рівноваги при 
плавній зміні параметрівздатний зруйну- 
вати систему (механічну, електричну, 
біологічну! т.п.), звідсиї назва- т. к. 

т. кореляційнавипадкових фу- 
нкцій (рос. теория корреляционная 
случайньх функций; англ 
сопеіаноп  Штеогу ої гапаот 
Гипссіоп5) - описвипадкових функ- 
цій Х(х) за допомогою статистичних мо- 
ментів 1-го і 2-го порядку: «(ю» і 
«(хі)800о)». Аргумент випадкової функ- 
ції х можемати будьяку розмірність. Т. 
к. найбільш пристосована для опису 
однорідних (стаціонарних) випадкових 
функцій, для яких є справедливою 
теоремаВінерахінчіна. 

т. Ландау фазових переходів 
2-го роду (рос теория Ландау фа- 
зовьжх переходов 2-го рода; англ 
Цапдай Ттеоу ої рПбаз5е іїгап5ікі- 
оп5 ої Епе 5зесопакіпа) - зага 
льна теорія, заснована на уявленні про 
зв'язок фазового переходу 2-го роду зі 
зміною групи симетрії фізичної системи. 
ПобудованалЛ.Д. Ландаув 1937. Симетрія 
є якісною характеристикою, вона може 
змінитися при нескінченно малій зміні 
стану системи. Виникнення впоряд 
кованого (феромагнітного,  сегнето 
електричного і т.п.) стану призводить до 
спонтанногопорушеннясиметрії, власти 
вої системі у невпорядкованому стані. 
Для кількісного опису ступеня порушен 
ня симетрії в т. Л. вводятьпараметрпоря 
дку, що лінійно перетворюється при всіх 
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перетвореннях із групи симетрії не 
впорядкованої фази. 

т. металів Друде (рос теорияметал- 
лов Друде; англ Дгиде тега! Епеогу - 
застосування кінетичної теорії газів до 
електронного газу в металі  (за- 
пропонована П. Друде ГР. Дгиде| у 1900). 
Згідно з цією теорією, метал складається 
з вільних електронів (електронний газ) і 
важких позитивних іонів, які можна вва- 
жати нерухомими. За відсутності зовні- 
шніх полів електрони рухаються прямолі- 
нійно і рівномірно; цей рух перериває- 
ться зіткненнями електронів з іонами та 
між собою. Завдяки зіткненням 
електрони приходять у стан теплової рі- 
вноваги з іонами, в якому їх розподіл за 
енергіями відповідає розподілу Максвел- 
ла-Больцмана. Т. м. Д. на якісному рівні 
пояснює ряд кінетичних явищ - статичну 
і високочастотну провідність (див. також 
формула Друде), ефект Холла, закон 
Ома, ефект Зеєбека, електронну провід- 
ність і деякі термоелектричні явища в 
металах. 

т. металів  Зоммерфельда (рос. 


теория металлов Зоммерфельда англ 
5опатентекі пеїаі Єпеогу є подальшим 


розвитком теорії металів Друде, від- 
різняючись від останньої тим, що роз. 
поділ електронів за енергіями описує 
ться розподілом Фермі-Дірака, а не роз. 
поділом Больцмана Як і теорія Друде- 
Лоренца, т.м. 3. нехтує взаємодією 
електронів між собою, а їхню взаємодію 
з кристалічною решіткою зводить лише 
до зіткнень, при яких імпульс електрона 
змінюється стрибком. Запропонована 
А. Зоммерфельдом (А. 50гаплепеій! у 
1928. 

т. Мі (рос. теория Ми; англ Міе 
теогу - теорія розсіяння (дифракції) 
плоскої електромагнітної хвилі на 
однорідній сфері довільного розміру 
(Г.Мі ІС. Міе!, 1908). Теорія Мі узага 
льненаї на системи частинок випадкової 
форми; точного розв'язку задачдифракції 
на таких частинках немає, користуються 
наближенимиметодамирозрахунку. 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








т. надплинності Ландау (рос теория 
сверхтекучести Ландау англ Іапаай 
зпрегйиідіїу  пеопу запропонована 
Л.Д. Ландау (1941) для пояснення над 
плинності квантової рідини Не І, тобто 
рідкогогелію "Не при температурахниж: 
че 2-переходу (Т, я 2,17 К при тиску 
насиченої пари гелію). Надплинність Не 
П (його здатність без тертя протікати 
крізь вузькі капіляри та щілини) Ландау 


пов'язав із | властивостями спектру 
елементарних збудженьне І - фононіві 
ротонів. 

т. напрямлених валентностей (рос. 
теория направленньх валентностей 
англ. дігесіїопа! | уаїепсе | пеогу, 
дігесіїопа! уаїепсу Жпеогу пов'язує 


електронну будову валентної оболонки 
атома з просторовим розташуванням 
утворенихним хімічних зв'язків. 

т. нейтронів кінетична (рос. теория 
нейтронов кинетическая англ. Кіпеїіс 
пецігоп Єпеогу - розглядаєзміну з часом 
просторовоенергетичного розподілу 
нейтронів, які поширюються в деякому 
середовищі. 

т. Онсагера (т. Онзагера) |двови- 
мірної решітки) (рос. теория 
Онсагера(теория Онзагера Ідвухме- 
рной решетки) англ Онпзадег 
теогу  |ої смо-дітеп5іопа! 
ІаккісеЇї)) - теорія термодинамічних 
властивостей плоских решіток, у вузлах 
якої містяться диполі, що можуть оріє- 
нтуватися двома способами (наприклад, 
угоруабовниз). 

т. | перетвбрень | (рос. | теория 
преобразований; англ. «кап5вогтаїіоп 
Шеогу) - математичний апарат у 
квантовій механіці, який встановлює 
фізичну еквіва-лентність різних 
способів опису квантовомеханічної си- 
стеми (різних представлень квантової 
механіки) і містить правила переходу 
від одного представлення до іншого. 

т. перколяції (рос. теория перколя- 
ции; англ. регсоїакіоп Шеогу) - те саме, 
що тебрія протікання. 
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т. плазми квазілінійна (рос. теория 
плазмью квазилинейная англ ацрша5і- 
Ііпеагріа5таїпеогу - наближенатеорія, 
що використовуєметодадіабатичногона- 
ближення для опису взаємодії частинокі 
хвильу плазмі. 


т. пластичності (математична) 


(рос. теория пластичности 
(математическая); англ. ріаєіісієу 
Шеогу | тпаїбетагісаї! 1) - наука про 
пластичне деформування тіл. Т. п. за- 
ймається | побудовою математичних 
моделей пластичних тіл, методами ви- 
значення розподілу напружень і деформа- 
цій у пластично деформованих тілах. 

т. повзучості (математична) 
(рос. теория ползучести (математи- 
ческая); англ.  сгеер(аре) 0 Шеогу, 
сгееріпо | Шеогу,  абегНом  Шеогу 
Гтагбетагїісаї)) - розділ механіки 
суцільних середовищ, у якому вивчають 
процеси повільного деформування (пли- 
ну) твердих тіл під дією сталого напру- 
ження (або навантаження). 

т. подібності (рос. теория подобия; 
англ.  еогу ої 5ітііагігу, Гам ої 
5ітііагігу, 5сайпе) - вчення про умови 
подібності фізичних явищ. Грунтується 
на вченні про розмірності фізичних вели- 
чин (див. також аналіз розмірностей) і 
слугує основою моделювання. 

т. пбля (рос. теорияполя; англ. Беїй 
Шеогу) - математична теорія, яка вивчає 
властивості скалярних і векторних (у за- 
гальному випадку - тензорних) полів, 
тобто областей простору, кожній точці Р 
яких поставлено у відповідність число 
и(Р) (наприклад, температура, тиск, гу- 
стина, магнітна проникність), або вектор 
а(Р) (наприклад, швидкість рідини, що 
тече, напруженість силового поля), або 
тензор (наприклад, механічне напружен- 
ня в точці пружного тіла). 

т. поля єдина(рос. теорияполя еди 
ная англ ипійеа Неї Нтеогу - єдина 
теорія матерії, покликана звести всю рі- 
зноманітністьвластивостейелементарних 
частинокі їхніх взаємоперетворень (взає 
модій) до невеликого числа уні- 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








версальних принципів; така теорія ще не 
побудованаї розглядаєтьсянасампередяк 
стратегіярозвиткуфізикимікросвіту. 

т. пбля квантова (рос. теория поля 
квантовая англ ацапіштііеідіПеогу - 
квантоватеорія релятивістських систем з 
нескінченно великим числом ступенів 
вільності (релятивістських полів), що є 
теоретичноюосновою дляопису мікроча 
стинок, їхніх взаємодій і | взає 
моперетворень. Квантове (інакше - 
квантоване) поле являє собою синтез 
понять класичного поля типу електро 
магнітного та | поля | ймовірностей 
квантової механіки. Уявлення про класи 
чне поле виникло в надрах теорії 
електромагнєтизму ФарадеяМаксвелла і 
викристалізувалося в процесі створення 
спеціальної теорії відносності. Посліь 
довне дзастосування до поля ідей 
квантової механіки призвело до того, що 
динамічні змінні електромагнітного поля 
-. потенціали А, ф і напруженості 
електричногота магнітногополівЕ, Н- 
стали квантовими операторами, що під- 
коряються визначеним переставним спів- 
відношенням і діють на хвильову функ 
цію (амплітуду, або вектор стану). 
Другим джерелом загального поняття 
квантового поля стала хвильова функція 
частинки щ(х, 0), яка є не самостійною 
фізичною величиною, а амплітудою стану 
частинки: імовірності фізичних величин, 
що стосуються частинки, виражаються 
черезбілінійні зали вирази.Релятивістське 
узагальнення п/-функції привело П.А- 
.М. Дірака до чотиривимірної хвильової 
функції електрона мг, (2-1, 2, 3, 4), яка 
перетворюєтьсяза спінорнимпредставле 
ннямгрупи Лоренца.Узагальненняна ви- 
падок багатьох частинок показало, що 
якщо вони задовольняють принцип не- 
розрізнимості (принцип тотожності), то 
дляопису всіх частинок достатньоодно- 
го поляв чотиривимірному просторі-часі, 
яке є оператором у розумінні квантової 
механіки. Це досягається переходом до 
представлення вторинного квантування. 
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Згідно з сучаснимиуявленнями, квантове 
поле - найбільш фундаментальна й уні- 
версальна форма матерії, що лежить в 
основівсіх її конкретнихпроявів. 

т. пбля квантовааксіоматична (рос 
теория поля квантовая аксиоматиче 
ская англ ахіотайс ашапіит Не! 
Шеогу ГАОЕТІ) - квантова теорія поля 
(КТП), побудованаза зразком аксіомати 
чної теорії, тобтотакимчином, щобусі її 
результати виступали як точні наслідки 
єдиної системи фундаментальних фізи 
чних припущень- аксіом, привиборі 
останніх виходять з експериментальних 
фактів і закономірностей, помічених у 
цих фактах. Три основних варіанти 
АКТП, до яких зводятьсявсі інші: аксі- 
оматичний підхід Боголюбова 


(1955)  аксіоматичний підхід 
А.С. Вайтмена ГА.5. М'ііярітапі, 
алгебричний підхід (Р. Хааг 


ЇВ. Наад), Х. Аракі ІН. Агакі|, Д. Кастлер 
ГО. КазНегі, 1957- 1964). 

т. пбля квантова евклідова (рос. 
теория поля квантовая звклидова 
англ Еисіїчііап ацапішт Не! Неогу - 
розділ квантової теорії поля й один з 
основних | методів | конструктивної 
квантової теорії поля, у якому вивчаю: 
ться квантовопольові об'єкти (матричні 
елементи, 5-матриці, функції Вайтменаї 
т. д.) у чотиривимірному евклідовому 
просторі, на відміну від звичайного під- 
ходу, в якому ті ж об'єкти вивчаються в 
чотиривимірному просторі-часі 
Мінковського. 

т. пбля квантова конструктивна 
(рос теория поля квантовая кон 
структивная англ соп5іисбмедатішт 
Неї Ттеогу - напрямок квантової теорії 
поля(КТП), основнезавданняякого поля: 
гає в точному математичному об- 
грунтуванні результатів, одержуваних у 
КТП. На відміну від аксіоматичної 
квантової теорії поля (АКТП), т. п. к. к. 
покликана відповісти на запитання, чи 
існують у математичному сенсі нетри 
віальні квантовані поля для звичайно 
розглядуваних взаємодій чи 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








задовольняють вони основні аксіоми 
КТП і АКТП. 

т. пбля квантова нелінійна (рос. 
теория поля квантовая нелинейная 
англ. попіїпеаг ацапішт Нед Ятеогу - 
загальне (маловживане) найменування 
для квантових теорій поля (КТП), що 
описують взаємодійні поля, рівняння для 
яких завждиє нелінійними. Серед нелі 
нійних КТП можна виділити два види: 
перенормовані | та | неперенормовані 
(поліном(іаль)ні та неполіном(іаль)ні). 
Див. також  тедрії поля квантові 
неперенормовані тебрії поля квантові 
неполіномні 

т. пбля квантова нелокальна (рос. 
теория поля квантовая нелокальная 
англ. попіосаї диапішт Неій Нпеогу - 
загальна назва узагальнень стандартної 
(локальної) квантової теорії поля, для 
яких характерненедотриманняумови мі- 
кропричинності в області малих від- 
станейі проміжківчасу з розмірамипоря- 
дку фундаментальної довжини /. У 
більшості варіантів т. п. к. н. це досягає 
ться порушенням притаманної локальній 
теорії властивості близькодії (локальності 
взаємодії), що вимагає збігу просторово- 
часових аргу-ментів взаємодійних полів; 
саме тому говорять про "нелокальну" 
теорію поля. 

т. поля нелінійна (рос. теория поля 
нелинейная англ. попіїпеагНеїсі теогу 
- загальна назва всіх спроб побудови 
теорії елементарних частинок, що базую- 
ться на рівняннях, у яких величина, яка 
описує поле та її похідні, входить нелі 
нійно. 

т. похибок (рос теория погре 
шностей англ іФеогу ої екгог5) - розділ 
математичної статистики, присвячений 
одержанню числових значень (оцінок) 
вимірюваних величин за результатами 
вимірювання з випадковими похибками. 
Основними завданнями т. п. є вивчення 
розподілу випадкових похибок вимірю- 
вань, виявлення систематичних і грубих 
похибок вимірювань (див. також аналіз 
даних, розробка методів одержанняоці- 
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нок для вимірюваних величин за вимірю- 
ваннями (див. також методнайменших 
квадратів, метод максимальної 
правдоподібності, вивчення точності 
самихоцінокчерезпохибкивимірювань. 

т. представлень в квантовій 
механіці (рос. теорияпредставлений 
в квантовой  механике; англ. 
гергезепіаїїоп  Шеогу іп дципапійцт 
тесрапіс5) - теорія, яка вивчає схеми 
конкретних реалізацій квантових 
операторів, що спостерігаються | як 
самоспряжені і діють у гільбертовому 
просторі, і станів як векторів цього 
простору. 

т. просбчування (рос. теория проса- 
чивания; англ. ууеераре Шеогу) - те саме, 
що тебрія протікання. 

т. протікання (|тебрія перколяції, 
тебрія просбчування) (рос. теорияпро- 
текания, теория перколяции, теория 
просачивания; англ. Іеакіпе  Шеогу, 
регсоїайоп «Неогу, угеераєє кШеогу) - 
математична теорія, яка використовує- 
ться у фізиці для вивчення процесів, що 
відбуваються в неоднорідних середови- 
щах з випадковими властивостями, але за- 
фіксованими в просторі та незмінними в 
часі. 

т. пружності (рос. теорияупругости; 
англ. еЇазіісієу Шеогу, Шеогу ої еіазгісігу) 
- розділ механіки суцільних середовищ, 
який розглядає деформацію пружних 
твердих тіл під дією об'ємних і поверх- 
невих зовнішніх сил, нагрівання та інших 
впливів. В основі т. п. лежить закон пру- 
жності. Т. п. є загальнотеоретичною 
основою для розрахунку на міцність і 
стійкість частин | машин і споруд, 
знаходить численні застосування в гео- 
фізиці, фізиці кристалів та інших науках і 
галузях техніки. 

т. релятивістська (рос. теорияреля- 
тивистская; англ. геіакіуізїіс Пеогу) - те 
саме, що тебрія віднбсності. 

т. розмірностей (рос. теория разме- 
рностей; англ. Фітепзіоп(айу) Шеогу) - 
див. аналіз розмірностей. 


ТЕОР 


ТЕОР 


т 








т. світла електромагнітна (рос. 
теория света злектромагнитная; англ. 
еіесіготаєпегіс Пя Пі теогу) - теорія, яка 
розглядає світло як електромагнітні хви- 
лі. Див. також світло. 

т. стримерна (рос. теория стриме- 
рная; англ. 8ітеатег Шеогу) - див. сгри- 
мери. 

т. струн (рос. теория струн; англ. 
5ігіпр Шеогу) - розділ математичної 
фізики, пов'язаний з описом різноманіт- 
них станів (фаз) у теорії поля, в якому рі- 
зні моделі теорії поля розглядаються як 
різні стани єдиної теорії; зокрема т. с. 
описує двовимірні польові моделі. 

т. Таунсенда (рос. теорияТаунсенда; 
англ. Томт5епа іеогу) - теорія несамо- 
стійної провідності газів, згідно з якою 
електрони, проходячи через газовий роз- 
рядний проміжок, викликають у газі 
ударну йонізацію, а утворені при цьому 
йони можуть породжувати або ударну 
йонізацію газу, або при ударі об катод ви- 
ривати | з | нього | певну кількість 
електронів. Т. Т. встановлює умови пере- 
ходу несамостійного розряду в само- 
стійний. 

тефії асимптотичні у фізиці ви- 
соких енергій (рос теории аси 
мптотическиев физике вьмшсоких 
знергий; англ азуттріобсітеогівз | п 
підп епегду рНубіс5) - загальні 
твердження про характер асимптотичної 
поведінки перерізів взаємодії частинок 
при енергії Е -» со, ЯКі ТОЧНО ДОВОДЯТЬСЯ 
у квантовій теорії поля (КТП) при накла 
денні певних умов на відповідні ампліту- 
ди переходів. Т. а. зазвичай формулюю- 
ться у вигляді рівностей або нерівностей 
для повних диференціальних перерізів 
взаємодії частинок при високих енергіях. 
Першою т. а. була теоремаПомеранчука, 
прикладом т. а., яка формулюється у ви- 
гляді нерівності, є теорема Фруассар. 
Значеннят. а. дляфізикиелементарнихча- 
стинок полягає в | наданні | ними 
принципової можливості прямої (не залеж 
ної від моделі) перевірки первинних 
принципів, які лежатьв основі КТП. 





658 


тебрії поля квантові неперенормовні 


(рос. теорий поля квантовьве 
неперенормируемьюе англ. 
попгепогтаїабіе диапіит Пед 


Шеогіе5) - теорії, в яких при звичайних 
методахперенормування(у рамкахтеорії 
збурень)кількість контруленів, що вводя 
ться для компенсації розбіжностей, зро- 
стає з кожним новим порядком теорії 
збурень. Такі теорії містять нескінченну 
кількість невизначених параметрів, яких 
не можна уникнути за допомогою пере 
визначення скінченного числа  спо- 
стережуваних фізичних величин (маса, 
зарядчастинок). 

тефії поля квантові неполіноміа: 
льні (рос. теорий поля квантовье 
неполиномиальньюе англ. 
попроїупотіаї дпапішт Беїй іНеогіез) - 
те саме, що  тебрії поля квантові 
неполіномні 

тефії поля квантові неполіномні 
(тедрії поля квантові неполіноміальнії 
(рос. теории поля неполиномиальнье 
квантовье англ. попроіупотіа! 
диапішт  беїід  Неогіез) - нелінійні 
квантові теорії поля, в яких лагранжіан 
взаємодії має неполіномну за полями 
форму. Т. п. к. н. успішно описують 
сильну взаємодію адронів при низьких 
енергіях. Неполіномна форма 
зустрічаєтьсяй у гравітації. 


ТЕПЛОВІДДАЧА (рос. 
теплоотдача; англ. Неаї Фіз5ірайоп, Пеаї 
«гап5їег) - процес теплообміну між 
поверхнею тіла та навколишнім 
середовищем. ГЕ здійснюється 
конвективним теплообміном, 
променистим теплообміном. 


ТЕПЛОВМІСТ, -у (рос. 
теплосодержание; англ. Неаї сопіепі, 
тота! Беаї, 5еп5ібІе Пеаг) - те саме, що 
ентальпія. 

ТЕПЛОЄМНІСТЬ, -ості (рос. 
тепловмкость; англ. Пеак(іпеє) сарасіїу, 
Шегта!  сарасіїу,  зресіїїс з НБеаї) - 
кількість тепла, яку необхідно надати 


ТЕПЛ 


ТЕПЛ 


т 








тілу для зміни його температури на 17. 
Розрізнюють т. питому, віднесену до 
одиниці маси речовини, молярну, 
віднесену до моля, об'ємну - віднесену 
до одиниці об'єму.  Одиницями т. 
слугують ШДж/(кг'град), Дж/(мольтрад), 
Дж/(м'зград) або позасистемна одиниця 
кал/(моль-трад). т. визначається 
процесом, у результаті з якого тіло 
переходить у новий стан з температурою, 
що виросла на 172. Так, для газів 
розрізняють т. при сталому об'ємі та т. 
при сталому тиску. 

т. граткова (рос. тепловбмкость ре- 
шбточная; англ.  Іайісе  Пеак(іпє) 
сарасіїу, Іашісе Пегтаї сарасіїу, Іашісе 
зресіїїс реаї) - те саме, що теплоємність 
решіткова. 

т. молекулярна Ітеплоємність МО- 
льна, теплоємність молярна (рос. те- 
пловємкость  мМОоОЛекулярная,  теплоб- 
мкость МОЛЬНая, теплобмкость МОЛЯ 
рная англ. тоіесціаг Беак(іпеє) сарасігу, 
тоїіесціаг їНегтаї сарасіїу, плоїесиіаг 
зресібїс НБеає, тоїіе Пеаіпє) сарасіїу, 
тоїе Шегта! сарасіїу, піоїе 5ресійс Неаї, 
тоїіаг Пеак(іпе) сарасіїу, птоіїаг «Ппегтаї 
сарасіїу, пюїіаг 5ресіїіс Пеаї) - ТеплоОєЄ 
мність моля речовини; дорівнює питомій 
теплоємності, помноженій на молекуля 
рну вагу 

т. молярна (рос. теплобмкость МОЛЯ- 
рная англ. тоіаг Неак(іпеє) сарасіїу, 
тоіаг іпегта сарасіїу, піоіаг 5ресійс 
пеаг) - те саме, що Теплоємністьмолеку- 
лярна. 

т. мольна (рос. теплобмкость МО- 
льная англ. тоїіе Пеаціп7) сарасігу, 
тоїе Шегта! сарасігу, поїіе 5ресіїїс Неаї) 
- те саме, що теплоємнісь молекуля - 


рна. 

т. решіткова (теплоємність 
граткова| (рос. теплобмкость 
решеточная; англ.  аісе  Пеак(іпє) 


сарасіїу, Іашісе Пегта! сарасіїу, Іаісе 
зресіїїс Пеаб) теплоємність твердого 
тіла, зумовлена атомною підсистемою, 
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зокрема кристалічною решіткою. Т. р. є 
частиною теплоємності твердого тіла. 


ТЕПЛОЗАХИСТ, -у (рос. 
теплозащита; англ. реаїє ргокесіїоп) 
засіб підтримання нормального 


температурного режиму в установках і 
апаратах в умовах підведення до поверхні 
значних теплових потоків, коли 
застосування теплоізоляції стає 
неможливим, Т. використовується 
головним чином в авіації та ракетній 
техніці для попередження 
аеродинамічного нагріву апаратів або 
камер згоряння та сопел реактивних і 
ракетних двигунів. 


ТЕПЛОНОСІЙ, -я (рос. 
теплоноситель; англ. ектоїог, Пеаї 
сагтіег, Пеаї-сагтуїпе аєепі, Пеаї-ігапяїег 
арепі, НПеак-сагтуіпе) штефійшт, Пеаї- 
сопд4лисіїпє тедійт, Неакіпє тейійт, 
реа  їгапз5їег  тедішт,  Неаї-їгапяїег 
таїегіаї)  - рідка зд або  газоподібна 
речовина, яка застосовується для передачі 
тепла від тіл із більшою температурою до 
тіл із меншою температурою |і які 
циркулює в замкнутій системі. "ТТ. 
застосовуються з метою нагрівання або 
охолодження в теплових |і атомних 
енергетичних | установках, системах 
теплопостачання, технологічних 
пристроях. Як т. застосовують гази, 
водяну пару, воду, розплавлені метали, 
мінеральні олії тощо. 


ТЕПЛООБМІН, -у (рос теплообмен 
англ пеайкгап5їег Ппеаві піегспапов. 

т. конвективний (рос теплообмен 
конвективньй англ сопмесіме Неаї 
ігапз5їе) - незворотливий процес пере 
несення теплав рухомих середовищах із 


неоднорідним | полем температури, 
зумовлений спільною дією конвекції та 
молекулярногоруху. 


т. променистий |теплоббмін радіаці- 
йний| (рос. теплообмен лучистьй, те- 
плообмен радиационньй; англ. гадіапі 
Неаї ігап5їег, гадіапі Пеаї ехсрпапре, 


ТЕПЛ 


ТЕПЛ 


т 








гадіаїйоп Неаїє їкапзіїег, гадіаїїуе НБеаї 
ігапяїег) - процес перенесення енергії, 
зумовлений перетворенням частини вну- 
трішньої енергії речовини в енергію ви- 
промінювання  (висиланням електро- 
магнітних хвиль, або фотонів), перенесе- 
нням випромінювання в просторі зі швид- 
кістю світла та його поглинанням ре- 
човиною (зворотним перетворенням 
енергії електромагнітних хвиль у внутрі- 
шню енергію). 


т. радіаційний (рос. теплообмен 
радиационньгй; англ. кгафіаїоп НПеаї 
їгапзїег, гадіаїіуе Пеаї їкапз5їег) - те 


саме, що теплоббмін променистий. 


ТЕПЛООПІР, -ора (рос. 
терморезистор; англ. ФегпаїПу 
5еп5ійуе) гезізїог, реаї-уагіабіе гезізїог, 
тетрегаїиге-5епзійує гезізїог) - те саме, 
що термістор. 


ТЕПЛОПЕРЕДАЧА (рос. 
теплопередача; англ. Беаї (гап5тіз5іоп, 
тректаї «гапзтіззіоп, Пеаї-їгапзїег 
(ргосе85), | Беаї  «гап5рогі,  їПегтаї 
їгапброгі) - 1) у широкому розумінні - 
процес перенесення тепла; 2) процес 
передачі тепла від одного середовища до 
іншого через стінку, що їх розділяє. 
Основне рівняння теорії т. пов'язує 
просторове перенесення тепла зі зміною 
об'ємної густини енергії за одиницю часу 
в деякій точці температурного поля. 


Друге фундаментальне рівняння т. 
пояснює механізм перенесення тепла 
теплопровідністю, конвективним 


теплообміном та променистим обміном. 


ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ, -ості (рос. 
теплопроводность; англ. Ппеаї соп4исцііку, 
Шегтаї сопдисіїуїу, Неаї сопдаисіапсе, 
ШФегтаї сопадаисіапсе, реаї сопайцсіїоп, 
Шегтаї сопдистііоп, сопдистіапсе, 
сопдисцйоп) - процес поширення тепла 
від більш нагрітого тіла до | менш 
нагрітого, який призводить до 
вирівнювання температур. Т. - один із 
видів теплопередачі, відмітною рисою 
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якого є атомно-молекулярний характер 
перенесення, не пов'язаний із 
макроскопічними переміщеннями. Згідно 
з основним законом т., вектор густини 
теплового потоку прямо пропорційний 
градієнту температури, причому 
коефіцієнтом пропорційності Є 
коефіцієнт теплопровідності, який 
залежить від властивостей речовини. Цей 
закон | справедливий, якщо зміна 
температури на довжині вільного пробігу 
мала.  Т. у речовині пов'язана | з 
перенесенням енергії молекулами 
речовини за допомогою різноманітних 
механізмів залежно від агрегатного стану. 


ТЕПЛОСТІЙКІСТЬ, -ості |стійкість 


термічна! (рос. теплостойкость, 
термическая  стойкость; англ. НПеаї- 
гезізгапсе,  апіїпеаї, Неає  епадашгапсе, 


Шегта! епдигапсе, Пегтаї 5ігепет) - 
спроможність матеріалів зберігати свої 
механічні властивості (твердість, 
крихкість, тощо) та структуру при 
багаторазових термічних впливах. Мірою 
т. є величина граничної температури, при 


якій починаються  незворотливі зміни 
механічних властивостей і структури 
речовини, або (для теплоносіїв) 
температура, при якій починається 
інтенсивний термічний розклад 
речовини. 


ТЕПЛОТА (рос. теплота; англ. Пеаї) 
- сяк тепловий рух являє собою 
невпорядкований | рух частинок, які 
утворюють тіло (молекул, атомів і т.п.). 
Енергія | теплового | руху входить 
складовою частиною у внутрішню 
енергію системи. Як форма обміну 
енергією т. є частиною внутрішньої 
енергії | тіла | з | більш | високою 
температурою, яка передається тілам із 
меншою температурою (кількість тепла). 
Закономірності передачі т. і її властивості 


розглядаються термодинамікою, 
статистичною фізикою, фізичною 
кінетикою. 


ТЕРМ 


ТЕРМ 


т 








т. випарбвування (рос. теплота 
испарения; англ. реаї ої еуарогайоп, 
Неаї ої уарогігайоп) - те саме, що Тепло 
та пароутвбрення. 

т. пароутвбрення теплота випарб- 
вування! (рос. теплота 
парообразования, теплота Испарения; 
англ. НПеаї ої еуарогаїїоп, НПеаї ої 
уарогігайоп) - кількість тепла, яку 
необхідно надати речовині при 
температурі насичення пари, щоб 
повністю перетворити її на пару. Див. 
також пароутвбрення. Т. п. витрачає- 
ться на руйнування міжмолеку-лярних 
зв'язків у рідині. 

т. плавлення (рос. теплота плавле- 
ния; англ. пеаї ої птеНіпо, Ні5іоп Неаї, 
Неаг ої Кизіоп, Пеаї ої Пашеїасіїоп) - кі- 
лькість тепла, яку необхідно надати 
твердому кристалічному тілу, щоб пере- 
вести його у рідкий стан. Т. п. витрачає- 
ться на руйнування зв'язків, які утворю- 
ють кристалічну решітку. Див. також 
плавлення. 

т. февового перетвбрення Г теплота 
февового переходу (рос теплота фа 


зового превращения, теплота фазового 
перехода англ Пеаї ої ріаз5е спапое, 


Ппеабої ігап5бойтабої) - кількістьтепла, 
яка визначається зміною внутрішньої 
енергії та роботою, що виконується в 
процесі фазовогопереходу. 

т. фазового перехаду (рос теплота 
фазового перехода англ Пеаї ої ріпа5е 
спапдеПпеаїоїгап5їоптабог) - тесаме, 
щотеплотафсевовогоперетвбрення 


ТЕРБІЙ, -ю (рос. тербий; англ. 
Шегбішт), ТЬ - хімічний елемент ПІ 
групи періодичної системи елементів. 
Порядковий номер 65, ат. вага 158,924. У 
природі зустрічається у вигляді одного 
ізотопу ТЬ"?. Електронна конфігурація 


4135 дб5?. У хімічних сполуках 
тривалентний. 
ТЕРМАЛІЗАЦІЯ (рос. 


термализация; англ. Шегтаїйтатіоп). 
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т. нейтрбнів (рос. термализация 
нейтронов; англ. пецшігоп ірегтаїйтабоп) 
- о процес встановлення рівноважного 
розподілу нейтронів у г речовині та 
утворення теплових нейтронів. 

ТЕРМЕХВАКО (рос. термехвако; 
англ. ШекгтесПуасо) - 
висококоерцитивний термомеханічно 
оброблений ванадієво-кобальтовий сплав 
для постійних магнітів. Див. також 
сплави висококоерцитивні. 


ТЕРМ, -а (рос. терм; англ. їегп). 

терми спектральні (рос. термьі 
спектральньте; англ. 5ресігаї Тегп5) - 
значення енергії атома чи молекули, які 
мають певні умовні позначення залежно 
від того, які електрони електронної 
оболонки утворюють цей терм. 


ТЕРМІСТОР,  -а  Ітерморезистор, 
теплодпір|! (рос. терм(орез)истор; англ. 
Шегтізїог, ІпегтаїПу 5епзійує) гезі5ког, 
Пеаї-уагіабіе | гезізїог, | теппрегаїите- 
5еп5ійуе гебі5іог) - активний 
напівпровідниковий нелінійний опір, 
величина якого з дуже залежить від 
температури. |  Т. виготовляють (із 
полікристалічних напівпровідникових 
матеріалів із високим температурним 
коефіцієнтом опору: ТіО» з МЕО, окисів 
Мп, Си, Со, Мі, ЕеОз з МеАІО, та ін. а 
також із напівпровідникових алмазів, 
монокристалів Се. Додатній 
температурний коефіцієнт опору мають 
ваТіОз, монокристалічний 5і та ін. Т. 
широко застосовуються в техніці для 
вимірювання температури, для 
компенсації температурних змін 
параметрів електричних схем, у системах 
теплового контролю, для обмеження 
струму в електричних мережах. 


ТЕРМІЯ (рос. термия; англ. Шектіе) 
- одиниця вимірювання кількості тепла в 
системі одиниць МТС. 1 т. - кількість 
тепла, необхідного для нагрівання 1 т 
води на 19С. 


ТЕРМ 


ТЕРМ 


т 








ТЕРМОАНЕМОМЕТР,  -а (рос. 
термоанемометр; англ.  НБеаї 1085 
апетотеїег,  Пої-міге  Помтеїег) - 
прилад | для вимірювання швидкості 
потоку рідини чи газу за зміною 
температури  дротинки зі струмом, 
поміщеної в досліджуваний потік. 
Температура нитки визначається за Її 
тепловіддачею, яка залежить, зокрема, від 
швидкості потоку рідини чи газу, що її 
омиває. Т. застосовується для 
вимірювання швидкостей потоку 0,1 
м/сек і вище, для дослідження нестійких 
рухів у межовому шарі поблизу стінки, 
для о визначення напрямку швидкості 
потоку тощо. 


ТЕРМОГАЛЬВАНОМЕТР, -а (рос. 
термогальванометр; англ. 
Шегтораїуапотетег) - 
термоелектричний прилад високої 
чутливості для вимірювання електричних 
характеристик струму. Основним 
елементом т. є нитка, по якій протікає 
вимірюваний струм, що змінює її 
температуру. Температуру нитки 
вимірюють термопарою, спряженою з 
магнітоелектричним гальванометром як 


показувальним приладом. Див. також 
система термоелектрична 
вимірювальна. 

ТЕРМОДИНАМІКА (рос. 


термодинамика; англ. Ібпегтодупатісз) 
- талузь фізики, яка вивчає теплові 
властивості систем, не вдаючись у їх 
мікроскопічну будову. В основі т. лежать 
кілька основних принципів - засад т., які 
є узагальненням численних спостережень 
властивостей макроскопічних систем. 
Перша засада т. твердить, що внутрішня 
енергія системи є функцією стану 
системи і її зміна визначається різницею 
між кількістю тепла, наданого системі, та 
роботою, виконаною системою. Згідно з 
другою засадою т., існує функція стану 
системи, що називається ентропією, яка 
залишається сталою У випадку 
зворотливого адіабатичного процесу, а 
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будь-який незворотливий адіабатичний 
процес супроводжується зростанням 
ентропії. Третя засада т. стверджує, що 
ентропія будь-якої системи прямує до 
нуля при прагненні температури до нуля; 
зокрема, при Т - 0? К перетворюються в 
нуль теплоємність, коефіцієнт теплового 
розширення, термічний коефіцієнт тиску. 

т. біологічна (рос. термодинамика 
биологическая; англ. ЬіоЇорісаї 
Шегтодупаштіс5я) - термодинаміка живих 
організмів, заснована на класичній те- 
рмодинаміці та термодинаміці незворо- 
тливих процесів. Згідно з т. б., живі орга- 
нізми повністю підкоряються термоди- 
намічним законам, але їх прояви обмежені 
дією більш високих біологічних закономі- 
рностей, які регулюють розвиток орга- 
нізмів, упорядковують їх структуру і про- 
цеси обміну речовин. 

т. магнітних явищ (рос. термоди- 
намика  магнитньїх  явлений; англ. 
таєпеїіс ррепотепа єПегтодупатісз5) - 
розділ термодинаміки та магнетизму, в 
якому вивчаються особливості впливу те- 
плового руху частинок на властивості 
магнетиків. Такий вплив стає можливим 
внаслідок того, що термодинамічна рі- 
вновага  магнетика, окрім звичайних 
параметрів (температура, тиск), визначає- 
ться ще заданням у кожній точці ще 
однієї величини - намагніченості або 
магнітного поля. 

т. незворбтливих процесів (рос. те- 
рмодинамика необратимьїх процессов; 


англ. ітгеуегзібіе ргосе55 
Шегтодупатіс5) | - див. | процеси 
незворбтливі. 

т. нелінійна нерівноважна (рос 
термодинамика нелинейная 
нера англ попіїпеаг 


івновесная 

попеадціїййїгіцт Енпептодупатіс5 - те 
саме що синерг'єгика 

т. релятивістська (рос. термоди- 
намика релятивистская; англ. 
геіайуізсіс Шегтодупатіся) - розділ те- 
рмодинаміки, що вивчає перетворення те- 
рмодинамічних величин при переході від 
нерухомої системи до системи, що рухає- 


ТЕРМ 


ТЕРМ 


т 








ться зі швидкістю, близькою до швид- 
кості світла. Т. р. базується на об'єднанні 
ідей спеціальної та загальної теорії від- 
носності з класичною термодинамікою. 

т. статистична (рос. термодинамика 
статистическая; англ. зхакізягісаї 
Шегтодупатіс5) - розділ статистичної 
фізики, присвячений обчисленням 
макроскопічних характеристик системи 
(термодинамічних потенціалів, рівняння 


стану тощо) через властивості та 
взаємодію частинок, які цю систему 
складають. 


ТЕРМОДИФУЗІЯ Ідифузія теплова, 
дифузія термічна | (рос. термодиффузия, 
диффузия тепловая, диффузия 
термическая; англ. Шегтаї дійизіоп) - 
дифузія, зумовлена наявністю в суміші 
газів або розчині градієнта температури. 
Т. порушує однорідність системи: 
концентрація компонентів в областях з 
різною температурою стає різною. 


ТЕРМОЕЛЕМЕНТ,  -а 
тепловий, термопара| (рос. 
термозлемент, злемент тепловой, 
термопара; англ. Шегтоеїетепі, 
Шекгтосеїїі,  «Ппегптосопріє  (сопуегіег), 
Шегта! сеї, їбегтаї еїептепі, (пегпіаПу 
зеп5ійуе еіетепі, Шегпоєїіесігіс е|етепі, 
Шектозіаїіс єЇетепі, їНБегта! сопріє, 
Шектаї сопуегіег, іпегтоеїіесітіс (деуісе) 
сопріе) - пристрій, за допомогою якого 
можна здійснити пряме перетворення 
теплової енергії в електричну або ефект 
охолодження. В основі першого типу т. 
лежить явище Зеєбека, у другому типі 
використовується явище Пельтьє (див. 
також явища термоелектричні). 


Гелемент 


ТЕРМОКАТОД, -а (рос. термокатод; 
англ. пої саїподе) - те саме, що катобд 
термоелектронний. 


ТЕРМОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос. 
термолюминесценция; англ. 
Шегтоїтіпезсепее) - свічення 


(люмінесценція) нагрітих тіл, наприклад, 
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кристалофосфорів, попередньо 
збуджених світлом | або | жорстким 
випромінюванням. т. пояснюється 
звільненням | електронів, захоплених 


пастками, і їх вибірковою рекомбінацією 
на центрах люмінесценції. 
ТЕРМОМЕТР, -а (рос. термометр; 
англ. вегтотеїег, гептрегаїшге ра(п)ре, 
гетрегаїшге іпдісаєог) - пристрій для 
вимірювання температури. Т. складається 
з чутливого елемента (робочої речовини), 


в якому реалізується | яка-небудь 
термометрична властивість, і 
вимірювального прилада, яким 
вимірюють числові значення цієї 


властивості. Чутливий елемент перебуває 
у тепловій рівновазі з тілом, температуру 
якого вимірюють. Мають застосування 


газовий термометр, конденсаційний 
термометр, рідинний термометр, 
термометр опору, термоелемент, 


пірометри різноманітного типу. 
т. метастатичний Їтермбметр Бек- 


мана (рос. термометр метастатиче 
Ский, термометр  Базкмана англ 
ппеїазіайс  Єпептоптеївг,  ВасКкптап 


теппотеїеї - ртутний термометр із 
вкладеною шкалою, що використовується 
для вимірювання невеликих різниць 
температуріз точністю-- 0,019 у широкій 
області температур. 

т. бпору (рос. термометр сопроти- 
вления; англ. гезізїапсе рекптотетег, 
гезі5цуе Шегтотеїег) - прилад для вимі- 
рювання температури, заснований на 
зміні електричного опору металів і напів- 
провідників від температури. Для виго- 
товлення т. о. використовуються платина 
(платиновий термометр опору), мідь, ні- 
кель, залізо, в області низких температур 
напівпровідники, вугілля, германій (те- 
рмістор). Тонка дротина з робочої ре- 
човини вмикається в схему вимірю- 
вальних мостів,  потенціометрів,  ло- 
гометрів, які дозволяють вимірювати 
опір із великою точністю. "ТТ. о. за- 
стосовуються для вимірювання 
температур в області від -273 до -200?С. 


ТЕРМ 


т 








ТЕРМ 
т. перекидний (рос. термометр 
опрокидьвающийся; англ.  геуег5іпе 


Шегтотеїег) - рідинний термометр для 
визначення температури води на глиби- 
нах. Після того, як покази термометра 
встановилися, його різко повертають до- 
гори резервуаром, викликаючи цим обрив 
стовпчика ртуті, яка увійшла в спеці- 
альний капіляр. Довжина стовпчика ртуті 
в капілярі слугує мірою температури. 

т. рідинний (рос. термометр жид- 
КОСТНЬІЙ; англ. Ппаціад( -ЄШеа) 
ШФегтотеїег, пашід-іп-Ппацід 
Шегтотеїег) - прилад для вимірювання 
температури, дія якого заснована на те- 
пловому розширенні рідини. Т. р. являє 
собою прозорий скляний або кварцовий 
резервуар з робочою рідиною, яка може 
розширюватись або стискуватись при 
зміні температури. Зміна об'єму рідини 
при зміні температури фіксується 
шкалою. Як робочі рідини залежно від 
температурної області застосування ви- 
користовуються пентан (-200 - -209С), 
етиловий спирт (-80 - -809С), толуол 
(-80 -- --10072С), ртуть (-30 - -5007С). 


ТЕРМОМЕТРІЯ (рос. термометрия; 
англ. Шегтотеїгу) - розділ прикладної 
фізики та метрології, в якому розробля- 
ються методи вимірювання 
температури, єдність вимог до її вимі- 
рювання, встановлення температурних 
шкал, створення еталонних і зразкових 
приладів, пере-вірка всіх приладів для 
вимірювання температури. 

т. магнітна (рос  термометрия 
магнитная англ пладпебісіегтотеїту ) 


- метод вимірювання НИЗЬКИХ 
температур, заснований на існуванні 
СИЛЬНОЇ залежності магнітних 


властивостей ряду речовин. У більш 
вузькому розумінні термін "т. м." 
належить до методу вимірювання 
температур, при якому термометричним 
параметром слугує магнітна 
сприйнятливість парамагнітної солі або 
ядерного парамагнетика. У цьому методі 
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за магнітну температуру приймається 
величина ТК - С/х, де С - константа в 
законі Кюрі (іноді замість закону Кюрі 
використовуютьзаконКюрі-Вайса(Кюрі- 
Вейса)). В області температур, де 
виконується закон Кюрі, Т" збігається з 
абсолютною термодинамічною 
температуроют. 

ТЕРМОПАРА (рос. термопара; англ. 
Шегтосопріе (сопуегтег), Шекгтаї 
сопріе, Шегтоєїесігіс (деуїсе) сопрієе) - 
те саме, що термоелемент. 


ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, -а (рос. 
терморегулятор; англ. Пеаї кериіабог, 
пеаціпе) сопігоїїег, тетрегаїиге 
гершатог,  Шегппозїаїіс  сопігої) -- 
пристрій для автоматичного підтримання 
заданого значення температури або (її 
зміни за заданим законом. Т. має у своєму 
складі датник, який передає поточне 
значення температури вимірювальному 
пристрою, де відбувається її порівняння 
із заданим значенням; якщо температури 
відрізняються одна від одної, т. видає 
сигнал розузгодження, і регулювальний 
орган змінює надходження нагрівального 
або охолоджувального агента у теплову 
установку. Див. також регулювання 


автоматичне. 
ТЕРМОРЕЗИСТОР, -а (рос. 
терморезистор; англ. ФШегтаїПу 


5еп5іїуєе) гезізгог, Пеаї-уагіабіе ге5зізїог, 
тетрегаїиге-5еп5ійує гезі5їог) - те саме, 
що термістор. 


ТЕРМОСТАТ, -а (рос. термостат; 
англ.  Шектозіаї,  іШекпіозіаїїс  оуеп, 
Фегптозіаїс  кгеєшіаїог,  Тїептрегаїиге 
гериіабог, бат, іпсифагтог, оуеп, 
Шегтозіаїісайу сопігойед спашіег) - 
прилад для підтримання сталої 
температури. | В т. для середніх 
температур забезпечується сталість 
температури робочої речовини, 
передбачається добре перемішування, 
малоінерційний нагрівач або 
холодильник і терморегулятор достатньої 


ТЕРТ 


ТЕРТ 


т 








точності. В т. для високих і низьких 


температур забезпечується малий 
теплообмін із середовищем, чого 
досягають, помістивши досліджуване 


тіло в адіабатичні умови. Роль т. в області 
300-12009С відіграють електропечі з 
терморегулятором, в області температур 
нижче 0?С використовуються кріостати. 
ТЕРМОСТРИКЦІЯ (рос. 
термострикция; англ. Іпегто5зігісіїоп) -- 
самочинна деформація решітки  феро-, 
фери- та антиферимагнітних тіл при їх 
нагріванні за відсутності магнітного поля. 
Деформація супроводжується зміною 
самочинної намагніченості з нагріванням. 


Див. також  магнітострикція, сплави 
інварні магнітні. 
ТЕРМОСФЕРА (рос. термосфера; 


англ. Шегтювріеге, пррегтозі айшпозрреге) 
- шар атмосфери між  мезосферою |і 
екзосферою, в якому температура 
підвищується від 2009К на нижній межі 
(80-90 км) до 20007К на верхній межі 
(500 - 800 км). Нагрівання повітря в т. 
забезпечується переважно поглинанням 
УФ радіації Сонця. Кисень і азот у 7. 
перебувають переважно в ато-марному 
стані та у вигляді йонів, тому т. 
називають ще йоносферою. 


ТЕРМОФОН, -а (рос. термофон; 
англ. | Шегторіопе)  - акустичний 
випромінювач, дія якого заснована на 
явищі | термічної генерації звуку. 
Основним елементом т. є тонкий 
провідник, | по якому пропускають 
змінний струм певної частоти, 
періодична зміна температури провідника 
та | прилеглого | до | нього тонкого 
повітряного шару викликають відповідні 
коливання тиску, які поширюються в 
середовищі у вигляді звукової хвилі. 


ТЕРТЯ (рос трение англ йгісНїоп, 
гиб(Біпод, дгаддіпд. 

т. внутрішнєв рідинах і газах 
(рос  трение внутреннее в  жид- 
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костях и газах; англ мізсобіїу, 
інкетаїі бгісноп  - те ж саме, що і 
в'язкість 


т. внутрішнє у твердих тілах 
(рос трение внутреннеев твердьх 
телах; англ іпікета| йісйоп  - 
властивість твердих тіл незворотливо 
перетворювати в | тепло механічну 
енергію, наданутілу в процесахйого де- 
формування, які супроводжуються пору- 
шенням у ньому термодинамічної рі- 
вноваги. Вивчення т. в. твердих тіл - 
джерело знань про стан і процеси, що 
виникають у твердих тілах, які зазнають 
різноманітних механічних і теплових 
обробок. 

т. зовнішнє (рос трение внешнее 
англ ехіетаїїтісНогі - механічний опір, 
який виникає при переміщенні двох до- 
тичних тіл одне відносно одного у пло- 
щині їх дотику. Залежно від виду перемі- 
щення, розрізняють тертя ковзання і те- 
ртя кочення. Величина тертя є характери- 
стикою даної пари тіл, стану обробки їх 
поверхні, наявності змазки і визначається 
коефіцієнтом тертя. Коефіцієнт тертя 
ковзання - це відношення сили тертя до 
сили нормального тиску, коефіцієнт те- 
ртя кочення - відношення моменту сили 
тертя кочення до сили нормального ти- 
ску. 

т. радіаційне (рос. трение 
радиационное; англ. гадіаїїоп НгісНог) -- 
те саме, що реакція випромінювання. 


ТЕРЦІЯ (рос. терция; англ. їегтіа) - 
один із музичних інтервалів, який має 
певне співвідношення частот -- 5/4 (велика 
т.) або 6/5 (мала т.). 


ТЕСЛА, Тл (рос. Тесла, Тл; англ. 


Тезіа,  Т) - одиниця вимірювання 
магнітної індукції в системі СІ, яка 
дорівнює індукції такого однорідного 


магнітного поля, в якому магнітний потік 
через площинку 1 м", перпендикулярну до 
напрямку поля, дорівнює 1 Веберу. 1Т- 1 
Вб/м'- 10" Гаусс. 


ТЕХН 


ТЕХН 


т 








ТЕСЛАМЕТР, -а (рос. тесламетр; англ. 
атотіс-іуре тавпеготегег, 1езіатетег) - 
те саме, що магнітбметр квантовий. 


ТЕТРОД, -а (рос. тетрод; англ. Теїгоде, 
дцадгаїгоп) - чотириелектродна 
електронна лампа, яка містить катод, 
керувальну сітку, екранну сітку і анод. 
Порівняно | з  тріодом | має меншу 
міжелектродну ємність, більший 
коефіцієнт підсилення. 
Використовується у підсилювальних 
ступенях. 


ТЕФІГРАМА (рос.  тефиграмма; 
англ, террі?гат) - адіабатна діаграма для 
дослідження вертикального розподілу 
температури та вологості в атмосфері, 
запасу енергії у її шарах тощо. По осі 
абсцис т. відкладається температура, по 
осі ординат - потенціальна температура 
та ентропія. На т. проведені адіабати для 
повітря, насиченого водяною парою, лінії 
однакового тиску, лінії однакової 
насичувальної питомої вологості повітря. 


ТЕХНЕЦІЙ, -ю (рос. технеций; англ. 
їесппесішт), Тс  - радіоактивний 
хімічний елемент МП групи періодичної 
системи елементів. Порядковий номер 
43, відомо 15 ізотопів т. з масовими 


числами 92 - 105 і 107. Утворюється 
тільки в ядерних реакціях. 
Застосовується як конструкційний 


матеріал у реакторобудуванні і точному 
приладобудуванні. Електронна 
конфігурація 44955. 


ТЕХНОЛОГІЯ (рос технология 
англ їесіипоіоду, ргосезбі пд, гесіпісаше, 
ргасіїсе, епдіпеегіпу, агі, тебюосі, 
арргоасіп; (технічного обслуговування 
ргоседйгв. 

т. лазерна (рос технология лазе 
рная англ Іа5егргосезбілд - сукупність 
прийомів і способів обробки матеріалів і 
виробів із використанням лазерів. У т. л. 
застосовуються твердотільні та газові ла- 
зери, що працюютьв імпульсному, імпу- 
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льсно-періодичному і неперервному ре- 
жимах. Основні операції пов'язані з те- 
пловою дією лазерного випромінювання. 
Перевагит. л. - високалокальність, коро- 
ткочасність дії, мала зона термічного 
впливу, можливість ведення технологі 
чних процесів у будьяких прозорих 
середовищах (у тому числі в агресивних) 
і всерединігерметичнозакритихоб'ємів. 

т. плазмова (рос. технология 
плазменная; англ. ріазта тесіппоїору) - 
сукупність методів одержання та обробки 
матеріалів із використанням нагрівання 
вихідних | продуктів | у  плазмовому 
струмені або їх переведення в плазмовий 
стан. 


ТЕЧІЯ (рос течение англ Пом (іпе), 
ситтгепі, 5ігеат(іпо), Пих(іоп)). 

т. автомодєльна (рос течениеавто- 
модельног англ зеїї-5ітііаг Яомі - течія 
рідини (газу), що залишається механічно 
подібною сама собі при зміні одного чи 
декількох параметрів, які визначають цю 
течію (див. також б подібності. 

т. багатофевна (рос. течение мно- 
реа англ тийірназеНому - течія 
суміші, у якій можуть бути присутніми 
газоподібна, рідка і тверда фази кількох 
речовин. Т. б., як правило, є нерівноваж 
ноютечією 

т. близькозвукова (рос течениеоко- 
лозвуковог англ пеагбопісНому - течія 
газу в області, в якій швидкість потоку 
маловідрізняєтьсявід місцевої швидкості 
поширення звуку. Т. б. може бути до- 
звуковою, надзвуковою і змішаною (або 
трансзвуковою), коли усередині роз 
глянутої області відбуваєтьсяперехід від 
дозвукової до надзвукової течії. 

т. відрівна (рос течениеотрьювноге 
англ Біомой'Ному - течія в'язкої рідини 
(газу), при якій потік рідини, що прямує 
уздовжтвердої поверхні, відриваєтьсявід 
неї. Розрізняють кілька типів т. в.: для 
гладенької поверхні відрив із наступним 
приєднанням відірваного потоку до 
поверхні і відрив, у якому це приєднання 
не відбувається; відрив переді після ви- 


ТЕЧІ 


ТЕЧІ 


т 








ступу на поверхні тіла, т. в. надвиїмкоюі 
у донній області за тілом. Необхідна 
умова виникнення т. в. в'язкої рідини - 
підвищеннятиску в напрямкутечії, тобто 
зменшенняшвидкості. Утворенняобласті 
т. в. істотно впливає на аеродинамічні 
(гідродинамічні) характеристики тіл і в 
більшості випадків є небажаним. Для 
аналізу характерних областейт. в. можна 
використовуватирівнянняНав'є Стокса 

т. газів і рідин (рос. течениегазов и 
жидкостей; англ. Пиі4 Пом/) - переміще- 
ння шарів газів і рідин один відносно 
іншого. Існує молекулярна та в'язкісна 
течія газів, а також в'язкісна течія рідин. 
В'язкісна т. г. і р. може бути ламінарною і 
турбулентною. 

т. газу дозвукова (рос. течениегаза 
дозвуковое; англ. зиБ5опіс Номи, зиБяопіс 
зігеап) - течія, при якій швидкості ча- 
стинок газу в розглядуваній області 
менші від місцевих значень швидкості 
звуку. 

т. гіперзвукова (рос течениегипер- 
звуковоєе англ  Пурег5опіс ому, 
Пурег5опіс 5ітеап) - граничний випадок 
надзвуковоїтечії газу, приякій швидкість 
м частинокгазуу всій області течії чи в її 
значній частині набагатоперевищує шви 
дкість звуку а в газі, так що м »» а, або 
число Маха ма »» 1. При гіперзвуковій 
течії кінетична енергія поступального 
руху частинкигазу набагатоперевищуєї ї 
теплову енергію, тому невеликі відносні 
зміним у результатіперетвореннякінети- 
чної енергії газу у внутрішню викли 
каютьзначну зміну внутрішньої теплової 
енергії газу, тобто температури (приклад 
- течія газув "замороженому" стані). 

т. двофазна (рос течение двухфа- 
зное; англ фФфоцііеріаз5е Ном/ - течія 
гетерогенних сумішей:  газозмулень, 
суспензій, емульсій, | водонасичених 
грунтів, композитних матеріалів та ін.; 
може супроводжуватись фазовими пере- 
твореннями, подрібненням, злиттям 
(коагуляцією), інтенсивним  теплооб- 
міном, утворенням плівок тощо. 
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т. конічна (рос течениеконическог 
англ сопісаї Номі) - класавтомодельних 
стаціонарних рухів ідеального газу (див. 
також течія автомодєльна, які від- 
значаються тим, що всі параметри газу, 
що характеризуютьтечію (швидкість, гу- 
стина, тиск і т.п.), зберігаються сталими 
на променях (прямих лініях), які 
проходятьчерезодну точку в просторі, і 
можуть змінюватися лише при переході 
відодногопроменядо іншого. 

т. ламінарна (рос течение лами 
нарног англ Іатіпаг ому, 5ігеатіїпе 
Яоми, Іатіпаг плобіоп від лат. Іатіпа - 
пластинка) - упорядкований режим течії 
в'язкої рідини (або газу), що характери 
зується відсутністю перемішування між 
сусідніми шарамирідини. Умови, за яких 
може відбуватися стійка т. л., залежать 
від безрозмірного числа Рейнольдса Ве. 
Для кожного виду течії існує такечисло 
Кек» ЩО при будь-якому Ке « Кекь Т. Л.Є 
стійкою |і здійснюється практично. 
Теоретично т. л. вивчаються за допомо 
гою рівнянь Нав'єСтокса руху в'язкої рі- 
дини. 

т. молекулярна (рос течениемоле 
кулярног англ тоїівсиіаг Номі - течія 
розрідженого газу, що складається з мо- 
лекул, атомів, йонів або електронів, при 
якому властивості потоку істотно зале 
жать від безладного руху частинок, на 
відміну від течій, де газ розглядаєтьсяяк 
суцільнесередовищєе.Т. м. має місцепри 
польоті тіл у верхніх шарахатмосфери, у 
вакуумних системах та ін. Т. м. дослі 
джуютьсяв динаміці розрідженихгазів 

т. надзвукова (рос. течение сверх- 
звуковое; | англ. | 5ирекзопіс | НОми, 
зирег5опіс5ітеай) -- течія газу, при якій 
у розглядуваній області швидкості части- 
нок поза межовими шарами більші за 
місцеві значення швидкості звуку. 

т. нерівноважна (рос. течение не 
равновесног англ. попедиіївгішт бом) 
- течія гомогенної або гетерогенної сумі- 
ші, у якій відбуваються нерівноважні 
фізикохімічні процеси (нерівноважне 
збудженнявнутрішніх ступенів вільності 
молекул, нерівноважний перебіг реакцій 


ТЕЧІ 


ТЕЧІ 


т 








дисоціації, рекомбінації та йонізації, при 
обтіканні тіл і т.д.). Т. н. маємісце, коли 
тривалість  фізикохімічного процесу 
близькадо характерного газодинамічного 


часу. 

т. нестаціонарна рідини або 
газу (рос. течение нестационарное 
жидкости или  газа |щангл. 


поп5іаїіопагу  Пом  ЦГпоп5іеаду 0 ому, 
уагіабіе сигтепі, ипзіеаду(-5їаїе) ому, 
ипраїіапсей Яом) 0ї а Тійціа) - течія, 
що характеризується змінністю в часі 
полів швидкості та тиску. Т. н. виникає 
при русі тіла крізь нерухому на 
нескінченності рідину, при поширенні 
хвиль (див. також хвилі на поверхні рі- 
дини хвиля ударна, при ударі тіла об 
поверхню рідини, при русі поршня в 
заповненій газом трубі. Докладніше див. 
також течіянерівноважна 

т. потенціальна (рос. течение по- 
тенциальное; англ.  роїепіїа| | ому, 
іггогайіопа! Пом/) - безвихровий рух рі- 
дини або газу, при якому кожен малий 
об'єм деформується і переміщується по- 
ступально, але не має обертання (вихора). 

т. Прандтля-Маєра (рос. течение 
Прандтля-Майера; англ. Ргапдії| -Мауег 
Номі - клас усталених надзвукових пло- 
ских безвихрових рухів газу, що характе- 
ризується певним зв'язком між складови- 
ми у, У» вектора швидкості газу (див. та- 
кож течія надзвукова). Т. П.-М. можуть 
виникати, наприклад, при  обтіканні 
стінок зі зламом, при взаємодії між собою 
стрибків ущільнення, при витіканні га- 
зових струменів у простір з пониженим 
тиском та в інших випадках. 

т. Пуазейля (рос. течениеПуазейля; 
англ. (Нареп-)Роізеційе  Яом) - ла- 
мінарна течія рідини через тонкі цилі- 


ндричні трубки. Описується закбном 
Пуазейля. 

т. турбулентна (рос. течениетурбу- 
лентноєе; англ. шшебиїепі |  тобіоп, 
хигбиїепі ом, їшгбиїепі з5ігеат) - 


форма течії рідини чи газу, при якій 
певні елементи потоку здійснюють не- 
впорядковані,  неусталені | рухи по 
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складних траєкторіях, що призводить до 
перемішування шарів рухомої рідини або 
газу. Див. також турбулентність, турбу- 
лентність атмосфери, перемішування 
турбулентне. 

течії акустичні |вітер звуковий, ві- 
тер акустичний! (рос течения акусти 
ческие, звуковой ветер, акустический 
ветер англ асоцьНіс Поми5, 5оипа мліпсі, 
асоцеіїс млипф  - регулярні течії 
середовища, що виникають у звуковому 
полі великої інтенсивності. Т. а. зумовле 
ні законом збереження кількості руху і 
завжди мають вихровий характер. Роз- 
різняють три типи т. а.: у примежовому 
шарі, у нерухомих хвилях, у вільному 
неоднорідному полі. Т. а. є одниміз чин- 
ників, які зУМОВЛЮЮТЬУЗ очистку. 

течії о струменеві (рос.  течения 
струйньте; англ. |еє Пом/5, іек5ігеатія, іеї 
5ігеатя5) - в атмосфері - вузькі 
квазігоризонтальні повітряні потоки у 
верхній тропосфері або в стратосфері, що 
мають найчастіше широтний напрямок. 
Швидкість повітря на осі т. с. складає 
зазвичай 30 - 70 м/сек, але може 
перевищувати 100 м/сек. Т. с. пов'язані з 


висотними  планетарними зонами, де 

горизонтальні градієнти | температури 

досягають великих значень. 
ТЕЧОШУКАЧ, -а (рос. 


течеискатель; англ. Ісак іебіег, Іеакаре 
іпдісаїог, Ісак Феїесіог) - прилад для 
виявлення місць натікання в 
герметизованих об'ємах. Дія більшості т. 
заснована на вибірковому сприйнятті 
ними деякої пробної речовини. 


ТИКОНАЛ, -у (рос. тиконал; англ. 
«ісопаї) - найменування групи 
висококоерцитивних сплавів, які мають 
після термомагнітної обробки високі 
значення величин, що характеризують 
магнітні властивості. 


ТИКСОТРОПІЇЯ (рос. тиксотропия; 
англ. іхоєгору) - здатність деяких 
дисперсних систем зворотливо 


ТИСК 


ТИСК 


т 








розріджуватися при перемішуванні та 
струшуванні і тверднути при перебуванні 
у спокої.  Т. мають  коагуляційні 
структури (див. також 
структуроутвбрення). 

ТИРАТРОН , -а (рос. тиратрон; англ. 
Шугаїгоп, ба5-Пеїд кеїау, 5?а5(-НПеай) 
їгіоде) - керована розрядна лампа, яка 
містить розжарений катод, керівну сітку і 
анод. В т. здійснюється дуговий розряд, 
змінюючи напругу на сітці, можна 
керувати моментом запалювання розряду. 
Застосовується у радіолокаційних 
передавачах,  випрямлячах, лінійних 
прискорювачах заряджених частинок. 

т. жеврійного розряду Ітиратрбн же- 
врію, тиратрбн тліючого розряду | (рос. 
тиратрон тлеющего разряда; англ. єтід- 
віом" Шугаїгоп, єгід-єЇом' їшБе) - іонна 
лампа жеврійного розряду, яка має катод, 
анод і одну або кілька сіток. Застосовує- 
ться в обчислювальній техніці, автомати- 
ці та фізичному експерименті для підси- 
лення струмів і напруг, виконання логі- 
чних операцій тощо. 

т. жеврію (рос. тиратрон тлеющего 
разряда; англ. вгід-7Їом/ ШПугакгоп, єтід- 
єЇїому ше) - те саме, що тиратрбн же- 
врійного розряду. 

т. тліючого розряду (рос. тиратрон 
тлеющего  разряда; англ. ртід-єЇом 
Шугаїгоп, вгід- віом шре) - те саме, що 
тиратрбн жеврійного розряду. 

ТИСК, -у (рос. давление; англ. 
ргезбиге, Іеп5іоп; (натиск) риз5р; (у 
камері шини) іпбайоп) - скалярна 
величина, яка у випадку рівноваги 
довільного і г руху ідеального (без 
внутрішнього тертя) середовищ дорівнює 
взятій з оберненим знаком величині 
нормального напруження, прикладеної до 
довільно орієнтованої у даній точці 
площинки. При русі середовища (із 
внутрішнім тертям під т. розуміють взяте 
з оберненим знаком середнє арифметичне 
трьох нормальних напружень у даній 
точці. 
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т. звуковий (рос давление звуковог 
англ. 5оцпд ргеззиге, асоцяіїїс ргезбиге) - 
змінна частина тиску, яка виникає в 
середовищі при проходженні звукової 
хвилі: утворювані у середовищі розрідже 
ння та згущення створюють додаткові 
зміни тиску відносно середнього зовні 
шнього (стагичного) тиску. Т. з. слід від- 
різнятивід тиску звуку (див. також тиск 
звукового випромінювання. Одиницею 
вимірюваннят. з. в системіСІ слугує! Па 
з1Н/м. 

т. звуковбго випромінювання ГТИиск 
звуку! (рос. давление звукового излуче- 
ния, давление Звука; англ. з5оцпаі 
(гадіабоп) ргез5иге) - середній за часом 
надлишковий тиск, який зазнає перепона, 
поміщена у звукове поле. Визначається 
імпульсом, що передається хвилею за 
одиницю часу одиниці площі перепони. 

т. звуку (рос. давление Звука; англ. 
5оцпд (гадіайоп) ргезбиге) - те саме, що 
тискзвукового випромінювання. 

т. магнітний (С0с давление магните 
ное англ тадпейс ргеззите) - дія, яку 
чинитьвмороженемагнітнеполена плазму 
(або провідну рідину) і яка спрямована 
перпендикулярно силовим лініям. Т. м. 
дорівнює густині магнітної енергії, тобто 
пропорційна квадратові | напруженості 
магнітногополя. Перевищеннят. м. надкі- 
нетичним тиском плазми призводить до 
пінч-ефекту. 

т. на поверхні (рос. давление на 
Поверхности; англ. 5игіасе ргезбите) - те 
саме, що ТИСКповерхневий. 

т. насиченої пари (пружність наси- 
ченої пари! (рос. давление насьшценно- 
го пара, упругость Насьшщенного пара; 
англ.  5аїшгаїед  уаро(ц)г  ргез5иге, 
заїшгайоп (уаро(ц)г) ргез5иге, уаро(п)г 
ргезбиге, закигайоп уаро(и)г іепзіоп) - 
тиск пари, що перебуває у динамічній рі- 
вновазі зі своєю рідиною або твердим ті- 
лом при даній температурі. 

т. осмотичний (рос давление ОСМО 
тическе; англ о5пюбіс ргез5игв - 
надлишковий (гідростатичний) тиск із 
боку розчину, який перешкоджаєдифузії 


ТИСК 


ТИСК 


т 








розчинника через напівпроникну перети 
нку (мембрану), що розділяє чистий роз 
чинник і розчин (чи два розчини різної 
концентрації) і проникнатільки для роз 
чинника. 

т. парціальний (рос.  давление 
парциальноге; англ. рагііа! ргезбиге) - ча- 
стина загального тиску, що стосується 
одного з компонентів газової суміші. 
Дорівнює тиску, який був би за відсут- 
ності всіх інших компонентів суміші, 
тобто в тому випадку, коли маса даної 
компоненти, що міститься в газовій сумі- 
ші, сама займала б весь об'єм. Поняття т. 
п. оможна застосовувати тільки до 
ідеальних газів. Молярний т. п. і-ої 
компоненти газової суміші з загальним 
тиском р дорівнює: р; - М;р, де М; - відно- 
шення кількості молів даної компоненти 
до суми молів усіх компонентів суміші 
(див. також закбни Дальтона). 

т. поверхневий Гтиск на поверхнії 
(рос. давление поверхностное, давление 
на Поверхности; англ. 5игіасе ргез5иге) - 
характеристика мономолекулярного 
шару, що дорівнює різниці поверхневих 
натягів чистої підкладинки (рідкої або 
твердої) Уг і підкладинки з розташованим 
на ній моношаром У: Х є Уг - У. 

т. світловий (рос. давление световое; 
англ. Перрі ргез5иге) - те саме, що тиск 
світла. 

т. світла |ТИСК світловий| (рос. 
давление света, давление световое; англ. 
Цебі ргезбиге) - тиск, що Його здійснює 
світло на відбивальні та поглинальні тіла. 

тиски висбкі (рос. давления вьі- 
сокие; англ. бієр | ргезбиге58,  Пеауу 
ргеззигез) -- тиски, які перевищують атмо- 
сферні. Поділ тисків на низькі, високі та 
надвисокі У 
значній мірі умовний, різкої межі між 
ними не існує. Механічні, електричні, 
маг-нітні властивості, біологічні ефекти 
та хі-мічні перетворення можуть значно 
змінюватися при т. в. 

Т,ИСКки 0(надвисокі (рос. давления 
сверхвьтсокие; англ. цігабнієр ргезбиге5) 
- тиски, при яких відбувається відрив 
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електронів від атомів. | Абсолютна 
величина | тиску, при якому це 
відбувається, різна для різних речовин і 
залежить від їх по-тенціалів йонізації. 

ТИСК, -у у термодинаміці 
(рос давление В Термодинамике 
англ ргеззиге іп ЕНпегтодупатісб) 
-  термодинамічний параметр Р, що 
визначає елементарну роботу дм" - РАУ, 
яку виконує система при повільній 
(квазістатичній) зміні її об'єму У, 
викликаній переміщенням зовнішніх тіл. 

т. розклинювальний (рос. давление 
расклинивающее; англ. ргорріпе ргеззиге) 
- поняття, що належить до термодинаміки 
тонких рідких плівок і характеризує 
інтенсивність силової взаємодії | між 
розділовими поверхнями в таких плівках 
(Дж.В. Гіббс |).М/. СіЬЬ5 |). Детальніше 
див. термодинаміка тонких плівок. 


ТИТАН,  -у (рос. титан; англ. 
апит), Ті - хімічний елемент ГУ групи 
періодичної системи елементів. 
Порядковий номер 22, атомна вага 47,9. 
Має 5 стабільних ізотопів: Ті"? (7,99 95), 
Ті" (7,32 96), Ті (73,99 95), ТІ? (5,46 95), 
Ті? (5,25 96). Електронна конфігурація 
34245). | Метал | у 2 кристалічних 
модифікаціях: а і В. Основна валентність 
-2. 


ТИТАНАТ, -у (рос. титанат; англ. 
Шапате). 

т. барію (рос. титанат бария; англ. 
Ьагішт Тйїапате), ВаТіОз - барієва сіль 
метатитанової кислоти. Має властивості 
сегнетоелектрика. 


тіло (рос тело англ Боду; 
(ізолятора  соге; (болта, заклепки) 
5НПапі; (гайковогоключа) 5іосів. 

т. абсолютночорне у теорії те- 
плового випромінювання (рос 
тело абсолютно черное в теорий 
теплового  излучения; англ 
ЬаскБоду (гадіатог), її гафіабог, ідеаї 
гадіаїог, РіапК(іап) гадіаїог іп Пеаї 


ТІЛО 


ТІЛО 


т 








гадіакіоп їПпеогу) - тесаме,щотіло 
цілковіиго чорне 

т. жорсткопластичне (рос. теложе 
сткозпластическое англ гідії ріазііс 
роау - абстрактна(математична) модель 
пластичноготіла, заснованана можливості 
знехтуватиу ряді випадків пружними де- 
формаціямитілапорівняноз пластичними. 

т. ідеально пластичне (рос тело 
идеально пластическое англ регесйу 
ріа5іїс боду - абстрактна математична 
модель пластичного тіла, в якій не 
враховуєтьсязміцненняматеріалів у про- 
цесі деформування. 

т. сіре (рос. пело серое; англ. 
ргаурбоду) - тіло, коефіцієнт поглинання 
якого менший за 1 і не залежить від 
довжини хвилі випромінювання 2. і абсо- 
лютної 
температури. Реальні тіла можна вважати 
сірими лише в деякому інтервалі довжин 
хвиль і температур. Сіре тіло є джерелом 
т. зв. сірого випромінювання, що має 
меншу енергетичну яскравість порівняно 
з випромінюванням цілковито чорного 
тіла. До сірого випромінювання можна 
застосовувати з закони випромінювання 
абсолютно чорного тіла. 

т. тверде (рос. тело твердое; англ. 
5оїа ГБоду|) - стан речовини, який ха- 
рактеризується стабільністю форми, а та- 
кож тим, що атоми в ньому здійснюють 
малі коливання відносно положень рі- 
вноваги. Т. т. підрозділяються на кри- 
сталічні, в яких атоми утворюють упоря- 
дковану кристалічну структуру, та 
аморфні, атоми яких коливаються від- 
носно хаотично розташованих точок. Із 
термодинамічної точки зору аморфні тіла 
можна розглядати як такі, що перебу- 
вають у нерівноважному стані з великим 
часом переходу в кристалічний стан. 

т. цілковито чорне|тіло абсоліатно 
чорне, тіло чорне, випромінювач по- 
вний, випромінювач ідедльний, ви- 
промінювач Планка у теорії те- 
плового випромінювання (рос 
тело абсолютно черное |излучатель 
полньй, излучатель идеальньій, излу: 
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чатель Планка в теории тепло- 
вого излучения; англ БіаскБоду 
(гадіатог) Гай гадіатог, ідеа! гадіабог, 
РіапФк(іап) гадіагог) іп Пеаї гадаі- 
акіоп Епеогу) - тіло, яке цілком по- 
глинає будьяке електромагнітне ви- 
промінювання, що падаєна його поверх 
ню, незалежно від температури цього 
тіла. Для т. ц. ч. поглинальна спромож 
ність дорівнює 1 на всіх частотах, напря 
мках поширення випромінювання і для 
довільних поляризацій випромінювання. 
Густина енергії та спектральний склад 
випромінювання що висилається одини 
цею поверхні т. ц. ч., залежатьтількивід 
його температури 

т. чорне у теорії теплового 
випромінювання (рос. телочерное 
в теориий теплового излуче- 
ния; англ. БіаскБоду (гадіаїог) іп 
пеаї гадіавіоп кПпеогу) - те саме, 
що тілоцілковіиго чорне 


ТОВЩИНА (рос толщина англ 
«піскпез5; (шару; хмарності) «ері; (ли: 
стового металу  даш)де; (паперу 
картону саїрекг; (зварювального шва) 
Нгоаї. 

т. оптична шару (рос толщина 
оптическаяс ло я; англ оріїсанНіскпе55 
ої а Іауег) - те саме, що густина 
оптична 


ТОМОГРАФІЯ (рос. томография; 
англ. тото?гарбу, Боду-зесійоп 
гадіоєтгарНу). 


т. рентгенівська (рос. томография 
рентгеновская; англ. Х-гау тотоєгарПу) 
- о метод пошарового дослідження 
структури неоднорідних об'єктів у 
рентгенівському випромінюванні, 
заснований |на залежності лінійного 
коефіцієнта поглинання и у 
рентгенівському діапазоні від складу та 
густини речовини; один із методів 
обчислювальної томографії. 


ТОН, -у (рос. тон; англ. опе, 5Ппаде, 
соїо(ц)г; (радіо) поїе) - акустичний 


тон 


топо 


т 








сигнал певної висоти. Висота тону 
визначається основною частотою звука 
(див. також тон основний), тембральне 
забарвлення залежить від вмісту складових 
частот. 

т. нормальний (рос. тон 
нормальньїй англ. погтаї їопе) - 
основний тон музичного настроєння 
(налаштування). За т. н. прийнято звук 
"ля" першої октави з частотою 440 Гц. 
Він. відтворюється еталонним каме 
ртоном. За цим тоном установлюють му- 
зичнийладінструмента. 

т. основний (рос тон ОСНОВНОЙ англ. 
еігепіопе, Гпдатепіа! опе; (мовлення) 
ріс) - тон, що створює акустична си- 
стема, коли коливається з найнижчою 
можливоюдлянеї частотою. Висотат. о. 
визначається | частотою | основного 
власного коливання системи (отже, при- 
родоюсамої системи). 

т. різницевий (рос. тон разностнькй; 
англ. ФіНегепсе Топе) - комбінаційний 
тон із частотою сі - 0», що виникає в 
нелінійній акустичній системі при дії на 
неї двох звукових коливань із частотами 
1 і с. 

т. сумовий (рос. тон суммовой; англ. 
5шт їопе) - комбінаційний тон із часто- 
тою сі З 0», який виникає в нелінійній 
акустичній системі при дії на неї двох 
звукових коливань із частотами оз! і од». 
Див. також коливання комбінаційні. 

тони комбінаційні (рос тона комби 
национньв англ сотібілайоп їопез - 
тони, що виникаютьу нелінійній акусти 
чній системі за наявності двох або кі- 
лькох синусоїдних звукових коливань. 
Якщо о і б, - частоти двох первинних 
синусоїдних тонів, то т. к. маютьчастоти 
пої Ж то», деп і т- будьякі цілі числа. 
Амплітуда т. к. являє собою добуток 
амплітуд первинних тонів, тому т. к. 
стають помітними тільки при достатньо 
великій інтенсивності звуку. 

тонй суб'єктивні (рос. тона 
субьективньте; англ. 5ибіесіїуе їопе5) - 
комбінаційні тони, які виникають у 
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слуховому апараті людини при дії на 
нього звуку великої інтенсивності. 

ТОПОГРАФІЯ (рос. топография; 
англ. іороєтарру). 

т. рентгенівська (рос. топография 
рентгеновская; англ. Х-гау гороєгарПу) 
- сукупність методів | одержання 
зображень дефектів у з кристалах за 
допомогою  ди-фракції рентгенівського 
проміння. 


ТОР, -а 1 (рос. тор; англ. їоге) - 
позасистемна | одиниця вимірювання 
тиску, яка дорівнює 1 мм рт. ст. 


ТОР, -а 2; З (рос. тор; англ. (мат.; 
арх.) коги5). 


ТОРІЙ, -ю (рос. торий; англ. 
ФШогійт), Тр - радіоактивний хімічний 
елемент родини актиноїдів. Порядковий 
номер 90, ат. вага 232,05. Т. - практично 
чистий ізотоп ТЬ2.. Відомі ізотопи т., які 
довго існують: ТР? (7540 років), Тр? 
(8-10" років), Тр? (1,45-1019 років). 


ТОРСІОГРАФ, -а (рос. торсиограф; 
англ. гог5зіовтарр) - прилад для запису 
кінематичних параметрів | крутильних 
коливань валів | силових установок, 
трансмісій і т.п. 


ТОРСІОМЕТР,  -а  Гдинамбметр 
крутильний| (рос. торсиометр, 
динамометр крутильньй; англ. 
тогзіотетег, гог5іоп плеїег) - прилад для 
запису крутильного моменту на валу 
силової установки, трансмісії шляхом 
вимірювання кутових деформацій 
ділянки вала, який передає цей момент. 


ТОЧКА (рос точка; англ роїпі; 
(осередок) зе; (цятка) 5рог). 

Хеточка у загальнотермоди- 
намічному розумінні (рос Ж 
точка в общетермодинамиче 
ском смьсле; англ 2 роіпі іп 
сопиптоп Єпегтодупатісаї! 
5еп56) - тесаме,щотдчка Кюрі 


ТОчкК 


ТОчкК 


т 








лямбда-тбчка та лямбда-лінія в 
рідкому кгелії (рос. лямбда-точка и 
лямбда-линия в жидком гелиий; англ. 
ІатЬда роіпі апа ІатЬаа Йпе іп Не 
Паша | Беїит). При вимірюванні 
теплоємності рідкого гелію, що 
перебуває у рівновазі з парою, одержали 
криву залежності теплоємності від 
температури, що нагадує своїм виглядом 
грецьку букву А. У А-точці відбувається 
фазовий перехід другого роду. Вище цієї 
точки гелій являє собою рідину, що має 
малу в'язкість і густину. 

т. Блоха Ітбчка блахівська| (рос 
точка Блоха, точка блоховская англ 
Віосі роїпі) - сингулярнаточкана блохі- 
вській лінії (див. також лінія Блодха), що 
відокремлює дві ділянки цієї лінії з про- 
тилежними | напрямками | розвороту 
векторанамагніченості М наних. Т. Б. ві- 
діграє важливу роль у теорії доменних 
стінок 


т. блахівська (рос точка 
блоховская англ Віосії роїіпі) - те саме, 
щоточка Блока 


т. Бойля (рос точка Бойля; англ 
Воуіероїпі) - точкамінімуму на ізотермі 
реальногогазу в координатахр - рУ. На- 
звана на честь Р. Бойля ЇВ. Воу/е). По- 
близу т. Б. невеликі ділянки ізотерм 
реального газу можна приблизно роз 
глядати як відрізки горизонтальних пря- 
мих, що представляють, відповіднодо рі- 
вняння Клапейрона, ізотерми ідеального 
газу (але зі зміненим значенням газової 
сталої). Лінія, яка з'єднує точки Бойля 
окремих ізотерм, називається кривою 
Бойля. 

т. критична (рос точка критиче 
ская англ сгійіса! роїпід - точкана діа- 
грамі стану речовини, що відповідає 
критичному станові, у якому дві 
(або більше) фази, які перебуваютьу те- 
рмодинамічній рівновазі, стають тотож 
ними засвоїми властивостями. Зокрема, з 
наближенням до критичного стану від- 
мінності у густині, складі й інших 
властивостях співісновних фаз, а також 
теплота фазового переходу і міжфазний 
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поверхневийнатяг зменшуються, а в Т. К. 
дорівнюютьнулю 

т. Кюрі|температураКюрі, 2-точка! 
у загальнотермодинамічному 
розумінні (рос точка  Кюри 
І температура Кюри, 2-точка| в об- 
щетермодинамическом  смьм- 
сле; англ Сигіе роїпі | Сигіе реак, 2. 
роіпі| іп соплтоп Епегподупатиі 
са! 5еп56), Те - точка на кривій фа 
зових переходів 2-го роду, пов'язаних із 
виникненням (руйнуванням) упоряд 
кованого стану твердих тіл при зміні 
температури, але при заданих значеннях 
інших термодинамічних параметрів (тин 
ску Р, магнітного поля Н, електричного 
поля Е і т. д.). У т. К. стрибкомзмінює 
ться симетрія кристалічної речовини 
(див. також симетрія кристалів, симе 
трія магнітна. 

т. матеріальна (рос точка матери- 
альная англ роїіпі рагіїсіе, таїегіа! 
рагіісіе,рагіїсів - поняття, щовводиться 
в механіку для об'єктанескінченномалих 
розмірів, який має масу. Практично кож: 
не тіло можна розглядати як т. м. у вин 
падках, коли відстані, які проходятьточ- 
ки тіла, дужевеликі порівняноз його роз. 
мірами. Закон руху центрамас будьякої 
механічної системи знаходитьсяяк закон 
руху т. м., яка має масу, що дорівнює 
масі укладу, і перебуває під дією всіх 
зовнішніх сил, прикладенихдо системи. 

т. металу нульова (рос точка ме- 
талланулевая англ теїаігего роїпі) - 
тесаме що потенціалнульовогозаряду 

т. Мобріна (рос точка Морина англ 
Могіп роіпб - температура, при якій у 
магнітновпорядкованих кристалах відбу- 
вається переорієнтація спінів магнітно 
активнихіонів від однієї кристалічної осі 
до іншої, що супроводжуєтьсяпереходом 
кристалазі слабкоферомагнітногов анти: 
феромагнітний стан. Упершецей перехід 
спостерігався Ф.Дж.Моріном у при 
родному  гематиті | при зниженні 
температури до 260 К. Спін-переорієнта 
ційні переходиМоріна спостерігалисята- 


ТОчк 


ТОчк 


т 








кож у рідкісноземельних ортоферитах і 


ортохромітах 
т. мультикритична (рос. точка му- 
льтикритическая; англ. | мпиіскінсаї 


роіп - те саме, що точка полікрити- 
чна. 

т. Неєля(рос. точкаНееля англ. Мееі 
роїпі) - температура (Ту) фазового пере 
ходу з парамагнітного стану в антиферо 
магнітний (див. також  антифере 
магнетизм. У т. Н. спостерігаються 
максимуми на кривих температурної 
залежності теплоємності, коефіцієнта те- 
плового розширення й інших термоди 
намічних величин. Т. Н. залежить від 
зовнішньогомагнітногополяН і знижує 
тьсяпри збільшенніН, прямуючидонуля, 
коли Н з» Не (Не - ефекгивне магнітне 
полеобмінної взаємодії). 

т. особливааналітичної функ- 
ції (рос. точка особаяаналитиче- 


ской функции; англ. 5іпдиіаг 
роіпі |5іпдціагіу, іггедціатіу ої ап 
апаїугісаї Гипсіїоп) - точка, в 


якій порушуються умови аналітичності. 
Якщо аналітична функція 2) задана в 
деякому околі ТОЧКИ 7» ВСЮДИ, Крім цієї 
точки, і там немає іншої т. о., ТО 75 НаЗИ 
вається ізольованою т. о. функції ( (2). 
Якщо існує скінченнамежаг (г), прих з 

2, ТО ізольована т. о. називається 
усувною; якщо межа дорівнює 
нескінченності абоне існує, ТО 2» називає 
ться полюсом, або істотно особли- 
вою точкою. 

т. полікритична | тбчка мультикри- 
тична| (рос. точка поликритическая, 
точка мультикритическая; анел. 
роіустівісаї роїпі, паціістііса! роіпі - 
особлива точка на діаграмі стану фізичної 
системи, що допускає існування кількох 
упорядкованих фаз. 

т. потрійна (рос. точка тройная; 
англ. їгіріе роіпі) - точка перетину кри- 
вих фазової рівноваги на плоскій діаграмі 
стану речовини, яка відповідає стійкій рі- 
вновазі трьох фаз. 

т. потрійна вбди (рос. точкатройная 
водь-; англ. маїег ігіріе роіпі) - точка 
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фазової рівноваги льоду, води та водяної 
пари. Т. п. в. є основною реперною точ- 
кою абсолютної термодинамічної шкали 
температури | (див. | також шкали 
температурні), їй відповідає температура 
273,169К, тиск 4,58 мм рт. ст. 

т. розм'якшення (рос. точкаразмяг- 
чения; англ. 50йепіпе роіпі) - те саме, 
що температура розм'якшення. 

т. роси (рос. точка росьг; англ. йем 
роіпі, дем-роїпі тетрегаїиге, 
сопдепзайоп роїіпі) - температура (7), до 
якої повинно охолонути повітря, щоб 
водяна пара, яка перебуває в ньому, дося- 
гла стану насичення (при даній вологості 
повітря і незмінному тиску). При дося- 
гненні т. р. в повітрі або на предметах, із 


якими воно стикається, починається 
конденсація водяної пари. Т. р. може 
бути обчислена за значеннями 


температури та вологості повітря або ви- 
значена безпосередньо конденсаційним 
гігрометром. 

точки оптйчної систєми кардина 
льні (рос. точки оптической системьі 
кардинальньєе англ сакііпа! роіпіз ої 
оріїса! 5узіей) - точки на оптичній осі 
центрованої оптичної системи, що до- 
зволяють будувати зображення довільної 
точки простору об'єктів у параксіальній 
області (поблизу оптичної осі). Є чотири 
т. о. с. к.: переднійі задній фокуси, пере 
дня та задня головні точки (або передня 
та задня вузлові точки). Задній 
фокус - зображення нескінченно від- 
даленої точки, розташованої на оптичній 
осі в просторі об'єктів, передній 
фокус - зображенняв просторі об'єктів 
нескінченно віддаленої точки простору 
зображень о ловні точки єточками 
перетину з оптичною віссю головних 
площин - спряжених площин, для яких 
лінійне збільшення дорівнює 1; вузлові 
точки - це спряжені точки на оптичній 
осі, кутове збільшення в яких дорівнює 
одиниці. 

точки особливі (у математиці) 
(рос точкиособью(в математике; 
англ 1-2) сгійісаї! роїпіз5, 5іпдціаг роїпіз, 


тоОчн 








ТРАВ Т 
5іпдціагтіез, ехсербопа! роіпіз, характеризує ступінь наближення показів 
попбітрієвб  роіпі5, іггедиіагііє5 3) прилада до дійсного значення 
5іпдціаг роіпіз, 5іпдціагтіез, вимірюваної величини або (у випадку 
ікгедціатнез5 |іп піаїпептабіс5) - міри) - ступінь наближення дійсного 
1) особливаточка кривої, заданої рівнян значення міри до номінального. Т. 


ням Е(х, у) - 0, в якій обидві частинні 
похідні функції Е(х, у) перетворюютьсяв 
нуль. 2) В аналітичній теорії диференці: 
альних рівнянь т. о. рівняння називає 
ться точка комлексної Площини, що є т. 
о. хоча б для одного з коефіцієнтів рі- 
вняння (точки, в яких одночасно пере 
творюються на нуль і чисельник, 
і знаменник правої частини рівняння ах/ 
ду - Р(х, у/ОЙХ, у)). Такі т. о. є особливи 
ми і для розв'язків (нерухомі т. о.). 
Існуютьтакожі рухомі т.о., положен 
ня р яких визначається початковими 
умовами. 3) (Див. тбчка особлива 
аналітичної функції. 

точки спряжені (в оптиці) (рос. 
Точки сопряженньюе (в оптике); 
англ. сопріей роіпіз (іп орбіїс51) - дві 
точки, які відносно оптичної системи є: 
одна - об'єктом, інша - його зображен- 
ням; при цьому, внаслідок зворотливості 
світлових променів, об'єкт і зображення 
можуть взаємно мінятися місцями. 

точки фокусні |фбкуси| (рос. точки 
фокусньте, фокусь-; англ. Їосаї 5роїз, 
Госибез, Госі) - дві точки на оптичній осі з 
чотирьох кардинальних точок оптичної 
системи (передній і задній фокуси), в яких 
сходяться світлові пучки променів, пара- 
лельних до оптичної осі. Т. ф. має будь- 
яка  центрована з оптична система у 
наближенні близьковісної оптики. Фокус 
може бути дійсним, коли він утворений 
перетином променів з оптичною віссю, і 
уявним, коли у фокусі перетинаються 
продовження променів. Див. також 
бптика променева. 


ТОЧНІСТЬ, -ості мір і 
вимірювальних приладів (рос. 
точность мер и измерительньх 
приборов; англ. ргесізіоп |ассигасу| 
ої теаз5иге5 апд тегегіпо 
деуісе5з) - властивість, яка 
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визначається похибкою виготовлення мір 
і приладів, які д за | величиною т. 
поділяються на класи точності. 


ТРАВЛЕННЯ (рос. травление; англ. 
еїсріпеє (ргосез5), еєїсп, ріскійпе, КіШпо, 
згаїпіпр;  (полігр.)  58кавіпр, Біїе) - 
спеціальна обробка поверхні 
кристалічного твердого тіла, яка збільшує 
оптичний контраст різних структурних 
складових, проявляє дефекти і призводить 


до | появи | поверхневого рельєфу. 
Застосовуються такі види т 
1) розчинення; 2) хімічна обробка в 


спеціальних розчинах; 3) електролітична 
обробка; 4) термічна обробка; 5) іонне 
травлення. 

т. ібнно-променббе (т. йоднн(о- 
променєвєЄ (рос травление ионна- 
лучевде англ іоп(-Беап) еїсПіпо, іоп(- 
Ббеап) тіїйпд - видалення речовини з 
поверхні твердого тіла під дією йонного 
бомбардування. У процесі т. й. внаслідок 


розпилення, дефектоутворення, 
імплантації йонів і атомів віддачі 
змінюються елементний склад |і 
структура поверхні: відбувається 
збагачення поверхні певним елементом, 
кристалізація або аморфізація 
поверхневогошару. 


ТРАЄКТОРІЯ (рос.  траектория; 
англ. ігаіесіогу, іїгасе, раїВ, гау, ігасіпе, 
аск; (рух інструмента) сопіоиг) - 
неперервна крива, яку описує рухоме тіло 
відносно даної системи відліку. Вигляд т. 
залежить від діючих сил, початкових умов і 
системи відліку. 

т-рії еліптичні (рос. траекторий 
зллиптические; англ. еШріїс ігаіесіогіе5) 
- клас траєкторій, по яких може рухатися 
вільна матеріальна точка у ньютоновому 
полі тяжіння. 


ТРАН 


ТРАН 


т 








ТРАНЗИСТОР, -а (рос. транзистор; 
англ. їкап5і5їог, хізгог, сгузіаї ігіоде, 
зетісопдисіог їгіоде) - загальна назва 
всіх типів напівпровідникового тріода. 


т. о польовий (рос. транзистор 
полевой; англ. Неід-еНесі  Ікап5ізїог, 
(ипіроіаг) ЕЕТ, шпіроіаг  демісе) - 


транзистор, у якому керування струмом, 
що протікає через нього, здійснюється 
електричним полем, перпендикулярним 
до напрямку струму. 


ТРАНСЛЯЦІЯ у геометрії (рос. 
трансляция в кгеометриий; англ. 
апзіачіоп іп сеотеїгу) - 
поступальний рух, який перетворює 
нескінченну сукупність фігур самих у 
себе шляхом паралельного перенесення. 


Трансляції утворюють підгрупи 

просторової групи, яка характеризує 

властивості симетрії кристалів. 
ТРАНСМУТАЦІЯ (рос. 


трансмутация; англ. ігап5ттитайіоп). 
т. розмірна в квантовій теорії 
поля (рос. трансмутация размерная в 


квантовой теориий поля; англ. 
дітепзіопаї ітап5тигсаїіоп іп 
дчапіит Гіеїтд гБеогту) - 


формальний прийом, який дозволяє ви- 
користовувати для характеристики взає- 
модії квантових полів замість безрозмі- 
рної | константи зв'язку | розмірний 
параметр, що фігурує в лагранжіані взає- 
модії класичних полів. 


ТРАНСФОРМАТОР, -а (рос. транс- 
форматор; англ. ігап5вогтег; (Тесла) соїї) 
- пристрій для передачі енергії і зміни 
напруги та величини змінного струму, а 
також для перетворення параметрів 
електричного кола за допомогою двох 
індуктивно зв'язаних котушок. 

пік-грансформатор (рос. пик-гранс- 
форматор; англ. реаК(іпеє) (гап5їогтег) - 
трансформатор із насичуваним осердям, 
яке створює у вторинній обмотці піки 
(максимуми) напруги при синусоїдній 
напрузіу первинній обмотці. 
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т. Тесла (рос. трансформатор Тесла; 
англ. Тезіа сої!) - прилад для утворення 
високовольтних (до 109 В) коливань 
напруги високої частоти. Т. Т. являє 
собою трансформатор без осердя, вторин- 
на обмотка якого утворює коливальний 
контур. 


ТРАНСФОРМАЦІЯ (рос тране 
формация англ  їгапзіЇокт(агіоп), 
«гап5ійоп, ігапз5розікіоп, ігапзіабіоп). 

т. хвиль |  балістична (рос 
траноформация волн баллистическая 
англ Баййзііс уауе (гап5їогтаїоп) - 
збудження за бар'єром непрозорості для 
початкової хвилі хвиль іншого типу, 
пов'язане з проходженням цих бар'єрів 
потоками заряджених частинок, 
промодульованих початковою хвилею. Т. 
х. б. можливав плазмі беззіткнень, коли 
промодульовані потоки частинок 
проникають за бар'єри непрозорості, 
генеруючи в цих областях нові типи 


хвиль (див. також  транаформація 
хвильу плазмі. 

ТРИБОЕЛЕКТРИКА (рос. 
трибозлектричество; англ. 
«гірбоеїесігісіїу, ісіопаї еїіесігісіїу) - 
явище виникнення електричних зарядів 
при терті г один 4 об одного 0 двох 
діелектриків, напівпровідників або 
провідників з різного з або | однакового 


складу, але різної густини чи різного 
агрегатного складу. Всі тіла можна 
розташувати в трибоелектричні ряди, в 
яких при взаємному натиранні попереднє 
тіло електризується додатньо, а наступне 
-  від'ємно. Контактна  електризація 
зумовлена переходом електронів через 
межу розділу від речовини з меншою 
роботою виходу до речовини з більшою 
роботою виходу (у випадку двох металів, 
двох напівпровідників або металу та 
напівпровідника), | або за | рахунок 
переходу електронів від металу до 
діелектрика, а йонів - із діелектрика у 
метал, або шляхом дифузії носіїв струму 


ТРИМ 


ТРИП 


т 








з однієї речовини в іншу (при контакті 
двох діелектриків). Див. також різниця 
потенціалів контактна. 
ТРИБОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос. 
триболюминесценция; англ. 
шібоштіпе5сепсе) - вид люмінесценції, 
яка виникає при розтиранні, 
роздавлюванні або розколюванні деяких 
кристалів люмінофорів. Т. викликають 
електричні розряди, зумовлені 
електризацією розламуваних кристалів. 


ТРИБОМЕТРІЯ (рос. трибометрия; 
англ. їкіботеїгу) - сукупність методів 


вимірювання сил зовнішнього тертя, 
визначення | зносостійкості | і | порогу 
внутрішнього тертя для даної пари 


тертьових поверхонь. 


ТРИВКІСТЬ, -ості (рос. прочность; 


англ. 5ігепрії,  гезізгапсе,  Фигабійу, 
Газіпез5, згабіШшсу ). 
т. електрична (рос.  прочность 


злектрическая; англ. еїесігіс 5ігепеті, 
Ьгеакдомтп  5ігепеїі)  - властивість 
діелектриків, що характеризується 
напруженістю електричного поля, при 
якій настає пробій діелектриків. 


ТРИГАТРОН, -а (рос. тригатрон; 
англ. ікгірактоп, їгі?єег ше) - керований 
триелектродний іскровий  розрядник, 
який має у | своєму складі катод, 
керувальний електрод і з анод. "1. 
застосовується | як | комутатор для 
замикання електричних кіл із великими 
струмами. 


ТРИГЕР, -а (рос. триггер; англ. 
їгієрег, Нір-Пор (сігсиії), «гієрег(іпе) 
сігсиії, Ббізтабіе) - див. схема спускова. 


т. моностабільний (рос. триггер 
моностабильньй; англ. опе-5Пої 
птийуібгатїог) - те саме, що 
одновібратор. 


ТРИМЕР, -а (рос. триммер; англ. 
шіттег, таб) - змінний конденсатор 
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невеликої ємності, який застосовується 
для точного настроєння радіотехнічних 
пристроїв. 

ТРИПЛЕТ, -у (рос. триплет; англ. 
«гіріег). 

т-ти спектральні (рос. триплетьт 
спектральньте; англ. 5ресіга| ігіріеїя) - 
групи спектральних ліній в атомних і 
молекулярних спектрах, які виникають 
внаслідок переходів між триплетними 
термами (див. також мультиплетність ). 


ТРИТІЙ, -ю (рос. тритий; англ. 
шійит), Т або Н? - радіоактивний ізотоп 
водню з масовим числом 3. Ядро т. 
містить 1 протон і 2 нейтрони. Маса ядра 
т. 3,01646. Період напіврозпаду 12,262 
роки, має В-активність. Т. утворюється у 
невеликих кількостях в атмосфері та в 
ядерних реакціях, застосовується у хімії 
та біології як радіоактивний індикатор. 


ТРИТОН, -а (рос. тритон; англ. 
ііїоп) - ядро атома радіоактивного 
ізотопу водню - тритію. Енергія зв'язку 
2,78 Мев, спін 1/2, магнітний момент 
2,9797 ядерного магнетона. 


ТРІОД, -а (рос. триод; англ. ікіоде) - 
триелектродна електронна лампа, яка має 
у шсвоєму складі катод, керувальний 
електрод (сітку) і анод. Змінюючи 
напругу з на сітці, можна керувати 
величиною анодного струму. Т. 
застосовується | для підсилення та 
генерації змінних струмів. 


ТРОПОПАУЗА (рос. тропопауза; 
англ. іорорайзе) - перехідний шар між 
тропосферою і стратосферою. Висота 
залягання т. становить від 8 - 11 км у 
помірних і полярних широтах до 15 - 18 
км в тропіках, товщина - від кількох 
сотень м до 1 - 2 км, температура від -50 
до -809С. Висота т. знижується в 
циклонах і підвищується в антициклонах. 


ТРУБ 


т 








ТРУБ 

ТРОПОСФЕРА (рос. тропосфера; 
англ.  корозріеге) - прилеглий до 
поверхні Землі шар атмосфери, який 
містить переважну частину Її маси, 
водяну пару |і відповідно  хмаровий 
покрив. Висота верхньої межі т. 
змінюється від 8 - 11 км у помірних 
широтах до 15 - 18 км у тропіках. 

ТРОХОТРОН, -а Імагнетрон 


трохбідний, магнетрон трохоїдальний | 
(рос. трохотрон, магнетрон 
трохоидальнь(ій; англ. їгосроїгоп, 
еіесігопіс 5у/йїСП, ігоспоіда! пта?пеїгоп) 
- електроннопроменевий комутатор, в 
якому перемикання електронного пучка 
здійснюється одночасною дією 
електричного та магнітного полів. Див. 
також комутатор електронний. 


ТРУБА (рос труба англ ие, ріре; 
(трубопровід сопаії; (авєродин) киппеї, 
спаппеї. 

т. автоколімаційна труба 
автоколлимационная англ 
аийіосоїйтайопіціе - оптичний прилад 
для перевірки паралельності ряду пло- 
щин, перпендикулярності осі труби за- 
даній площині і т. п. Являє собою зорову 
трубу з автоколімаційним окуляром або 
спеціальною тонкою плоскопаралельною 
напівпрозорою пластинкою, яка нахилена 
відносно оптичної осі, та боковим осві 
тлювачем. 

т. аеродинамічна (рос трубаазроди 
намическая; англ миїпаї хкиппеї, киппеї, 
уміпа спаппе) - установка, що створює 
потік газу (у більшості випадків повітря) 
з метою вивчення впливу його на обті- 
чний об'єкт - літак, ракету, автомобіль, 
корабель, спускальний космічний апарат, 
міст, будинок та ін., а також експери 
ментального вивчення аеродинамічних 
явищ, Т. а. - основне устаткування ае 
родинамічних центрів і лабораторій. Роз- 
різняють: дозвукові, надзвукові, транс 
звукові,  високотемпературні (ударні, 


(рос 
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імпульсні, електродугові), висотні й аеро 
акустичні т. а. 

т. аеродинамічнатрансзвуковакріо- 
генна (рос труба азродинамическая 
трансзвуковая криогенная | англ 
сгуодепіс ігап55о0піс (мііпа) їиппе) - 
трансзвуковааєродинамічнатруба, у якій 
для отримання великих значень числа 
Рей-нольдсавикористовуєтьсяохолодже 
ння робочого газу до кріогенних 
температур,які лишетрохи перевищують 
температуру його рівноважної конденса 
ції. Т. а. т. к. аналогічназвичайній транс 
звуковій аеродинамічній трубі, але для 
зниження температури робочого газу у 
нього черезсистему форсунок упорскує 
тьсярідкийазот. 

т. ударна (рос. труба ударная; англ. 
5посік їшБе) - пристрій для одержання 
ударних хвиль у лабораторних умовах. Т. 
у. застосовується для нагрівання газів за 
допомогою ударних хвиль, дослідження 
кінетики різноманітних фізико-хімічних 
процесів при високих температурах, 
створює можливість вивчення умов, у 
яких опиняються літальні апарати, що ру- 
хаються з надзвуковими швидкостями у 
верхніх шарах атмосфери. 


труби | акустичні (рос.  трубьї 
акустические; англ. асоцяїїс рірез) - 
різновид акустичних хвилеводів 


зазвичай круглого або прямокутного 
перерізу з внутрішньою порожниною, 
яка може бути заповненою рідиною або 
газом. Поперечні розміри т. а. роблять 
меншими половини довжини хвилі 
звуку, щоб у трубі поширювалася лише 
плоска хвиля. Т. а. застосовуються як 


переговорні труби (звукопроводи), 
випромінювачі звуку (органні труби), як 
акустичні інтерферометри для 
вимірювання швидкості звуку в 


середовищі, що заповнює трубу, для 
вимірювання акустичних характеристик 
звукопоглинальних матеріалів. 


ТРУБКА (рос. трубка англ. шке, 
ріре, Фисі). 


ТРУБ 


ТРУБ 


т 








т. Вентурі |витратомірВентурії (рос. 
трубка Вентури, расходомер Вентури 
англ мепішп, мепішгі кибе, боми кибе, 
мепішгі (бомі)тейег, мепішгі птеазинпу 
Фемісе - пристрій дросельного типу для 
вимірювання витрат рідин і газів. За 
пропонований Дж. Вентурі ІС. Мепішгі|. 
Являє собою звуження на трубопроводі, 
де швидкість зростає, а тиск відповідно 
зменшується. За звуженням трубопровід 
знову плавнорозширюється, утворюється 
дифузор, девідбуваєтьсязворотний пере 
хід кінетичної енергії потоку в енергію 
тиску. За заданими розмірами т. В. та 
виміряної різниці тисків можна визначи 
ти середнюшвидкість, а отже, витрати. 

т. Гайгера (- Мюллера) лічильна 
(рос. трубка Гейгера (- Мюллера) 
счетная; англ. раз5-Нег сопшпіег ше) - 
те саме, що лічильник Гейгера (- 
Мюллера). 

т. Гейгера (- Мюллера) лічильна 
(рос. трубка Гейгера (- Мюллера) 
счетная; англ. раз5-НЙег соппіег ше) - 
те саме, що лічильник Гейгера (- 
Мюллера). 

т. електроннопроменева запам'ято- 
вувальнаЇЕПТ запам'ятовувальна, по- 
тенціалоскаї! (рос трубказлектронно 
лучевая запоминающая, ЗЛТ запоми 
нающая, потенциалоскоп англ Беат- 
5іогадеїике, 5іогаде(саілосіекау) кибе, 
сайосіекау тетогу їибе, сафпосіегау 
5іїогаде ие, плетогу (сайлосіекау) ие, 
гесогіїпу (сайтодекау) ибе, МЛійат5 
їчшбе - те саме, що трубка запам'ято 


вувальна 
т. запам'ятовувальна  Гтрубка 
елекроннопроменва запам'ято- 


вувальна, ЕПТ запам'ятовувальна, по- 
тенціалоскаї) (рос трубка (злектрон 
нолучевая запоминающая,  ЗЛТ 
запоминающая, потенциалоскоп англ 
Беапібїогадеїиве, 5іогаде (саіосіегау) 
Хире, саШтоаекау тетогуїире, сайлоце- 
гау 5іогадеїире, плетогу (сайпосіегау) 
їибе, гесогйіпд (сайосіекау  їиБе, 
МмліШйат5 це - електроннопроменевий 
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прилад, який слугує для запису і збере 
женнячасової послідовності електричних 
сигналів з наступною їхньою візуалізаці 
єю у вигляді двовимірного зображення 
або їхнім перетворенням у нову послі 
довністьсигналів. 

т. осцилографічна (рос. трубка 
осцил англ 
о5сійюодгаріпіс їце - вид електронно 
променевих приладів із групи при- 
ймальних електроннопроменевих трубок, 
призначений для реєстрації в графічній 
формі ходу швидкоплинних процесів, 
дані про які можутьбути представлені у 
вигляді електричних сигналів. Основни 
ми характеристикамит. о. є: смуга реє 
строваних частот, у межахякої сигнали 
відображаються без спотворень; чутли- 
вість відхилу (зміщення пучка на 1В 
прикладеної напруги); швидкість запису 
(гранична швидкість переміщення пучка 
по екрану, при якій яскравість світіння 
ще достатнядля реєстрації швидкоплин 
них процесів). 

т. Пітб (рос. трубкаПито; англ. Ріїої 
(ше) зба(ц)єе, Ріїоєї (- з5іакіс) Пеадй, 
ітрасі ше, Ріїоєї кшбе) - прилад для 
вимірювання динамічного напору рідини, 
що тече. 

т. Прандтля трубка Піто-Пра- 
ндтля| (рос. трубка Прандтля, трубка 
Пито-Прандтля; англ. (Ріої -) Ргапаті 
ше) - прилад для одночасного вимірю- 
вання повного та статичного тиску в по- 
тоці рідини або газу. 

т. рентгенівська (рос. трубка рент- 
геновская; англ. Х-гау кшре) - джерело 
рентгенівського з випромінювання, яке 
виникає при бомбардуванні речовини 
анода (антикатода) електронами, що емі- 
туються катодом електровакуумної труб- 
ки. У т. р. електрони прискорюються 
електричним полем, частина їхньої 
енергії переходить в енергію рентгені- 
вського випромінювання. Випромінюван- 
ня т. р. є гальмівним випромінюванням у 
рентгенівському діапазоні довжин хвиль. 


ТРУБ 


ТРУБ 


т 








трубки годоскопічні (рос. трубки 
годоскопические; англ.  НПофозбсоріс 
шЬез) - тесаме,щотрубки розрядні 

трубки електроннопроменеві |при- 
лади електроннопроменєві, (рос труб- 
ки злектроннолучевь»е, приборьт зле 
ктроннолучевьюв англ єіесігоп-Беат 
тибез, еіесігоп-Беат деуісе5) - 
електровакуумні прилади, призначені для 
перетворення електричних сигналів у 
світлові (осцилографічні трубки, інди- 
каторні радіолокаційні трубки, кіне- 
скопи, знакодрукувальні трубки); сві 
тлових в електричні (передавальні 
телевізійні трубки); електричних вин 
знаків в електричні (запам'ятовувальні 
трубки, кодувальні трубки тощо). Дія т. 
е. заснованана різноманітних фізичних 
явищах, пов'язанихз емісією електронів 
або зі зміною властивостей речовини 
при її опроміненні електронним по- 
током. 

трубки електроннопроменеві пере- 
давальні (телевізійні) (рос. трубки зле- 
ктроннолучевьюе передающие (телеви- 
зионньте); англ. сатега шБез, ріскир 
шрез, ітаєе сатега шЬез, ітаєе ріскир 
шРез, їеіеуізіоп шЬБез) - група електрон- 
нопроменевих приладів, призначених для 
перетворення рухомих зображень і неру- 
хомих об'єктів у світловому, інфраче- 
рвоному, рентгенівському та іншому 
промінні у послідовність електричних си- 
гналів на передавальному кінці 
телевізійних | систем  (трансляційних, 
промислових, медичних, дефектоскопі- 
чних та інших). Специфічним елементом 
т. е. п. є двовимірний фоточутливий шар, 
на який проєктується передаване зобра- 
ження. Залежно від - виду  викори- 
стовуваного фотоелектричного явища, 
розрізняють шари, які мають здатність 
висилати електрони під впливом електро- 
магнітного випромінювання (див. також 
фотоефект зовнішній) і називаються фо- 
токатодами, і шари, у яких випромінюва- 
ння призводить до зміни їхнього опору 
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(див. також фотоефект внутрішній, фо- 
топровідність). 

трубки електроннопроменеві при- 
ймальні (рос. трубки злектроннолуче- 
вье привмньте; англ. гесеіміпе їшБез) - 
клас  електроннопроменевих приладів, 
призначених для візуального відображен- 
ня інформації, що надходить у вигляді 
електричних сигналів. 

трубки  Конверсі (рос трубки 
Конверси англ Сопуекзі їшЬез) - те 
саме щотрубкирозрядні 

трубки пам'яті електроннопромене- 
ві (рос. трубки памяти злектроннолу- 
чевьте; англ.  єЇесігоп-Беат  штепогу 
ше?) - див. трубка запам'ятбвувальна. 

трубки пневмометричні (рос. трубки 
пневмометрическиєе; англ. рпецтотеїгіс 
Без) - прилади для вимірювання величи- 
ни та напрямку швидкості, а також ви- 
трати рідини чи газу, засновані на вимірю- 
ванні статичного і динамічного тисків у 
потоці. 

трубки розрядні Г трубки Конверсі, 
трубки годоскопічні| (рос. трубки 
разряднью, трубки Конверси, трубки 
годоскопические; англ. дізсбагре їшБе5, 
Сопуег5і їшБез, родозсоріс їшБез) - ке- 
ровані газорозрядні координатні 
детектори йонізувальних частинок. 

трубки стримерні (рос. трубкистри- 
мерньте; англ. 5ігеатег шшБез) - система 
газорозрядних детекторів, які викори- 
стовуються для реєстрації та вимірюван- 
ня координат точок траєкторії швидких 
іонізувальних частинок. 


ТУЛІЙ, -ю (рос. тулий; англ. 
ФШийит), Ти - хімічний елемент ПІ групи 
періодичної системи елементів, належить 
до рідкісноземельних елементів. Поряд- 
ковий номер 69, ат. вага 168,94. В природі 
існує 1 стабільний ізотоп Ти"? Електрон- 
на конфігурація 4365. Т. - сріблястий 
метал, у хімічних сполуках тривалент- 
ний. 


ТУНЕ 


ТУРБ 


т 








ТУМАННІСТЬ, -осєті галактична 
(рос. туманность галактическая; 
англ. пебшіа) - протяжна хмара розрі- 
дженого газу з домішкою пилових части- 
нок у міжзоряному просторі. Існують т. 
планетарні, які містять у центрі дуже га- 
рячу зірку, т. дифузні - йонізовані хмари 
міжзоряного газу, темні т. - хмари темно- 
го, холодного та густого міжзоряного 
газу, відбивальні т. - світлі утворення 
навколо яскравих зірок, помітні завдяки 
розсіянню світла на пилових частинках. 

т. крабовйдна (рос. туманность 
крабовидная англ. сгаб перша) - те 
саме щотуманністькрабоподібна 

т. крабоподібна Гтуманність крабу: 
вата, туманність крабовидна (рос. 
туманность  крабовидная англ. скаб 
пебиіа) - залишокспалахунаднової зірки, 
що спалахнулав нашій Галактиці і спо- 
стерігалася у 1054. Оптичне випроміню- 
ваннят. к. характеризуєтьсянадзвичайно 
потужним неперервним  степеневим 
спектром, на який накладаютьсяемісійні 
лінії, аю лінії поглинання відсутні. 
Інтенсивність неперервного спектру в 
багато разів перевищує сумарну інтенси 
вність емісійних ліній, що істотно від- 
різняєт. к. відінших туманностей 

т. крабувата (рос. туманность 
крабовидная англ. сгаб перша) - те 
саме, щотуманність крабоподібна 

т-сті планетарні (рос. туманности 
планетарньге; англ. ріапеїагу пебиіає) - 
клас туманностей, іонізованих 
випромінюванням. Планетарна 
туманність являє собою  розріджену, 
проте доволі компактну газову світну 


хмару, яка оточує гарячу зірку, що 
розташовується зазвичай у центрі хмари 
і називається ядром 
туманності. 

ТУНЕЛЮВАННЯ Перехід 
тунельний) | (рос  туннелирование 


переход туннельньтй; англ киппеїїпд. 

т. міжзднне |проби зінерівський 
(рос туннелирование  межзонное, 
пробойзинеровоский англ бапсіїо-апсі 
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Хиппеїпд,  Депег  Бгеакдомл)  - 
тунелювання електронів із валентної зони 
діелектрика чи напівпровідника в зону 
провідності череззабороненузону під дією 
електричного поля (див. також ефект 
тунєльний.  (К.М.Зінер ІК.М. Легегі, 
Л.Есакі П. Евакії, В.В. Х'юстон 
ГМУ.М. Ноцяїопі, Л.В. Келдишу,. 


ТУРБІДІМЕТР, -а (рос. 
турбидиметр; англ. тигбідітеїег) - те 
саме, що нефелометр. 


ТУРБІДІМЕТРІЯ (рос. 
турбидиметрия; англ. тшгбідітетгу) - те 
саме, що нефелометрія. 


ТУРБУЛЕНТНІСТЬ,  -ості (рос. 
турбулентность; англ. тшгриіепсе, 
уогіїсну) - явище, спостережуване в 
потоках рідини або газу, яке полягає в 
тому, що гідродинамічні та 
термодинамічні характеристики потоку 
(швидкість, температура, тиск, густина) 
зазнають хаотичних флуктуацій і 
змінюються від точки до точки та в часі 
невпорядковано. Т. виникає за певних 
умов унаслідок гідродинамічної 
нестійкості | ламінарних течій. | У 
більшості випадків течія рідин і газів, як 
у природі (повітря, вода в ріках і морях, 
газ в атмосферах Сонця та зірок і т. п.), 
так і в технічних пристроях (у трубах, 
каналах, струменях, межових шарах 
тощо) виявляється турбулентною. Див. 
також турбулентність атмосфери. 

т. атмосфери (рос. турбулентность 
атмосферьг; англ. айтозбррегіс 
шгршепсе) - явище турбулентності, яке 
проявляється в багатьох атмосферних 


процесах - в обміні енергією між 
атмосферою і поверхнею Землі, в 
перенесенні тепла | і вологи, у 
випаровуванні з земної поверхні та 


поверхні водойм, у дифузії атмосферних 
забруднень, у зародженні вітрових хвиль 
і течій у морях, у  флуктуаціях 
амплітуди та фази звукових, світлових 
хвиль, радіохвиль тощо. 


ТЯЖІ 


УДАР 








ТУРМАЛІН, -у (рос. турмалин; англ. 
топстаїйп(е)) - мінерал, який має несталий 
хі-мічний склад (Ма, Са) 
(ВАЇ)вІЗівАЇЗВА ООН)», де В з Ме, Бе, 
Мо, Сг, Іі. Полярність структури 
мінералу визначає різко | виражену 
анізотропію | його електричних та 
оптичних властивостей. Зокрема, для т. 
характерні з такі полярні електричні 
явища, як піроелектрика, п'єзоелектрика, 
він є оптично одновісним кристалом із 
яскраво вираженим  плеохроїзмом - 
залежністю коефіцієнта поглинання від 
поляризації світлової хвилі. 


ТЯГА (рос тяга англ ргориібіоп, 
ргориібіме ебогі, ргориізіме ромуег, 
тобуеромег, аїгіме риії, Фппи5к(ромеї), 
їгасіїїоп, їид, гай, а4гаму, Фгаддіпд, 
Наці(іпд); (сила їогсе; (штукатурна 
соплісе; (стерженб) агамираг, 5пай, го, 
риїі 5исі. 

т. реактивна (рос тяга реактивная 
англ  геасіїме їогсе, геасіїпу їогсе, 


УДАР, -у (рос удар англ ітрасі,Нії, 
5ігіке, 5ігоке; (поштовЯ 5іосК, КісК, 
КкпоскК, Біому, битр, бгипі, Ббеав, Енпи5і; 
(стук) бапд. 

у. гідравлічний (рос ударгидравли 
ческий англ мгавег напітег, Пусігаціїс 
ітрасі, Пуагаціїс 5НпосКк, Пуагаціїс 
патптегу/гаїеггат, бигоуе - різкепідви- 
щення тиску в трубопроводі з рідиною, 
що рухається, яке виникаєпри швидкому 
перекриттізапірних пристроїв, і поширю 
ється трубопроводом у вигляді пружної 
хвилі зі швидкістю а. У. г. можевикли 
кати розрив стінок труб і пошкодження 
арматури трубопроводу. Основи теорії у. 
г. розробивМ.Е. Жуковський(1898). 

у. твердих тіл (рос удар твердьшх 
тел англ ітрасіої 5оїіїсі9 - сукупність 
явищ (зміна швидкостей тіл, поява де 
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УКЛА 
геасіїоп богсе - те саме, що сила 
реактивна 

ТЯЖІННЯ (рос. тяготение; англ. 
ргауйкайоп)  - у  нерелятивістській 


класичній фізиці явище притягання двох 
тіл, що описується законом тяжіння 
Ньютона, згідно з яким сила т., що діє з 
боку точкового тіла Б на точкове тіло а, 


; г 
дорівнює Е --к тт,г/г, де г - 


радіус-вектор 
із точки Б в точку а, т, і ть - маси тіл, 


ко - універсальна гравітаційна стала: 
Коз 6,67:1039 смг сек". Загальна теорія 
відносності Ейнштейна встановлює 


еквівалентність поля т. неінерційності 
системи відліку, в зв'язку з чим існує 
аналогія між рухом тіл у полі т. і вільним 
рухом тіл, який спостерігається у 
неінерційній системі відліку. Квантова 
теорія поля розглядає т. як релятивістську 
теорію тензорного поля. 


формаційу тілах, нагрівання, виникнення 
звукових хвиль тощо), які виникаютьпри 
зіткненні рухомих тіл, а також при 
деяких видахвзаємодії твердоготілаз рі- 
диноюабогазом- ударструменяоб тіло, 
удар тіла об поверхню рідини, гідравлі 
чний удар, дія вибухучи ударної хвилі на 
тверде тіло тощо. Удар називається 
центральним, якщо центри мас тіл, які 
ударяються, лежать на лінії удару - 
спільній нормалі до поверхоньтіл у точці 
їх дотику. Удар називається прямим, 
якщо швидкості центрів мас тіл до удару 
паралельні лінії удару. Найбільш роз 
робленатеорія удару цілковито пружних 
тіл, у якій покладається, що тіла протя 
гом часу удару підпорядковані законам 
пружної взаємодії і в них не з'являються 
залишкові деформації. 


УКХ 








у. тіла об поверхню рідини (рос 
удар тела о поверхность жидкости 
англ Боду ітрасіоп а ІПадиіс 5итасе - 
граничний випадок швидкого занурення 
тіла, що подаєна поверхнюабо плаваєна 
ній, коли зміну швидкостейтіла і рідини 
можна вважати миттєвою. У теорії у. т. 
об п. р. визначаютьсяімпульси, які подія: 
линатілоприударі, таїх моменти. Знан 
ня цих величин потрібне для розрахунку 
міцнісних характеристик тіла і для роз 
рахунку його подальшого руху. Див. та- 
кож удар 

удфи другого роду (рос ударь 
второго рода англ ітрасі5 ої а 5есопсі 
Ккіпф - непружні процеси взаємодії 
атомних частинок (атомів, молекул, іонів, 
електронів), у результаті яких сумарна 
кінетична енергія взаємодійних партнерів 
збільшується за рахунок зменшення їх 
внутрішньої енергії. 


УЗГОДЖЕННЯ (рос согласование 
англ тайсі(іпо), ачаріїпд, сотпріїапсе, 
сопіоптайсе, сопіоптабоп, 
соогаїпайоп,  іпіеюмасіпу,  іпіемасе, 
Баіапсіпо;(обч.) педобабогі. 

у. навантаження (рос согласование 
нагрузки англ Ісоай таїспіпд 1) В 
електротехніці й радіотехніці - рівність 
вхідного опору навантаження 
внутрішньому опору джерела. Таке 
навантаження відбирає від джерела 
найбільшу потужність. 2)У лініях 
передачі високих і надвисоких частот - 
рівність повного опору навантаження 
хвильовому опору лінії. Ця умова 
забезпечує режим рухомої хвилі в лінії 
(відсутністьвідбивання). 


УКЛАД, -у (рос система, уклад 
англ узі; (збірнота)  аз5етііУ; 
(мережа) спаїп, (установка іпзіаїаніоп; 
(структура з5ітисбшке;  (комплекд 
соппріех; (спосіб)  плейлосі; (обч) 
герегіоїге, герегіогу - див. систєма 

УКХ (рос УКВ; англ ийгазпогі мгамез 
- тесаме,щохвилі ультракорагкі. 
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УЛАМКИ, -ів, мн. 1 (рос обломки 
англ дебгі5, ріесе5, йгасїіоп5, йгадтепі5, 
зрійегт5, СПІр8. 


УЛАМКИ, -ів, мн. 2 |осколки, -ів) 
(рос осколки англ бгадтепіз, 5ріїпіет5, 
сНір5, ріесе5, йгасійоп5, сів; (ділення 
ядра їгадтепіз,сіергіз. 

у. ділення (рос осколки деления 
англ Нз5іоп їгАадтепіз - атоми та ядра, 
що утворюються в результаті ділення 
ядер і наступних перетворень. Ділення 
усіх важких ядер (290, З9Ри, 330, 298Г), 
237Т НП) під дією нейтронів 
характеризується приблизно однаковим 
розподілом у. д. за масами. Діапазон 
масових чисел А від 70 до 165. Періоди 
напіврозпаду радіоактивних у. д. від 
декількох секунд до 10 років. Енергія, 
випромінюванау. д., - від сотенькеВ до 
декількох МеВ. У момент утворення 
уламкиперебуваютьу збудженомустені. 


УЛОВЛЮВАЧ, -а (рос уловитель 
англ гар; (пристосування сайсПеї - 
див.вловлювач 


УЛЬТРАЗВУК , -у (рос ультразвук 
англ ийгаз5оииа, ціа -ацаївіб зоцпа, 
цНга5опіс5оциі - пружні коливання та 
хвилі, частотаяких перевищує10 - 15 кГц 
і які несприймаютьсяслуховим апаратом 
людини. Найвищі частоти, Які вдалося 
збудити та прийняти акустичними 
методами, становлять 3 1? Гц у рідині і 
8102 Гц у твердихтілах(гіперзвуки). 


УЛЬТРАМІКРОСКОП , -а (рос 
ультрамикроскоп англ 
цНгатіспобсоре | - | мікроскоп для 


спостереження дрібних об'єктів за 
допомогою розсіяного ними світла. У. 
має у своєму складі джерело світла, що 
створює за допомогою освітлювальної 
системи потужнесвітловеполе у кюветі, 
де міститься спостережуваний препарат, 
на дрібних частинках якого дифрагує 
світло. Спостереження | препарату 


УМОВ 








УМОВ 

проводять | у перпендикулярному 
напрямку, і дрібні частинки видно як 
світлі точки (цятки). У. дозволяє 
спостерігати частинки розміром від 5 до 
0,04 МКМ. Див. також 
ультрамікроскопія 

УЛЬТРАМІКРОСКОПІЯ (рос 
ультрамикроскопия англ 
иітатісповсору - метод виявлення 


субмікроскопічних частинок, менших 
довжини хвилі світла, розміри яких 


лежать за межами роздільної 
спроможності мікроскопа. Такі частинки 
виявляють за допомогою 


ультрамікроскопа за розсіяним ними 
світлом: на темному фоні їх видно як 
світлі точки і плями. Від звичайної 
мікроскопії у. відрізняється тим, що за 
формоюта розмірамидифракційних плям 
не можна визначати дійсну форму | 
розмір частинок. У. застосовується для 
дослідження | аерозолей, колоїдних 
розчинівтаінших подібнихоб'єктів. 


УЛЬТРАЦЕНТРИФУГА (рос 
ультрацентрифуга англ ийтгасепіийидв 
- | прилад для о створення полів 


відцентрових сил, які у багато разів (до 
12) перевищують поле земного тяжіння. 
Застосовується | при дослідженнях 
макромолекул і біологічних систем, 
створюючи умови для седиментації - 
розподілу концентрації в радіальному 
напрямку. 


УЛЬТРАЦЕНТРИФУГУВАННЯ 


(рос ультрацентрифугированиє англ 
иНтасепі'йидабог) - методдослідження 
(аналітичне у. розділення 
(препаративне у.)  високодисперсних 
головним чином біологічних систем |і 


розчинів | полімерів з за | допомогою 
ультрацентрифуги. Див. також 
седиментація 

УМОВА (рос  условие англ 
сопа(їбоп),  сгійбекгіоп, |ам/,  сіацее, 
ргомібіоп, 5Нриіабоп, Гасіог; 
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У 
(застереження ргомібо, ге5егуе; 
(правилд сопуепійой; (вимога 
гедіігетенпі(лог:) апіесесіепії. 


у. Беннетта-Будкера (рос условие 

Беннетта-Будкера;англ Веппеїі- -ВиаКкег 
сопсіїной - необхідна умова рівноваги 
пучка релятивістських електронів, ча- 
стково нейтралізованих іонами, які пере 
бувають у стані спокою, що має вигляд 
(дляоднозаряднихіонів) па/у" « пі « п, Де 
Пе, 
п; - Відповідно число електронів та йонів 
на 1 см довжини пучка, у - реляти 
вістський фактор для електронів. Див. 
також пучок беннеттівський,кільцебу- 
дкерівське 

у. бетатранна Гумова Відере, умова 
2:1) (рос условие ное условие 
Видероз, условие 2:1; англ Бегаїгоп 
сопаїноп,  М/ідегое  сопаїйоп, 2:1 
сопсїной - умова сталості радіуса рі- 
вноважної орбіти в бетатроні, яка полягає 
в тому, що швидкість зміни середнього 
магнітного поля, яке пронизує орбіту, 
повинна бути вдвічі більшою за швид 
кість зміни провідного магнітного поля 


наорбіті. 
у. Брегга-Вульфа (рос  условие 
БрзггаВульфа | англ  ВгадоМоії 


сопсіїноп - визначаєнапрямок виникне 
ння дифракційних максимумів пружно 
розсіяного на кристалі рентгенівського 
випромінювання. Виведенав 1913 незале 
жно  В.Л.Бреггом | (М/.І. Вгедд)| | 
Г.В. Вульфом. Якщо кристал розглядати 
як сукупність паралельних атомних пло- 
щин, що віддалені одна від одної на від- 
станьа, то процесдифракції можнапред: 
ставити як відбивання випромінювання 
від системи цих площин. Максимуми 
інтенсивності (дифракційні 
максимуми) виникають при цьому 
тількив тих напрямках, у яких усі відби- 
ті даною системою атомних площинхви- 
лі маютьоднакові фази, тобтоколирізни- 
ця ходу між двомавідбитимивід сусідніх 
площин хвилями кратна цілому числу 
довжин хвиль 2. Таким чином, у. Б-В. 


УМОВ 


УМОВ 


У 








має вигляд2азіпв - пХ, деціле додатнє 
число п називається порядком відбиван 
ня, 0 - кут ковзаннянадхідного променя 
(кут Брегга) У. Б-В. дозволяє вин 
значати міжплощинні відстані д у кри- 
сталі. Ця умова справедлива і при ди- 
фракції у-випромінювання, електронів і 
нейтронів у кристалах (див. також ди- 
фракція частиною, при дифракції в 
шаруватих і періодичних структурах ви- 
промінювання  радіо- та оптичного 
діапазонів, а такожзвуку. 

у. Відербе (рос условие Видероз 
англ М/їйегое сопаїніогй) - те саме, що 
умовабетатранна 

у. межова Леонтовича (рос условие 
граничноеЛеонтовича англ цеопіомісії 
Бойцпаагу сопайіоп - наближене спів- 
відношення, що пов'язує на поверхні 
добре провідного тіла (середовище?) та- 
нгенцізаальні складові електричного, 
Е(бехріод), і магнітного, Н(Пехріощ), 
векторів електромагнітного поля в ді- 
електрику (середовище 1). В силу умов 
неперервності на межі двох середовищ 
поле поза провідником підкоряєтьсяу. м. 
Л. Еса- 2ДНУЇ. Тут прийнятагауссоваси- 
стема одиниць, у якій величина 2 с (ц»/ 
є»)? є безрозмрною (є, і у» - діелектри 
чна та магнітнапроникності, у - нормаль 
до межі). При цьому припускається, що 
для комплексного показника заламу г» 
провідноготіла виконуєтьсяумова|/3 ге 
Пп. 

у. пластичності |умодва плинності 
(рос условие пластичности условиє 
текучести англ ріазіісібу сопаїіоп, 
уюеїісіпд сопаїіой - співвідношення 
математичної теорії пластичності, що ви- 
значаємежу, якавідділяєобластьпласти 


чного (точніше, пружнотпластичного) 
стану матеріалувід області його пружно 
го стану. 

у. синусів (рос. условие синусов; 
англ. 8іпе Їаму) - те саме, що закби 
синусів. 


умови випромінювання Збммерфе 
льда (рос условия излучения Зоммер- 
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фельда англ Зопітегнекі гааіабіоп 
сопсіїоп3 - одиніз можливихвидіваси 
мптотичних умов (межових умов на 
нескінченності), які виділяють єдині 
розв'язкикрайових задач для рівнянь, що 
описуютьстаціонарні коливання. Вперше 
введені Зомерфельдом для рівняння 
ГельмгольцаДи чн Ки з Йг). У тривимі 
рному просторі у. в. 3. для хвильового 
поляи є такими: при г-зоо й "г, ги Пдц/ 
дг - іки) « 0. У двовимірному просторі 
при г-зоо Ц -гУ2, |іпл гУХдц/дг - іки) «0. 
Для інших еліптичних рівняньу. в. З. не 
завжди визначають умови розв'язності 
крайової задачі. 

умови Лоренца (рос условия Ло- 
ренца англ Шогепіх сопаїнопЗ - 
додаткові умови, яку прийнятонакладати 
на вирази для векторного та скалярного 
потенціалівелектромагнітногополя, коли 
при розв'язуванні задач електродинаміки 
переходятьвід рівнянь Максвеллапершо 
го порядку для напруженостей електри 
чного та магнітного полів до рівнянь 
другого порядку дляпотенціалів. 

умови шормальні (рос условия 
нормальнью англ. погта| сопаїіоп(5), 
згапдага сопаїцоп, згіапдагиі 
епуїгоптепг) - 1) фізичні умови, зумовле 
ні тиском р є: 101325 Па (760 мм рт. ст., 
нормальна атмосфера) і температурою Т 
з 273,15 К (09С), прияких молярнийоб- 
єм газу 
У з- 2,2414:102 м/моль. Нормальнепри- 
скореннявільного падіння приймаютьрі- 
вним д. з 9,80665 м/с. 2) умови за. 
стосування засобів вимірювання, при 
яких величини, які впливають на їхні 
покази (температура, напруга живлення 
та ін.) мають встановлені (нормальні) 
значення чи перебувають у межах 
нормальноїобласті значень. 

умови початкові (рос. условиянача- 
льнье англ іпійаї сопсіїноп, 5багіїпу 
сопаїніоп3 - див. задачакрайова 

умови симегрії Фока Гумови співпо- 
міру Фока| (рос условия симметриий 
Фока англ Еоск зуттебусопаїніопя - 


УПОВ 


УПОВ 


У 








умови, які накладаються принципом 
Паулі на координатну частину хвильової 
функції системи тотожних частинок зі 
спіном 1/2 у стані з певним значенням 
сумарногоспіну (колисиливзаємодії між 
частинкамине залежатьвід спіну). 


УНІТАРНІСТЬ, -ості (рос унита: 
рностБ англ ипійатіу - математична 
властивість лінійних операторів, згідно із 
якою лінійний функціональний оператор 
І. називаєтьсяунітарним, якщо для будь- 
яких двох функцій ї(х) і с(х) із деякого 
класу виконано умову (ІЙх), Ісі(х)) - 
(Ях), сіх)). Умова у. в поєднанні з дис 
персійними співвідношеннями викори 
стовується для перевірки основних поло- 
женьквантової теорії поляі длястворен 
ня напрямкув теорії поля, який базується 
на загальних властивостях хвильових 
полів. 


УНТЕРТОН, -у (рос унтертон англ 
ипіепопе - синусоїдна складова пері 
одичних коливань складної форми з ча- 
стотою, яка у ціле число разів (найчасті 
шевдвічі) меншачастотиосновноготону. 


УПАКУВАННЯ (рос упаковка 
англ  раскіпд, акггапдетепі  (елн) 
раскадіпургосезі. 

у. найщільнше (в кристало- 
графії) (рос упаковкаплотнейшая(в 
кристаллографим); англ тобісіобе 
расКіпд, тобі дАеп5ераскКіпо, тобі сіо5е- 
раскКесі ата Гіп 
сгузгаїодгарпуї) - таке (уявлю 
ване нескінченним) укладання ідеальних 
куль однакового діаметра, при якому 
простір використовується найекономні: 
ше, тобто на частку порожнин між куля: 
ми, що дотикаються, припадає 
мінімальнийоб'єм. 


УПОВІЛЬНЕННЯ (рос замедлениє 
англ деасоеівгабоп, 5іомидйомт, 
геїагі(абіоп) педанмеассеівгайоп,сіеіау, 
підп оЧому 5зреесіїгап5ібіоп; (гальмуван 
ня дФесеївганоп, іпНібіноп; (нейтронів) 
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тосіегабоп, 5іом/ фФоуи/п ргосе55; (тлв) 
5іомичпогіог. 

у. нейтранів (рос  замедление 
нейтронов англ пейітоп птосіегайог) - 
зменшення кінетичної енергії | Е 
нейтронів у результаті багаторазових зі- 
ткнень їх із ядрами середовища. Меха- 
нізм у. н. залежитьвід енергії нейтронів. 
Якщо Е більшепорога непружного розсі 
яння нейтронів на ядрі (Еу | 01- 10 
Мев), то нейтрони витрачають енергію 
головним чином на збудження ядер і 
ядерні реакції, що супроводжуються ви- 
льотомнейтронів. При Е «Ету У. н. відбу- 
вається тільки за рахунок пружного 
ядерного розсіяння. При 
Е «0,41- 0,3евВ відбуваєтьсятермалі- 
зація нейтронів. Див. також реа 
кторядерний/ ней фі 


УПОРЯДКУВАННЯ (рос упоря 
дочениєе шмангл  окгаегіпд, гапКіпд, 
з5огііпд, соїабіоп,соїанно. 

у. сплавів (рос  упорядочение 
сплавов англ аїїоу огаегіпд - процес 
утворення далекогота близького порядку 
в розташуванні атомів різного сорту по 
вузлах кристалічної решітки твердого 
розчину.У. с. відбуваєтьсяшляхом дифу: 
зії атомів на відстані порядку міжато 
мнихі супроводжуєтьсязміною фізичних 
і механічних властивостей сплавів - 


зменшується  електроопір, зростають 
модулі пружності татвердість. 
УРАН, -а в астрономії (рос 


уран англ игапіши) - сьомаза відстан 
ню від Сонця, велика планета Сонячної 
системи. Середня відстань від Сонця 
19182 а.о. (2870 млн. км.). Період 
обертання навколо Сонця 84,014 роки. 
Середняшвидкістьруху по орбіті 6,8 км/ 
с. Радіус У. 25400 км (3,98 земного), 
стиснення 1/17, маса 8,6510? кг (14,42 
земної), прискореннявільного падіння на 
екваторі (за вирахуванням відцентрового 
прискорення, яке дорівнює 0,6 м/с) 
близьке до земного і становить 9,8 м/с. 


УТРИ 


У|Ф 








ПеріодобертанняУ. навколоосі становить 
17 год 14,4 хв. Екватор планети нахиле 

ний до площиниорбіти на 98", тобто вісь 
обертання майже збігається з віссю еклі 

птики, напрямок обертання зворотній. 
Ефективнатемпература5з К. 


УРАН, -у у хімії та ядерній 
фізиці (рос уран англ игапішіті, 1 - 
радіоактивний хімічний елемент; поряд; 
ковий номер 92, атомна вага 238,03. За 
рядом хімічних властивостей може бути 
віднесений до МІ групи періодичної син 
стемиелементів, однакза іншимивласти 
востямийогослідвіднестидо актиноїдів 
що належатьдо І групи. Природний у. 
складається!із З ізотопів: 1239 (99,273995), 
025 (0,72049) і 029 (0,005795). 
Стабільних ізотопів у. не має. Над 
звичайно важлива властивість ізотопів у. 
- їх здатність до ділення при захопленні 
нейтронів, що є основою використанняу. 
як ядерного палива, а такожяк вибухової 
речовини. 


УТВОРЕННЯ (рос образование 
англ  сгеайоп, їоптайіоп, їоптіпд, 
депегабоп, езіабіїбпителіб (виникнення 
огідіпаноп; (речовини Биїайр. 

У. пар (рос образование пар англ 
раїг сгеабоп, раїг їоптабоп, раїг 
Єоптпіпо, раїг депегайоп, раїгіпд - про- 
цес одночасного утворення частинки й 
античастинки. У більшвузькому розумін- 
ні - процесперетворенняфотонавеликої 
енергії в пару електрон і позитрон, що 
відбувається при зіткненні фотона з 
деякоюзарядженоючастинкою. 


УТРИМАННЯ (рос удержание англ 
сопйпетепі, поїідБаск, Поіаїпд, поїдир, 
Кееріпо, гезітаїпі; (дії, умови гекепНоп; 
ба тримання деїепбог). 

у.  інерційне плазми (рос 
удержание инерциальное плазмьі; 
англ іпегна! сопйпетепі ої а 
ріГа5та) - заснований на використанні 
інерції речовини спосіб створення або 
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збереження необхідних умов у плазмі 
(температури та густини) протягом 
деякого часу, т. зв. часу у. і. На відміну 
від квазістаціонарного магнітного утри 
мання, при якому магнітне поле пере 
шкоджає розльоту плазми і зменшує 
втрати енергії, пов'язані з теплопровід 
ністю та вилітанням заряджених части 
нок, при у. і. плазмарухається безпере 
шкодно, а умови, необхідні дляздійснен 
ня ядерного синтезу, створюються й 
існуютьна стадіях стисненнята розшире 
ння. Тому системи, у яких здійснюється 


у. і., Єв принципі нестаціонарними. 
у. магнітне плазми (рос 
удержание магнитное п лазмь; англ 


тадпебссопіпетепіо Її а ріаз5па) - 
утримання в обмеженому об'ємі високо: 
температурної плазми досить високої гу- 
стини протягом тривалого часу, необхі 
дного для можливого здійснення ке- 
рованого термоядерного синтезу за 
допомогою особливих конфігурацій (від- 
критихі замкнутих) магнітних полів. Див. 
також пастки магнітні, пастки відкри 
ті, утриманняплевми 


УХИЛ, -у (рос уклон англ 5іоре, 
чгааіепі, ассіїмібу, афесіїпе, ремеї, Біа5, 
сапйіпд,  фесіїміку, ріс, (педабуме) 
дгасе, іпсіїпабоп, іпсіїпе, Їеап, гатр, 
5іапі, аїр; (нахи) (гор; (дороги 
доутагасіе, Гаї, Баг; (гірн) 5іоре, 
Чірріпд агій,, доокК, аїр епіту, 5іоріпд 
Ххиппеїгий; (труби) Таїї; (калібра кареї. 

у. гідравлічний |градінт гідравлі 
чний) (рос уклон гидравлический, 
градиентгидравлический англ зресійс 
Пуагаціїс 5іоре, Пусігаціїс дгаціїепій - 
втратипитомої енергії (напору)рідинина 
одиницю довжинипотоку: 


2 
а а з Рі; , 
д5 аз«9 У 


деай - втратанапоруна довжині а5, » - 
швидкістьтечії, р - тиск, у я с/с - відно 
шення питомих теплоємностей, вираз у 
дужках (тричлен Бернуллі, див. також 
рівняння Бернуллі - питомаенергія по- 








ФАБР 


ФАЗА 


ФАЗО 








току. В окремому випадку руху в трубах 
зі сталим діаметром (рівномірний рух), 
коли кінетична енергія по довжині по- 
току не змінюється, гідравлічний ухил 
збігається з п'єзометричним ухилом, а 
при рівномірному русі в каналах- з ухи- 
лом днаканала. 


УЩІЛЬНЕННЯ вакуумне (рос 


уплотнениє вакуумноє англ 
5еа|-їпд,  5еаїйпдіп, ідіїйепіпу, 5еаї 
ФАБРИКА (рос фабрика англ 


ТГасїогу,ріапі, тії, миог. 

ф. мезбнна (рос фабрика мезонная 
англ тезопбасіогу - прискорювач, при- 
значенийдляодержанняпучків л-мезонів 
і мюонів (т, л?, и") високої інтенсивності 
в широкомудіапазоніенергій. 


ФАЗА речовини (відміна) (рос 
фаза вещества; англ рНіаве, Ісд - 
сукупність частин термодинамічної си- 
стеми, однакових за всіма фізичними та 
хімічними властивостями, які не зале 
жатьвід кількості речовини. Наприклад, 
система лід - вода- пара складається з 
трьох ф., які у даному випадку збігаю- 
тьсяз агрегатнимистанамиречовини. 


ФАЗА числа (рос фазачисла; 
англ (мат.) роіагапдівумесіопіаїапоів. 


ФАЗА коливання (рос фазако- 
лебания; англ рНіазе (апдів, аподів, 
агітийфаї) апдіе; (ел) ріпазе,еіесіті4аї) 
апдіеБгапс. 

ф. коливань (рос фаза колебаний 
англ о5сіїваноп рНадбе, уламе ріпазе - 
величина, яка визначає стан коливального 
процесу в кожен момент часу. Ф. к. вимі 





аз55етіріу, раскіпдаз5еті, їіїег, діапсі, 
Іціе, раскаде, гатітіпд гатітеії - засіб 
або пристосування, яке перешкоджає 
проникненню газу через з'єднання або 
стінки вакуумної системи. До у. належать 
лаки (глінталевий, шелачний), епоксидні 
смоли, герметики, вакумнемастило, защі 
льники, вакуумнагума, металеві проклад 
ки. Див. також матеріали вакуумні, 
перемішеннямеханічні у вакуумі, ваку- 
ум надвисокий 


Ф 
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рюється в кутових одиницях. У рівнянні 
гармонічного коливального руху 5 
Азіп(о-кр) величина (оХ-кр) називається 
ф.к., асталаф - початковоюф. к. 

ф. рівноважна | (рос фаза 
равновесная англ еашіїйргіцт рНазе - 
значення фази фо прискорювальної ВЧ 
напруги (з амплітудою (о) в резонансних 
прискорювачах, при якій частинки, що 
приходятьу прискорювальний проміжок, 
набувають такої енергії Моесозро, що ру- 
хаються в резонансі з прискорювальним 
полем. 

феи розсіяння (рос фазь 
рассеяния англ зсайегіпд рНаз5е5 - 
параметри, які характеризують процес 
розсіяння хвиль на неоднорідностях 
середовища. Розсіяна хвиля 
відрізняється від надхідної фазовим 
зсувом і (за | наявності процесу 
поглинання) зменшенням амплітуди. 
Опис задачрозсіянняза допомогою ф. р. 
найбільшзастосовнийу розділах фізики, 
пов'язанихіз вивченнямвзаємодій малих 


частинок (ядерна фізика, фізика 

елементарнихчастинок). 
ФАЗОЗМІШУВАЧ, -а в 

електронній оптиці (рос 








ФАЗУ Ф 
фазосмеситель в злектронной дейтроніві а«-частинок) до енергії 1 ГевВ, 
оптике; англ ріа5е тіхег іп у сшякому прискорення забезпечується 
еїесігоп оріїс5) - аналог фазової високочастотним електричним полем із 


пластинки, яка застосовуєтьсяв світловій 
оптиці і слугує для підсилення фазового 


контрасту. 


ФАЗОМЕТР, -а (рос чені ФЕЯ 
ріа5епттеівг, різазв-апоїв теївг, , ріпа5е 
іпаїсаїо) - прилад для вимірювання 
різниці фаз двох електричних коливань. 
Для низьких частот ф. будується за 
принципом електровимірювальних 
приладів, у яких відхил рухомої системи 
залежить від зсуву фаз між струмами. 
Для високих частот застосовуються 
опосередковані методи вимірювання 
різниці фаз, наприклад, за формою фігур 
Ліссажу або за допомогою фазового 
детектора. 

ФАЗООБЕРТАЧ, -а Іфазоповереч, 

коло фазообертільне 
фазоповертальне (рос. фазовращатель, 
цепь англ рНіавег, 
ріаз5е 5Пійег, ріпазебніНіпф  сігсції, 
ріабеіпуеніпд  пебмогї, рНіазебіійї 
пебмогк, 5ПіНег, рпазе5Пійіпашпії, рназе 
спапоеі - радіотехнічний пристрій для 
плавної зміни фазового зсуву 
електричнихсигналів. Найпростішимф. є 
послідовно | з'єднані | активний |і 
реактивний опори; диференціювальні 
кола; інтегрувальні кола. Ф. широко 
застосовують у вимірювальній техніці, 
для фазової модуляції коливань, при 
скануванні | діаграм | напрямленості 
багатоелементнихантеннихсистемі т.д. 

ФАЗОПОВЕРТАЧ, -а (рос 
фазовращатель англ рНіазег рНіаз5е 
5ПіНег, ріа5ебНніНійд сігсиїв, ріазе- 
іпуегіїпд пеблогк, ріпазедній пеблогк, 
5піНег  рНіазе5пійіпд  ипії,  ріа5е 
спапоеї - тесаме, що З 


ФАЗОТРОН, -а Ісинхроциклотран 
(рос. фазотрон, синхроциклотрон англ 


ріавоїгоп, зупсігосусіоїгоп) З 
циклічний резонансний прискорювач 
важких заряджених частинок (протонів, 
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частотою, що змінюється пропорційно 
зростаннюмаси прискорюваноїчастинки, 
а просторова стійкість у процесі 
прискорення забезпечується 
стаціонарниммагнітнимполем. 

ФАЗУВАННЯ (рос  фазировка, 
фазированиеангл ріазіпд. 

ф. знакозмінне (рос  фазировка 
знакопеременная, фазирование 
знакопеременное | англ  анетанпу 
ріазіпд - метод забезпечення стійкості 
фазовогоруху в лінійному прискорювачі, 
при якому прискорювальні проміжки 
розташованівздовжприскорювачатак, що 
частинки потрапляють по черзі то у 
стійку, то у нестійку рівноважну фазу. 
Такий вплив можепризвести до стійкого 
руху частинокза фазою- автофазування. 


ФАКЕЛИ, -ів, мн. Іфакели 
фотосферні| Сонця (рос  факель 
І факельфотосферньв Солнца; англ 
Чаге5, ріпоїобріеге Йагез - яскраві 
ділянки | поверхні Сонця поблизу 
сонячних плям, видимі в білому світлі і 
тільки на краю диска. Температура ф. 
швидко зростає з висотою, і існує 
неперервнийперехідвід ф. бо флокул. 

ф.фотосферніСонця (рос факель 
фотосфернье Солнца; англ 
ріпобобріегейагез- див. факели 

ф. хромосфєрні (рос  факель 
хромоафернье - англ  срготоєрНеге 
Яагез - тесамещофлоули 


ФАКТОР, -а (рос фактор англ 
(множник) Жасїог, соеййсіепіб (чинник) 
Тасбої). 

9-фактор (рос. 9-фактор англ. Гапде 
Тасбої) - те саме, б мнажникЛанде 

ф. атомний (рос фактор атомньюшй 
англ аїотіс Гасіої) - величина, що ха- 
рактеризує спроможність ізольованого 
атома або йона когерентно розсіювати 
рентгенівське випромінювання, 


ФАКТ 


ФАКТ 


Ф 








електрони, нейтрони. Величина ф. а. та 
його залежність від кута 0 розсіяння і 
довжини хвилі випромінювання Х вин 
значаютьсяфізичною природоювзаємодії 
випромінюванняз атомом. Ф. а. визначає 
інтенсивності дифракційних максимумів 
і їхньої залежності від 8 і 2 (див. також 
дифракція рентгенівського проміння, 
дифракція частинок), він відіграє важ 
ливу роль | у рентгенівському 
структурному аналізі, електронографії, 
нейтронографії. 

ф. геометричний (рос фактор гео: 
метрический англ деопттейтісаї Гасбої) - 
величина, що визначає геометрію пучка 
випромінювання; використовуєтьсяу фо- 
тометрії, космофізиці при реєстрації вин 
промінювань і потоків частинок. Гео- 
метричний фактор С залежитьвід розмі 
рів і взаємного розташування діафрагм, 
які спільно виділяють із усіх можливих 
прямих ту множину напрямків, яка ви- 
значається пучком випромінювання і ку- 
товою апертурою приймача випроміню- 
вання. Ф. г. інваріантний відносно будь- 
яких поверхонь, які перетинаються пря- 
мими, що входятьу данумножинунапря 
мків, і приймаєтьсяза міру цієї множини 
(поняття про міру множини променів 
уперше введене А.А. Гершуном у 30-х 
роках?20Остоліття). 

ф. Дебая-Вбллера (рос фактор Де- 
бая-Уоллера; англ Бебуе"Ма!івг Гасіїої) 
- безрозмірний коефіцієнт М/, який ха- 
рактеризує вплив коливань кристалічної 
решітки на процеси розсіяння або ви- 
промінювання без віддачі в кристалі. Об- 
числюється відповідно до моделі твердого 
тіла Дебая. 

ф. каламутності (рос фактор мут- 
ности англ кигфіаіїбу Гасбої) - одназ кі- 
лькісних характеристик прозорості атмо: 
сфери для оптичного короткохвильового 
випромінювання. 

ф. магнітного розщеплення (рос. фа 
ктор магнитного  расщепления; англ. 
І апде Расбоі) - те саме, що МНОЖНИКЛАа- 


нде. 
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ії масштебний | фактор розшірен 
ня! (рос фактор масштабньй фактор 
вліво англ зсаїебасбог, ехіепбіоп 
Тасіо) - у релятивістській космології 
величина В(5), що показує, як із часом І 
змінюєтьсявідстаньміж фіксованимича- 
стинками у Всесвіті, що деформується 
(розширюється). Див. також моделі 
космологічні. 

ф. розмагнічувальний |коефіцієнт 
розмагнічення (рос факторразмагни 
чивающий, козффициент размагничи 
вания англ Фептладпебгабоп соеїсіепі) 
- відношеннярозмагнічувальногомагніт- 
ного поля Но в намагніченому тілі до 
намагніченості М зрання 

ф.розширення (рос факторрасши 
рения англ ехіепбіоп Гасіої) - те саме, 
щофактор мааштаірний 

ф. стеричний (рос фактор стериче 
ский англ 5йегіс Гасїої) - емпіричний 
коефіцієнту рівнянні дляшвидкості хімі- 
чної реакції, який вводитьсядля пояснен 
ня відхилів спостережуваної швидкості 
реакції від обчисленої за числом 
активнихспівударівна основі хімічної кі- 
нетики. 

ф. структурний (рос фактор 
структурньшй; англ. 5ігисішге Касіог, 
реотеїгісаї 5іїгисішге Гасіог) - величина, 
що характеризує спроможність 
елементарної комірки кристала коге- 
рентно розсіювати рентгенівське ви- 
промінювання залежно від числа атомів 
у комірці, їх кординат 
і атомних факторів. Визначається як су- 
ма атомних факторів р з урахуванням 
просторових зсувів фаз між хвилями, 
розсіяними різними атомами решітки 
Бук 7 | Бехрдлі(йх, -Ку, ніг, де В, К, 
іі 
І - кристалографічні індекси Міллера. 

формеактор Їмножник обернення! 
у теорії елементарних части- 
нок (рос формфактор множитель 
обращения в теорий зле- 
ментарньих  частиц; англ іфогт 
Гасіог іп еіетепіагу рагіісіе5 


ФАРА 


ФАРА 








їбБеогу) - функція, яка описує вплив 
протяжності частинки на її взаємодію з 
іншими частинками та полями. У нело 
кальній квантовій теорії поля ф.-ф. опин 
сує реальне розмазування частинки. У 
послідовній релятивістській локальній 
теорії розрізняють електромагнітний ф.- 
ф., мезонний ф.-ф., які описують від- 
повідні типивзаємодій. 
шум-фактор | коефіцієнт шуму! (рос 
шум-фактор, козффициентшума англ 
поі5ебасог, поіз5егабйіпд, поїбейідигв - 
числова характеристика 
радіоелектронних приладів і пристроїв, 
яка визначаєпогіршенняїх чутливості за 
рахунок шумів, що вносяться ними ж у 
кориснийсигналу процесі його обробки. 


ФАНТАСТРОН, -а (рос 
фантастрон м англ - рінапіавірої)  - 
генератор  пилкоподібної напруги з 


від'ємним зворотним зв'язком, виконаний 


на електронній лампі пентод. Ф. 
застосовується для розгортки 
електронного променя в 


електроннопроменевих осцилографах із 
очікувальною розгорткою, у блоках 
далекості радіолокаційних станцій та 
іншихімпульснихсхемах. 


ФАРАДА , Ф (рос Фарада Ф; англ 
Еагад Р) - одиниця вимірювання 
електричної ємності в системі одиниць 
МКСА і в Міжнародній системі одиниць. 
1 Ф. дорівнює електричній ємності 
провідника, потенціал якого 
підвищується на 1 В при передачі йому 
електричного заряду в 1 К. 1 Ф - 9103 
см (одиниць електричної ємності в 
системі одиницьсГ С. 


ФАРАДЕЙ, -я (рос Фарадей англ 
Еагадау  -  позасистемна одиниця 
кількості електрики, яка застосовуєтьсяв 
електрохімії. 1 Ф. .19,6491410! Кл, тобто 
чи-сельнозбігаєтьсязі сталоюФарадея. 

ФАРАДМЕТР, -а (рос фарадметр 
англ Тагадтеїві - 
електровимірювальний прилад 
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Ф 

електромеханічної групи 
(безпосереднього | оцінювання) для 
вимірювання електричної ємності на 
змінному струмі. Ф. можуть бути 
приладами електродинамічної, 
феродинамічної, електромагнітної, 
детекторної систем. Див. також 
логометр,  систбма вимірювальна 
електродинамічна 


ФЕДІНГ, -у (рос. фединг; англ. Кадіпе) 
- див. завмирання. 


ФЕП,  -а | (рос  ФЗУ; англ 
ріпоготиїаріег, ррогоеїесігіс піиніріег, 
тиіріег ріогтосеїї, тиіріег 
ріоїоїиіе, еіесігоп-плиніріег рпогоїшіе) 


- тесаме,що фотопомнокувач 


ФЕР, -у (рос ФЗР. англ ВЕР) - те 
саме, щоеквівалетт Ренттєна фізичний 


ФЕРИМАГНЕТИЗМ, -у 
Гантиферелагнетивмнескомпенсований| 
(рос ферримагнетизм, 
антиферромагнетизм 
нескомпенсированньй англ 
Тепітадпенои) - сукупність магнітних 
властивостей речовин (феримагнетиків) у 
твердому (кристалічному) стані, які 
зводяться до того, що при відсутності 
магнітного поля в області температур 
нижче точки Неєля у ферримагнетиках 
встановлюється упорядкована магнітна 
атомна структура, при якій феримагнетик 
розбивається на дві (або більше) магнітні 
підрешітки, кожна з яких має парціальну 
самочинну | намагніченість, | причому 
сумарнанамагніченістьне дорівнює нулю. 
Ф. зумовлений наявністю всередині тіла 
міжелектронної магнітної взаємодії, яка 
прагне створити антипаралельну 
орієнтацію сусідніх атомних магнітних 
моментів. Ф. знайшов широке практичне 
застосування в електро- і радіотехніці та 
електроніці, що зумовлене співіснуванням 
ферримагнетизму і  напівпровідникових 
властивостей. 


ФЕРМ 


ФЕРМ 


Ф 








ФЕРИМАГНЕТИКИ, -ів, мн. (рос 
ферримагнетики англ їепітадпеї? 5) - 
речовини, які мають  феримагнітні 
властивості (див. також 
феримагнетивм. | До  ф. належать 
головним | чином іонні | сполуки 
перехідних хімічних елементів, зокрема 
різноманітні  окиси  - | ферити зі 
структурою шпінелі, гранату, перовокіту, 
манганіти, хроміти тощо. 


ФЕРИТИ, -ів, мн. (рос феррить 
англ Жепіїез - хімічні сполуки окису 
залізаз окисамиінших металів, які мають 
як феромагнітні, так і напівпровідникові 
властивості. Склад ф. може бути 
виражений формулою: (Мею'О?), (Ред 
Оз), деМе - характеризувальний метал, 
к - його валентність, т і п - цілі числа. 
Внаслідок обмінної взаємодії у  ф. 
проявляється з сильна тенденція до 
антиферомагнєетизму, серед них також є 
феримагнетики. Ф. застосовуються як 
осердя котушок, дроселів, 
трансформаторів, магнітних антен та 
інших магнітопроводів, у приладах для 
керування електромагнітними 
коливанняминадвисокої частоти. 


ФЕРМІ (рос Ферми англ Еепті - 
позасистемна одиниця довжини, яка 
дорівнює 103 см, застосовується у 
ядернійфізиці. 


ФЕРМІЙ, -ю (рос фермий англ 
Жептішт, Епл - штучний радіоактивний 
хімічний елементродиниа ктиноїд ів. 
Порядковийномер100. Відомі ізотопиф. 
з масовимичислами248 - 258. Найдовше 
існує ізотопЕплп??" (79 діб). 


ФЕРМІСОН, -а  ІФермічастинка 
(рос фермион, Фермичастица англ 
їептпіоп, Еепті рагіїсів - елементарна 
частинка або  квазічастинка, яка 
підкоряється | принципу Паулі та 
заснованій на цьому принципі статистиці 
Фермі-Дірака. 
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ф.голдстоунівський | голдстиної (рос 
фермион голдстоуновский, голдаина 
англ Соісі5іюпе їептіоп, доісі5ййнд - 
гіпотетична електрично нейтральна 
частинка зі спіном 1/2, яка виникає при 
спонтанному порушенні суперсиметрії. 
При відсутності індукованого порушення 
суперсиметрії ф. г. має нульову масу 
спокою. Як і для голастоунівських 
бозонів, для ф. г. справедливими є т. зв. 
низькоенергетичні теореми. 


ФЕРОДІЕЛЕКТРИКИ,, -ів, мн. (рос 
ферродиеглектрики англ Тепоаїеівсінсз 
- речовини, які поєднують феромагнітні 
та діелектричні властивості. До них 
належать ферити та магнітодіелектрики. 
Ф. широко застосовуються як 
феромагнітні матеріали для 
високочастотної ттаімпульсної техніки. 


ФЕРОЕЛАСТИКИ, -ів, мн. (рос. 
феррозластики; англ. Теггоеіазіїс5) - те 
саме, що Сегнетоелаттики 


ФЕРОЕЛЕКТРИКИ, -ів, мн. (рос 


феррозлектрики англ Іеггоеіесісз - 
див. сегнетоелектрики 


ФЕРОЗОНД, -а Гдатник 
магнітомодуляційний! (рос феррозонд, 
датчик магнитомодуляционньшй англ 
их даїе,йЙих-даїетеїеі - пристрій для 
вимірювання напруженості магнітного 
поля, заснований на нелінійності кривих 
перемагнічення осердь із магнітном'яких 
феромагнєтиків. | Найпростіший ф. 
складаєтьсяз прямогоосердя, яке тримає 
збуджувальнута індикаторнунамотки. 


ФЕРОКСДЮРИ,  -ів, мн (рос 
феррокаюрь дшангл  Жепохаціз - 
прийнята в 
Англії та Нідерландах фірмова назва 
магнітножорстких сполук 
висококоерцитивних  феритів складу 


вабо(РеОз)8.  Ф. застосовуються як 
матеріали для постійних магнітів. Див. 


ФЕРО 


ФЕРО 


Ф 








також матеріали  магнітножорсткі, 
магніти постійні). 

ФЕРОКСКУБИ,  -ів, мн (рос 
ферроккубь; англ  їепохаїбе5 - 
прийнята в Англії та Нідерландах 
фірмованазвамагнітном'яких сполук, які 
належатьдо класуферитів. 


ФЕРОКСПЛАНИ, 
феррокспланью 0 англ  Жепохріапе5, 
Тепохріапеєгурез  - сполуки, які 
включають окиси барію та заліза і 
належать до класу феритів. Ф. мають 
гексагональнуструктуру, в них площина, 
перпендикулярнадо гексагональної осі, Є 
площиноюлегкогонамагнічення. 


-ів, мн (рос 


ФЕРОМАГНЕТИЗМ,  -у (рос 
ферромагнетизм англ Жепотаспензи) 
- су«купність магнітних властивостей, 
характерних для групи речовин у 
твердому кристапічному стані 
(феромагнєтиків), які зводяться ТО Того, 
що за відсутності зовнішнього магнітного 
поля при температурахнижчеточки Кюрі 
у феромагнєетиках | встановлюється 
паралельнаорієнтація магнітних моментів 
атомних носіїв магнетизму. Магнітна 
сприйнятливість феромагнетиків може 
досягати значень -10-1Ф Го/Е, їх 
намагніченість зростає з величиною 
зовнішнього магнітного поля нелінійно 
(криві намагнічення)і при великих полях 
досягає насичення, намагніченість також 
залежить від магнітної передісторії 
зразка, що призводить до неоднозначної 
залежності намагніченості від 
зовнішнього поля (магнітний гістерезис). 
У феромагнітних монокристалах 
спостерігається різка магнітна 
анізотропія. Температурнийхід магнітної 
проникності | має різко | виражений 
максимум поблизу точки Кюрі (ефект 
Хопкінсона). Вище температури Кюрі 
феромагнетик переходить у 
парамагнітний стан, а в деяких випадках 
- у антиферомагнітний. 

ф. слабкий 
антиферомагнетиків (рос 
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ферромагнетизм слабьюшй 
антиферромагнетиков; англ 
меак Тепотадпебст ої 
апкіїеггоптадпебіс5) - спонтанний 
феромагнітний момент, який 
спостерігається в багатьох 


антиферомагнєтиках, які мають певну 
магнітнусиметрію. 


ФЕРОМАГНЕТИК, -а (рос 
ферролагнетик англ їепотадпєйс), 
Тепотасеїс таїепаї, їепоптаспейс 
зиїбїапов? | - | речовина, яка має 
феромагнітні властивості (див. також 
феромагнетивм. | До  ф. належать 
елементи у твердому кристалічному 
стані: з перехідних елементівгрупи заліза 
- Ре, Со, МІ; із групи рідкісноземельних 
елементів - Са, ТЬ, Ду, Но, Ег; численні 
бінарні таскладніші сплавиї сполукицих 
елементів між собою та з іншими 
неферомагнітними елементами (див. 
також сплови магнітні), а такожсплави 
і сполуки Сг і Мп з неферомагнітними 
елементами. 


ФЕРОМАГНОНИ, -ів, мн (рос 
ферромагнонь) англ їепотадпогі - 
спінові хвилі (магнони) У 
феромагнєтиках 

ФЕРОМЕТР, -а (рос феррометр 
англ Тепготеїег, В-Н теїег, Пузіегеді5 
теїеї - прилад для визначення точок 
динамічної петлі перемагнічення 
(миттєвих значень індукції В та 
напруженості магнітногополян). 


ФЕРОШПІНЕЛЬ,  -і  |фери- 
шгіінель, шгіінель феромагнітна (рос 
феррошпинель, ферритчипинель, 
шпинель | ферромагнитная англ 
Теовріпеї, бріпе! 
(4курб Жеіїе, беп'опладпенс зріпе| 
див.феріти та шгінелі 


ФІГУРИ, род фігу, мн 
фигурь! англ Ндиге5,райетв. 


(рос 


ФІГУ 


ФІГУ 


Ф 








ф. коноскопічні (рос фигурьі коно- 
скопические англ сопозсоріс їідиге5 
від грец кофуос - КОНУСІ сколєбс - мічу, 
цілюся) - інтерференційні картини у збі- 
жному поляризованому світлі, утворені 
променями, які пройшли через кристалі 
чну пластинку при схрещених або 
паралельних поляризаторі й аналізаторі, і 
спостерігаються у фокусній площині об" 
єктивамікроскопа. 

ф. Ліссажу (рос фигурь Лиссажу 
англ Піз5аррце Ндигес, І і55ад)рце райето 
- замкнуті траєкторії, що їх прокреслює 
точка (слід електронного променя), яка 
здійснює одночасно два гармонічних ко- 
ливання у двох взаємно перпендикуля 
рних напрямках. Вигляд ф. Л. залежить 
від співвідношенняміж періодами(часто- 
тами), фазамий амплітудамиобох коли- 
вань. Ф. Л. можна спостерігати, напри 
клад, на екрані електроннопроменевого 
осцилоеграфа,якщодо двох парвідхилю- 
вальних пластин підведено змінні 
напругиз однаковимиабократнимипері 
одами. 

ф.Ліхтенберга(рос фигурьшЛихтен 
берга англ Ііспвепрегувбідигез - карти 
ни розподілу іскрових каналів, що стелю 
ться по поверхні твердого діелектрика 
при т. зв. сланкому розряді. Впершеспо- 
стерігалисяГ.К. Ліхтенбергому 1777. 

ф. порошкові (рос фигурьї поро 
шковьюе англ ромисіег раїйетія - поро 
шкові осади, за ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ВИЯВЛЯЮ: 
ться межі між областями самовільної 
намагніченості (доменами) у феромагнів 
них кристалахі тим самим встановлюється 
вид магнітної структури: форма і розміри 
доменівта орієнтаціянамагніченості в них. 
Для одержанняф. п. на ретельно відполі- 
ровану поверхню кристалананосять тонку 
суспензію феромагнітногопорошкув ріди- 
ні. 

ф. травлення (рос фигурь травле 
ния, англ еїсіи бідигеб, еїси райете - 
заглиблення (рідше горбки), які утворю 
ються при травленні або розчиненні кри- 
сталів. Див. також травленняїднне 
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ф. удару (рос фигурь удара англ 
ітрасібідигез - фігури, утворені тріщи: 
нами, що виникають на гранях кристала 
при різкому ударі по них притупленим 
вістрям стального керна. У формах ф. у. 
відображається анізотропія міцності на 
розривкристалата його симетрія. 

ф.Хладні(рос фигурьїХладни англ 
СНіаапі'5 бдигез - фігури, утворювані 
скупченням дрібних частинок сухого 
піску поблизу вузлових ліній на поверхні 
пластинки, що коливається, або подібної 
до неї механічної системи. Кожному 
власному коливанню пластинки 
відповідає своє розташування вузлових 
ліній і ф.Х. 


ФІЗИКА (рос физика англ рбувзіс5) 
- наука про загальні форми матерії, які 
входять до складу будьяких складних 
матеріальних систем, про взаємодію цих 
форм і їх рухи. Сучасна ф. досліджує 
елементарнічастинки, атомні ядра, атоми 
та молекули (включаючи 
макромолекули); макроскопічні агрегати 
цих частинок - тверді тіла (кристали), 
рідини, гази (зокрема, плазму); поля, що 
зв'язують частинки | речовини,  - 
електромагнітні поля, гравітаційні поля 
(див. | також тяжіння). Ф. 
вивчаєрізноманітні види руху частинок і 
середовищ, а також  невпорядковані 
(теплові) рухи в середовищах. Відповідно 
до досліджуваних нею різноманітних 
форм матерії і руху, ф. підрозділяється 
наряддисциплін. 

ф. агрономічна (рос  физика 
агрономическая | англ  адгопотіс 
ріузісз - тесаме,щоагрофізика 

ф. атомна (рос физика атомная 
англ аїотіс ррузіс5) - розділ фізики, 
присвячений вивченню будовита власти 
востей атомів і елементарних процесів, у 
яких беруть участь атоми. Найхаракте 
рніші для ф. а. довжини (лінійні розміри 
атомів) 

- 109 см. Теоретичні основи ф. а. - 
квантова теорія (див. також механіка 
квантова, електродинаміка квантова. 


ФІЗИ 


ФІЗИ 


Ф 








Первісні ідеї про існування атомів як 
дрібнихнеподільнихі незміннихчастинок 
матерії були висловлені в Давній Греції в 
5-3 ст. дон. е. (Демокріт, Епікур). Вини- 
кненнясучасної ф. а. пов'язанез відкрит 
тями електрона (1897) та радіоактивності 
(1896). Най-важливішим етапом розвитку 
ф. а. стало відкриття Е. Резерфордом 
ГЕ. Виїпепога! 

у 1911 атомного ядра і розгляд атома 
на основі квантових уявлень Н. Бором 
ІМ.Н.О. Вонг у 1913. 

ф. кристалів (рос. физика кристал- 
лов; англ. сгузіа| ріузіс5) - те саме, що 
кристалофізика. 

ф. металів (рос. физика металлов; 
англ. ріузіс5 ої пеаїз) - те саме, що 
металофізика. 

ф. молекулярна (рос физика моле 
кулярная англ тоіваціагріузіся) - роз 
діл фізики, у якому вивчаються фізичні 
властивості тіл на основі розглядуїхньої 
молекулярної будови. Задачі ф. м. 
розв'язуються методами статистичної 
фізики, термодинаміки та фізичної кі- 
нетики, вони пов'язані з вивченнямруху і 
взаємодії частинок (атомів, молекул, 
іонів), які складають фізичні тіла. Голо- 
вна задача ф. м. - опис макроскопічних 
властивостей речовини на основі мікро 
скопічної (молекулярної) картини його 
будови. 

ф.моря (рос физикаморя англ 5еа 
ріузісз - розділ геофізики, в якому ви- 
вчаютьсяфізичні процеси, що протікають 
у морях і океанах- причини виникнення 
та загальні закономірності розвитку течій 
і збурень, поширеннятепла, звуку та сві- 
тла, взаємодія між морем і атмосферою 
тощо. 

ф. нейтронна (рос. физика нейтрон 
ная англ. пецігоп рбузіс5) - Сукупність 
досліджень будови речовини за допомо 
гою нейтронів (нейтронного випроміню- 
вання), а також дослідження власти 
востей самих нейтронів (їхньої внутрі 
шньої структури, процесів розпаду, 
електромагнітних характеристик). У ф. н. 
головним | чином використовуються 
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нейтрониз енергіями є, від 10 еВ до 107 
еВ (довжинихвиль де Бройлявід 107? до 
109 см). Відповідно до цього діапазону 
енергій і довжин хвиль досліджуються 
мікрооб'єкти розмірами від 1072 см при 
характернихенергіях збудження107-107" 
еВ (атомні ядра) до об'єктів, які видно в 
оптичний мікроскоп розмірами --10" см 
(наприклад молекулибіополімерів). 

ф. статистична (рос  физика 
статистическая англ зіацізійса! ррузіс5) 
- розділ фізики, що вивчає властивості 
систем, Які складаються з величезної 
кількості частинок, за допомогою 
статистичних, імовірнісних методів. Ф. с. 
розглядає статистичні розподіли, які 
визначають імо-вірність частинки мати 
той чи інший набір параметрів. Функцію 
густини розподілу ймовірності називають 
функцією розподілу. Середнє значення 


будьякої фізичної | величини, що 
характеризує всю систему, наприклад 
енергію,  дипольний момент тощо 


обчислюють через функцію розподілу, 
користуючисьметодамиф. с. 

ф. ядерна релятивістська (рос 
физика ядерная релятивистская англ 
геіаймі5іїс писіеаг рНузісз) - розділ 
фізики, присвячений вивченню ядерних 
процесів, у яких частинки, що складають 
ядерну матерію, рухаються зі 
швидкостями, близькими до швидкості 
світлас. 


ФІКСУВАННЯ у фотографії 
(рос фиксированиев фотографии; 
англ їйханоп, йхіпд - закріплення 
фотографічного зображення, одержаного 
на галоїдносрібних шарах, за допомогою 
видалення з цих шарів після проявлення 
галоїдного срібла, на яке не подіяло 
світло, шляхомйого розчинення. 


ФІЛЬТР, -а (рос фильтр англ ННег, 
сіеапег, сапіз5іег, аггезівг; (сітчастий) 
з5сгееп;(длярідкогометалу) раскесціресі. 

ф.акустичний (рос фильтракусти 
ческий англ асои5іїсйею - пристрій, 
який є акустичним аналогомелектрично 


ФІЛЬ 


ФІЛЬ 


Ф 








го фільтраї слугує для виділення смуги 
частот із складного звука. Найпростішим 
ф. а. є акустичний резонатор, який 
складається з сукупності порожнин, 
з'єднаних трубками (у випадку низьких 
частот) або з вузької трубки (із 
просвердленимив ній на однакових від- 
станяхотворами(длявисокихчастот). 

ф. електричний (рос фильтр зле 
ктрический англ еівсітіс біНег, уламе 
ЯНеї - пасивне коло передачі електри 
чної енергії (електричних сигналів), яке 
пропускаєструми в певній області частот 
і перешкоджає проходженнюпозацією 
областю.В електротехніці та радіотехніці 
ф. е. являє собою лінійний пасивний чо- 
тириполюсник, складений з активних 
опорів, конденсаторів та | котушок 
індуктивності. Фільтрувальна дія такого 
кола визначається частотною характери 
стикою чотириполюсника - в певній 
області частот електричні коливання 
передаютьсязі входу на вихід практично 
беззагасання, позацією областювони си- 
льно загасають. Ф. е. застосовуються в 
електротехніці та радіо-техніці - у випря 
млячах електричногоструму, в радіопри 


ймальнихпристроях. 
ф. магнітострикційній (рос фильтр 
магнитострикционнькшй англ 


тадпеїобіісйме бійеї) - електричний 
фільтр резонаторного типу, в якому ре- 
зонаторами слугують магнітострикційні 
коливні системи. Зазвичайу магнітостри 
кційних фільтрахрезонаториз'єднуються 
в ланкумістковоготипу. 

ф. нейтранний (рос  фильтр 
нейтронньвй англ пейцйтопіїНе) - при- 
стрій, за допомогою якого здійснюється 
виділення окремих ділянок нейтронного 
спектру або зумовлених ними ефектів, а 
також деформація всього спектру в ціло- 
му. Використовуються ядерні та кри- 
сталічні нейтронні фільтри. 

ф. хвилевідний (рос  фильтр 
ВОЛНОВОДНЬЙ англ уламециіав іНег - 
пристрій у хвилеводі, який зі всієї 
сукупності поширюваних у ньому хвиль 
пропускає або | хвилі | з | певною 
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структурою електромагнітного поля (ф. 
х. типів хвиль), або в певному діапазоні 
частот (частотні ф. х.). Ф.х. першого 
типу мають розташовані у хвилеводі 
провідні поверхні, що добре відбивають 
хвилі, електричні силові лінії яких 
лежатьнацих поверхнях, і майжепрозорі 
дляхвиль, якщосилові лінії перетинають 
поверхні під достатньо великим кутом. 
Частотні ф. х. мають у своєму складі 
секції хвилевідної лінії передачі з 
підвищеною критичною частотою (ф. х. 
верхніх частот), або являють собою 
відрізки хвилеводів із певним 
співвідношенням опору навантаження та 
хвильовогоопору (смугові ф. Х.). 


ФІЛЬТРАЦІЯ 1 (рос фильтрация 
англ  ЖйНеппд, ЙНгабоп, сіеапіпо; 
(просочування  з5еерафце, рекгсоіабіоп; 
(гіда) мчмеераде - рух рідини або газу 
крізь порувате середовище. Прикладами 
ф. є: рух води, нафти, природногогазу у 
пластах грунту, просочення води через 
основигребельтощо. 


ФІЛЬТРАЦІЯ 2 (рос фильтрация 
англ їеппад,бійтаної. 

ф. просторбва (рос  фильтрация 
пространственная англ зрасебіНенпд, 
зрабіа! біНегіпд - вплив на структуру 
потоку випромінюванняз метою надання 
бажаних властивостей (наприклад, малої 
розбіжності) або обробки інформації, що 
переноситься цим потоком (див. також 


обробкаїнформації оптична. 


ФЛІНТ(ГЛАС), -у (рос флинкглад; 
англ Ніпі діаз3 - оптичне скло, яке 
міститьокис свинцю і завдякицьому має 
показник заламу та його дисперсію 
більші, ніж, наприклад, крон. Ф. 
поділяють на легкі, середні, важкі та 
надважкі. Див. також склооптичне 


ФЛОГОПІТ, -у (рос флогопит англ 
рііодоріїв - мінерал, що має хімічний 
склад КМоа5/АІ5іОіІЇЕ,ОНЬ і належить 
догрупислюд. 


ФЛУК 








ФЛУК Ф 
ФЛОКУЛИ, род. -(шфлокул, мн. ф. електричні | шуми електричні 
Іфакели хромосферні, спалахи (рос флуктуациизлектрическиешумь 
хромосферні| (рос. флокуль, факельт злектрические мангл  НПаз5іп, еіесітіс 
хромосферньге, вспьшки Нисішайопо - хаотичні зміни потенці 
хромосферньге; англ. Поссиїез, алів, струмівабозарядівв електричнихко- 


сіготозріеге Нагез) - яскраві утворення 
в активнихобластях Сонця, видимі у світлі 
деяких сильних спектральних ліній, які 
раптовоз'являютьсяі повільнішезгасають. 
Ф. є продовженнямфотосфернихфакеліву 
хромосферіабов короні Сонцяї виникають 
у результаті, можливо, перетворення 
енергії магнітного поля у тепло за 
допомогою деякого 
магнітогідродинамічногомеханізму 


ФЛУКТУАЦІЇ, мн. (рос 
флуктуации англ Нисішабіопе, |Нег) - 
випадкові  відхили спостережуваних 


значеньфізичних величин від їх середніх 
значень. Ф. класичних фізичних величин 
пов'язані зі скінченністю числа частинок 
у системі, ф. квантовихвеличинпов'язані 
зі співвідношенняминевизначеностей. 

ф. адіабатичні в космології 
(рос  флуктуации адиабатические в 
космологии; англ адіарабіс 
Нисімабіопбіп созптоіоду) - одиніз 
можливих типів малих порушеньоднорі 
дності Всесвіту, які застосовуються для 
пояснення його спостережуваної 
структури- галактик,а такожгруп, скугь 
чень і надскупчень галактик. Ф. а. явля 
ють собою неоднорідності густинита по- 
тенціальні збурення швидкості речовини, 
що порушують однорідне й ізотропне 
розширення Всесвіту і, наростаючи під 
дією силтяжіння, призводятьдо утворен 
ня гравітаційновідокремленихкосмічних 
тіл. Ф. а. зберігають питому ентропію 
точно незмінноюу просторі - звідсиїхня 
назва(див. також процєсадіабатичний, 
асиметрія Всесвіту барідбнна, космоло 
гія, нестійкість гравітаційна. Спо- 
стереження кутових флуктуацій 
температури мікрохвильового фонового 
випромінювання Д Т/Т дозволяють оціни- 
ти верхні межі амплітуди ф. а. в епоху 
рекомбінації водню. 
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лахі лініях зв'язку, зумовлені дискретною 
структурою електрики і тепловим рухом 
носіїв електричного заряду (природні ф. 
е.), а також випадковими змінами ряду 
макроскопічних параметрів елементів 
кола (технічні ф. е.). Ф. е. визначають 
межу чутливості приладів, призначених 
для реєстрації слабких електричних си- 
гналів. 

ф. первинні |збурення первиннії у 
ранньому Всесвіті (рос флуктуа 
ции первичнью, возмущения перви 
чньев ранней Вселенной; англ 
ргітагу Нисішайоп5 Гргімагу 
репигзабоп5 іп еагіу Опімег5е) 
- малі відхили Всесвіту від точної 
однорідності та ізотропії на радіаційно 
домінованій стадії. Радіаційно  до- 
мінованою (гарячою) називається стадія, 
коли основний внесок у повну густину 


енергії матерії вносили ультрареляти 
вістські частинки - фотони електро 
магнітного випромінювання з 


температуроют- (2,75.:- 0,111. 4-2) К, де 
2 - червоний зсув (див. також випромі 
нювання фонове  мікрохвильове. 
Теоретичне дослідження (Е.М. Ліфшиц, 
1946) показує, що ф. п. можутьбути та- 
ких типів: адіабатичні флуктуа- 
ції (описуються збуреннями метрики 
Фрідмана- Робертсона- Вокера скаля 
рного типу) векторні (оберта- 
льні) флуктуації (характеризую 
ться збуреннями метрики Фрідмана - 
Робертсона - Вокера векторного типу); 
первинні тензорні флуктуації 
метрикиФрідмана- Робертсона- Вокера 
(являють собою гравітаційні хвилі, що 
утворилися в момент Великого Вибуху); 
ізоенергетичні (ізометричні) 
ф. п. (відбувається флуктуація питомого 
складуречовини). Властивості ф. п. мож: 
на у принципі визначити із даних спо- 
стереженьсучасної будовиВсесвіту. 


ФЛУО 








ФЛУО Ф 
ф. спінові (рос.  флуктуации вимірювання часу - загасання  флус 
спиновьше; англ. зріп Нисімабопо - ресценції з тривалістю 109 - 10? сек Дія 


відхили локального значення  спінової 
густини від її усередненого значення. 
Збудження спінової підсистеми можна 
розглядати як скорельовані ф. с., до них 
належать | магнони та інші  спінові 
збудження. 


ФЛУОР, -у Іфторі (рос фтор англ 
Ницопит), Е - хімічнийелементмМ!! групи 
періодичної системи елементів, галоген, 
порядковий номер 9, ат. вага 18,9984. 
Існує лише один стабільний ізотоп Е. 
Електронна конфігурація 292рР. За 
нормальних умов ф. - газ блідо-жовтого 
кольору. Валентність ф. - 1, він утворює 
сполукиз більшістюелементів. 


ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ (рос 
флуореаюенция англ Ниокеєсепсе) - 
короткочасна люмінесценція з часом 
загасання 
109-109 сек. Ф., як правило, є 
спонтанним дипольним 
випромінюванням, про що свідчать 
особливості закону загасання, характер 
поляризації випромінювання, величина 
часузагасання. 

ф. резонансна (рос. флуоресцценция 
резонансная; анел. гезопапсе 
Пиогезсепсе, гезопапі Пиогезсепсе) - те 


саме, що люмінесценція резонансна. 


ФЛУОРИТ, -у І шпат пловиковий 
(рос. флуорит, шпат плавиковьй англ 
Ниог5ра) - мінерал складу Саб,, часто 
містить домішки рідкісних земель, Мп, 0), 
можемістити до 50 90 УР з і до 55 95 СеБ., 
Кристаликубічної симетрії, показник зала 
му Мь--1,4339, дисперсія Ме - Мь є 0,00454, 
Застосовується для виготовлення призм 
вакуумнихі рентгенівських спектральних 
приладів, для ахроматизації оптичних син 
стем, у сцинтиляційних лічильниках, в 
оптичнихгенераторах. 


ФЛУОРОМЕТР, -а (рос флуоре 
метр англ йиоготеїеї - прилад для 
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ф. заснованана тому, що при високоча 
стотному модульованому збудженні лю- 
мінесценції остання модульованаз тією 
ж частотою, причому внаслідок скінчен- 
ної тривалості свічення вона відстає за 
фазоювід модуляції збудження. 


ФЛУОРОМЕТРІЯ (рос  флуоре 
метрия англ Яицоготейу - сукупність 
методів вимірюваннячасу загасанняфлу- 
оресценції. Див. також флуорбметри 


ФЛЮКСМЕТР, -а І|вебермері (рос 
флюксметр, веберметр англ Нихтеїег, 
Чих теїег, мебептеївг, Махмеії плейеї) 
- прилад для вимірювання змін потоку 
магнітної індукції, зчепленого з вимірю- 
вальною котушкою, яка замкнута на ф. 
Простим ф. є гальванометр магніто 
електричної системи з малим моментом 
інерції рухомої рамки малим моментом 
пружності підвісу та струмопідвідних 
пружинок. 


ФОКУС, -а (рос фокус англ боси5; 
(центр)  сепіег,  сепіге; (землетрусу) 
зоиксе, Госи5). 

ф. аеродинамічний Гцентр аероди 
намічний (рос фокус азродинамиче 
ский центр азродинамический англ 
аегодупатіссепіег, аегодупатіссепітв 
- точкалітальногоапаратачи йогочастин 
(наприклад, органів керування), яка ха- 
рактеризуєтьсятим, що є точкою прикла 
дання однієї з аеродинамічних сил (на- 
приклад, піднімальної сили), які викли: 
кають обертання літального апарата від- 
носно якої-небудь осі. Взаємне розташу 
вання ф. а. та центра мас літального 
апарата дозволяє дізнатися про його 
статичнустійкістьпри русі в розглянутій 
площині, оскільки відстань від центра 
масдо ф. а. є плечемвідповідної аероди 
намічної сили. Положенняф. а. залежить 
від формитілаі критеріїв аеродинамічної 
подібності. 


ФОКУ 


ФОКУ 


Ф 








ф. плазмовий (рос фокус плазмен 
ньй англ ріазта їоси5) - неста 
ціонарний згусток щільної високо 
температурної дейтерієвої плазми, який є 
локалізованим джерелом нейтронів | 
жорстких випромінювань; так же нази 


ваютьі електророзряднуустановку, в якій 
утворюєтьсяця плазма. 


ф. землетрусу (рос. фокусземлетря- 
сения; англ. еагірацаке 5оигсе, 
еагійашаке Госи5) - те саме, що осередок 
землетрусу. 


ФОКУС, -а в оптиці (рос. фокус 
в оптике; англ. їоси5 іп Ооріісб5) - 
див. тбчки фбкусні. 


ФОКУСУВАННЯ 1 (рос фокуси 
рование англ їосичіпд; (зоображення 
Єосичіпд, "Жосифіпфд  сопітої, 700 
сопітої. 

ф.частинок у прискорювачах 
(рос фокусирование | частиц в 
ускорителях; англ рагісіе Госи5іпу 
іп. ассеїегаєог5) - полягає у 
створенні таких умов, коли малі попере 
чні відхили прискорюваних частинок від 
розрахункової траєкторії залишаються 
обмеженимиї не наростаютьіз часом. Ф. 
ч. застосовується у прискорювачах, щоб 
сукупність усіх чинників, які збурюють 
траєкторії прискорюваних частинок, - 
розкидчастинокза координатами, кутами 
та енергіями при інжекції, недосконало 
сті магнітної системи та прискорю 
вальних пристроїв, неповний вакуум | т. 
д. - непризводиладо суттєвих втратча- 
стинок на стінках вакуумної камерипри- 
скорювача. Ф. ч. досягається за рахунок 
спеціальної конфігурації магнітного 
поля. 


ФОКУСУВАННЯ 2 (рос фокуси 
ровка англ їосифіпд; (зоображення 
Єосичіпд, "Жосифіпфд  сопітоі, 700т 
сопіто). 

ф. гравітаційне (сос фокусировка 
гравитационная | англ  дгаміайопа! 
Єосибіпд - властивість гравітаційного 
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об'єктавідхиляти потік частинок або вин 
промінювання, який проходить повз ньо- 
го, і збирати (фокусувати) цей потік. 
Гравітаційний об'єкт діє при цьому на 
зразок оптичної чи електромагнітної лі- 
нзи. Відкриття гравітаційних лінз є ще 
одним підтвердженням загальної теорії 
відносності. 

ф. жорстів (рос фокусировка же 
сткая англ гідіа їоси5іпд - те саме, що 
фокусування сильне 

ф. звуку (рос фокусировка звука 
англ 5оипа їоси5іпд - трансформація 
плоских або розбіжних сферичнихчи ци- 
ліндричних акустичних хвиль у збіжні 
хвилі. Ф. з. здійснюється методами, 
аналогічнимиоптичним- методомвідби 
вання (див. також дзеркалоакустичне 
або заламу (див. також лінзи акусти 
чні). 

ф. знакозмінне (сос фокусировка 
знакопеременная | англ  анетанпу 
Тосизіпд - фокусування (як правило, си- 
льне) пучка заряджених частинок у при- 
скорювачахабоканалахтранспортування, 
зумовлене чергуванням (у просторі чи в 
часі) фокусувальних і дефокусувальних 
магнітних або електричних полів (див. 
також фокусування частинок у при- 
скорювачах). 

ф.знакозмінне високочастотне (рос 
фокусировка  знакопеременная вьн 
сокочастотная зм англ  Під''Згедцепсу 
акетабпобоси5іпд - знакозміннефоку- 
сування в лінійному прискорювачі, 
здійснюване за допомогою ВЧ електри 
чного поля. Існує кілька видів ф. 3. в.: 
квадрупольневисокочастотнефокусуван 
ня, фазозмінне фокусування, просторово 
одноріднеквадрупольнефокусування. 

ф. квадрупольне (рос фокусировка 
квадрупольная | англ  діасігироїв 
Тосибпд - знакозміннефокусуванняпу- 
чків зарядженихчастиноку прискорюва 
чах і каналах транспортування за 
допомогою квадрупольних лінз 
(електричнихабомагнітних). 


ФОН 


ФОН 


Ф 








ф. квадрупольне високочастотне 
(рос. фокусировка квадрупольная вьн 
сокочастотная мгангл  Піді'гедцепсу 
ацмадгироіе Госи5іпд - фокусування ча- 
стинок у лінійному прискорювачі 
квадрупольними поперечними складови 
ми прискорювального електричного ВчЧ- 
поля, що виникають при асиметричній 
структурі (відсутності осьової симетрії) 
прискорювального проміжку. Чергування 
фокусу-вальних і дефокусувальних (у 
даній площині) проміжків уздовж трає 
кторії частинок забезпечує знакозмінне 
фокусуванняв обох площинах. (Див. та- 
кож фокусування частинок у при- 
скорювачах). 

ф.квадрупольнепросторбвооднорі 
дне (рос фокусировка квадрупольная 
пространственно  однородная англ 
з5рабаїу | Попідепеоц5  ашаацгироів 
Єосибіпд - фокусування пучків заря 
дженихчастиноку лінійних прискорюва 
чах або каналах транспортування, 
зумовлене чергуванням у часі напрямку 
квадрупольно симетричного електрично 
го поля. 

ф. крайове (рос  фокусировка 
краевая англ тагдіпаї їосибіпд, едде 
Єосивбіпд - фокусування пучків заря 
джених частинок у прискорювачі під 
дією неоднорідного поля біля країв 
магніта (див. також фокусування ча- 
стинок у прискорювачах). 

ф. сильне Іфокусування жорстке 
(рос фокусировка сильная, 
фокусировка жесткая англ 5а4гопу 
Госибіпод, гідієї боси5іпд - фокусування 
частинок у прискорювачі, при якому 
частота | бетатронних | (поперечних) 
коливань частинки більша за частоту 
обертання. Прикладомф. с. є знакозмінне 
фокусування, фокусування магнітним 
полемзі знакозміннимградієнтом. 


ФОН, -у 1 (рос фон англ 
Баскдгоисі; (шуми дгойпа поїізе, пит 
поісе, Яоог; (шуми від мережі змінного 
струму пипа; (кфт.) баскіпд. 
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ф. радіаційний (рос фон 
радиационньшй англ гадіайіоп 
Баскугоцид - спільна дія природних і 
техногенно | змінених радіаційних 


факторів. 


ФОН, -а 2 (рос фон англ ріоп - 
одиниця рівня гучності звуку. Рівень 
гучності у ф. визначаєтьсяяк десятковий 
логарифм відношення вимірюваного 
звукового тиску до звукового тиску ро 
стандартногочистого тону частотою 1000 
Гц напорозічутності (ро 22-10" динсм" 
2109 Н/м?. Для чистого тону ф. 
збігається з децибелом (див. також 


шкаладецибенів). 


ФОНЕМА (рос фонема англ 
ріпопете - найменша інформаційна 
одиниця усного мовлення. Одній літері 
можуть відповідати різні ф., а в деяких 
випадках- комбінації з ф. 


ФОНОГРАМА (рос фонограмма 
англ 5оипсайтаск, 5оипа (гесогоі, (айсіїо) 
гесогі, зоцпа іпаде, (асо) їгасі - 
носій запису звуку, на якому записані 
звукові коливання. 


ФОНОМЕТР, -а Гаудійметр (рос 
фонометр, аудиометр англ ріпопотеїеї 
- приладдля суб'єктивного вимірювання 
рівня гучності досліджуваного звуку або 
шуму. Див. також шумомр. 


ФОНОН, -а (рос фонон англ 
ріпопод)  - квант поля коливань 
кристалічної решітки. Кожній плоскій 
рухомій хвилі, згідно з 
квантовомеханічним принципом 
відповідності, можна співставити 


сукупність рухомих квазічастинок з 
квазііїмпульсом 5К і енергією Бо), які Й 
називаються ф. У кристалах існують 
акустичні ф., яким відповідають пружні 
хвилі звичайної теорії пружності, і 
оптичні ф., які, наприклад, у випадку 
йоннихкристалівможназбудитизмінним 
електричнимполемсвітлової хвилі. 


ФОРМ 








ФОРМ Ф 
фчни балістичні (рос  фононь ф. додатньо означена (рос форма 
баллистические | англ  Баїїйзінцаї) положительно  определенная англ 
рійопопЗ  -  нерівноважні акустичні робібуе фейпійе їопи) - квадратична 
фонони, які поширюютьсяв кристалі без п 
розсіяння. Балістичне | поширення форма й - | ахх,х, (причому ак г ак), 


порушується розсіянням на статичних 
дефектах кристалічних решіток і вільних 
носіїв заряду, а також фононефононним 
розсіянням. Балістичне поширення має 
місце тільки для фононів доволі низьких 
частот | у | досконалих кристалах 
діелектриків і напівпровідників при 
досить низькій температурі Т зразка. При 
типових відстанях між випромінювачем і 
приймачем В я 0,1-1 см ф. б. з о/(2л) « 
102? Гц можнаспостерігатипри ТТ «4 К. 


ФОРВАКУУМ, -у Гвакуум 
попередній! (рос форвакуум, вакуум 
предварительньй; англ їокємасиит, 
Ніг5іб5гаде масиит, іпіїйва! масиит) - 
попереднє розрідження (101-103мм рт. 
ст.), яке створюється | насосом 
попереднього розрідження | перед 
включенням високовакуумних насосів і 
підтримується в системі на їх випуску. 
Див. також тіехкнікавакуумна 


ФОРМА (рос форма; англ їопт, 
5Паре; (коливан) тойве; (виготовлена 
Топт, таке; (модел) тові; (пучка 
променя раенмя; (від змінниЗ дмапіїс 
(обриси сопйдигабоп,  їоптабіоп, 
деотебу; (будова  5іписішиге; (сигналу 
табличнд їоптаб (матриця тайтх, 
тоїд; (мет.) тої, рафемя; (посуд рап, 
гекаїпег,біп; (одяг) сіойі. 

ф. диференціальна (рос форма диф- 
ференциальная; англ аїНегепНаї! бопт) 
- алгебрична функція від диференці- 
алів координат - різниць координат 
двох нескінченно близьких точок. 
Довільна симетрична ф. д. степеня г 
має вигляд: 2 фі,к(х), ..,, Х')дх....дх' 
і визначається симетричним тензорним 
полем рангу г (див. також тензор). 
Несиметричне  коваріантне  тензорне 
поле також визначає ф. д. 
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і,Каї 

що набуває невід'ємних значень при 
будьяких дійсних значеннях хі, ..., Хо і 
перетворюєтьсяна нуль лишепри х; г... 

ф.кристалапроста (рос форма кри- 
сталла простая англ 5ітріе сгузіа! 
Топт) - сукупність симетрично екві 
валентних площин (граней багатогранни 
ка), які можна одержати з однієї за 
допомогою операцій симетрії, властивих 
точковійгрупі симетрії кристала. 

ф.пам'яті (рос форма памяти англ 
тетогу їопт) - властивість деяких 
твердихтіл відновлювативихідну форму 
після пластичної деформації при на- 
гріванні чи в процесі розвантаження. Від- 
новлення форми, як правило, пов'язане з 
мартенситнимперетвореннямабозі зворо- 
тливим  двійникуванням. Залежно від 
величини деформації та виду матеріалу, 
відновленняформиможебути повнимабо 
частковим. Сплавиз ф. п. широковикори- 
стовують у техніці (для виготовлення 
сполук без зварки та паяння), а також у 
медицині (як фіксатори при переломах і 
дляіншихцілей). 

фоеми кристалів кістякові (рос 
формьи кристаллов скелетньв англ 
5Кеієїопсгувіаї опт - те саме, що фо 
рмикристалівскелені. 

фоеми кристалів скелеєні форми 
кристалів кістякові| (рос формьі кри- 
сталловскелетнье англ 5Кеіеїопсгубіаї 
Топт5 - різноманітні форми недороз 
винених кристалів. Приклади: зірочки 
сніжинок, морозні візерунки на стеклах, 
гіллясті форми (дендрити) кристалів Ре, 
5, ВІ, МНУСІ, КоСтО» таїн. 

форми прості (рос формьї простье 
англ зітріе бопт9 - багатогранники з 
однаковими симетрично розташованими 
гранями. Під однаковими розуміють як 
сумісні, такі дзеркальнорівні грані, а під 


ФОРМ 


ФОРМ 


Ф 








симетричним - таке розташування, при 
якому кожна грань може сполучатися з 
будьякою іншою однією або кількома 
операціями симетрії тієї точкової групи 
симетрії, до якої належить дана проста 
форма. 


ФОРМАЛІЗМ, -у (рос формализм 
англ  Топтаїзт, їопта! айезсиріїоп, 


дезспірбогі. 
ф. багаточасовий (рос формализм 
многовременной | англ паиНіЧіте 


Тїоптаїізи) - одна з первісних форм 
побудови  релятивістично інваріантної 
квантової електродинаміки, в якій 
електромагнітне поле описується по- 
вторно  квантованим потенціалом, а 
електрони- без допомоги методу вторин- 
ного квантування в  багатовимірному 
конфігураційномупросторі. 

ф. гамільтанів (рос формализм га- 
мильтонов англ Натійопіап боптаїзі) 
- формулюваннямеханіки та теорії поля, 
засноване на варіаційному принципі, в 
якому стан системи задається узага 
льненими координатами 4 та узага 
льненими імпульсами р (і 21,2,3...М, 
деМ - числоступенів вільності). Динамі 
чна система, яка описується ф. г., нази 
вається гамільтоновою системою, а про- 
стір її станів - фазовим простором. При 
ф.г. будьякадинамічназміннає функці- 
єю канонічних змінних 4, р (і, можливо, 
часу). Ф. г. допускає широкий клас 
заміни змінних у фазовому просторі - 
канонічні перетворення, при яких рівнян- 
ня Гамільтона та дужка Пуассона не 
змінюються. 

ф. лагранжів (рос  формализм 
лагранжев англ цадгапдіапїоптаїїзт, 
Гадгапдіап дфезсирійой - засноване на 
варіаційному принципі формулювання 
механіки та теорії поля, в якому стан 
системи | задається | узагальненими 
координатами д; та їхніми похідними за 


часом - узагальненими швидкостями фх 


(див. також принципи механіки 
варіаційні. Початковими для ф. л. є 
фундаментальні поняттядії 5 таїї повної 
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похідної за мчасом, узятої уздовж 
траєкторії системи, - функції Лагранжа 


І(5 «о ца(б, фе (0, б; при цьому 


ФОРМАНТА (рос форманта англ 
Топтапі - областьконцентрації енергії у 
спектрі звука мовлення і співочого 
голосу, а також у спектрі музичного 
інструмента, яка визначає впізнаванність 
звука. Кожна з ф. характеризується 
середньою частотою, шириною за 
спектромі рівнем- амплітудою. 


ФОРМВАР, -у (рос формвар англ 
Топтма) | - синтетична смола з 
формальдегідом. Головною властивістю 
ф. є шнезначні зміни механічних 
властивостей у широкому інтервалі 
температур і знижена розчинність. 
Застосовується як компонент клеїв і 
герметизувальнихсумішей. 


ФОРМУЛА (рос формула англ 
ТГогтиіа, Іам, едпаїоп, Шеогеп; (вираз) 
їогт; (Даламбера) апаїору). 

ф. барометрична (рос формула 

рометрическая англ  Баготебіс 
ПпеїднЕ бопти!іа, Гами ої айплобріеге5 від 
грец Варос - вагаї рєтра - вимірюю) - 
формула, що визначає залежність тиску 
від висотив полі силитяжіння. Ф. б. для 
атмосфери Землі випливає з рівняння 
гідростатичної рівноваги і полягає в 
тому, що в ізотермічному випадку тиск 
атмосферир експоненційно зменшується 
з висотою Р: 

р --роехрі-М/Н), дерь - тискбіля поверхні 
Землі, шкалависотН « КТ/(ита) визнача 
ється температурою 7 та середньою мо- 
лекулярною вагою у, "п - маса атома 
водню, - прискореннясилитяжіння, К - 
стала Больцмана. Ф. б. у цьому вигляді 
справедлива | лише при незмінній 
температурі і лишедлястабільних части: 
нок атмосфери. Для реальних умов вона 


ФОРМ 


ФОРМ 


Ф 








вимагає уточнення, оскільки Т змінює 
тьсяз висотою, на великихвисотахзміню- 
єтьсяд, вище100 км закінчуєтьсяобласть 
молекулярногоперемішуванняї коженгаз 
розподілений за своєю шкалою висот 
незалежновід інших, концентрація більш 
важких газів зменшується з висотою шви 
дше, ніж легких. У метеорології ф. б. 
користуються для визначення висоти у 
стандартній атмосфері, для градуювання 
барометрів, для визначення перепаду ви- 
соти. 

ф. Біне (рос формула Бине англ 
Віпеєїбогтиіа - диференціальнерівня- 
ннятраєкторії центрамастіла, що руха- 
ється під дією центральної сили, вира 
жене у полярних координатах г і ф: 
Меси Фиаф чи)- СЕ, деи з 1/г, М- 
масатіла, Е - величинацентральної сили 
(знак плюс відповідає силі притягання, 
знакмінус- відштовхування) с- стала, 
що дорівнює подвоєній секторній швид: 
кості центра мас. Ф. Б. має важливеза- 
стосування у небесній механіці, при ви- 
вченні траєкторій штучних супутників 
Землі, еліптичнихтраєкторійракетта ін. 

ф.Блоха-Грюнайзена (рос формула 
Блоха-Грюнайзена; англ Віосі- 
Сгипекмеп їоптиїід - описує 
температурнузалежністьтієї частинипи- 
томого електроопору металів, яка 
зумовлена розсіянням електронів на те- 
плових коливаннях кристалічної решітки 


ЗЕ 


де б) 

Тут е і тж - заряді ефективна маса 
електрона провідності, п - концентрація 
електронів, Т - температура, 6» - 
температура Дебая М - маса атома 
металу, с - 1-10В, а - сталарешітки, Ко 
бі 2(Зп/8то)!З, Е. Грюнайзен 


(фононая: 
тк 1 
рено 
пе т 
1 9 ст 





то Пк 0, мок 





кіх)я 
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ГЕ. Спипеізеп), незалежно  Ф.Блох 
ГЕ. Віоспі, 1930. Для Т «« 9» формула 

призводить до залежності р - Т?, апри 

Т»» 0ь- ДОр - Т. 

ф. Брайта-Вігнера (рос формула 
Брайта-Вигнера; англ Вкгеї-М/ідпег 
Топптиід - те саме, що формулаБрейта- 
Вігнера 

ф. Брейта-Вігнера формула Бра- 
йта-Вігнера! (сос формула Брейта- 
Вигнера, формула Брайта-Вигнера; 
англ Вгеї- М/ідпег боптиід - описує 
поведінку перерізу ядерної реакції чи 
реакції між елементарними частинками 
поблизу резонансного значення енергії у 
випадку ізольованого резонансу (коли 
його ширина набагато менша відстані за 
енергією до інших резонансів з тими ж 
квантовими числами). 
Запропонована Г. Брейтом (Г. Брайтом) 
ІС. Вгей) і Ю.Вігнером ГЕ. М/ідпег) у 
1936; називається | також  дис- 
персійною формулою черезподі 
бність до виразу, що описує дисперсію 
світла. Для реакціа-Х- С - р У, 
що йдечерезскладенеядро (чи резонанс) 
С зі спіномі", у випадкуякщоу вхідному 
(а--Х) і вихідному (Ю -- У) каналахорбі 
тальниймоменті «0, ф.Б-В. дляперері 
зу реакції поблизу енергії резонансу Ео 
має вигляд 

оте гФ; 
сугт пи 
(21, -9(21, -Д(ЕЧЕ) Г'/4) 

Тут індексиї та) позначаютьвхідний! вихі- 
дний канали, - п т; 5 ту/(2т,тЕ)р? - 
довжинахвилі де Бройля т., т, І, Їх, - 
маси та спіни частинок а і Х; Г;8, ГД - 
парціальні ширини рівня складеногоядра 
С, пов'язаніз імовірностямийого розпаду 
каналамиї таї, Г - | Г; - повнаширина 
рівня. 

ф. Брукса-Херрінга (рос формула 
Брукса-Херринга; англ Вгоок5-Непіпд 
Топтиїд - визначає час вільного пробігу 
носіїв зарядув напівпровідниках в умовах, 
коли розсіяння носіїв відбувається перева 
жно на йонізованих домішках (низькі 








ФОРМ 


ФОРМ 


Ф 








температури, високі концентрації домі 


шок). Ф.Б.-Х. має вигляд; 
22. чр3 
ер ЗАЛаЦЕНнИ дет - час вільного 
ле" М Ф (х) 
пробігу носія заряду з 


енергією Е; е - заряд електрона, є - ді- 
електрична проникність, т" - ефективна 
маса носіїв, М - концентрація домішок, 
Фх) «шт я х)- (1 з х), дех з 8т'Е/ Па, 


ад - величина, обернена дебаївському 
Р ння 

Вайцзєккера(рос формулаВайш- 
зеккера англ МЧеіг5едкег Роптиїід - 
напівемпіричназалежністьенергії зв'язку 
ядраЕ з Від масового числад і заряду 7, 
яка базується на краплинній і статисти 
чній моделях ядра. Є сумою об'ємної, 
поверхневої, кулонівської, парної енергій 
і такзваногоізотопічногочлена: 
Ез МеВ) -15,75А - 17,84А239- 0,717 /А03 

Я 


4345 А?/- 94,8(Д/2 - 2)2А, 
де5 «1, 0, -1 відповідно для парно- 
парних,  парнонепарних,  непарно- 
непарнихядер. Див. також модельядра 
краплинна 

ф.Вайсбаха(рос формулаВайсбаха 
англ Меї5расп едцайой - те саме, що 
формулаВейсбаха 

ф. Вєйсбаха | формула Вайсбаха 
(рос формула Вейсбаха, формула 
Вайсбаха англ М/еї5расіп едшаног) - 
формула для розрахунку втрат напору на 
місцевих опорах при течії нестисливої рі- 
динив каналах: П 2 м/(29), дей - місцева 
втрата напору, м - середня швидкість за 
місцем, де відбувається втратанапору, 2 - 
коефіцієнт місцевого опору. За 
пропонована Ю. Вейсбахом 
(Ю. Вайсбахом))|). М/еі5расіі), 1855. 

ф. Віна (рос. формула Вина; англ. 
М/еп'я5 дізріасетепі Іам/) - те саме, що 
закбн зміщення Віна. 

ф. Гаусса Остроградського (рос 
формула Гаусса Остроградакого англ 
Саце5іап боптиід - одна з основних 
інтегральних теорем векторного аналізу, 
що пов'язує об'ємний інтеграліз поверх 


9 
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невим: іід»45- 4їуаЧУ Тут ду - за 
М 


мкнута поверхня, що обмежує тривимі 
рну область У, а; - проєкція вектораа 
а(г) на зовнішню нормаль до поверхні. 
Отримана  Дж.Гріном / ІС.Сгееп| |і 
М.В. Остроградськиму 1828, дляокремо 
го випадкуК.Ф. Гауссому 1813.Ф. Г.-О. 
стверджує, що потік векторного поля 
через замкнуту поверхню (ліва частина 
рівності) дорівнює повній силі джерел 
цього поля, які містяться всередині 
поверхні (правачастина). 

ф. Гелл-Манна-Нісідзіми | (рос 

ла Гелл-Манна-Нисидзимь 
англ Сеї!|-Мапп-Мі5Нійпла боптиід - 
виражаєзначення(в одиницяхе) електри 
чного заряду О адрона, що належить 
даному ізотопічному мультиплету, через 
значення третьої проєкції ізотопічного 
спіну |, що його характеризує, і 
гіперзаряд У: 0 - |, - 5У. Запропонована 
М. ГеллМанном і незалежно К. НІісі- 
дзімою ЇК. Мівпіїпла) у 1953 для опису 
електричних зарядів дивних частинок. 
При цьому вважалося, що У В --5, деВ - 
баріонне число, 5 - дивність. Надалі 
з'ясувалося, що формула може бути ви- 
користанаї для опису електричних заря 
дів будьяких адронів (див. також 
гіперзаряд, а такожлептоніві кварків. 

ф. Даламбера (рос формула Дала- 
мбера; англ а"Аіепіеії апаіоду 
формула, яка описує розв'язок задачі 
Коші для одновимірного хвильового рі- 
ВняЯнННЯя. 

ф. Дарсі (рос формуладДарси; англ 
Оагсу їоптиїд - формула, яка являє 
собою основний закон  ламінарної 
фільтрації: и-КІі, де и - швидкість 
фільтрації, Кк - коефіцієнт, що характери- 
зує ступінь проникності розглядуваного 
поруватого тіла, І - п'єзометричний 
нахил. 

ф. Дарсі-Вайса Гформула Дарсі -Ве- 
йса| у гідравліці (рос формула 
Дарси-Вайса ГформулаДарси-Вейса) в 
гидравлике; англ  РДаксу-ММеіз5 
Топииіа іп Пудгаціїсзя) - формула, 


ФОРМ 


ФОРМ 


Ф 








що визначає величину втрат напору на те- 
ртя при русі рідини у трубах: Ну, - Мм// 
04), де 2 - коефіцієнт гідравлічного те- 
ртя, І і 

ад - довжина і діаметр труби, у - середня 
швидкість руху, 8 - прискорення вільно- 
го падіння. 

ф. Дарсі-Вейса у  гідравліці 
(рос формула Дарси-Вейса в ги- 
дравлике; англ БагсуММеїіз55Гоптиїіа 
іп Будгаціїсзв) - те саме, що форму- 
ла Дарсі-Вайса. 

ф. Деландра (рос формула Дела 
ндра англ Реівпоаге оптиці - вираз, 
який описує коливальну структуру 
електронних спектрів молекул: у ур й 
У" оУх'(М")2- си ох, деу- часто 
та розглядуваної смуги, м і у'"- квантові 
числа коливальних рівнів, у» - частота 
смуги, яка відповідає переходам між рі- 
внямиу 0, м' є 0, о і о'- коливальніча- 
стоти, х і х'" - коефіцієнти ангармоні 
чності; величини зі штрихами належать 
до верхнього, без штрихів - до нижнього 
електронного станів молекули. Див. та- 
кож спектримолекулярні. 

ф. Друде (рос формуладруде; англ 
Дгиде їоптиїід - формула, що описує 
залежність провідності б металу від ча- 
стоти с» зовнішнього електричного поля: 
с(в) з оо(1 3 іот//(1 - от), де бо - стати- 
чна провідність, т - час вільного пробігу 
електрона. Співвідношення бо - пе"? /т, 
де п - концентрація вільних електронів, 
т, е - маса і заряд електрона, також часто 
називають ф. Д. 

ф. Кірхгофа (рос формула Кир» 
гофа англ КігсСснпой'Топтиід - форму 
ла, що виражаєрегулярний розв'язок ці, 
б неоднорідного хвильового рівняння у 
тривимірному просторі Ди - син - Йх, 0 
черезпочаткові дані задачі Коші ціх, 0) с 
фО9, ші, 0) с р(х) й об'ємний запізнений 
потенціаліз густиноюйх, 0): 
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ц( хі) зм ха) "(Але р/у) 5, є 


ці але) | / ДеПо у) 45), 


де ро), ф(х) - відповідні двічі і тричі 
неперервно диференційовні функції, 5 - 
сфера радіуса счфж-УРЕ о ул)? 4 (хусуз)" 
(жазуз)- Р? із центрому точці х, х-(хі,, хз), 
усу», у», Уз), 


мх, бег Ц(ати) Г(у,с-т/с)4у, 
гос 
гереу, а Ях, 0 - двічі диференційовна 
функція. 

ф. Клаузіуса-Моссотті (рос форму 
ла Клаузиуса-Мосаатти англ Кіацбіце- 
Моззобі боптиід - наближено виражає 
залежністьдіелектричної проникності є ді- 
електрика від поляризовності а складових 
його частинок (молекул, атомів, іонів) і від 
їхньогочислал в 1 см?: ай зл ма . Ф. 

є-2 3 

К.М. застосовнадлявсіх неполярних ді- 
електриків, дляяких виконуєтьсяспіввід- 
ношення лок З Есер НАЛ/З)Р, правильне 
лишев тому випадку, коли положенняча- 
стинки має симетрію не нижче кубічної. 
Тут Ел - Локальнеполе, що діє на кожну 
частинку, яка поляризується, Бер - 
середнє макроскопічне поле, Р - ди- 
польний електричний момент одиниці 
об'єму діелектрика, який називається 
поляризацією. 

ф. Клейна-Нісіни (рос формула 
Клейна-"Нисинь; англ Кіеїп-Міз5Ніпа 
Тпптиід - те саме, що формула 
Кляйна-Нісінни. 

ф. Кляйна-Нісіни | формула Кле 
йна-Нісіни! (оос формулаКляйна-Ни- 
синь, формула Клейна-Нисинь!) англ 
Кіеіп-Мі5Піпа боптицій - вираз для ди- 
ференціального перерізу аб розсіяння 
фотона на електроні (див. також Ко- 
мптон-еф'ект). У лабораторній системі 
координат 


ФОРМ 


ФОРМ 


Ф 











2 го Р Ре іп? збо де 
2 2 2 о, 


(а і ос» - частотинадхідногої розсіяногофо- 
тона, ФО. - елементпросторовогокута для 
розсіяного фотона, 0 - кут розсіяння, 
параметр г/т? з 2,8179410З см 
т.зв. класичний радіус електрона (е і. п. - 
заряді маса електрона, с - швидкість сві- 
ла). Частоти п» і с пов'язані співвідно 
шеннямКомптона:о» соді 1 -К(Пол/ тс?)(1 
- соФ)1 1 (п - сталаПланка). 
ф.Конвелл-Вайскопфа(рос форму 
ла Конузлл Вайскопфа англ Сопмиеїїі- 
Меібкорібоптиів - визначаєчаст рела 
ксації імпульсу носіїв заряду в напів- 
провідниках з енергією Е при їхньому 
розсіянні на йонах домішки. Ф. К.-В. має 


ле" М ЄЕ 
2 МУЗ 


1 
ВИБЛЯДО. ті рз? є прут 0 
дее- заряделектрона, є - діелектрична 
проникність кристала, М - концентрація 
йонів домішки, п - ефективнамасаносіїв 
заряду. 

ф. Ланжевена- Дебся (рос формула 
Ланжевена Дебая | англ  Цаподеміп. 
Оеруеїоптиіа - виражаєзалежність ді- 
електричної проникності є полярного ді- 
електрика від дипольного електричного 
моментур його складовихмолекул. Ф. Л.- 
Д. є узагальненням формули Клаузіуса- 
Моссотті на випадок полярного діелектри 
каї враховуєзалежністьє від температури. 
Ф.Л.-Д. маєвигляд; (є - 1)/(є --2) ««(АЛМ/ 
3)Ї дію 4 /(ЗКТ)Ї; тут М - числомолекулв 
одиниці об'єму, а» - поЛЯризовність пру- 
жногозсуву, Т - температура. 

ф.Ленгмюра(рос формулаЛзнгмю 
ра англ цапдтиїгіоптиіз - аналітична 
залежністьелектричногоструму між дво- 
ма електродамиу вакуумі від різниці по- 
тенціалів Й між ними, Ф. Л. справедлива 
при струмах, менших струму насичення. 
Конкретний вигляд ф. Л. залежить від 
форми електродів і геометрії між- 
електродного простору, але при всіх 
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простих геометріях струм виявляється 


пропорційним 32. 
,ф. Лоренца-Лоренца (рос формула 
Лоренца Лоренца | англ  Шогепі?- 


ЦШогепі2 їоптиід - пов'язує показник 
заламуп речовиниз електронною поля 
ризовністю ел  ЧастиНнНОк, ЩО ЙОГО 
складають (атомів, молекул, іонів). 
Встановлена в 1880 Х.А. Лоренцом |і 
незалежновідньо-го Л. Лоренцом.Ф. Л.- 
Л. має ВИГЛЯД 
(п? - 1У(п? 4-2) а (4л/3)Маєлх де М - число 
частинок, що поляризуються, в одиниці 
об'єму. 

ф.Мотта (рос формулаМотта англ 
Мойє Гоптиід - диференціальний ефе 
ктивний переріз пружного розсіяння 
релятивістських електронів у кулоні 
вському полі ядра в борнівському на- 
ближенні теорії зіткнень при нехтуванні 
розмірамиї віддачеюядра (для точкового 
нескінченноважкогозарядуг6. 

ф.Найквіста (рос. формулаНайкви- 
ста англ. Мудшізі Гога) - СПіввідно 
шення, що описує розподіл за частотами 
теплових флуктуацій струму або напруги 
в квазістаціонарному пасивному електри 
чному колі. Встановлена Х. Найквістом 
(Н. Муацізі), 1927, який показав, що флу- 
ктуації струмув колі можнарозглядатияк 
наслідок флуктуацій випадкової ерс, ло- 
калізованої в колі. Ф. Н. справедливадля 
досить низьких частот і високих 
температур (По «« КТ) і може бути за. 
стосована до провідників, для яких на 
даній частоті можна знехтувати впливом 
струмузміщення. 

ф.Неймана фаермулаНоймана (рос. 
формула Неймана, формула Ноймана 
англ Мейтапп їоптиідй застосовується 
для розрахункувзаємної індуктивності між 
геометрично лінійними контурами, коли 
перерізи контурів малі порівняно з 
найменшою відстанню між елементами 
контурів. 

ф.Ноймана(рос. формулаНоймана 
англ Мейтапп боптцід - те саме, що 
формулаНеймана 

ф.Орнштайна-Церніке(рос форму 


ла Орнштейна-Цернике англ 


ФОРМ 


ФОРМ 








Огпбіегіп ?етікебїоптиід - те саме, що 


формулаОрнштеина- Цезніке 
ф. Орнштєйна- Церніке |формула 
Орнштейна Цезніке (рос формула 


Орнштейна Цернике англ Опп5івеіп- 
Детіке їоптиід - визначає вигляд 
кореляційної функції флуктуацій густи- 
ни 

бп(г) 2 п(к) - «п(х)? 
поблизукритичної точки 

С(г) з «бп(0)бп(т)» з 

з (ТДАл ге )1(дп/ди)т г" ехр(-г/по). 

Тут Т - абсолютна температура в 
енергегичних одиницях, у - Хімічний по- 
тенціал,г. - радіускореляції, «...» означає 
усереднення за статистичним ансамблем. 
Ф. О.-Ц. виведена без урахування взає 
модії флуктуацій і є окремим випадком 
виразу для кореляційних функцій 
параметра порядку в теорії Ландау фа 
зовихпереходів2-го роду. 

ф. Планка (рос формула Планка 
англ РіапсКк Топтиїід - див. закодн ви- 
промінюванняПланка 

ф.Пуассбна(рос формулаПуассона 
англ Роіз5оп боптиід - формула, що 
подає єдиний класичний розв'язок ц/х, 1) 
задачі Коші для хвильового рівняння у 
арен зл Й праляана 

(рос. формула Резе 
рфорда англ Киїпекгіогії боптиїід - 
формула для ефективного перерізу роз- 
сіяння нерелятивістських заряджених 
точкових частинок, які взаємодіють за 
законом Кулона. У системі центра іне- 
рції частинок, які зіштовхуються, має 
вигляд а/Ю, а |/е)/2тм Т/5іп(6/2), 
деаб/а0, - переріз розсіяння в одиничний 
просторовий кут, 0 - кут розсіяння, т я 
тт/(тят) - зведенамаса, т, п» - маси 
частинок, які зіштовхуються, м - їхня від- 
носнашвидкість, 22, 2е- електричнізаря 
ди частинок (е - елементарний електри 
чнийзаряд). 

ф. Саха (рос формула Саха англ 
5апа Гоптиїд - формула що визначає 
ступінь термічної йонізації у газі, який 
перебуває у стані термодинамічної рі- 
вноваги.Ф. С. маєвигляд 
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о11-а)- 

«(29/65 (дл П'РТКТ)/ріехрі М//КТ), 
дес - ступінь іонізації, Т - абсолютна 
температура, р - тиск, М/ - енергія 
йонізації атома, д, і д - статистичні ваги 
нейтрального атома та йона, т - маса 
електрона, К - сталаБольцмана,П - стала 
Планка. 

ф.Стірлінга (оос формулаСтирли 
нга, англ 5Нійіпд боптиід - наближена 
формула, яка дозволяє обчислювати фа: 


кторіали чисел п! Ф/2лп ФУ Ф. Ф. С. 
застосовується у теорії ймовірностей і в 
математичнійстатистиці. 

ф. Стокса (рос формула Стокса 
англ 5іоКе5 боптиїід - формула, яка 
встановлює, що циркуляція векторного 
ПОЛЯ а по контуру | дорівнює потоку 


вихораполя черезповерхню5, обмежену 
цим контуром (див. також тефрія поля): 


Фе - ффоглаб, де п - вектор зовні 
І 5 


шньої нормалі до поверхні. 

ф.Торрічєллі (рос формулаТорри 
челли англ Тоттісе!їії гоптиїіз - форму: 
ла для швидкості витікання рідини з 
отвору у відкритій посудині, згідно з 
якою швидкість м залежитьлишевід вин 
сотиН рівнярідиниу посудині і однакова 
для всіх рідин: м є 290, дед- при 
скореннявільногопадіння. 

ф.Ціолковського (рос формулаЦи- 
олковского англ Сіоїкоуизікі боптиіз - 
формула, яка визначаємаксимальну шви- 
дкість ракети в кінці активної ділянки 
траєкторії при польоті поза полем сил. 
Див. також динамікаракет. 

ф. Штейнмеца (рос формула 
Штейнмеца англ 5кеіптеї? боптиійд - 
емпірична формула, яка визначає втрати 
електромагнітної енергії на гістерезис 
при циклічному перемагніченні феро 
магнетиків: р етВ", дер - віднесенадо 
одиниці маси та об'єму феромагнєтика 
енергія, яка перетворюється у тепло при 
його перемагніченні за симетричним ци- 
клом, В, - максимальнаіндукція циклу, п 


ФОРМ 


ФОРМ 


Ф 








- коефіцієнт, який залежитьяк від мате 
ріалузразка, такі відіндукції поля. 

ф-ли Гріна (рос формуль Грина 
англ Сгеепіоптиіаз - формули, що по- 
в'язують між собою інтегралирізних ти- 
пів. Найпростішаз них пов'язує інтеграл 
по двовимірній області С через інтеграл 
поїї межі: 


Ффазоу- Фо 


Л. Ейлер (Л. Ойлер) (І. Ешіегі, 1771. Ві- 
дома також формула, виведена 
Дж.ГріномісС. Сгееп, 18281: 


Фо оФизу - Фо 5; 
Дпо Дп 


зей тривимірнаобласть, 5 - її межа, Д 
- оператор Лапласа, д/дп - похідна за 
напрямком зовнішньої нормалі до 5. Ця 
формула справедлива й у Кзимірному 
просторі, існують також узагальнення її 
на випадок довільних лінійних дифе 
ренціальних операторів. За допомогою ф. 
Г. одержують інтегральні представлення 
для розв'язків різноманітних крайових 
задач. 

фяли Гріна-Кубо (рос формульш 
Грина-Кубо англ Сгееп-Кибо 
Топтиіаз - тесаме,щоформуликубо 

фяли Кубо ГІформули Гріна-Кубої 
(рос формуль (Грина-Куба англ 
(Сгееп)Кибо боппціаз - виражаютьлі- 
нійну реакцію статистичної системи на 
зміннезовнішнє збурення. Ф. К. дозволя 
ють виразити кінетичні коефіцієнти лі- 
нійних дисипативних процесів (дифузії, 
в'язкості, теплопровідності) через рі- 
вноважні часові кореляційні функції по- 
токів (речовини, імпульсу, тепла). 
М. Грін ІМ. Сгеепі, 1952-1954; Р. Кубо 
ІВ. Кибої, 1957). При виведенні ф. К. 
припускається, що система описується 
статистичним оператором (матрицею гу- 
стини), яка задовольняє квантове рівняння 
Ліувілля, і приї -» - го перебуваєв стані 
статистичної рівноваги, якому відповідає 
рівноважний статистичний | оператор 
канонічного або великого канонічного 





708 


ансамблю іббса. Під впливомадіабатично 
го включеннязовнішньогополя, якому від- 


повідаєзбурення Н/ , середнєзначенняди- 
намічної змінної А у момент часу І в лі- 
нійномуза Н; наближеннінабуваєзначень 


І 


(А в (Ар о (БХТАСЮ, НІ (СУГусав, 
А(5) «ехріНУБ)Аехрі- іНЦБ) - оператору 
представленні  Гайзенберга, (..35 | - 


усередненняз рівноважнимстатистичним 
оператором. Ф. К. дають мікроскопічні 
вирази для кінетичних коефіцієнтів. ЦІ 
формули застосовують до газів, рідин і 
твердих тіл, як для класичних, так і для 
квантовихсистем. Ф. К. є одниміз найва 
жливіших результатівстатистичної теорії 
незворотливихпроцесів. 

ф-и редукційні (рос  формульт 
редукционнье англ гедисійопіоптиіаз 
- правилаобчислення елементів матриці 
розсіяння (5) в аксіоматичній квантовій 
теорії поля. Конкретний вигляд редую 
ційних формул залежить від вибору 
первіснихоб'єктіву конкретномуваріанті 
теорії. 

фли |Френбля (рос  формуль 
Френеля англ Егезпеї боптиіа5 - 
формули, які визначають амплітуди і 
фази відбитої та заламленої плоских 
хвиль, що виникають при падінні пло- 
скої монохроматичної світлової хвилі 
на нерухому плоску межу розділу двох 
однорідних середовищ, Для світла, поля 
ризованого паралельно площині падіння, 
електричний вектор 
В, відбитої хвилі та електричний вектор 
0, пропущеної хвилі виражаютьсячерез 
електричний вектор Е, надхідної хвилі 


4(9Ф- м) 
за допомогою формул К, 2 --- Е,, 
ф р У. р (ФМ) р 

25іп у 8іп Ф ; 
рт Е,, дефдіу - 





зіп(фену) Фоз(Ф - м) 
відповідно кути падіння та заламу. У Вин 
падкусвіла, поляризованогоперпендикуля 
рноплощині падіння, ф. Ф. маютьвигляд 


ФОТ 


Ф 








ФОТО 
в ал ЗМУ р м: дзіпуи фозф р. 
зіп(Ф--Ш) 5і(Ф-НФШ) 


Основні висновки з ф. Ф. див. також у 
статтях відбивання світла та заламсві 
тла 
фли Чаплигіна (рос  формульш 
Чапльюина англ СПпаріудіп їоптціаз - 
формули для підіймальної сили та 
аеродинамічного моменту, які діють на 
профіль крила в плоскопаралельному 
потоці ідеальної нестисливої рідини. 
ФОРСТЕРИТ, -у (рос 
англ бог5йеніїв - мінералскладуМоіІ 51011, 
належитьдогрупиолівіну. 


ФОСФОР, -у (рос фосфор англ 
ріпобріогіиб, Р - хімічний елемент М 
групи періодичної системи елементів. 
Порядковий номер 15, ат вага 30,9738. 
Має один стабільний ізотоп Р, 
Електронна конфігурація Зеєр. Відомі 
кілька алотропічних модифікацій  ф.: 
білий, червоний, коричневий, чорнийф. 


ФОСФОР, -а (рос фосфор англ 
ріпо5ріог Шплавепіа) ДИВ. 
кристалофосф. 

ФОСФОРОГРАФІЯ (рос 
фосфорография англ 
ріоб5ріогірпоїдугарну 


фотографування у світлі фосфоресценції 
за допомогою спеціальних екранів, 


чутливих до інфрачервоного світла. 
Інфрачервоне підсвічення 
фосфоресцентного екрана призводить до 
гасіння  фосфоресценції і утворення 
світного негативного зображення на 
екрані. В іншому методі кристалофосфор 
під дією інфрачервоного випромінювання 
дає спалах видимого світла, і на екрані 
утворюєтьсяпозитивнезображення. 


ФОСФОРОСКОПИ, -ів, мн. (рос 
фосфороскогь!) англ ріозбріпоговсорез -- 
прилади для вимірювання тривалості та 
визначення закону загасання 
фосфоресценції у межах 101-107 сек 
Головним елементом ф. є обертовий 
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диск, за допомогою якого люмінофор 
освітлюється короткими світловими 
імпульсами збуджувального світла. У 
проміжках між імпульсами речовина 
висвічується і реєструється найчастіше 
фотоелектронним | помножувачем | із 
наступною реєстрацією |на екрані 
осцилографа або за допомогою 
гальванометра. 


ФОТ, -а, ф (рос фот ф; англ ріпої рі) 
- одиниця вимірювання освітленості у 
системі світлових одиниць СГСЛ (смиг- 
секлюмен. 1 ф. - освітленість поверхні в 
1 см? рівномірно розподіленим світловим 
потокомв 1 лм 1 ф «10! люкс 


ФОТОГРАФІЯ як область 
науки й техніки (рос фотография 
как областьнаукии техники; 
англ ріоїодгарпу - 1) сукупність 
методів | автоматичного | отримання 
фіксованих | у часі матеріальних 
зображень предметів і | реєстрації 
випромінювань. Ф. використовує 
світлочутливі речовини, головним чином 
галогеніди срібла (АдВг, АФСІ і Алі), 
здатні перетворюватись у результаті дії 
на них світла (див. також матеріали 
фотографіні). Під дією світла у 
світлочутливому шарі відбуваються 
процеси ультраслабкого фотохімічного 
розкладу кристалів галоїдного срібла і 
утворюється приховане фотографічне 
зображення,яке підсилюєтьсяу мільйони 
разів шляхом фотографічного 
проявлення. В основі ф. можуть також 
лежати фотоелектричні процеси на 
поверхні тонкого шару 
наелектризованого напівпровідника, які 
дають о фотографічне зображення за 
рахунок зняття електричного заряду на 
засвічених ділянках поверхні 
(електрофотографія). За призначенням ф. 
ділиться на художню, науковотехнічну, 
реєстраційну і репродукційну. За часовим 
характером зображенняф. поділяється на 
статичну і динамічну - кінематографію 
(див. також кінозйомка сповільнена і 


ФОТО 


ФОТО 


Ф 








кінозйомкашвидкісна. За просторовим 
характеромзображенняф. поділяєтьсяна 
площинну і об'ємну, стереоскопічну 
(стереофотографія). Фотографічні 
зображення можуть бути чорнобілими 
(монохромними;, забарвленими 
(одноколірними) і  багатоколірними, 
рельєфними. 2) Те саме, що фотозйомка 

ф.кольоробва(рос фотографияцвет 
ная англ соіди)г ріоїодгаріну - див. 
фотографія, матеріалифотографічні 

ф. спектрозональна (рос фото 
графияспектрозональная англ зресітаї 
гопаї ріиоїодугарну зресігогопаї 
ріпоїодгарну - те саме, що фотозйамка 
спектрозональна 

ф. точна (рос фотография точная 
англ ргесізерпободгарну - методпере 
творенняфотографічного зображенняабо 
геометричних фігур у певному масштабі 
з високою точністю. Ф. т. використовує 
ться для виготовлення шкал, решіток, 
мір, трафаретівтощо. 

ф. швидкісна (рос 
скоростная англ зреедріпоїодгарну - 
фотографування з надзвичайно 
короткими витримками окремих фаз 


швидкоплиннихпроцесів. 
ФОТОГРАФУВАННЯ (рос 
фотографирование англ 
ріпоїодгарпіпд, пара мог, 5ійЇЇ 
ріоїодгаріпу, ріпоїодгаріпу | - | див. 
фотозйбмка 
ФОТОДИСОЦІАЦІЯ (рос 


фотодиссциация англ ріоїоспетісаї 
діззосіаїіоп) - тесаме,що фоторевпад, 


ФОТОДІСД, -а (рос фотодиодангл 
ріпобоаіосіе,  ріоїці5епзійме | фіоде, 
ріобайевесіог, рпоїогівсітіс сеї, аб5огізег 
Чіосів ріпоїосеї| - напівпровідниковий 
прилад, дія якого заснована на 
вентильному фотоефекті. Ф. являєсобою 
р-п-перехід, як і фотоелемент із 
запиральнимшаром. Під дією світлана п- 
область (базу) поблизу її поверхні 
генеруються пари електрон-дірка, і в 
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результаті струм через ф. збільшується. 
Порівняно з фотоелементом, ф. має 
меншу вагу і габарити, високу 
інтегральнучутливість, потребує менших 
робочих напруг. Див. також  дідд 
напівпровідниковий 


ФОТОЕЛЕМЕНТ, -а (рос 
фотозлемент англ ісп сеї, 
ріпоїобенбійме сеї, Пдпібепбійме сіємісе, 
ріпоїоеівсійіс | фФемісе,  ріоїобепвійме 
демісе, рпоїомоНаіс сеї і, 5оіаг сеї, ПпуПі- 
5епбінуееіетепі, еіесітісеуе, рПпоїосеії - 
прилад, який генерує ерс під дією 
електромагнітного випромінювання 
оптичного діапазону. До таких приладів 
належать фотоелемент із запиральним 


шаром, заснований на  вентильному 
фотоефекті, фотоелемент із зовнішнім 
фотоефектом, який використовує 


фотоелектроннуємісію. 

ф. вентильний (рос 
венгильньшй англ ріобомоНаїс цемісе, 
ратіегіауег ріобосеїї, гесійНег 
ріобосеї) - те саме, що фотоелемент із 
запиральнимшером 

ф. із запиральним шаром Іфо 
тоелемент вентильний (рос фотозле 
мент с запирающим слоем, 
мент вентильньй англ рНіоїомоНаїс 
демісе, Бапіегіауег рПоїосеії, гесіїНег 
ріобосеї) - напівпровідниковий прилад, 
який безпосередньо перетворює світлову 
енергію в електричну. Дія прилада 
заснована на вентильному фотоефекті. 
Найбільш поширені ф. із з. ш., які за. 
стосовують 5е, Ад;,5, 5і, Се, Са5, Сад5, 
ІпА5, ІпР, СаТе, АЇ5р. Застосовуються в 
автоматиці, для перетворення сонячної 
енергії в електричну. 

ф. із зовнішнім фотоефектом (рос 
фотозлементс внешним 
англ ріпоїоетів5імеаосціе, рпоїоетівзіме 
демісе - вакуумний або газонаповнений 
прилад, дія якого заснована на емісії 
електроніву вакуумпід дією світла (див. 
також зовнішній. 
Основними елементами  прилада є 
фотокатод і колектор електронів (анод). 


ФОТО 


ФОТО 


Ф 








Світловий потік падає на фотокатод і 
викликає фотоелектронну емісію. При 
додатній напрузі наанодівідноснокатода 
у вакуумному проміжку виникає потік 
вільнихелектронів, який створюєструму 
колі. Основними характеристиками ф. із 
з. ф. є спектральна чутливість, яка 
визначає область спектру, де можна 
застосовувати даний прилад, 
вольтамперна характеристика - 
залежність фотоструму від анодної 
напруги при сталому світловому потоці, 
світлова характеристика - залежність 
фотоструму від світлового потоку, та 
частотна характеристика - залежність 
амплітуди змінної складової фотоструму 
відчастотимодуляції світловогопотоку. 


ФОТОЕМІСІЯ І фотоефект 


зовнішній, емісія фотоелектранна (рос 
фотозмиссия, фотозффект внешний, 


змиссия ная англ 
ріоїоетівдіоп,  ріоїоеіесііс  ебесі, 
ріпоїоетівзіме еНесі, ехініп5іс 
ріоїоеНесі,  ріпоїоеівсійс  епіз5юп, 
ріобїоеієсітоп |  еппі55іої) | - | емісія 
електронів із речовини під дією 


електромагнітного випромінювання. 
Елементарнийакт ф. складаєтьсяіз трьох 
процесів: поглинанняфотонаелектроном; 
рух електрона, що має надлишкову 
енергію, до поверхні тіла; проходження 


електрона крізь поверхневий 
потенціальний | бар'єр. | Ос-новними 
закономірностями ф. є: 1) кількість 
емітованих електронів | пропорційна 


інтенсивності випромінювання; 2) для 
кожної речовини при певному стані її 
поверхні та цілковитому | нулі 
температури існує гранична частота, 
нижче якої ф. не спостерігається; 3) 
максимальна кінетична енергія 
фотоелектронівлінійно зростаєз частотою 
випромінювання і не залежить від його 
інтенсивності. 


ФОТОЕРС (рос фотозДС 
ріпоїоуобаде, ріпооеіесі отобме 
орепсігсціємоНаде. 


англ 
Тогсе, 
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ф. вентильна (рос фотоЗДС венти 
льная англ маїме ріпобомойаде, маїме 
ріоїоеіесітотобмебогое - ерс, щовини- 
кає в результаті просторового розділення 
електронноздіркових пар, які генерую- 
ться світлом у напівпровіднику, електри 
чним полем р-г-переходу, гетеропере 
ходу, приелектродного бар'єру (див. та- 
КОЖ феквацаіцінтатийв 

ф.високовольтна (рос фотоЗДСвьн 
соковольтная англ підпмокаде 
ріпоїоеіесіотойме богсе - аномальна 
ерс, що виникає уздовж освітлюваної 
поверхні напівпровідникаабо діелектрика 
і пропорційнадовжині освітленої області. 
Ф. в. можеперевищувати10? В (див. та- 
кож явищафотогальваномагнітні). 


ФОТОЕФЕКТ, -у (рос фотозффект 
англ ріпоїоеНесі. 

кристал-фотоефект (рос. кристалл- 

англ. Бетрег ебНесі - те 

саме, що ефект Дембера. 

ф.багатофотанний (рос фотозффект 
многофотонньй англ  тийнірпобоп 
ріобоенесї - термін, що поєднує ряд 
фотоелектричних явищ, при яких зміна 
електропровідності, виникнення ерс чи 
емісія електронів відбуваються внаслідок 
поглинання електроном речовини (тобто 
в зв'язаному стані) двох чи більше фо- 
тонів в одномуелементарномуакті. 

ф. зовнішній (рос вне 
шний англ  ріоїоеіесійс  еНесі, 
ріобоетів5іме ебесі, ехітіп5іс 
ріоїоеНесі - тесаме, що фотоеміая 

ф. ядерний (рос  фотозффект 
ядернькй англ писіеагрпоїоеНесі - вид 
ядерних реакцій під дією у-квантів, у ре 
зультатіяких із ядравилітаєпротон. 


ФОТОЗЙОМКА фотографування, 
фотографія (рос фотосьбмка, фото 
графирование, фотография англ 
рпоіодгарбіпд, ріоїодгаріуу, 
ріиободгаріісум ог, 5НіЇЇ ріпоіодгарну. 

ф. спектрозональна 
спектрозональна (рос аийецаю 


ФОТО 


ФОТО 


Ф 








спектрозональная, 


фотография 
спектрозональная англ зресітаї г2опа! 


ріиобїодгарну, зресігогопаї риоїодгарнпу 
-. фотографування об'єкта в кількох 
спектральньх ділянках і наступне 
одержання одного зображення, яке має 
певний збільшений кольоровий контраст 
з метою кращого виявленняоб'єктів та їх 
деталей. | й 

ФОТОЙОНІЗАЦІЯ (Іонізація фото 
електрична,йонізація фотоелектрична! 
(рос фотоионизация, ионизация фотоз 
лектрическая мангл  ріобоіопігабоп, 
ріпоїоеівсітіс іопігайоп, риоїодієїасйтепі; 
- процесіонізації атоміві молекулгазу в 
результаті поглинання фотонів. Точна 
теорія ф. розвиненалише для воднеподі 
бних атомів, її можна більш або менш 
задовільно застосувати для електронів, 
близьких до ядра, і для високих збу- 
джених рівнів валентного електрона. Ха- 
рактеристикою ф. є ефективний переріз 
йонізації. 


ФОТОКАТОД, -а (рос фотокатод 
англ ріоїосайфосіе, ріоїоеіесітіс 
сафосіе, ріобоетібзіуе сао, 
ріиоїоетійег сайосіе, рпоїоетінеї; 
катод електровакуумних приладів, який 
емітує електрони під дією світла в ре 
зультаті зовнішнього | фотоефекту. 
Основнимипараметрамиф. є спектральна 
чутливість - відношення фотоелектрон 
ного струму в режимі насичення до по- 
току монохроматичноговипромінювання, 
інтегральна чутливість - відношення 
повного фотоструму до світлового по- 
току від стандартного джереласвітла. Ф. 
- цеметалеві або напівпровідникові шари 
великої поверхні, нанесені на металеву 
пластинку або скло  (підкладинку). 
Зокрема, використовують сурм'яноцезіє 
вий, багатолужний, бісмуто-срібно-цезіє- 
вий, срібнокисневоцезієвийф. 


ФОТОЛІЗ, -у (рос фотолиз англ 
ріогоїіузіз) - тесаме,щофоторбвпад, 
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ФОТОЕЛЕКТРОЛЮМІНЕСЦЕ- 
НЦІЯ (рос. фотозлектролюми- 
несценция; англ. 
ріотоєеіесігоштіпезсепсе) - те саме, що 
електрофотолюмінесценція. 


ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос фо 


толюминезценция англ 
ріиобоіштіпезсепо» о -  люмінесценція, 
збуджувана | електромагнітним | вин 


промінюваннямвидимої абоультрафіоле 
тової області. Спектриф., залежновід ре- 
човини та умов збудження, можуть бути 
лінійчастими, смугастимита суцільними. 
Зв'язок між спектрами поглинання і ф. 
складних молекулвизначаєтьсяправилом 
Стокса, правилом дзеркальної симетрії 
Льовшината універсальним співвідноше 
нням Степанова. Великий вплив на 
властивості ф. здійснює агрегатний стан 
речовини. Див. також спектроскопія 


кристалів, екситон, фосфореацнція 


ФОТОМЕТР, -а (рос фотометр 
англ рійоїотеїві - прилад, який слугує 
для вимірювання фотометричних вели 
чин. Для кожної з цих величин за 
стосовуються різні типи фотометрів. 
Освітленість вимірюється люксметрами; 
для вимірювання сили світла слугують: 
фотометрична лава, свічкоміри та інші 
універсальні прилади; світловий потік ви- 
значають за допомогою кулястого фото 
метра; яскравість вимірюють 
яскравостемірами; коефіцієнти пропуска 
ння та відбиваннявизначаютьспектрофо 
тометрами. Колір вимірюється колори- 
метрами. Залежновід типу приймача, ф. 
бувають візуальними (приймачем є око) 
та фізичними (фотоелектричними). Часто 
ф. називаютьрізноманітні денситометри, 
нефелометрита інші подібні прилади. 

ф.кулястий |куля Ульбріхтасвітло 
вимірювальна (рос фотометр 
шаровой, шар Ульбрихтасветоизмери 
тельньвй англ діорерпоїотеївг, сріеге 
ріиобоптеївг ЛІбгіснедіорерпоїотетеі - 
фотометр для вимірювання світлового 
потоку, середньої сили світла, коефіціє- 


ФОТО 


ФОТО 


Ф 








нтів пропускання та відбивання розсію- 
вальних матеріалів. Ф. к. має форму 
сфери, внутрішня поверхня якої вкрита 
білою дифузно відбивальною фарбою і 
має вікно, через яке може виходити ди- 
фузно розсіяне світло, що реєструється 
фотоелементом. Досліджуване джерело 
світла поміщають в середину сфери, а 
між джерелом і вікном розміщують не- 
прозорий екран. Значення світлового по- 
току пропорційнеосвітленості у площині 
вікна, створюваній дифузно розсіяним 
світлом. 


ФОТОМЕТРІЯ (рос фотометрия 
англ ріиоїотебу, ріиоботеїтіс 
теазигетеніз - розділ фізичної оптики, 
присвячений вимірюванню електро 
магнітного випромінювання оптичного 
діапазону. Основними світловими вели 
чинами, що вимірюються у ф., є освітле 
ність, сила світла, світловий потік, 
яскравість. Для їх вимірювання викори 
стовують фотометри. Як приймачі світла 
у о фізичній ф. застосовують фото 
елементи, фотоелектронні помножувачі, 
фотографічні матеріали. 

ф. гетерохромна (рос 
гетерохромная англ НПевегоспготайіс 
ріиоїотебу - підрозділ фотометрії, у 
якому розглядаються методи порівняння 
інтенсивності різнобарвних (гетерохро 
мних) випромінювань. При візуальному 
фотометруванні розходження кольорів 
порівнюванихвипромінюваньпризводить 
до збільшення похибки, що можна подо 
лати, наприклад,за допомогою так звано 
го миготливого фотометра. При цьому 
обидвапорівнювані гетерохромні світлові 
потоки надходятьв око почергово. Якщо 
швидкість зміни світлових потоків (ми- 
гтіння) збільшувати, то настанетакий мо- 
мент, коли око перестанесприйматироз- 
ходження в кольорах порівнюваних сві- 
тлових потоків. При цій швидкості 
проводятьфотометрування. 

ф.полуменєва(рос фотометрияпла- 
менная англ Натеріпоїотеу - один 
із видівемісійногоспектральногоаналізу, 
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джерелом збудження в якому є газове 
полум'я, що виникає при горінні світи- 
льного газу, водню, ацетилену або диці- 
ану. Застосовується головним чином для 
кількісного визначенняу розчинах таких 
елементів, як 1, Ма, К, Вб, С5, Са, Зг, Іп, 
ТІ заатомнимилініями або молекулярни: 
ми смугами з низькими потенціалами 
збудження. Приймачами у ф. п. є фото 
елементи, фотоелектронні помножувачі, 


реєстраторами - гальванометри, 
самозаписувачі. Для ф. п. існують також 
спеціальні  полуменеві  спектрофото 
метри. 


ф. фотографічна (рос фотометрия 
фотографическая англ ріпоіодгарііс 
ріобоптебу - розділ фотометрії, який 
використовує для кількісної оцінки сві- 
тлової енергії фотографічні матеріали. 
Порівняноз фотоелектричнимиметодами 
фотометрії, ф. ф. застосовується тоді, 
коли інтенсивності випромінювання, по- 
глинання або розсіяння дуже малі або 
коли потрібно одночасно одержати ві- 
домості про ряд випромінювань чи 
властивості предметів, розподілених у 
просторі. 


ФОТОН, -а (рос фотон англ ріоїог) 
-. квант поля електромагнітного ви- 
промінювання; елементарначастинка, яка 
бере участь лише в електромагнітних 
взаємодіях. Ф. частоназиваютьтакожсві- 
тловими квантамиабо у-квантами (залеж 
но від їх енергії). Ф. є бозонами і під- 
коряються статистиці БозеЕйнштейна. 
Ф. маєнульову масу спокою і швидкість, 
яка ІНЕРБНОЄ швидкості світлас. Енергія 

дорівнює 

є - Бо, імпульс р з Би/с, деБ - стала 
Планка, шої - частотавипромінювання. Ф. 
не має ані електричного заряду, ані маг- 
нітного моменту. Класична теорія ви- 
промінювання ф. базується на рівняннях 
Максвелла, квантоватеорія взаємодії ф. - 


це квантова електродинаміка, яка є най- 
повнішою квантовою теорією взаємодію. 
чих полів. 


ФОТО 


ФОТО 


Ф 








ф-ни поздевжніта скалярні (рос фо 
тонь: продольньв и скалярнье англ 
Іопдішаїпаїапазсаіагрпоїопо - понят 
тя, які пов'язані з використанням у 
квантовій електродинаміці для опису фо- 
тонів ненапруженостейелектромагнітно 
го поля, а 4-векторпотенціалу. Ф. п. тас. 
не відповідають яким-небудь реальним 
вільним квантам електромагнітного поля 
- вони зустрічаються, наприклад, при 
описі електростатичногополя за допомо 
гою розкладуна плоскі хвилі. 


ФОТОНАРОДЖЕННЯ (рос фо 
торождениеангл рпоїобігі. 

ф. мезднів (рос фоторождение ме 
зонов англ тезопріоїобіїій - процес 
утворення  мезонів | на | ядрах і 
елементарнихчастинкахпід дією фотонів 
високої енергії (у-квантів). Ф. м. тісно по- 
в'язане з фундаментальним процесом 
квантової теорії поля, при якому си- 
льновзаємодійні частинки віртуально ви- 
промінюють і поглинають мезони. Взає 
модія електромагнітного поля з рухоми- 
ми продуктамитакої віртуальної дисоціа- 
ції частинки можепризвести до реально 
го випромінювання мезона - до фо 
тонародження. Процеси ф.м. - важливе 
джерелоінформації про природусильних 
взаємодій частинок, зокрема про 
принциписиметрії і динамічні підходиу 
квантовійтеорії поля. 


ФОТООПІР, -ора Іфоторезисторі 
(рос  фотосопротивление, 
стор англ ріпоїогезі5ію) - напівпровід 
никовий прилад, у якому електричний 
опір змінюється під дією зовнішнього 
електромагнітного випромінювання. 
Додаткова провідність, яка виникає під 
дією променевого потоку, являє собою 
фотопровідність, зумовлену внутрішнім 
фотоефектом. Ф. можуть працювати на 
власній фотопровідності, коли електрони 
валентної зони, поглинаючи фотони, збу- 
джуютьсяв зону провідності. У ф.з домі 
шковою фотопровідністю основну роль 
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відіграють переходи між домішковим рі- 
внем і зоною провідності або валентною 
зоною. Конструкційно ф. - тонкий шар 
напівпровідника, замкнутий між двома 
електродами,на які подаєтьсяелектрична 
напруга. Ф. слугує для реєстрації світло 
вого потоку та вимірювання його 
параметрів. є 

ФОТОПОМНОЖУВАЧ -а |помно 
жувач фотоелектранний, ФЕП (рос 
фотоумножитель, умножитель фото- 
злектронньїй, ФЗУ; англ ріоїотиїсі- 
ріег, рібоїоєеіесігіс піинірПег, піиіріег 
ріогтосеїї, піиніріег рпоїоїибе, еіесігоп- 
тиіріїіег рпоїоїшбе) - фотоелектронний 
прилад, який складається з фотокатода, 
що висилаєелектронипід дією надхідно 
го електромагнітного випромінювання, 
системи динодів, які забезпечують бага 
торазовепомноженняєелектронів за раху- 
нок явища вторинної електронної емісії, 
та системи фокусування електронів на 
динодах. Основними параметрами ф. є 
спектральна та інтегральна чутливості 
фотокатода, підсилення Ддинодної Син 
стеми (відношення анодного струму до 
фотоструму катода), анодна чутливість 
(відношення анодного струму до світло 
вого потоку, що падає на фотокатод) і 
темновий струм. Ф. застосовуютьсяголо- 
вним чином для вимірювання малих 
променевих потоків в астрономії та 
спектрометрії і в ядерній фізиці та техні 
ці для реєстрації короткочасних слабких 
світловихспалахів. 


ФОТОПРИЙМАЧІ, -ів, мн. Іпри- 
ймачі оптичного випромінювання 
(рос фотоприємники, приємникиопти- 
ческого  излучения англ  орнса! 
кесеїмеі3 - пристрої, призначені для 
виявлення або вимірювання оптичного 
випромінювання, дія яких базується на 
перетворенні енергії випромінювання в 
інші види енергії (теплову, механічну, 
електричну і т.д.), зручніші для без 
посередньоговимірювання. 


ФОТО 


ФОТО 


Ф 








ФОТОПРОВІДНІСТЬ, -ості Гефект 
фотоаторсвий, ефект  фоторезисти 
вний! (рос фотопроводимость, зффект 
фотафезистивньй англ ріпоїогезібіміїу, 
ріпоїосопсімсіме еНтесі - зміна електро 
провідності речовин під дією електро 
магнітного випромінювання. Ф. виникає 
внаслідок зміни розподілу електронів за 
енергетичними станами в конденсованих 
середовишах, яка викликається поглинан 
ням електромагнітного випромінювання. 
Ф. може бути зумовлена внутрішнім фо- 
тоефектом, при якому внаслідокопітичного 
збудженнязбільшуєтьсяконцентраціяносі- 
їв зарядув зоні провідності (електронів) або 
у валентній зоні (дірок). Ф. виникаєтакож 
при внутрішньозонному поглинанні ви- 
промінюваннявільниминосіями зарядуабо 
за рахунок оптичних переходів між двома 
зв'язанимистанами. 


ФОТОПРОЯВЛЕННЯ (рос фото 
проявлениє англ ріиободгарііс 
демеіюртепі. - те саме, що проявлення 
фотографічне 


ФОТОПРУЖНІСТЬ, | -ості (ефект 
п'єзооптичний, ефект еластооптичний | 
(рос фотоупругость,зффект пьезоопти- 
ческий, зффект зластооптический; англ 
ріотоеіазіїс ебеесі, ріогоеіазіїсіїу) - ВИ- 
никнення оптичної анізотропії та по- 
в'язаного з нею подвійного променезала 
му в початково ізотропних твердих тілах 
(у тому числі полімерах) під дією механі 
чних навантажень. При одновісному роз- 
тязі або стисненні ізотропнетіло набуває 
властивостей оптично одновісного кри- 
сталаз оптичною віссю, паралельноюосі 
розтягу або стиснення. Ф. виникає у 
стеклах, полікристалахабо частково кри- 
сталічних матеріалах, полімерахтощо. 


ФОТОРЕЄСТРАТОР, -а Іфотохроно 
граф (рос  фоторегистратор, фо 
тохронограф англ  5ітеак сатега, 
томіпдітадесатега - приладдля реє 
страції розвитку швидкоплинних явищ 
(вибух, горіння, детонація, електричний 
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розряд тощо) в одному заданому напря 
мку. Див. також розгерткаоптична 


ФОТОРЕЗИСТОР, -а (рос фоторе 
зистор англ ріобогедізїрї - тесаме що 
і 


р і 

ФОТОРЕЛЕ |реле фотоелектричнє 
(рос фотореле, реле фотозлектриче 
ское англ ріогосеїї геіау, рпоіоеїіесігіс 
геіау, рпогоїцЬе геїау, ПєНі геїау) - реле, 
дія якого використовує фотоелектричні 
явища. Основним елементом ф. є фото 
електричний перетворювач, який пере 
творює енергію випромінювання в 
електричний струм. Таким перетворюва 
чем можебути фотоелементіз зовнішнім 
фотоефектом фотоопір фотоелемент із 
запиральним шаром фотодіод, Він може 
бути конструкційно об'єднаним із підси- 
лювачем (фотоелектронний помножувач 
фототріод. 


ФОТОРОЗПАД, -у (фотбліз, фо- 
тодисоціація, дисоціація фотохімічна| 
(рос. фотораспад, фотолиз, фотодис- 
социация, диссоциация  фотохимиче- 
ская; шоангл.  ріроїодесау,  ріобїоїубзіз, 
ріпогоспетісаї діз5осіайоп) - дисоціація 
молекул, радикалів або багатоатомних 
іонів під дією світла. У результаті ф. 
виникають атоми, радикали або йон- 
радикали, причому одна з утворених ча- 
стинок перебуває у збудженому стані, 
несучи надлишок енергії поглиненого 
світла, не витрачений при дисоціації. 
Переходи між електронними станами мо- 
лекули, які призводять до ф., підкоряю- 
ться загальним фізичним правилам, ха- 
рактерним для електронних переходів - 
правилам відбору з за | симетрією, 
принципу Франка-Кондона. 


ФОТОСИНТЕЗ, -у (рос фотосинтез 
англ ріпоїобупійлезів - процесутворення 
органічних речовин у рослинах |і 
бактеріях під дією світла за рахунок 
вуглецюнеорганічних сполук. Значення 
ф. визначається тим, що він є єдиним 
процесом, через який органічний світ 


ФРАН 


ФРОН 


Ф 








поповнює свій запасвільної енергії, що 
неперервно розтрачується на процеси 
життєдіяльності. Для ф. використовує 
ться світло, поглинене хлорофілом, а 
такождеякимиїншимипігментами. 

ФОТОСФЕРА (рос фотосфера англ 
ріоїовріеге - нижній шар атмосфери 
Сонця, який є джереломпрактично всьо 
го спостережуваного Сонячного вин 
промінювання. Розподіл енергії у види 
мій частині спектру близький до планкі 
вського з температурою 5787К. У ф. 
спостерігаютьсяактивні сонячні утворен 
ня- факелитасонячні плями. 


ФОТОТРАНЗИСТОР, -а (рос фото 
транзистор | англ |  ріпобойтанібіог, 
ріпообенсійме ігапбі5іог, ІсНізасНмаїесі 
Ігап5із5іог, рпобоеієсітіс сеії, ріпоїосеїї - 
тесаме що фототрідд, 


ФОТОТРІОД, -а Іфототранзісторі 
(рос фототриод, фототранзистор англ 
ріоїонтосів, ріоїойганбі5іог, 


ріпоїобенвійме ігапбі5іог, ІсдНізасНмаїесі 
Хгап5і5іог, рпобоеієсітіс сеії, ріпоїосеії - 

напівпровідниковий | фотоелектронний 
прилад, схожий на фотодіод, але який 
має, аналогічно напівпровідниковому трі- 

оду, триобластіз різнимитипамипровід: 

ності: емітер, базу і колектор. Завдяки 
цьому ф. має внутрішнє підсилення фо- 

тоструму і вищу інтегральну чутливість, 
ніжфотодіод. 


ФОТОХРОНОГРАФ, -а (рос фо 
тохронограф англ  5ітеак сатега, 
томіпдітадесатега - те саме, що фо 
тореєстрагор 


ФРАНКЛІН, -а (рос Франклин 
англ ЕгапКій) - одиниця кількості 
електрикиу системі одиниць СГ СФ (см- 
г-сек-Франклі0. За 1 Ф. прийнято кі- 
лькість електрики, яка діє на однакову з 
нею кількість, що міститьсяу вакуумі на 
віддалі 1 см, із силою в 1 дину 1 Ф. - 
(1/3)107К. 
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ФРАНЦІЙ, -ю (рос франций англ 
їгапсішіті, Ег - хімічний елементі групи 
періодичної системи елементів, поряд 
ковий номер 87, масові числа 18 ізотопів 
змінюються від 204 до 223. Усі ізотопи 
радіоактивні, їх одержуютьу різноманіт 
них ядерних реакціях. Ф. - типовий луж- 
ний елемент, найближчийаналогС5. 


ФРОНТ, -у Їчолаї (рос фронт англ 
їгопі (есіде, Іеадіпд есіде; (імпульсу 
їйгопі, есідегіза. 

ф. атмосферний (рос фронт атмо 
сферньшй англ айтовріегс йгопі) - 
вузька похила перехідна зона між двома 
повітряними масами, які мають різні ха- 
рактеристики. При перетині ф. а. 
температура, вологість і вітер різко 
змінюються, і їх градієнти в напрямку, 
поперечному до ф. а., на кілька порядків 
величинибільші, ніж іззовні ф. а. Існують 
холоднітатепліф. а. 

ф. хвильовий І фронт хвилі, чоло 
хвильове (рос фронтволновой, фронт 
волнь); англ міамейтогі, маамезцітасе - 
поверхня, у всіх точках якої хвиля має в 
даний момент часу однакову фазу. Поши- 
рення хвилі відбувається в напрямку 
нормалідоф. х. і можерозглядатисяяк рух 


ф.х. 


ФТОР, -у (рос фтор англ Яцогипт, БЕ 
- тесаме,щофлуф. 


ФУНКЦІОНАЛ, -а (рос функци 
онал англ Типсбопаі, їипсНоп ої 
Типсбоп, сопароз5есі гипсбїоп, соптробіїе 
Типсбоп - узагальнення поняття функ- 
ції, якеможематизміст числової функ- 
ції, визначеної на деякому функ 
ціональному просторі, або числової фу- 
нкції, визначеної на довільному лі- 
нійному просторі. Прикладом найбільш 
вивчених ф. є клас лінійних функ 
ціоналів. 

ф. твірний (рос функционал прои- 
зводящий англ депегайпдбипсНопаі - 
функціонал ЕЇЛ, функціональні похідні 
якого за аргументом х) даютьдосліджу: 


ФУНК 


Ф 











ФУНК 
ваний набір функцій Р, ..., Хо): 
9 
ЕЇХо» Х,) З ЕЇїЇ і. 
(ж кі 5 Рок) РОХ,) Ше 
ФУНКЦІЯ (рос функция англ 
Типсбоп. 


5-функція (Дірака (рос б-функция 
(Дирака; англ 5 бипсбїоп, 5-кипсбіоп 
Оігас (еба Гипсбіог) - те саме, що де- 
льта- функція (Дірака). 
бета-функція в квантовій 
теорії поля (рос бетафункция в 
квантовой теориим поля; англ 
Беїабипсбногп - визначаєповедінку ефе 
ктивної константи зв'язку (або інваріант 
ного заряду) залежновід квадрату пере 
даного 4-імпульсу 0. Б.-ф. стоїть у 
правій частині диференціальногорівнян- 
ня ренормалізаційної групи, що в най. 
простішій, без-масовій квантовопольовій 
моделі з однією константою зв'язку 9 
З ВД), дех 5 ОМ, и 
- параметррозмірності маси, що виникає 
при перенормуванні теорії. Знання без. 
масової б.-ф. В(д) у принципі дозволяє 
розв'язати задачу визначення асимптоти 
чної ультрафіолетової (тобто на малих 
відстанях) поведінки ефективного заряду 
і, як наслідок, основних характеристик 
даної моделі квантової теорії поля. 
дельтафінкція (Дірака 15-функція 
(Дірака, функція Дірака (рос дельта- 
функция (Диракд, 6-функция (Ди- 
рака, функция Дирака англ аеНа 
ЖЄипсноп, деНаїипсбїоп) 5 випсбїоп, 5- 
ТипсНог Оігас (Фена бипсбоп - функ 
ція, яка дорівнює нулю скрізь, крім поча- 
тку координат, де вона має нескінченний 





має вигляд: 


сплеск одиничної інтенсивності  ( 
9Сдах - 1). 
тєта-функція (рос  тзтазффункция 


англ Нтеїа їипсНой - 1) операторна 
ступінчаста функція, яка може набувати 
двох значень, 1 або 0, залежновід того, 
яких значень, додатних чи від'ємних, 
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набуває аргумент функції. Похідна т.-ф. 
дорівнює дельтафункції. Т.-ф. викори: 
стовується для того, щоб математично 
виразититой факт, що деякафункція збі- 
гається з заданою в деякій області 
значень аргумента і дорівнює нулю поза 
цією областю; 2) будь-яка з цілих функ. 
цій, які визначаютьсяза допомогою рядів 
спеціальноговиду, зручних для одержан 
ня числового результату, наприклад, у 
задачах, пов'язаних з еліптичними функ- 
ціями. 

ф. аналітична (функція голомаф 
на) (рос функция аналитическая, фу: 
нкция голоморфная англ апаїубіс 
Типсбноп, поїотогрііс бипсбіоп) - функ 
ція комплексної змінної, яка диференці: 
йовнав такому розумінні: у кожній точці 
деякої області комплексної площини С 
існує похідна, причому границя не зале 
жить від способу прямування до нуля. 
Важливою характеристикою ф. а. є її 
особливості, тобто точки комплексної 
площини, у яких порушується аналіти 
чність і класифікація яких дозволяєбага 
то в чому охарактеризувати властивості 
функції в цілому. Л.Ейлер (Л.Ойлер) 
П.. Еціег); А. Коші |А. Сайспу!; К. Веє- 
рштрасс (К. Ваєрштрасс) ІК. У/еіегзігаз5); 
Б.РіманівВ. Віеплаппітаїін. 

ф.апаратна (рос функция аппарат 
ная англ НнагімагебипсНог - характе 
ристика лінійного вимірювального прин 
строю, що встановлюєзв'язокміж виміря- 
ною величиною на виході пристрою з 
істинним значенням цієї величини на 
його вході. Найчастіше за допомогою ф. 
а. характеризують спектральні прилади. 
Математичноф. а. визначаєтьсяз рівнян- 


НЯ года ДЦ або хфіхах, де Ях) - 


виміряний розподіл ря величини, 
о(х) - істинний розподіл, а(Х - х)- ф. а. 
Розрахована теоретично за відомими 
параметрами вимірювального пристрою 
чи виміряна експериментально, ф. а. 
реальних приладів на практиці апрокси 
мується за допомогою ряду функцій, на- 
приклад, щілиноподібною, ди 


ФУНК 


ФУНК 


Ф 








фракційною, гауссовою, дисперсійною та 
іншими. 

ф. багатозначна (рос функция мно- 
гозначная англ тинріемаїцесі 
ТипсНоп, тапузлаїцесі ХЧипсбіоп, 
тиінмаіцесіипсНоп,5еїмаїцесібиисіоп, 
тийннипсбой - функція, що зіставляє 
незалежній змінній не одне, а кілька 
значень. 

ф. Бесселя (рос функция Бесселя; 
англ Везз5еїйипсНог - циліндрична фу- 
нкція першогороду, розв'язок диференці- 
альногорівнянняБесселя. 

ф. вершинна Ічастина вершінна! 
(рос  функция вершинная, часть 
вершинная англ мегіехіипсбїог - одна 
з основних функцій у квантовій теорії 
поля, що характеризує взаємодію між 
квантовими полями; містить усі радіа 
ційні поправки. У перенормованій теорії 
збурень ф. в. визначається як сума 
внесків, що відповідають сильнозв'язним 
Фейнманадіаграмаміз кількістю і типом 
зовнішніх ліній, зумовлених відповідною 
вершиною в правилах Фейнмана. При 
більш загальному визначенні ф. в. вира 
жаються через варіаційні похідні від 
продукувального функціонала. Повна ф. 
в. входитьу системурівняньДайсона. 

ф. випадкова гауссова | функція ви- 
падкованормальна (рос функцияслу- 
чайная гауссова, функция случайная 
нормальная англ Сайз5іап гапаот 
ЖЄипсНноп, Сацезіап 5іоспа5іїс Рипсбіоп, 
Сацезіап сПпапсе їипсіїоп, Сайбзіап 
5сгаїй - випадкова функція, для якої 
багатоточкові функції розподілу є гаус 
совими. Ф. в. г. ї - Ях) цілком визначає 


ться заданням першого (Йх)) - ГГ (Х) і 
другого || ФОх) Г (х)в Сх) Ї (ж) 

статистичних моментів, які дозволяють 
виразити характеристичний функціонал 


гауссовою випадковою функцією у ви- 
гляді 


9) є ехрі Го ГСдах - 
-3Просассу Йбху Рос) ах'ах), 
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де д « д(х) - допоміжна функція, 
Й р - Т флуктуаціяї, а 


Йеху Йо з ГО0Г 0-ГО ТО 7 


кореляційна функція. Ф. в. г. описує, на- 
приклад, складне багатомодове коливан 
ня, якщо амплітуди мод відповідають 
розподілу Гаусса або якщо число мод М 
- со, 

ф.випадкобванормальна (рос функ 
ция дслучайная нормальная англ 
Сацезіап гапаіот їипсїїоп, Сайз5іап 
з5іосіпа5ійс Жипсбіоп, Сайззіап спапсе 
Типсбноп, Саце5іап5сгаїсі - те саме, що 
функція ви-падксбвагауссова 

ф. відгуку (функція реакції) у 
статистичній фізиці (рос фуню 
ция отклика Іфункция реакций в 
статистической физике; англ 

Типсбоп іп  5кабі5кгісаї! 

ріубіс5) - функція, що представляє 
реакцію статистичної системина залежне 
відчасузовнішнєзбурення. 

ф.Гамільтона (рос функция Га-ми- 
льтона англ Натійопіапіипсбйой - ха- 
рактеристична функція механічної Син 
стеми, виражена через канонічні змінні: 
узагальнені координати д і узагальнені 
імпульси б. Для системиз не залежними 
явно від часу Її зв'язками, яка рухається в 
стаціонарному потенціальному силовому 
полі Ф.Г.Н(д,р) е Т - Пп, деП - по- 
тенціальна, а Т - кінетична енергія син 
стеми, у виразі якої зробленазаміна всіх 
узагальнених швидкостей д на р за 
допомогою рівностей р - ат/ад. Таким 
чином, ф. Г. в цьому випадку дорівнює 
повній механічній енергії системи, вира 
женій черезд і р. ф.Г. цілкомхарактери 
зуєту систему, дляякої вонавизначена. 

ф. гармонічна (рос флункция га- 
рмоническая англ Наптопіс бипсіої 
Наптопісгабіо, робепбаїбипсбїог) - фу- 
нкція, неперервна разом зі своїми 
другими похідними в області С і така, 
що задовольняє в С рівняння Лапласа 
Ди з 0. Будьяку гармонічну функцію 
можна представити у вигляді суми по- 
тенціалів простого та подвійного шарів, 





ФУНК 


ФУНК 


Ф 








які виражаються через значення га- 
рмонічної функції и та її нормальної 


похідної 
уриез 1 
7 "Ти ' 


дег- РЕА Від будь-якої точки Ро 
всередині С до змінної точкиР на межі 5. 
Ф. г. виникають при розв'язуванні задач 
електростатики, теорії тяжіння, гідроди 
наміки нестисливої рідини, теорії пруж 
ності таїн. 

ф. гіпергеометрична (рос функция 
гипергеометрическая англ 
Ппурепуеопебісіипсбіоп від грец префі 
кса рлєр- - над, понад, вище) - окремий 
розв'язок гіпергеометричного рівняння (рі- 
вняння Гаусса) 
2(1-2и«|Іу-(«еВ-1)Д42и-аВис 
0, регулярнев околі точки 7 - 0 компле 
ксної площинипри у з 0, -1,-2,...і будь- 
яких значеньо і В. Якщогс. і В - нульабо 
ціле від'ємнечисло, то гіпергеометрична 
функція перетворюється в поліном, що з 
точністю до сталого множниказбігається 
з поліномомЯкобі (див. також полінами 
ортогональні). 

ф.гіпергеометричнавироджена рос 
функция гипергеометрическая вьро- 
жденная англ ад 





дцідп и(Р,) а 


едепегаїе 
Ппурегдеотейтіс Гипсбїог) - розв'язок вин 


родженого (конфлюентного) гіпергео 
метричного рівнянняги" -- (у- ди'- «и 
па 0, регулярне в око- 
лі точки с 0 комплексної площинипри 

у я 0, -1, -2,... і будьяких значеннях а. 
(Е. Куммер ГЕ.Киплплегі, 1836). У колі 
будьякогоскінченногорадіусаф. г. в. 1-го 
роду можназадатиза допомогою з б і ж- 
ного ряду Куммера; другим лінійно 
незалежнимрозв'язкомрівняння є ф. г. в. 
2-го роду. Через ф. г. в. виражаються 
багато елементарних і спеціальних функ- 
цій. При ціломувід'ємномус ф. Г. В. зВОДЯ 

тьсядо поліномів, щоз точністю до сталого 
множниказбігаються з поліномами Лагер: 
ра. 
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ф. голоморфна (рос функция голо- 
морфная англ Поіотогрніс бипсбіог) - 
див.функціяаналітична 

ф.Грінав статистичній фізи- 
ці (рос функция Грина |функция 
источника в  статистической 
физике; англ ЄСгееп їипсіоп іп 
5їабі5гіса! ріпу5іс5) - узагальнення 
часової кореляційної функції, тісно по- 
в'язане з обчисленням спостережуваних 
фізичних величин для квантової системи 
багатьох частинок. Застосування ф. Г. по- 
в'язанез тим, що для знаходження важли 
вих характеристик системибагатьохчасти 
нок потрібно знатине детальну поведінку 
кожної частинки, а тільки усереднену 
поведінкуоднієї чи двохчастинокпід дією 
інших, яку можнаописатифункцієюг ріна. 
Ф. Г. (запізнені та випереджальні) визнача 
ють як середні зненення комутаторів або 
антикомутаторів двох операторів у пред 
ставленні Гайзенберга: С"ЧІ - 8) с 8(2- 8) 
(БУ (ІА(9, В( 23), СМС - б) є- 6(Г- 0 
(ів? «ГАС, В( 2), дев(9 -1 приб»оі 
6(0) -0 приї «0, (...) - усереднення за 
великим канонічним розподілом Гіббса, 
ІА, ВР «АВ- пвВА, дет «11 (зазвичай 
знак"я",якщод, В - Бозеоператори;"-" 
- для Ферміоператорів А, В). Викори- 
стовуютьтакожпричинні ф.Г. Ф. Г. зручні 
в статистичній фізиці рівноважних си- 
стем для обчислення термодинамічних 
функцій і спектрів елементарних збу- 
джень,у теорії незворотливихпроцесів. 

ф. Гріна Іфункція лі- 
нійного диференціального 
оператора І (рос функция Грина 
Іфункция источника  линейного 
дифференциального 
оператора |; англ Сгееп Типсбїоп 
Ізоцпе Жїипсноп ої іІіпеаг аі- 
їегепіїа! орегаїог 1) - функція 
С(х, х'), яка задає ядро інтегрального 
оператора, оберненого до 1. (Дж. Грін ІС. 
Сгеепі, 1828). Ф. Г., що трактується як 
узагальнена функція, задовольняє рівнян- 
ня І, С(х, х') « 5(х - х'). Розв'язок 


ФУНК 


ФУНК 


Ф 








неоднорідного лінійного диференціально 
го рівняння 


. Іціх) «Йх) (1) 
визначаєтьсяінтегралом 
их) - Сх, х') Йх') ах. (2) 


Ф. г. с/х, х') є "відгуком" у точці хХ 
системи, що описується диференці 
альним рівнянням, на одиничне точкове 
джерело, розташованеу точці х' (тому її 
часто називають функцією джерела). 
Інтегральне співвідношення (2), що 
заміняє диференціальнерівняння (1), до- 
зволяє подати поле, створене деякою си- 
стемою джерел, у вигляді суперпозиції 
внесків окремих точкових джерел. Побу- 
дуватиф. Г. в явному вигляді вдаєтьсяв 
порівняноневеликомуряді випадків. 

ф. Гріна у квантовій теорії 
поля (рос  функция Грина в 
квантовой теориим поля; англ 
Сгееп їипсб6оп іп диапіиг Гіе!а 
Єеогу) - одназ основних величин, які 
визначають рух частинок і стан полів; є 
середнім за вакуумом від хронологічного 
добуткуоператорівполів. Поняттяф. Г. в 
квантовій теорії поля має такий самий 
зміст, як і в математичній фізиці (див. 
також функція Гріна лінійного 
дифе-ренціального 
оператора) і використовується як 
допоміжна величина при розрахунках 
фізичних характеристик і розв'язуванні 
рівнянь при заданих джерелах. У 
квантовій механіці частинки хвильова 
функція м (х) визначаєтьсярівнянням ви- 
гляду Щ(х) м(х) « 0, де Ц(х) - деякий 
оператор, х - точка просторузасу. Тут 
ф.Г. С(х, х) визначається рівнянням 
х) С(х, х) «с(х - х), дед(х - х) - 
дельтафункція. Причинна ф.Г. опи 
сує причинний зв'язок процесів народже 
ння і знищеннячастинкив різних точках 
х, х. Ф. Г. вільних полів є одним з 
основних складових елементів діаграм 
Фейнмана. Зв'язані та сильно- 
зв'язані ф.Г., які є сумою відповідно 
зв'язаних і  сильнозв'язаних діаграм 
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Фейнмана, входять у систему рівнянь 
Дайсона. 

ф. Гріна причинна у квантовій 
теорії поля (рос функция Грина 
причинная в квантовой теории 
поля; англ сайзаї Сгееп Рипсйїоп і п 
диапіит їїеїа кпеогу) - те саме, 
щопропагагор 

ф. джерела лінійного дифе- 
ренціального оператора! (рос 


функция шисточника  линейного 
дифференциального 
оператора |/; англ 5оцгсевипсНопо Ї 
Ііпеаг дібїегепііа! орегабог 1) 
- тесаме, що функція Гріна лін ійно- 
го диференціального 
оператораї. 

ф.дисипативна (рос функциядисси 
пативная англ дїз55іраймеїипсбог - те 
саме,що функція розсіювання 

ф. Дірака (рос. функция Дирака; 
англ. Оїгас(деНна бипсбіог) - те саме, що 
дельта-функція рен 

ф. дробувата (рос функция меро 
морфная англ текготогрНіс ГипсНоп, 
аії-роіе Типсбіоп) - те саме, що функція 
меромффна 

ф.корелияції (рос функциякорреля 
ции англ сопеіайопіипсНог) - див. фу 
нкція кореляційна 

ф. кореляційна | функція кореляції! 
в статистичній фізиці (рос фу 
нкция корреляционная Гфункция кор- 
реляций в статистической фи- 
зике; англ  сотеіабоп  (Рипсбїог) 
І сопеіабіме типсНоп, согтеїабог, аді іп 
5гакі5кісаї рпу5іс5) - функція, що 
визначаєймовірністьвідносногорозташу 
вання комплексу з 5 будьяких молекул 
рідини або газу; при 5 - 2 ф.к. називає 
ться парною,абобінарною. 

ф. кореляційна (функція кореляції! 
випадкового процесу їХ(, їєТ) 
(рос функция корреляционная | фун 
ция корреляций случайного про- 
цесса їХ(), ІЄТУу англ сопеіайоп 
Типсбоп |сопгеіанме бипсноп ої а 
5госпаз5ііс ргосе55 їХ(б, іє Т)) - 


ФУНК 


ФУНК 


Ф 








функція В(5, 0) - МІХ(5) -МХ(5)Х(С) - 
МХ(ОІ, 45, 0 є Т (тут МХ(5) - перший 
момент процесу, " означає комплексне 
спряження; припускається, що М 
| Х(ВЇ 2сою)). 

ф.Лагранжа|потенціалкінетичний 
(рос функция Лагранжа, потенциал 
кинетический англ Надгапдіап (б), 
Гадгапое Гипсбїоп, Кіпегіс рогепіїаї) - 
характеристична функція 1(4, фх, Ї) ме- 
ханічної системи, виражена через узага 
льнені координати 4, узагальнені швид 
кості фх і часі. У найпростішомувипадку 
консервативної системи ф. Л. дорівнює 
різниці між кінетичною Т і потенці 
альною П енергіями системи, виражени 
ми черезд і фх, тобто І - Т(д, фх, Її) - 
па). 

ф. Ланжевена (рос функция Лан- 
жевена англ ШЦапдеміп Типсіїоп - 
ЦО) є сх - х-; являє собою больцмані 
вськестатистичнесереднєвеличинисоз, 
де 0 - кут між вектором магнітного мо- 
менту т або електричного дипольного 
моменту р і зовнішнім полем (магнітним 
Н абоелектричнимЕ). 

ЦХ) в со58 З 
що ехріксоф)софадр | ехріхсов)ар Г", 
дех -- У/КТ, М «-- тН(абоУ «-- рі) - 
потенціальна енергія, 7 - температура, 
ФО з5іпвровар - елемент просторового 
кута. 
ф. Маєра (рос функция Майера 
англ Мауегипсог - функція 
їк -ехрі В (п) 1 - 1, 

дев «1/(КТ), Т - температура, 

, И (пд зу (в - г.) 
потенціальна енергія взаємодії молекул. 
Ф.М. застосовують у теорії класичних 
неїдеальних газів малої густини при роз. 


кладі конфігураційного інтеграла за 

ступенямималої густини. 
ф.меромарфнаЇ|функція дробувата| 

(рос  функция ме англ 


теготогрніс типсНоп, а!ї-роів бипсбіоп 
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- аналітична функція, що не має в 
комплексній площині особливостей, крім 
полюсів. Зокрема, будьяка ціла або ра- 
ціональна функція є мероморфною. КІі- 
лькість полюсів у ф. м. небільшніж злі 
ченна. 

ф.поглинання (рос функция погло: 
щения англ арбогріїоп Типсбіог) - фу- 
нкція, що описує залежність по- 
глинальної спроможності шару речовини 
відії кількості пп на шляху світлового пу- 
чка для немонохроматичного світла. За 
означенням, А(пд- (Іо - тс, де Іо Ї 
(то - яскравості світлового пучка при 
вході в шартапривиході з нього. 

ф. потенціальна (рос функция по- 
тенциальная англ роїепНаї бипсбог) - 
див. потенціал 

ф. Рауса (бос функция Рауса англ 
ВойНтТипсбіог) - характеристичнафунк- 
ція механічної системи, виражена через 
змінні Рауса, якими є час 8, усі 5 узага 
льнених координат 4, системи, узага 
льнені швидкості д:, що відповідають 
деяким т із цих координат, і узагальнені 
імпульси р, що відповідаютьіншим 5 - т 
координатам. 

ф. реакції у статистичній 
фізиці (рос функция реакции в 
статистической  физике англ 
ге5роп5е їипсНоп іп  5іабі5кіса! 
рПу5іс5) - те саме, що функція відгу: 
ку. 

ф.розповаюдження у квантовій 
теорії поля (рос функция 
распротранения | в квантовой 
теорий поля; англ ргорадаїог іп 
диапіит їїеїа кпеогу) - те саме, 
щопропагагор 

ф. розподілу Вігнера (рос функция 
расп Вигнера англ М/ідпег 
дізінібибіоп типсбог) - матриця густини 
в змішаному координатноїмпульсному 
представленні, запропонованому Ю. Ві- 
гнером ГЕ. М/ідпег) у 1932. Ф. р.В. неє 
густиною ймовірності, тому що може 
бути від'ємною. Подібні матриці густини 
іноді називають"квазіймовірностями". Ф. 
р. В. пов'язана з матрицею густини в 


ФУНК 


ФУНК 


Ф 








координатному представленні співвідно 
шенням 
хр 
а(длпуз |) рих - 5/2, х 6/2, бехріїн 


"ра, 

дех « (х,...ху), 5 с (5,...0м) - З/М-вимірні 
вектори.Ф. р. В. використовуютьдляопи- 
су квантовомеханічних станів системи 
багатьохчастинок, близьких до класичних 
станів, для доказу граничного переходу 
від квантовомеханічного опису до класи 
ЧНОГО. 

ф.розподділу Максвелла-Баольцмана 
(розподіл Больцмана (рос функция 
распределения Максвелла-Больцмана, 
распределение | Больцмана англ 
Махмеїі|-Вобтапи ді5ітїрибоп 
Типсбіоп, ВоНйгтапи дї5ітібиНог - фу- 
нкція, що визначає кількість частинок 
аМо, г) ідеального газу, компоненти 
швидкості о і координатиг яких лежатьв 
інтервалахвід о, г до о - 40, г -к г від- 
повідно. Ф. р. М.-Б. справедливав припує 
щенні, що частинки підкоряються класи 
чній статистиці (див. також статистика 
Больцмана, і має вигляд 


ам (о, г) с ехр Ви, де и - 


хімічний потенціал, Т - температура, К - 
стала Больцмана, є з пт/2 чн Ц(р) - 
енергія (п - масачастинки, » - абсолют 
на величина швидкості і (г) - потенці 
альнаенергія, щозалежитьвід положення 
частинкив просторі. 

ф. розсіювання |функція дисипати 
вна! (рос функция рассейвания, функ 
ция диссипативная англ а(ізрег5іоп 
Т"ипсбіоп, дїз5іранмейипсбїог - функція, 
яка вводиться для врахуваннявпливу сил 
в'язкого тертяна рух механічної системи 
і характеризує ступінь спадання механі 
чної енергії цієї системи, а такожвзагалі 
для врахування переходу енергії впоряд 
кованогоруху в енергію невпорядковано 
го руху, маєрозмірністьпотужності. 

ф. силова (рос функция силовая 
англ їогсіпу бипсНоп, робепНаї Рипсіог) 
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- функція координат силового поля, яке 
має таку властивість, що елементарна 
роботасил поля дорівнює повному дифе 
ренціалу цієї функції. Силове поле, для 
якого існує ф. с., називається потенці 
альним. 

ф. статистичного розподілу(рос фу 
нкция статистического распределения 
англ 5канбіїса! аїбітірційоп бипсіїогп) - 
функція, яка характеризує розподіл 
імовірностей фізичних величин. Див. та- 
кож фізикастатистична 

ф. структурна у квантовій 
теорії поля (рос. | функция 
структурная в квантовой теории 
поля; англ. зікистиге шпсійоп іп 
диапіит їїеїа кПпеогу) - функція 
інваріантних імпульсних змінних, які ви- 
значають непружну взаємодію У-кванта 
або М/"-, 7?- бозонів з адронами; входить 
у вираз для Фур'є-образу корелятора двох 
векторних струмів в адронному стані з 4- 
імпульсом. 

ф. структурна | випадкового 
процесу (рос. функцияструктурная 
случайного процесса англ. 
5шисішке Яшпсіоп ОЇ а 5-КоОСНпа5зііс 
ргосе55) - кореляція приростів випад- 
кового процесу на двох проміжках часу. 
Іноді ф. с. називають тільки дисперсію 
приростів випадкового процесу. 

ф. твірна |генератріса| послі- 
довності Хо, М, ... М (ЧИСЛО- 
вої або функціональної) (рос 
функция производящая |генератриса 
последовательности 2, М,..., Дт, 

(числовой или  функци- 
ональной); англ депегайнто типсбїоп 
Ідепегабіх, депегаїог, сошг5еоїмашце 
Типсбопгі ої а пиптегаїі ог Гипсбі- 
опа зедиепсе Хе, М, ... Ми. - 


функція Г(г)ж- п"; степеневий ряд 


па0 
передбачаєтьсязбіжним хоча б для одно- 
гої 0, 


ф. теплова (рос функция тепловая 
англ пеайипсНой - див.ентальпія 


ФУНК 


ФУНК 


Ф 








ф. току (рос функция тока англ 
Ном/ їипсной - функція координат 
мих у) у плоскій задачі гідродинаміки не- 
стисливої рідини, похідні якої за 
координатамипов'язані з проєкціями и, м 
співвідношеннями шеди/ду, мз-дшідх. 
Родина кривих 
м с сопб-являє собою лінії току. Величи: 
наш можебути визначенадля даної лінії 
току як секунднаоб'ємна витратарідини 
в плоскому її русі через трубку току, 
обмежену даною лінією току та деякою 
нульовою, для якої можнаприйнятим 
соп5і. 

ф. узагальнена (рос функция обоб 
щенная англ депегаїгецйїипсбіоп, ідіеаї 
ЄипсНно?) - математичне поняття, яке 
узагальнює класичне поняття функції. 
Поняття ф. у. дає можливість виразитив 
математичнокоректній формі такі ідеалі 
зовані поняття, як густина матеріальної 
точки, точкового заряду, точкового дин 
поля, інтенсивністьмиттєвого джерелата 
ін. Формально ф. у. визначається як лі- 
нійний неперервний функціоналнад тим 
чи іншим векторним простором достат 
ньо"гарних" (основних) функцій. 

ф. хвильова (рос функция 
волновая англ ммаме Типсїїоп, р5і 
Тїипсбогп - комплекснафункція, що опи- 
сує стан квантовомеханічної системи. 
Квадрат модуля ф. х. дорівнює густині 
ймовірності того, що фізичні величини, за 
допомогою яких задано стан системи, 
набувають певних значень (чи знаходя 
ться у шпевному інтервалі значень). 
Історичноназва"ф. х." виниклав зв'язкуз 
тим, що рівняння, яке визначаєцю функ- 
цію (рівняння Шредінгера), має вигляд 
хвильовогорівняння. (див. також вектор 


ф. ціла (рос функция целая англ 
іпіедегіипсбіоп, епійгебипсбог - функ 
ція, аналітична в усій площині компле 
ксної змінної (див. також функції 
аналітичні. Прикладамиф. ц. є функції 
5іп2 со52  алгебричний поліном 
аскадчь.ита й. 
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ОД-функції (рос Д-функций; англ Д- 
Типсбоп3 - тесаме що функції Вігнера 

функції Бліха (рос функциї Блоха; 
англ Віосії бипсбїоп8 - див. у ст. теоре 
маБлоха,електраниблохівські 

функції ВЄбера(рос функци Вебе 
ра; англ Мебегїипсіїоп3 - те саме, що 
функції параболічногоциліндра 

функції Вігнера ІЮ-функції, функції 
кульові узагальнені, функції ні 
узагальнені (рос функциї Вигнера ДО- 
функци, функци шаровьме обобщен 
ньве функци обобшен 
нье англ МідпегіипсНопе, О-Гипсіїопе, 
гепегаїгей зрбегіса! РипсНоп8 - функції 
Ото, В, у), які описують перетворення 
хвильової функції квантової системи з 
певним кутовим моментом | і певною 
проєкцією т моменту на вісь 2 при 
повороті системи координат на кути 
Ейлера о, В, у: 
М» 7 Фо 0 Дао (ВТМ що, (т ті - 


одночасно цілі або напівцілі числа, при- 
чому) 2 0, т п'я - ), -/ 11,...,))... Фу- 
нкції ОО, В, у є матричними 
елементами унітарного незвідного пред 
ставлення групи поворотів тривимірного 
простору. Ф. В. досліджені Ю. Вігнером 
ГЕ. М/ідпегі, 1931. У деяких випадках ф. 
В. можнавиразитичерез сферичні функ 
ції. 

функції власні лінійного 
оператора І, що діє в 
просторі функцій (рос функция 
собственнье линейного 
оператора, действующего в 
пространстве функций; англ 
еідепіипсійоп5 | Гргорег РипсНоп5, 
айіоїипсбоп5,"ипадатепсаї ипсіопя о ї 
а Гіпеаг орегабог і аскгіпдіп а 
Типсгіоп  5расе) - нетривіальні 
розв'язки рівняння 1/2. я К., причому 2. - 
однез власнихзначеньоператора! . 

функції Ейрі (рос функци Зйри 
англ Аіїгу бипсбіоп8 - функції, які є 
розв'язками диференціального рівняння 
2-го порядку: И/" - 2//є-д дег2- незалеж 


ФУНК 


ФУНК 


Ф 








назмінна.Ф. Е. виражаютьсячерезфунк 
ції Бесселяїндексау-н 1/3 


ІД 3 3 
мір 

едуадаїй у У 
здеарем 5 б Я 5 


Іага, 2| « 27/3. 


Ф. Е. відіграють важливу роль у теорії 
асимптотичних представлень різноманіт 
них спеціальних функцій у математичній 
фізиці, наприклад, у теорії дифракції 
радіохвильбіля земної поверхні. 

функції еліптичні (рос функция зл- 
липтические англ еїійріс бипсбоп5, 
еїйреїс наптопіс3 - функції, пов'язані з 
оберненням еліптичних інтегралів. 
Подібно до того, як найпростіша три- 
гонометрична функція и «- 5іпх є 
оберненою до інтеграла х 


ат ; 
зно о так одна з ф. е. 
са 


Якобі и с 5 (х;К) - зпх є оберненоювід- 

носно еліптичного інтеграла 1-го роду 

(у нормальній формі Якобі) 
ат 


(Ко - 
ча-туйд- кт) 


називають модулем). До такої функції 
призводить, наприклад, задача про 
математичниймаятник. 

функції інтегральні (сос функциї 
интегральньюе англ іпіедгаїипсбіопо -- 
декілька пов'язаних між собою спеці 
альних функцій (інтегральні експоненти, 
синус, косинус, логарифм, інтеграли 
імовірності і Френеля), які входять до 
розв'язку диференціального рівняння 
гіпергеометричного типу: с(2)у " с т(2)У 
Лу «0, деос(2) і т(2) - поліномине вище 
2-го і 1-го ступеню відповідно. Ф. |. 
вперше введені Л. Ейлером (Л. Ойлером) 
П.. Еціегіу 1768р. 

функції кульові |функції сферичнії 
(рос  функциї  шаровье, функциї 
сферические англ 5ррегісаї Рипсбіоп8 - 


ха 





стала, яку 
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однорідні фукції ц, степеня п від пря 





мокутних координат х, у, 2, які 
задовольняють рівняння Лапласа 
2 2 2 
и и и 
лорозотово 0, Ф. к. описують 
Пе ОШує" Пе У 


фізичні явища в просторових областях, 
обмежених сферичною поверхнею, і за- 
стосовуються для розв'язання задач зі 
сферичноюсиметрією. 

функції кульові векторні (рос. фун 
ции шаровьвюе векторньте; ангел. уесіог 
зріегісаї асіїоп5) - те саме, що ве- 
ктори кульові. 

функції кульові спінорні (бос функ 
ций шаровье спинорнье англ зріпог 
зріегіса! Пшасбіопз) - Тесаме, що спінори 
кульов. 

функції кульові узагальнені (рос. 
функци шаровье обобщеннье англ 
гепегаїтей зррегісаї Ясіїоп5) - Тесаме, 
що функції Вігнера 

функції Лагбрра (рос функциї Ла- 
герра англ цадиетебїипсіопя - функ- 
ції, щоє розв'язкамирівняння 

х'(с«1-Р пі-д, 
дес, п - довільні параметри. Якщо п - 
ціледодатнєчисло, ф. Л. вироджуютьсяв 
поліноми Лагерра 1,7(х) (див. також 
поліноми ортогональні). У загальному 
випадку ф. Л. виражаються через ви- 
родженугіпергеометричнуфункцію 
І(х) і 

«Ф(- пас -1,)Г(а. еп 1)/п!Г (о -1)). 

функції Лежандра(рос функциї Ле- 
жандра мшангл  Цедепаге ипсНоп5, 
зріегоїда! паптопісз - функції, що є 
розв'язками диференціального рівняння 
Лежандра(1 - х)7'- 2ХР-НЇМ(м 41) - р/(2 
- Х)Ї - 0, дер і у - довільні параметри. 
Якщоу - цілепозитивнечисло, и «0, ф. 
Л. вироджуються в поліноми Лежандра. 
При цілих у, у і - м х р сх у одержуємо 
приєднані поліноми Лежандра (див. та- 
кож поліноми ортогональні. У зага 
льному випадкувводятьф. Л. першогота 
другого роду, що виражаються через 
гіпергеометричнуфункцію. 


ФУНК 


ФУНК 


ФІХ 








функції майжеперіодичні (рос фу 
нкци почти периодические англ 
аіто5і регіодіс бипсбопЗ - функції, що 
відтворюють свої значення з будьякою 
точ-ністю через інтервал, який залежить 
від заданої точності. Характерним при- 
кладом майжеперіодичної функції є фу- 
нкція 
ФІ) є сіехріїогід) -- сехрісьд), якщочисла 
ол і о» неспівмірні між собою. 

функції Макдднальда(рос функциї 
Макдональда англ МсДопаїі бипсбнопо 
- див.функції циліндричні 

функції Матьє(рос функци Матьє 
англ МаніевціипсНнопз3 - спеціальні фу- 
нкції типу тих, що задовольняють дифе 
ренціальнерівняннясФ'и/а? -к(а -- Б с0522) 
-0 (рівняння Матьє, окремий ви- 
падок рівняння Хілла), яке отримують 
при розділенні в еліптичних координатах 
змінних у рівнянні Гельмгольца, ста 
ціонарному рівнянні Шредінгера та в 
математичних моделяхрізноманітних ко- 
ливних систем із симетрією еліпса 
ГЕ. Майпіеи, 18681. 

функції Неймана|функції Нойманаї 
(рос функци Неймана функци Но- 
ймана англ Меитаппіипсіїоп3 - цилі 
ндричні функції 2-го роду. 

функції Ноймана (рос функцих Но- 
ймана англ Мейтапи РипсбїопЗ - 
саме що функції Нєймана 

функції особливі в квантовій 
теорії поля (рос функци особьев 
квантовой теориий поля; англ 
5іпдціагіипсбїоп5 іп диапіип біс! а 
Єбеогу) - те саме, що функції сингу- 
лярнів квантовій теорії поля. 

функції  параболічного циліндра 
(рос функциї параболического цили 
ндра англ рагаброїїісаісуїйпаегіипсНопе, 
ЄипсНноп5 ої рагабоїїс суйпаєвг, УММебег 
ТипсбіопЗ - функції, що задовольняють 
рівняння и" - (-223/4 --м --5)й - 0, яке 
після заміни ц(2) - ехр(- 2/4) у(2), 2- 5 
2/2 переходитьу рівняння Ерміта 
у''- Ху'яМу «0, деу - комплексний 
параметр. Нехай Н, (2) - розв'язок цього 
рівняння. Ф, п. ц. дорівнює 
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0, (2 227? ехрі- я На 21/22), 

функції переставні (рос функциї 
перестановочньв 0 англ  рейтиїабоп 
Типфіоп9 - комутатори (чи антикомута 
тори) операторів вільних бозонних (фе- 
рміонних) полів, узятих у різних 
просторовочасових точках. Найважливі 
ша властивість ф. п. - перетворенняїх у 
нуль позасвітловим конусом. Ця власти 
вість відображає мікропричинність ло- 
кальних квантових теорій поля: довільні 
оператори, визначенів точках, розділених 
просторовоподібним інтервалом, завжди 
комутують, і відповідні динамічні вели 
чини допускають незалежне вимірюван 
ня. 

функції сингулярні (функції особли 
віі в квантовій теорії поля 
(рос функциї сингулярнье | функциї 
особьб в квантовой теорий 
поля; англ ф5іпдиіаг їипсбіоп5 іп 
диапіит їіеїа Епеогу) - реляти 
вістськи інваріантні функції, тісно по- 
в'язані з квантуванням хвильових полів, 
що мають сингулярну поведінку в околі 
світловогоконусаїі початку координат. У 
першу чергу до сингулярних функцій 
належать перестановні функції, що 
стоять у правих частинах комутаційних 
співвідношень у х-представленні. Теорія 
сингулярних функцій була розроблена 
М.М. Боголюбовим на початку 19503х 
років. 

функції спеціальні (рос. функциї 
специальньте; англ. 5ресіаї бипсбіоп8 -- 
окремі класи функцій, що виникають за- 
звичай при розв'язуванні  диференці- 
альних рівнянь. Найчастіше зустрічаю- 
ться гама-функції (див. також інтеграли 
Ейлера), ортогональні поліноми, сфери- 
чні | функції, циліндричні | функції, 
гіпергеометричні функції, інтегральні 
функції, функції Матьє, еліптичні функ- 
ції та ін. 

функції  спінові (рос  функци 
спиновьюе англ зріп бипсбїоп8 - власні 
функції оператора квадрата спіну 5, що 
визна- 


ХАРА 








чаються рівнянням 52у з т25(5-1), де5 
- цілеабонапівцілечисло, якехарактери 
зує спінові властивості мікрочастинок, тп 
- стала Планка. Оскільки простір 
спінових координат дискретний, то ф. с. 
м, яка відповідає спіну 5, зручно запи 
сувати у вигляді (25 -- 1)-рядного стовгі 
чика, що містить ф  - амплітуди 
ймовірності знайти частинку з одним із 
25 -- 1 можливих значень проєкції спіну 
навісь7. 

функції сферичні (рос  функцип 

англ 5ррегіса! Ппсіїоп5) - 

тесаме,що функції кульові 

функції сферичні спінорні (рос фу 
нкцииї сферические спинорньюе англ 
5ріпог 5рпегіса! Піпсіїоп5) - те саме, що 
спінорикульові 

функції сферичні узагальнені (рос 
функци  сферическиє обобщенньюе 
англ репегаїітей зрбегіса! Гипсїїопя) - те 
саме, що функції Вігнера 

функції циліндричні (рос функциї 
цилиндрические англ суїйпавг 
ТипсбіопЗ - розв'язки диференціального 
рівняння Бесселя. У застосуваннях найча 
стіше зустрічаються ф. ц. 1-го роду (див. 
також функції Бесселя та ф. ц. 2-го 
роду (див. також функції Неймана. У 
комплексній області зручнокористуватися 
ф. ц. З-го роду (див. також функції Ха- 
нкеля. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА (рос характе 
ристика англ спакасіїепгі5нд, Жеаїиге, 
ашаїйсабоп; (якісна  айннгірийе; (ав 
родин; міцності) ргорегу; (поляриза 
ційна ранем; (параметр) рагатеїег; 
(графік  спакасфені5ійд,  спагасбегі5с 
сигме, сигме, регіотапсесіїадгат; (зале 
жність) БеНаміди)г, гебропее; (робоча 
регіоптапсе, чцаїйу; (опид 
спагасїенгігайоп, фезсиріюп; (горіння; 
машини; стійкості) дрмаїйу; (об'єкта) 
5ідпайиге; (змішувальна; електрична; за 
тиском) габіпд. 

х.амплітудна| характеристикапере 
дачі, характеристика передавальна 
(рос характеристика амплитудная, ха- 
рактеристика передаточная англ даїп 
сигме, даїц-єгап5їе) сПпагасіепі5ід - 
залежність амплітуди Ах СИГНалу на вИ- 
ході пристрою від амплітуди А»х На ЙОГО 
вході. 

х. амплітудночастотна, АЧХ |ха- 
рактеристика частотна (рос характе 
ристика амплитудночастотная, АЧХ, 
характеристика | частотная англ 
їедшцепсу гезропз5е, атрійидекесроп5е 
сигуе, гедцепсугевбропое | сигме, 
їедцепсу  БеНаміди)г,  їгедиепсу- 
гез5роп5е спагасіегівіс, ге5роп5е 
спагасіегі5бс, гевроп5е сигув - залеж 
ністьамплітудиколиванняна виході прин 
строю від частоти вхідного гармонічного 
сигналу. Вимірюється при зміні частоти 
сталого за амплітудою вхідного сигналу. 
Для негармонічного вхідного визнаку 
АЧХ показує, як передаються його 
окремі гармонічні складові, і дозволяє 
оцінитиспотвореннянняйого спектру. 

х. вольтампЄрна, ВАХ (рос ха- 
рактеристика вольт-амперная, ВАХ; 
англ  моїНадеєцтепі  сПпагасіеніьііс, 


Х 
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сипепімоїаде сПагасбегізінс, сипепі- 
уокадесигув, Е-І спагасїегі5іїс, ситепі- 
уоНаде діадгат, уоїв-атр5 Чіадгат - 
залежність струму від прикладеної до 
елементаелектричного кола напруги або 
залежність спаду напруги на елементі 
електричного кола від струму, що проті 
кає через нього. Якщо опір елемента не 
залежитьвід струму, то ВАХ - прямалі- 
нія, що проходить через початок 
координат (закон Ома). На ВАХ може 
виникнутиспаднаділянказ від'ємнимди- 
ференціальним опором (ВАХ. //-подібно- 
го і 5-подібного типів, див. також дідд 
Ганна, шнурування струму. ВАХ роз 
рядув газі залежитьвід тиску!і родугазу, 
матеріалу | катода, величини між 
електродної відстані т.д. 

х. електранної лампи динамічна 
(рос характеристика злектронной ла- 
мпью динамическая англ гадіо кибе 
Чдупатіс  гезроп5е, еівсіїопіс маїме 
Чупатіс  гезроп5е, еіесіїопіс ие 
дупатіс гезрогпее, гадіїо гибе Фупатіс 
спагасїегібнс,  гайіо  їибе  Іоай 
сНагасіегі5іс, еіесітопіс маїме Фупатіс 
спагасїегібінс, єеіесіїопіс маїме Іоац 
сПагасівгі5іс, еіесіропіс їціе аФупатіс 
спагасїегізіс,  еіесіпопіс иіе Іоац 
спагасїегі5іс, гадіїо їибе БеНнамідіи)га! 
ачаїа, еіесітопіс маіме Бепамідаи)га! даїа, 
еіесітопіс гибе БеНнамідц)га! дааїа 
графік залежності анодного струму від 
напругинасітці (абоаноді) занаявності в 
анодномуколі опорунавантаження. 

х. передавальна (рос характеристи 
ка передаточная англ даїпігапїег 
спагасївгі5о - те саме, що характери 


стикаамплітудна 
х. передані (рос характеристика 
передаточная англ даіп'єгапаівег 
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спагасїегі5уд - те саме, що характери 
стикаамплітудна 

х. перехідна (рос характеристика 
переходная англ ігап5іепіспагасівніьііс, 
Згап5іепі Згап5іепі 
репгоптапсе,  іпаїсіа| | асітінапсе, 
їгап5їег сПагасїегі5іїс, 5кер кезроп5е, 
ипії-бберге5ропее - функція, яка описує 
зміни в лінійній системі, що виникають 
під зовнішнім впливом, який має вигляд 
миттєвого стрибка від нуля до деякої 
сталої величини(прийнятої заодиницю). 

х. спадна (рос характеристика 
падающая англ Таїіїйпд сПагасїегізНс, 
5іоріпд спагасїегівііс, Фгорріпу 
спагасівгівііс, сігооріпд спагасйегібі - 
характеристика, в якій зростанняоднієї з 
величин, що визначають стан пристрою, 
відповідаєзменшеннюіншо . 

х. февоваїхарактеристика фовово-) 
частотна| (рос характеристика фа 
зовая, характеристика фазфво-частот 
ная англ рНіазе регоптапсег, ріаз5е 
гезропбе, ріазе 
(-гезроп5а спагасіені6біс, рпа5еіїгап5їег 
Типсбіог) - залежністьфазовогозсуву, що 
вноситься лінійною системою передачі 
сигналів, від частоти гармонічного син 
гналу. Порядіз амплітудночастотноюха- 
рактеристикою, Х. ф. визначає частотні 
властивості лінійної системи передачі ви- 
знаків. 

х. фаздвочастотна (рос характе 
ристикафазівозчастотная англ ріпазе 
регоптапсе, ріа5е гезроп5е, ріаз5е 
(-гезроп5а спагасіеньііс, рпа5еігап5їег 
Типсбоп - те саме, що характеристика 
февова , 

х. частотна (рос характеристикача- 
стотная м англ  їгедицепсу  гезропее, 
йгедцепсу  БеНаміди)г, аптрійиде- 
гезропвесигме, їгесіцепсугевзропеесигуе, 
гедцепсу-гебропоа спагасіегівбс, 
ге5роп5еспагасвегівіс, гевроп5еситув - 
те саме, що характеристика ампліту: 
дночастотна 
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ХАРАКТРОН, -а (рос характрон 
англ спагасіог - див. трубка знако 
друкувальна 


ХВИЛЕВІД -ода (рос волновод 
англ мамедцикіе, диїсе, Фисі, ріре 
штучний або природний канал, здатний 
підгримувати хвилі, що поширюються 
уздовж нього, поля яких зосереджені 
всередині канала чи в суміжній з ним 
області. Розрізняютьекранованіх., відкри- 
ті х., квазіоптичні х. Основна властивість 
х.- існуванняв ньому дискретногонабору 
нормальних хвиль (мод), що поширюю- 
ться зі своїми фазовими та груповими 
ШВИДКОСТЯМИ. 

х. акустичний (рос  волновод 
акустический англ асоцзіїс мамециісів 
- ділянка середовища, обмежена в 
одному чи двох напрямках стінками або 
іншими середовищами, у результаті чого 
усувається чи зменшується розбіжність 
хвиль у сторони, тому поширення звуку 
вздовж ділянки відбувається з меншим 
ослабленням,ніж у необмеженомуоднорі 
дному середовищі. Штучні х. а. - зазвичай 


труби, обмежені  звуконепроникними 
стінками. Природні х. а. - зазвичай шари 
середовища. 


х. атмосферний (рос волноводатмо- 
сфернькй; англ айтобріегіс дисі, гааїо 
дисі - шаратмосферипоблизу поверхні 
Землі, що має здатність каналізувати 
електромагнітні хвилі внаслідок ре 
фракції. Завдякицьому можливепошире 
ння радіохвильна значні відстані шляхом 
їхнього послідовного відбиваннявід меж 
хвилевода. Х. а. з'являється в результаті 
утворення т.зв. інверсійного шару з 
аномальним розподілом температури, 
вологості, а отже, і показника заламу по 
вертикалі. Заобрійне поширення 
радіохвиль в атмосферному хвилеводі 
спостерігається в багатьох районах 
земної кулі, причому найчастіше х. а. 
виникають поблизу морської поверхні в 
умовах натікання на неї сухого повітря. 
Х. а. утворюються переважно на санти 


хХвиЛл 


ХвиИЛл 








метрових хвилях. Існують приземні та 
підняті атмосферніхвилеводи. 

х. діелектричний (рос волноводди- 
злектрический англ Чіеіесітіс 
мгамециків - стерженьіз діелектрикаабо 
канал усередині діелектричного 
середовища, вздовж яких можуть поши 
рюватисяелектромагнітні хвилі, що спря 
мовуються цими каналами. Х. д. опти 
чного діапазону одержали назву світло 
водів (див. також дптика волоканна). 
Механізм каналізації електромагнітних 
хвильу х. д. пов'язанийіз явищемповно- 
го | внутрішнього відбивання. В 
ідеальному х. д. (без втрат) на будьякій 
фіксованій частоті с можепоширюватися 
лише скінченна кількість хвилевідних 
мод, що переносять скінченний потік 
енергії уздовжхвилевода. 

х. іоноафрний (х. йоносферний 
(рос  волновод моносферньй англ 
іопо5ріегісдіисі - областьпростору між 
поверхнею Землі та  йоносферою, 
всередині якої відбувається локалізація 
радіохвиль. Поряд із х. і., нижньою ме- 
жею якого слугує поверхня Землі, 
існують підняті х. й. Локалізація 
радіохвиль у таких х. і. здійснюється як 
за рахунок немонотонного розподілу 
йоносферної плазми за висотою, так і за 
рахуноксферичності Землі. 

х. металевий (рос волноводметал 
лический англ теїаїмамеацісів - цилі 
ндрична або вигнута труба, всередині 
якої можуть поширюватися електро 
магнітні хвилі. Механізм поширення 
хвиль у х. м. зумовлений їхнім бага 
торазовимвідбиваннямвід стінок. Хвиле 
відні моди(типихвиль, що відрізняються 
структурою електромагнітного поля і ча- 
стотою) знаходять, розв'язуючи рівняння 
Максвелла при відповідних межових 
умовах. Х. м. слугують фідерними при- 
строями в радіолокаційних та інших си- 
стемах, тобто використовуються для 
передачісигналу. 

х. оптичний (рос волноводоптиче 
ский англ ІдПпічиіїдев, ІїдпЕ диісе, 
орнааї) диїсів - див.світловід, 
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х. плазмовий (рос волновод пла- 
зменньшй англ ріазта мгамедційв - 
штучнеабо природнеплазмовеутворення 
з неоднорідним профілем діелектричної 
проникності, один із розмірів якого 
значно більший за інші. Х. п. - різновид 
діелектричного хвилевода. Х. п. викори 
стовують для транспортування електро 
магнітної енергії в плазмі. 


ХВИЛЯ (рос волна англ маме, 5ед 
- зміна деякої сукупності фізичних вели: 
чин (полів), здатна переміщуватися 
(поширюватися), віддаляючись від місця 
її виникнення, чи коливатися всередині 
обмежених областей простору. У суча- 
сному розумінні поняттях. настількиши- 
рокета багатозначне, що фактично немо- 
жливо вказати жодної ознаки, загальної 
для усіх видів рухів і процесів, які нале 
жать до хвильових. У реальній речовині 
поширення х. супроводжується втратами 
(дисипацією) енергії за рахунок її пере 
ходув тепло.У загальномувипадкухвилі 
не обов'язково пов'язані з наявністю ре- 
човини. Електромагнітні хвилі у вакуумі 
є взаємозалежними змінами електричних 
і магнітних полів, а гравітаційні хвилі є 
змінамигеометрії простору-часу. Можли- 
ві усамітнені хвилі у вигляді локалі 
зованих у просторі імпульсних збурень 
(вибухові хвилі, нервовийімпульсі т. п.). 

х. біжна (рос волна бегущая англ 
гкиппіпд умаме, гої! уламе, ігамеі|)іпд 
мгаме, Ргосдгезбімеучаме - те саме, що 
хвиля рухбма 

х. вибухова (рос волна взрьюная 
англ Біавімаме - породжений вибухом 
рух середовища. Внаслідок швидкого 
протікання хімічного | перетворення 
продукти вибуху під час останнього не 
встигаютьрозширюватися, безпосередньо 
після вибуху мають високу температуру І 
перебуваютьпід високим тиском, що пере 
дається речовині довкола вогнищавибуху. 
У кожен момент часу стискується лише 
певний об'єм, поза яким середовище не 
збурене, причому стиснення передається 
від шару до шару- виникаєвибуховахви- 


хХвиЛл 


хХвиЛл 








ля. Стрибкоподібна зміна стану речовини 
нафронтіх. в. (ударнахвиля) поширюється 
з надзвуковою швидкістю. Характеристики 
х. в. (швидкістьпереміщенняфронту, тиск 

температурасередовища) можуть бути зна: 

йдені методамигазової динаміки (для газів) 
абометодамитеорії подібності (длярідкихі 

твердихтіл). На великихвідстаняхвід місця 
вибуху х. в. вироджуєтьсяв звукову (пруж: 

ну) хвилю. 

х. зворагна (рос волна обратная 
англ БасіКимамі м/аме, гейшт маме, 
гемет5ейгамеі!)їпд мламе - хвиля з про- 
тилежно спрямованими  фазовою та 
груповоюшвидкостями. 

х. земна (рос волна земная англ 
5иасемаме - радіохвиля,якапоширює 
ться в однорідній атмосфері поблизу 
поверхні Землі. В її формуванні важливу 
роль відіграє область поверхні Землі, 
істотна для відбивання. Це область 
перших зон Френеля, які утворюються 
при перетині з поверхнею Землі еліпсої 
дів обертання (із загальними фокусами в 
точках випромінюванняд та прийому В), 
що визначаються рівнянням К(г-р) с 
Ккенти/2 (В - відстаньміжа | В; гі р - від- 
станівіддА і В допоточної точки; К- 2л/д, 
2 - довжинахвилі, т - 1, 2,...). Длях. з. 
можна виділити три основні області: 
область прямої видимості, область по- 
близу обрію та область глибокої тіні, де 
поширеннярадіохвиль можливетільки за 
рахунок дифракції. Х. з. забезпечує 
заобрійне поширення радіохвиль дов 
гохвильовогодіапазону. 

х. нерухабма (рос волна стоячая 
англ  соіпсідепі уламе, сопіипсбопаї 
мгаме, 5гапсіїпо маме, 5бабіопагу маме - 
тесаме, щохвилястійна 

х. парціальна (рос волна парци 
альная англ зирмааме від середньовічно 
лат. рапії - частковий) - хвиля з 
певним орбітальним (кутовим) моментом 
І. Значеннямі 0, 1, 2,... відповідаютьз-, 
Р-, Д-хвилі і т.д., див. також розсіяння 
мікрочастинок 

х. плоска (рос волна плоская англ 
ріапем/аме, ріапетосів - хвиля, в якій 
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усім точкам, що лежатьу будьякій пло- 
щині, перпендикулярній до напрямку її 
поширення, в коженмоментвідповідають 
однакові зміщеннята швидкості частинок 
середовища (для механічних хвиль) або 
однакові напруженості електричних | 
магнітних полів (для електромагнітних 
хвиль), тобто усі величини, що характе 
ризуютьплоску хвилю, є функціямичасу 
і лише однієї координати, наприклад х, 
якщовісь х збігаєтьсяз напрямком поши 


ренняхвилі. 
х. поздоавжня (рос волна проде 
льная англ Шопдійкаіпа!  м/аме, 


фйаїабопаї маув - хвиля, у якої 
векторна величина, що її характеризує, 
(наприклад, для гармонічних хвиль - 
векторна амплітуда) колінеарна напря 
мку поширення (для гармонічних хвиль 
- хвильовому вектору). До поздовжніх 
хвиль зазвичайвідносять звукові хвилі в 
газах, рідинах та ізотропних твердих ті- 
лах, ленгмюрівські хвилі в плазмі й інші 
хвилі, де коливання частинок можуть 
відбуватися тільки вздовж хвильового 
вектора. 

х. поперечна(рос волнапоперечная 
англ сго55МІ/аме, гап5мег5емламе; (геоф) 
5-маме - хвиля, у якої векторнавеличи 
на, щоїї характеризує, лежитьу площині, 
перпендикулярній напрямку поширення 
хвилі (длягармонічних хвиль- хвильово 
му векторуб). 

х. проста (рос волна простая англ 
з5ітріе уламе - хвиля, кожна точка 
профілю якої поширюється зі сталою 
швидкістю и, яка залежитьвід значення 
хвильовогополяш у цій точці. Одновимі 
рнапростахвиляописуєтьсявиразомш 
ЕЇх - цу), деЕ - деякафункція, яка ви- 
значаєтьсяпочатковоюумовою. 

х. Рімана (рос. волна Римана; англ. 
Віетаппіап ухаме - нелінійна ХВИЛЯ в 
гіперболічних системах вигляду 

п 


(де аїуЮ (у) Бук) - 0, 


іч 
де у: - набір п дійсних змінних; коефіціє- 
нти а) і Б; можуть не тільки залежати від 


хХвиЛл 


хХвиЛл 








змінних ук, але також явно залежати від х і 
г. 

х. рухбма Їхвиля біжна (рос волна 
бегущая англ гиппіпд маме, гої! маме, 
їгаме|Ї)іпд м/аме, ргодгеззіме міаме - 
хвильовий рух, при якому поверхня 
однакових фаз (фазові хвильові фронти) 
переміщується з кінцевою швидкістю, 
сталою у випадку однорідних середовищ 
(див. також хвилі). Із рухомою хвилею, 
груповашвидкістьякої відміннавіднуля, 
пов'язане перенесення енергії, імпульсу 
або інших характеристик, які є показови 
ми для даного процесу. У рамках 
справедливості принципу суперпозиції 
(лінійні системи) дві однакові періодичні 
біжні хвилі, що поширюютьсяв протиле 
жних напрямках, утворюють стійну (не- 
рухому) хвилю. Для оптимальної переда 
чі енергії лініями передачнеобхіднеїхнє 
узгодження, тобто одержання всередині 
лінії режиму рухомої хвилі, коли коефі 
цієнт відбивання Г «- 0, а коефіцієнт 
стійності (нерухомості) хвилі КСХ (КНХ) 
і. 

х. стійна Їхвиля нерухома (рос 
волна стоячая англ соіпсідепі м/аме, 
сопійпсбнопаї умаме, 5бапсїпу умаме, 
5кайопагу мламе - така хвиля, в якій 
будьякафазаколиваньне поширюєтьсяв 
просторі. Характерною особливістю х. с. 
є наявністьу ній вузлів, у яких амплітуда 
хвилі дорівнює нулю, та пучностей, у 
яких амплітуда максимальна, причому 
положення вузлів і пучностей лишається 
незмінниму просторі. Х. с. утворюєтьсяв 
результаті накладання двох біжних (рухо- 
мих) хвиль, які поширюються назустріч 
однаоднійі маютьдеякийзсувфаз.У біж- 
ній хвилі відбуваєтьсяперенесенняенергії 
(див. також хвилі), ав. с. черезплощи 
ни, в яких розташовані вузли, енергія не 
перетікає. 

х. сферична (рос. волна сфериче- 
ская; англ. 5ррегісаї мауе) - хвиля, що 
радіально розходиться від деякої точки 
або сходиться до неї і має сферичний 
хвильовий фронт (поверхню однакової 
фази). Така хвиля задовольняє хвильове 
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рівняння і описує багато фізичних про- 
цесів у лінійних середовищах без дис- 
персії та втрат. 

х. ударна І стрибок згущення (рос 
волна ударная, скачок уплотнения 
англ  5Ппосфк (мгаме,  Кпосік  міаме, 
соппргезбіоп5посів - характернадлянад: 
звукової течії тонка перехідна область 
простору, яка поширюєтьсяу середовищі 
і в якій відбуваєтьсярізкезбільшенняти- 
ску, густини і температурита відповідне 
зменшення швидкості течії речовини 
(газу). Для відносно низьких температур, 
коли фізико-хімічними перетвореннямив 
газі можна знехтувати, товщина стрибка 
ущільнення має порядок середньої 
довжини пробігу молекул. Х. у. виникає 
при вибухах, при надзвукових рухах тіл 
(див. також течія надзвукова, при по- 
тужнихелектричнихрозрядахі т. д. 

коливання нелінійні та хвилі (рос 
колебания нелинейнье и волнь) англ 
попіїпеаг о5сійаНноп5 апа мламез - див. 
коливання. 

коливання та хвилі в атмо- 
сферах Сонця, зір і планет 
(рос колебания и волнь в атмо- 
сферах Солнца, звезди пла- 
нет; англ обаїйаНноп5 апа м/аме5 іп 
5ип, 5їаг апд ріапеї 
аїтозрПегез) - див. коливання. 

хвилі акустичні поверхнєві (рос 
волнью акустические поверхностнье 
англ 5иїасе асоц5ііс мчамеб - пружні 
хвилі, що розповсюджуються вздовж 
вільної поверхні твердоготіла або вздовж 
межі твердоготіла з іншими середовища 
миі загасаютьпривіддаленнівід меж. 

хвилі альфкеїйвські (рос  волнь 
альфвеновские англ Аймеп міамез - у 
широкому розумінні - магнітогідроди 
намічні хвилі (МГД-хвилі, поздовжні та 
поперечні), що поширюються в плазмі в 
магнітномуполі (див. також хвилі в пла. 
змі) |Н. Аїмеп, 1942). У найбільш ужи- 
ваномузначенні альфвенівськимихвилями 
називаютьпоперечні хвилі, що поширюю- 
тьсяуздовжмагнітногополябездисперсії. 


хХвиЛл 


ХвиИЛл 








хвилі в плазмі (рос волньтв плазме 
англ ріазтаумламез - те саме, що хвилі 
плазмові 

хвилі вйгинові (рос волньі изги- 
бнье англ Нехигаї маамез - деформації 
вигину, щопоширюютьсяв стержняхі пла- 
стинах. Довжина х. в. завжди більша 
товщини стержня та пластини. Приклади 
х. в.- стійні хвилі в камертоні, деках музи- 
чних інструментів, дифузорахгучномовців, 
атакожхвилі, що виникаютьпри вібраціях 
тонкостіннихметалевихконструкцій. 

хвилі власні (рос волнь собствен 
нье англ еідепуламеб, еідеп умаумеб, 
спагасіївгібіс умамез, пайига| уламез, 
попта уамез - те саме, що хвилі 
нормальні 

хвилі внутрішні | хвилі гравітаційні 
внутрішні) (рос волньі (гравитацион 
нь внутренние англ іпіета! дгамібу 
ммамез, 5иббиТасе сгаміїу мламе5 - вид 
хвильових рухів у шаруватій (стратифі 
кованій) рідині (газі), густинаякої р зро 
стаєз глибиною. Найпростішийвипадок 
- х.в. на межі розділу двох однорідних 
нестисливих рідин, із яких нижня має 
більшу густину (р 2 рі). Х. в. широко 
розповсюджені в океані й атмосфері 
Землі. 

хвилі гравітаційні (рос  вОЛНЬ! 
гравитационнье англ дгаміїу мгамез - 
зміни гравітаційного поля, що поширюю 
ться в просторі з фундаментальною шви: 
дкістю с. Х. г. випромінюються масами, 
які рухаються зі змінним прискоренням 
(наприклад, подвійні зоряні системи, пу- 
льсари, що швидко обертаються, зіткнен 
ня нейтронних зірок або чорних дір та 
ін.). Релятивістська теорія гравітації - 
загальна теорія відносності - передбачає 
існуванняне зв'язаногоз масамивільного 
гравітаційного поля - гравітаційних 
хвиль. Впливаючи на тіла, х. г. повинні 
викликати відносний зсув їхніх частин 
(деформаціютіл). На цьому явищі базую- 
ться спроби виявлення гравітаційних 
ХВИЛЬ. 

хвилі гравітаційні внутрішні (рос 
волнь и гравитационнье внутренниєе 
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англ іпіета! дгамібу мламез, зиб5иасе 
дгамібу маамез5 - те саме, що хвилі вну- 
трішні 

хвилі де Бройля Їхвилі імоБірності 
(хвилі ймовірності | (рос волнь де 
Бройля, волнью вероятности англ ае 
Вгодіїе мламе5 - пов'язані з будьякою 
рухомою мікрочастинкою хвилі, які від- 
ображаютьквантовуприродумікрочасти 
нок. Л.деБройль (І. деВгодіїе), 1924, 
висловив гіпотезу, що корпускулярно- 
хвильовий дуалізм властивий усім без 
виняткувидамматерії - електронам, про- 
тонам, атомам і т.д. Якщо частинка має 
енергію Е, імпульс, абсолютне значення 
якого дорівнює), то з нею пов'язанахви- 
лячастотиу «- Е/Н і довжинихвилі 2 - Н/ 
р, деп» 62072 ергс - сталаПланка. Ці 
хвилі одержалиназвухвильде Бройля. 

хвилі  декаметрові (рос  волнь! 
декаметровье англ 5Погі: мгамеб, рігр- 
їедпепсу м/амез - те саме, що хвилі 
короткі. 

хвилі дециметрові (РОС ВОЛНЬдеци- 
метровь; англ тісгомгамеф -- радіохви- 
лі з довжиною хвилі від 1 до 0,1 м 
(діапазон частот 300 - 3000 МГц). 

хвилі довгі (бос волньі длиннье 
англ Іопд мамез, Кіїотейнс мамез, Іопу 
гоійнд 5еа5, Іом-Їгедпепсу м/амеб - 
радіохвилі в діапазоні від 1000 до 10000 
м (300-30кгиц). 

хвилі електромагнітні (СОС ВОЛНЬІ 
злектромагнитнье англ 
еіесотасдпейс  угаме5  - збурення 
електромагнітного поля, які поширюю 
тьсяв просторі зі скінченноюшвидкістю. 
Особливості х. е., закониїх збудженнята 


поширення описуються рівняннями 
Максвелла. 
хвилі |  зарядової | густини в 


металах (рос волнь зарядовойпло- 
тности в металлах; англ спаге 
Чепзіїу маме5 іп гплекаїз) - періоди 
чний перерозподіл у просторі електрон 
ного, йонного та сумарного зарядів, 
зумовлений | малими | періодичними 
зсувами йонів біля їхніх положень рі- 
вновагив кристалічних решітках. Стан із 
х. з. г. виявляється за розсіянням рент 


хХвиЛл 


ХвиИЛл 








генівського проміння, ШВИДКИХ 
електронів і нейтронів; для нього ха- 
рактернаприсутність дифракційних піків 
початкових граток і слабших піків 
"сателітів" біля цих основних піків. (див. 
також аналіз структурний ренттені- 
вський, електронографія . Періодх. 3. г. 
може бути такої ж величини, як і період 
початкових решіток. Припускається, що 
появапереходіву станіз х. 3. г. пов'язаназ 
особливостями Фермі-поверхні 
електронів. 

хвилі зсувні |хвилі зсуву! (рос 
ВОЛНЬІ СДВИГОВЬЮ, ВОЛНЬІ Сдвига англ 
5Ппеагучауез, гобаніопаї мламез - попере 
чні збурення,які поширюютьсяу твердих 
тілах. 

хвилі зсуву (рос волньтсдвига англ 
5Ппеагулауе5, гобайїопаї мламез - те саме, 
щохвилізсувні 

хвилі імовірності (хвилі ймові 
рності (рос волньі вероятности англ 
Че Вгодіївмамез - те саме, що хвилі де 
Бройля 

хвилі іонізації (хвилі йонізації) (р6с 
волньт ионизации англ іопіганопуламез 
- тесаме,щохвиліїіонізаційні 

хвилі іонізаційні (хвилі йонізаційні) 
Їхвилі іонізації (хвилі йонізації)) (рос 
волнь ионизационнь», волнь иониза 
ции англ іопігайїоп мчламез - області з 
підвищеною концентрацією заряджених 
частинок, зазвичай відділені від слабко 
йонізованого або нейонізованого 
середовищавузькою поверхнеюрозділу - 
фронтомхвилі. Структурахвилі визнача 
ється процесами йонізації і перенесення 
частинок і енергії. Х. й. можутьбути як 
одиничними, так і періодичними (тТ. зв. 
страти), стаціонарними та рухомими. Х. 
й. спостерігаються в газі, рідині та 
твердому тілі. Особливість х. і. у тому, 
щоїх виникненнята поширенняпов'язані 
не з переміщенням речовини, а з перемі: 
щеннямобласті інтенсивної йонізації. 

хвилі капілярні (рос волньі капил- 
лярнью англ саріїйагу м/амез, гірріе 
маме5 - хвилі на поверхні рідини, 
властивості яких істотно визначаються 
силамиповерхневогонатягу - на відміну 
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від гравітаційних хвиль, для яких перева 
жаєвпливсиливаги. Різкого розмежуван 
ня між цими двома типами хвиль немає, 
алевпливгравітації зазвичайє малим для 
достатньокоротких хвиль- брижів; дох. 
к. відносятьхвилі з довжинами 1,/ см. 

хвилі короткі |хвилі декаметріві! 
(рос волнь и  короткие,  волнь 
декаметровье англ 5Погі: мгамеб, рігр- 
їгедиепсу м/амез - радіохвилі в діапазоні 
довжинхвильвід 10 до 100м (30- З Гц). 

хвилі кристалізаційні (РОС ВвОЛНЬ! 
кристаллизационнье англ 
сгубвіаїїйганіопугаме5 - слабкозагасні ко- 
ливаннямежі розділу квантовий кристал- 
надплиннаквантоварідина, зумовлені пері 
одичними плавленням і кристалізацією. 
Х. к., що поширюються уздовж межі роз. 
ділу, експериментально спостерігалися у 
Не. 

хвилі Лемба (рос волнью Лзмба 
англ цаті мамез5 - пружні хвилі, що 
поширюютьсяу твердій пластині (шарі) з 
вільними межами, в яких коливальнезмі- 
щення частинок відбувається як у напря 
мку поширенняхвилі, такі перпендикуля 
рно площині пластини. Х. Л. являють 
собою один із типів нормальних хвиль у 
пружномухвилеводі- пластиніз вільними 
межами. 

хвилі ленгмюрівські (рос волньі лз- 
нгмюровские англ цапдтиіг мламез - 
поздовжні коливанняплазмиз плазмовою 
частотою фр 7 (Аппе/туУ? (е - заряд, т- 
масаелектрона, п - густина плазми). Ви- 
вчалися Ленгмюром і Тонксом у 1929. У 
холодній плазмі, що перебуває у спокої 
(температураелектронів Ть з» 0) можуть 
існувати коливання з плазмовою часто 
тою, що не поширюються (стійні хвилі); 
у гарячій плазмі ці коливання поширюю- 
ться з малою груповою швидкістю (див. 
також плазмата хвилів плазмі. 

хвилі Лява (рос волньг Лява англ 
Іомемамефз - поверхневі акустичні хвилі 
з горизонтальною поляризацією, що 
поширюються на межі твердого напів 
просторуз твердимшаром. 


ХвиЛл 


хХвиЛл 








хвилі магнітозвукові (ДОС ВОЛНЬ 
магнитозвуковью англ пладпеїоасоцьііс 
мгамез - низькочастотні (з частотоюниж- 
че  Йонної  циклотронної) поздовжні 
магнітні хвилі, що поширюються в 
замагніченій плазмі поперек напрямку 
зовнішнього магнітного поля. У х. м. ре 
човина переміщується уздовж напрямку 
поширення. Механізм явищааналогічний 
звичайномузвуку і полягаєв стискуванні 
та розширюванні речовини разом із 
вмороженим у неї магнітним полем, 
Швидкість поширення х. м. дорівнює 
швидкості альфвенівських хвиль. Див. 
також хвилів плазмі 

хвилі магнітопружні (рос волнь 
магнитоупругие англ  ппадпеїоеіавіїс 
міамез - хвилі, що виникаютьу магнітно 
впорядкованих кристалах - феро- і анти 
феромагнетиках - через зв'язок між 
магнітними та пружними властивостями 
речовини. Пружні хвилі, тобто коливання 
йонів у кристалічних решітках відносно 
положення рівноваги, у магнітновпоряд 
кованих кристалах супроводжуються ко- 
ливаннямиспінів (отже, їхніх магнітних 
моментів); у свою чергу, коливання 
спінів - спінові хвилі - викликають зсув 
іонів. Взаємодія спінових і пружних 
хвиль здійснюється на високих УЗ і 
гіперзвукових частотах (--10) - 5-1029 Гц). 
Найкращим матеріалом для збудженнях. 
М. є ферити. 

хвилі магнітостатичні (ДОС ВОЛНЬІ 
магнитостатические англ пладпеновіаїіс 
мгамеф - "повільні" електромагнітні хвилі 
(з фазовою швидкістю Ма «« с), що су- 
проводжуютьколиванняспінів у магнітно: 
впорядкованій речовині. Як правило, в на- 
ближенні х. м. розглядають довгохвильові 
коливанняспінів, у динаміці яких впливом 
обмінних взаємодій можна знехтувати. Х. 
м. використовуються для вимірювання 
параметрів магнітної релаксації, аналізу 
даних феромагнітного резонансу, визначе 
ння ступеня "закріплення" спінів на 
поверхні! т.д. 

хвилі метрові (рос волньшметровье 
англ  тейтс міамез - радіохвилі в 
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діапазоні частот від 30 до 300 МГц 
(довжинихвиль 1 - 10 м). Х. м. поширю- 
ються або в межах прямої видимості на 
відстані до декількох десятків км (земні 
хвилі), або на відстані до 2 тис. км (див. 
також радіозв'язок метефний, поши 
реннярадіохвильзаббрійне. 

хвилі міліметрові (рос волньі мил- 
лиметровьюв англ пшійтеїег  м/аме5, 
тісгамамез - радіохвилі в діапазоні ча- 
стотвід 30 до З00ГГц (довжинихвиль- 1 
- 10 мм). 

хвилі на поверхні рідини (рос 
волнь на поверхности жидкости англ 
Паші зиасемамездлчамезоп Ітпезитасе 
обПйашіф - хвильові рухи рідини, існува 
ння яких пов'язано зі зміною форми її 
межі. Наприклад, хвилі на вільній 
поверхні водоймища, що формуються 
завдяки дії сил тяжіння та поверхневого 
натягу. 

хвилі наддевгі (рос волнь сверж 
длиннье англ ехітаїопд маме5 - 
радіохвилі з довжиною хвилі 2210000 м; 
застосовуються для радіозв'язку та в 
радіонавігації. 

хвилі нерухомі ренттєнівські (рос 
волньт стоячие ренттгеновские англ Х- 
гау соіпсідепі м/аме5, Х-гау 
сопіипсб6опа! уламез, Х-гау зЗапаїпу 
мгаме5,Х-гау фаніопагумамез - те саме, 
щохвилі стійні рентгенівські 

хвилі нормальні | хвилі власні) (рос 
волнь: нормальнью, волньт собствен 
нье англ еідепуламеб, еїдеп умамез, 
спагасйегізіїс миаме5, пайига! умаме5, 
поптаїмамез - біжні гармонічні хвилі у 
лінійній динамічній системі зі сталими 
параметрами, в якій можна знехтувати 
поглинаннямі розсіянняменергії. Х. н. є 
узагальненнямпоняттянормальнихколи- 
ваньна відкриті області простору і неза 
мкнуті хвилевідні системи, у т. ч. на 
однорідні та неоднорідні безмежні 
середовища, різноманітні типи хвиле 
водіві хвильовихканалівтаїін. 

хвилі оптичні поверхнєві |полярито 
ни поверхніві| (рос волньт оптические 
поверхностнье, поляритонью поверж 


хХвиЛл 


ХвиИЛл 








ностньв англ 5игбасе оріїса| уламе5, 
з5имасероіагібоп3 - поверхневі електро 
магнітні хвилі оптичного діапазону, що 
розповсюджуються вздовж межі розділу 
двох середовищ і існують одночасно в 
них обох. Поля, що переносяться цими 
хвилями, локалізовані поблизу поверхні і 
загасаютьпо обидвабокивіднєї. 

хвилі плазмові | хвилі в плазмі (рос 
волнь плазменнью», волнь в плазме 
англ ріазта маамеб - електромагнітні 
хвилі, самоузгоджені з колективним ру- 
хом зарядженихчастинок плазми. Класи: 
фікація х. п. проводиться насамперед за 
величиною амплітуди. При великих 
амплітудах хвильові рухи називають 
нелінійними хвилями (солітони, беззі 
ткненневі ударні хвилі). Задачупро хвилі 
малої амплітуди вдається розв'язати до 
кінця в загальномувигляді, лінеаризуючи 
рівняння, які описують стан плазми. За- 
звичай під терміном "хвилі в плазмі" ро- 
зуміютьсаметакі лінійні хвилі. 

хвилі пружні | хвилі пружнопласти 
чні) (рос волнью упругие, волнь 
упругочтпластические | англ  еіа5іїс 
ммамез, еіа5інсріазіїс уламе5, еіазіоріавііс 
мгамез - пружні збурення, які поширюю- 
ться у твердому, рідкому та газоподі 
бному середовищах. Прикладом х. п. є 
хвилі, які виникають у земній корі при 
землетрусах, звукові та ультразвукові 
хвилі в рідинах і газахі т.д. Поширення 
х. п. супроводжується перенесенням 
енергії пружної деформації при відсут 
ності потоку речовини. Залежно від 
напрямку коливань частинок середовища 
відноснонапрямку поширенняхвилі, роз- 
різняють поздовжні та поперечні хвилі. 
Див. також пружність, хвилі, звук 

хвилі пружнотпластичні (рос волнь 
упругочпластические | англ  еіа5ііс- 
ріа5іїс мгауег, еіазіоріа5іїс мламе5 - те 
саме, щохвилі пружні 

хвилі рекомбінаційні (РОС ВвОЛНЬ! 
рекомбинационнье англ гесотіріпабіоп 
мгамез - хвилі концентрації носіїв заряду 
в холодній біполярній плазмі напів: 
провідниківу зовнішньому електричному 
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полі (див. також плазма твердих тіл). 
Виникають спонтанно, коли електричне 
полеперевищуєдеякеграничнезначення. 
Проявляються як коливання струму в 
зразку, до якого прикладена стала 
напруга. 

хвилі Релея (рос волньі Рзлея англ 
Вауюіди мауез пружні хвилі, що 
поширюються в твердому тілі вздовж 
його вільної межі і загасають із глиби. 
ною; різновид поверхневих акустичних 
хвиль. 

хвилі сантиметрбві (рос. ВОЛНЬ! 
сантиметровьте; англ. сепійтеїгіс уауе5, 
зирег-НіяН й'едиепсу м/аме5,тістомамеі - - 
радіохвилі у діапазоні довжин хвиль 1 - 
10 см (частоти 3 - 30 ГГц). 

хвилі серєдні (рос волнь средние 
англ тідйдіеє  м/амез, птефіцт  м/амез, 
ресіотеїгкіс  маме5 м- радіохвилі в 
діапазоні довжинхвильвід 100 до 1000 (З 
МГц - 30ОкГц). Х. с. застосовуютьсядля 
радіомовлення, для зв'язку з суднами у 
відкритомуморі, в радіонавігації тощо. 

хвилі спінові (рос волньі спиновьюе 
англ з5ріп мламез5 - елементарні збуджен 
ня, при яких флуктуація намагніченості 
(порушення магнітного порядку) поши: 
рюється по тілу у вигляді хвилі, що ха- 
рактеризується певним значенням квазі 
хвильового вектора К і частотою од. 
Квантовомеханічний дуалізм дозволяєко- 
жну х. с. трактувати як квазічастинку 
(магнон) з квазіїмпульсом р ж тк та 
енергією є ж то. Сума енергій х. с. ви- 
значає енергію  збуждення системи 
електронних спінів поблизу основного 
стану, в якому спіни всіх магніто 
активних електронів упорядковані (див. 
також феромагнет/івм,  антифере 
магнетизм, феримагнетивм. Існування 
х. с. зумовлено обмінною взаємодією в 
таких речовинах, як  феромагнетики, 
антиферомагнетикита ферити. 

хвилі спінової густини (рос. ВОЛНЬ 
спиновой плотности; англ. 5ріп Фепбібу 
угаме5 - термодинамічно рівноважний 
стан речовини, шщо характеризується 


хХвиЛл 


ХЕМО 








просторово неоднорідним періодичним 
розподілом густини магнітного моменту; 
один із проявів антиферомагнетизму - 
антиферомагнетизм системи взаємодію- 
чих колективізованих електронів. 

хвилі стійні ренптенівські | хвилі не- 
рухдмі рентгенівські) (рос волньтстоя- 
чие  рентгеновские | англ  Х-гау 
соіпсідепі м/амез, Х-гау сопіипсбопаї 
мламез, Х-гау запаїпд м/амез, Х-гау 
чзакіопагумамез - стійні хвилі, щовини- 
кають у доволі товстих монокристалі 
чних пластинах при падінні на них 
"жорстюго" рентгенівського випроміню- 
вання (з довжиноюхвилі 2 - 5-20 нм) під 
кутом Брегга (при виконанні умови Брег- 
га - Вульфа) і здійсненні в них динамі 
чної дифракції рентгенівськогопроміння. 
Метод рентгенівських стійних хвиль - 


перспективний метод дослідження 
структуриречовини. 
хвилі | Сто(у)нлі | (рос. |  ВОЛНЬ 


Сто(у)нли; англ. 58опеівумамеф5 - пруж- 
ні хвилі, що поширюються вздовж пло- 
скої межі двох твердих напівнескінчен- 
них середовищ, які мало розрізняються за 
густиною та модулем пружності; є рі- 
зновидом поверхневих акустичних хвиль. 

хвилі субміліметрбві (рос. ВОЛНЬІ 
субмиллиметровьге; англ. зибтіййтетег 
міаме5, плісгомламеб - електромагнітні 
хвилі, що займають на шкалі електро- 
магнітних хвиль проміжне положення 
між надвисокочастотними та інфраче- 
рвоними хвилями; мають довжини хвиль 
в інтервалі 1072 - 107 м, частоти 103 - 10? 
Гц. Х. с. одержують за допомогою спеці- 
альних генераторів; вони застосовуються 
у субміліметровій спектроскопії для фу- 
ндаментальних та застосовних  дослі- 
джень у галузі фізики, хімії, практичній 
медицині. 

хвилі температурні (рос  волнь 
температурньв | англ  штетрегаїиге 
угауе5) - періодичні зміни температури, 
що виникають у середовищі при періоди- 
чній зміні якого-небудь із параметрів 
процесу теплопровідності. Х. т. найчасті- 
ше виникають при періодичній зміні 
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температури на поверхні середовища - в 
стінах будівель, в обмуруваннях печей, у 
стінках циліндрів двигунів внутрішнього 
згоряння. 

хвилі ударні беззутикальні (рос 
волньт ударнье бесстолкновительнье 
англ соїйзіопіє55  5ПО0СК  м/аме5, 
соїїзіопіе55 Кпосі мламеб5 - різкі зміни 
параметрів плазми (густини, 
температури, магнітного поля та ін.), які 
виникаютьпри надзвуковому русі плазми 
і які мають товщину фронту, істотно 
меншу довжинивільного пробігу, так що 
парних зіткненьу них не відбувається. У 
лабораторнійплазміх. у. б. виникаютьпри 
стисненні та нагріві плазми швидкозро 
стальним магнітним полем. У космічних 
умовахутвореннях. у. б. відбувається, на- 
приклад, при взаємодії сонячного вітру з 
магнітосферамипланєт, зоряного вітру - з 
магнітосферамипульсарів. 

хвилі ультракороткі, УКХ (рос 
волнь ультракороткие, УКВ; англ 
шігазпогі мламез - електромагнітні хвилі 
радіодіапазонуз довжиноюхвилі від 10 м 
до 1 мм.УКХ задовжиноюхвилі поділя 
ютьна метрові (МХ) - віді0 м до1 м, - 
дециметрові (ДХ) - віді м до 1 см- і 
міліметрові (ММХ) - від 10 мм до 1 мм. 
УКХ широкозастосовуютьсяв телебачен 
ні, радіомовленні, радіолокації таїн. 


ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ 
Гхемолюмінесцєнція, 
хімілюмінесценція, хімолюмінеаценція 
(рос хемилюминеаценция, 
хемолюминесценция, 
химилюминесценция, 
химолюминесценция англ 
спетіїшитіпезсепсе, спепюіцтіпезсепо» 
-. люмінесценція, яка супроводжує 
екзотермічні хімічні реакції. Носіями х. 
можуть бути молекули продуктів реакції 
в електронному, коливальному або 
обертальному збуджених станах, 
сторонні частинки, які вводять у зону 
реакції тощо. 








ХІМІ Х ХІРА 

ХЕМОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос цьому одержують значення коливальної 
хемолюминезенция англ енергії молекули. Основи квантової 
спетоіцтіпезсепо»  - те саме, що теорії багатоелектронних систем були 
хемілюмінесценція закладені в роботах В. Гайзенберга 


ХЕМОСОРБЦІЯ (|хімосорбція (рос 
хемосорбция,  химосорбция англ 
спеті5огріноп, спетісаї асі5огріог) - 
поглинання газів, пари та розчинених 
речовинтвердимита рідкимисорбентами 
з утвореннямхімічних сполук. Х. широко 
застосовується у процесах основної 


хімічної технології (виробництво 
сірчаної, соляної та ін. кислот і 
різноманітних солей), | у | техніці 


протихімічного захисту (протигази), в 
аналітичній хімії (поглинання продуктів 
розкладу), у вакуумній техніці і т.д. Див. 
також сорбція 


ХЕМОТРОНІКА (рос хемотроника 
англ спетобопісз - те саме, що хімо- 


троніка 

ХІМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос 
химилюминесценция, 
химолюминесценция англ 


спетіїйтіпезсепсе, спеплоїштіпезсепов 
- тесаме, що хемілюмінесценція 


ХІМІЯ (рос химия англ спетівічу. 

х. квантова (рос химия квантовая 
англ дшапішт сПпетібілу - область 
теоретичної хімії, що вивчає будову та 
хімічні перетворення атомів, молекул та 
інших багатоатомних систем на основі 
квантової механіки. Основним рівнянням 
х. к. є нерелятивістське стаціонарне рі- 
вняння Шредінгера для хвильової функ 
ції системи, що залежитьвід просторових 
і спінових координат усіх частинок. У 
першому - адіабатичному - наближенні, 
запропонованому М. Борном у 1927, рух 
електронів розглядають як незалежний 
від повільного руху ядер. На цьому етапі 
одержують енерії основного та збу 
дженого електронних станів молекул. 
Потім розв'язують задачу про рух (коли- 
вання) ядеру полі потенціалу, отримано 
го прирозв'язанні попередньоїзадачі, при 
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(1926), В. Гайтлера і Ф. Лондона (1927). 
Подальшийрозвитокх. к. пов'язанийз ви- 
користанням методу Хартрі-Фока. У 
192729Ф. Хунді Р.С. Маллікенрозвину: 
ли ідею нового підходу до пошуку хви- 
льової функції молекули - т. зв. метод 
молекулярних | орбіталей. | Розвиток 
методів х. к. багатов чому залежитьвід 
розвитку методів квантової механіки, 
квантової теорії поля та статистичної 
фізики, методів обчислювальної 
математики. 

х. лазерна (рос химия лазерная 
англ Га5егспетібіту - хімічні перетворе 
ння, які здійснюються під впливом лазе 
рного випромінювання. Напрямленість і 
висока інтенсивність випромінювання 
забезпечують високу швидкість введення 
енергії в об'єм, де відбуваються хімічні 
реакції, її точну просторовута часову ло- 
калізацію, дозованістьі стерильність. При 
цьому можливі як гомофазні реакції з 
повним виключенням впливу стінок, які 
обмежують об'єм, так і процеси, що від- 
буваються тільки на поверхні розділу 
фаз,у стінкахреактораї т.п. 

х. мезбнна (рос химия мезонная 
англ тезопспетівілу - методвивчення 
структури речовини, що використовує 
властивості мюонів (и), л- та К-мезонів 
для одержання даних про електронну 
оболонку молекул, кристалічну і магніт 
ну структуру речовин, про швидкості 
хімічних реакцій і т.д. Чотири основних 
напрямки дослідженьу х. м.: л- тар-ме- 
зоннахімія, вивчення поведінки и" у ре 
човині та реакцій мюонію (зв'язаної си- 
стемицр'є). 

х. радіаційна (рос Химия 
радиационная англ гайіанопспеті5іту 
- розділхімії, який включає дослідження 
хімічних перетворень у речовинах, 
зумовлених дією різноманітних 
іонізувальнихвипромінювань. 








ХЛОР Х ХРОМ 
ХІМОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (рос тонкі просвітні хмари, розташовані на 
химолюминецценция англ великихвисотах(близько22-30 км). 
спептоійтіпезсеоь»  - те саме, що 
хемілюмінесценція ХОЛОДИЛЬНИК, -а (рос 
холодильник англ гейтідегайог, сніїіевг, 
ХІМОСОРБЦІЯ (рос хемосорбция, соосіпоцее, содіег, соїсізіогаде 
химосорбция | англо | спетівогрбіоп, езіаріїзтепі, сооіїпд Поцее, соїісі 5їоге, 


спетіса! асф5огріїод - те саме, що 
хемосорбція 


ХІМОТРОНІКА |хемотроніка! (рос 
химотроника,  хемотроника англ 
спетоїгопісз - науковий напрямок на 
межі автоматики та електроніки з 
електрохімією, який розробляєосновидії 
та принципи побудови електрохімічних 
перетворювачів (хімотронів), а також 
способи використання цих приладів у 
електроніці, автоматиці та 
обчислювальнійтехніці. 


ХІРАЛЬНІСТЬ, -ості Ікіральністн 
(рос. хиральность, киральность; англ. 
свігайту) - збережуване квантове число в 
теорії полів, які мають хіральну симетрію. У 
фізичних застосуваннях хіральні 
перетворення, | як правило, змінюють 
просторову парність стану. Див. також 
енантіоморфізм. 


ХЛОР, -у (рос хлор англ сПпіопипі, 
СІ - хімічний елемент МІЇ групи 
періодичної системи елементів, галоген. 
Порядковий номер 17, ат. вага 35,453. 
Має двастабільнихізотопи: СІ? (75,5395) 
і СІЗ" (24,4795). Електроннаконфігурація 
3ЄЗр. За нормальних умов х. - газ 
жовтозеленого кольору, безпосередньо 
сполучається з більшістю елементів, 
проявляючивалентності -1, -.1, 1-3, 34, 45 
і 487. 


ХМАРИ, род хмар,мн. (рос облака 
англ сіоцсі) - скупчення в атмосфері 
продуктів конденсації водяної пари у 
вигляді величезного числа крапельок або 
кристаликівльоду. 

х. перламутрові (рос  облака 
перламутровью англ пасгеоцесіоцаі - 
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собі зіоге, гейтідегаїесі 5їоге, сооіїпд 
тарбіев, соій-5іогаде ма 
гейтідегаїес млатепоцее, ігоп сії; (хім.) 
сопавпзег (горна доменної печі) зібвамед(у 
ливарнійформі) сії; (прокатногостану) 
соосіїпд Бапі; (стелаж) сооіїпд Беа; 
(мартенівськоїпечі) міипабоз. 

хежи термоелектричні (рос холо- 
дильники термозлектрические англ 
тептпогівсіїс гейгідегаїоїз - пристрої, 
які знижують температуру в замкнутому 
об'ємі і дія яких заснована на ефекті 
Пельтьє(див. також термоелемент. 


ХОЛОДНОЛАМКІСТЬ, -ості (рос 
хладноломкость англ соїсі БгінНепезь -- 
див.крихкість 

ХРИЗОЛІТ, -у (рос. хризолит; англ. 
сртузоїуте) - те саме, що олівін. 


ХРОМ, -у (рос хром англ 
сігопіїшті), Сг - хімічний елемент МІ 
групи періодичної системи елементів. 
Порядковийномер?24, атомнавага51,996. 
Поширений у вигляді 4 стійких ізотопів: 
СО (4,319), Сг?? (83,7695), Сг39,5595), 
Сг" (2,389). Х. -  сіруватобілий 
блискучий метал. Електронна 
конфігурація Зае49, у сполуках має 
валентність?, З таб. 


ХРОМАТОГРАФІЯ (рос 
хроматография англ сіпготаїодгарпу 
- метод розділення речовин, який 
полягає у пропусканні газових сумішей 
або розчинів через шари поруватих 
сорбувальних матеріалів. Х. заснованана 
тому, що чим менша спроможність 
сорбуватися у компонента суміші, тим з 
більшою швидкістю він переміщується у 
потоці, в результаті чого виникає 
зональнийрозподілкомпонентів. 








ХРОН ХІЦ ЦЕНТ 
вмістом 10 кінцевого стабільного 
ХРОМОДИНАМІКА (рос нукліда та числом атомів радіонукліда Р 


хромодинамика англ спготоаупатісз. 
х. квантова (рос хромодинамика 
квантовая англ анапішт 
спготодупатіс5  - квантова теорія 
сильної взаємодії кольорових глюонних і 
кваркових полів; побудована на основі 
принципу локальної  калібрувальної 
інваріантності відносно перетворень у 
триколірному комплексному просторі 
внутрішніх симетрій. Квантова 
хромодинаміка  (КХД) виникла на 
початку 70-х рр. у результаті синтезу 
уявлення про колір кварків, партонної 
картини глибоко непружної взаємодії 
(див. також  партбни і о апарату 
неабелевих калібрувальних полів. Основу 
КХД утворюють три кольорових стани 
кваркового поля Дірака да(х) кожного 
аромату Гц, й, 5 3, 0, ...І| (х - точка 
простору-часу, « - 1, 2, З - колірний 
індекс), які перетворюються один через 
одного при перетвореннях у колірному 
просторі. Квантами полів є кольорові 
кварки. За сучаснимиуявленнями, КХД, є 
основою опису сильної взаємодії між 
адронами і відповідальна за сили, що 
зв'язують кварки й адрони. Вона являє 
собою ступінь у напрямку створення 
єдиної теорії поля, яка об'єднує взаємодії 
елементарних частинок (див. також 
об'єднаннявеліке, суперсиметрія). 


ХРОНОЛОГІЯ 
англ спгопоіоду. 

х. ізотопна (рос  хронология 
изотопная англ і5оїоріс сіпгопоіоду - 
визначення абсолютного віку гірських 
порід, мінералів, слідів давніх людських 
культурі в цілому Землі занакопиченням 
у них продуктів розпаду радіоактивних 
нуклідів. Вік 8 досліджуваного об'єкта 
пов'язанийіз 


(рос  хронология 
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співвідношеннямі с (1/2) їп(2 -- О/Р), де 
Х - стала 
розпаду. 


ХУТКІСТЬ, -ості Їхуткість 
поздівжня (рос бьютрота, бьктрота 


продольная англ Тазіпе85, дшіскпез55, 
Іопейшаїпа! Газ5іпез5, Іопеішаїпа! 
диіїскпез5) | - | функція поздовжньої 


(відносно осі зіткнення) складової м, 
швидкості частинки, що народжується 
при  будьякому зіткненні, яка 
змінюється адитивно при поздовжніх 


перетвореннях Лоренца. Широко 
використовується при аналізі 
множиннихпроцесів 

х. поздовжня (рос  бьютрота 


продольная англ Іопеішадіпа! Га5іпез5, 
Іопейшадіпа! ашіскпез5) - те саме, що 
хуткість 








ЦЕНТ Ц 
ЦАПОН,  -у  ІГщапонла, лак сепігег, аегодупатіссепітв - те саме, що 
нітроцелюліаний, лак цапоновий! (рос. фокус аеродинамічний 
цапон, цапонлак, лак ц. важіння |центроїді (рос центртя- 
нит,| ій, лак цапоновьій жести, центроид, англ сепіегої сдгаміїу, 


англ пійгосеїшіо5еіасацег, уаплі5 п оре 
- розчин нітроцелюлози в летких 
органічних розчинниках з добавками 
пластифікаторів. Застосовується | для 
покриванняповерхоньметалевихвиробів, 
скла, паперутощо. 


ЦАПОНЛАК, -у (рос. цапонлак 
англ пійгосеїшціо5еіасацег, уаппіз п Чоре 
- тесаме що цапан. 


ЦЕЗІЙ, -ю (рос цезий англ саезійті), 
С5 - хімічний елемент | групи 
періодичної системи елементів, лужний 
метал.Порядковийномер55, атомнавага 
132,05. Складається | з одного 
стабільного ізотопа С53. Електронна 
конфігурація 65. Ц. - м'який сріблясто- 
білий метал, хімічно дуже активний, у 
сполуках1-валентний. 


ЦЕЛОСТАТ, -а (рос целостат англ 
соеіобіаї - оптичний прилад, який 
компенсує видимий рух небесного 
світила при спостереженнях нерухомим 
телескопом. Ц. застосовується головним 
чином при спостереженняхСонця. 


ЦЕНТ, -а (рос цент англ сепі - 
1)одиниця о вимірювання частотного 
інтервалу, яка дорівнює 1/1200 частині 
октави;2) грошоваодиниця, що дорівнює 
1/100долара. 


ЦЕНТР, -а 1 (рос центр англ сепівг, 
сепіте,5іїв. 

ц. аеродинамічний (рос центр аз- 
родинамический м англ  аегофупатіс 
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сепіге ої дгамібу, сепітої - незмінно 
зв'язаназ твердимтілом точка, черезяку 
проходить рівнодійна сил важіння, які 
діють на частинки цього тіла при 
довільному його положенні у просторі. 
Положенняц. в. твердоготілазбігаєтьсяз 
положенням його центра інерції. 
Координатиц. в. всього тіла можна зна: 


йти за формулами раху Р, 


Ус 3 | руУк!Р, зе ОВ, деР - 
вагатіла, р; - вагаК-тої частинкитіла, хі, 
Ук 2 - Її координати. 

ц. інерції Їцентр мад (рос центр 
инерции, центр масс англ сепі»г ої 
іпегНа, сепітеої іпегНа, сепіегої та55, 
сепітеої таз8 - геометричнаточка, що 
характеризує розподіл мас у тілі або в 
механічній системі. Координати ц. |. 
визначаються формулами 
хо т, / М, ус "О ту, / М, 
со ту, / М, де т - маси матері 
альних точок, які утворюютьсистему, хі, 
Ук 2-- КООрдИНатицих точок, М - маса 
системи. 

ц. кристалізації (рос центркристал 
лизации англ писіеце (об 
сгузіаійгайог,  сгу5іаїйгіпд  писіеце, 
50іїдійсаноп сепіег, 5оіїсійїсабоп сепіте, 
сгувіаїйгайоп дгаїг) - те саме, що ядро 
кристалізації 

ц.мас(рос центрмасс англ сепіегої 
плаз55,сепітеої плаз3 - те саме, що центр 
інерції 

ц. обертання миттєвий (рос центр 
врашщения м гновенньштй; англ сепіег 
ої гокайіоп | сепіегої дугабіоп, сепітеої 
гобайіоп, сепіте | ої дуганбогі, 
іп5гапкапеоиз) - при русі незміню- 
ваної плоскої фігурив'ії площині- точка, 


Хе - 


ЦЕНТ 


ЦЕНТ 


Ц 











поворотомнавколоякої фігурапереміщу: 
ється з даного положення в положення 
сусіднє, нескінченно близьке до даного 
(див. також рух плоскопаралієньний. 
Миттєвий ц. о. лежить на перетині 
перпендикулярів до швидкостей двох 
точокфігури, відновленихіз цих точок. 

ц. паралельних сил (рос центр 
параллельньх сил англ рагаїіеі богсе5 
сепіег, рагаїіеі богсе5 сепії8 - точка, 
через яку проходить рівнодійна системи 
паралельних сил Ех при будьякому 
повороті всіх цих сил навколо їХ точок 
прикладення в один і той же бік і на 
однаковий кут. Координати ц. п. С. вин 
значаються формулами 

(и кХу - Фе, РЕ кА 
Хо - , У - , 29 - , де 

Кк К К 
Ху Ук 2 - КООрдинати точок прикладання 
Сил. 

ц. симетрії центр співпоміру (рос 
центр симметрий мангл асепіег ої 
з5упітебу, сепіте ої бзутитпейу - точка, 
при інверсії в якій деякі фігуриможутьзбі- 
гатисясамі з собою. Ц. с. - одиніз можли 
вих елементів симетрії скінченних | 
нескінченних фігур, наприклад, кристалів. 
Див. також класи кристалів симетрія 
кристалів 

ц. співпоміру(рос центрсимметрий 
англ сепіег ої 5упітебу, сепіте ої 
5упітейу - тесаме що центрсиметрії 

ц. тиску (рос центр давления англ 
сепіег ої ргеззиге, сепіте ої ргеззигв - 
точка перетину рівнодійної сил тиску, 
прикладених до тіла, що рухається або 
перебуває у спокої в рідині або газі, з 
умовною площиною, зв'язаною з тілом. 
Наприклад, для літака ц. т. визначається 
як точка перетину лінії дії аеродинамі 
чної силиз площиноюхордкрила. 

ц. удару (рос центр удара англ 
сепіегої регси5зіоп, сСепітеої регси55іої) 
- точка тіла, що має нерухому вісь 
обертання, яка має ту властивість, що 
удар, напрямлений у цю точку 
перепендикулярно до площини, яка 
проходить через вісь 
обертання і центр мас тіла, не 
передається на вісь і не спричиняє 
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ударної дії на підшипники, в яких ця вісь 
закріплена. Ц. у. міститься на осі 
обертання на відстані 

р «їМа), де М - масатіла, І - його 
момент інерції відносно осі обертання, а 
- відстаньцентрамастілавідцієї осі. 


ЦЕНТР, -у 2 |осерєдок (рос центр 
англ сепівег,сепіте,5іїв. 

Е-центри ГЕ-осерєдки, центри заба 
рвлення осербдки забервлення (рос 
Е-центью, центью окрашивания англ 
Е-сепіві5, Е-сепіге5, соіди)г сепіеі5, 
соїди)г сепітез5 від нім. Рагогепігеп) - 
центри забарвленняу кристалах, які явля 
ють собою дефекти кристалічної 
структури, що виникаютьу результаті ло- 
калізації 
електрона поблизу вакантного аніонного 
вузла. У лужногалоїдних кристалах Е-ц. 
виникаютьпід дією ренттенівськогочи у- 
промінняабосвітла,якевідповідаєобласті 
власного поглинання. Центри забарвлення 
виявлені також у флуориті, кварці та 
інших кристалахі мінералах. Див. також 
пастки, полярон, центри люмінесценції 

ц. галактичний Госерєдок галакти 
чний) (рос центр галактический англ 
даїасііс сепіег, даїасіїс сепітв - область 
радіусом В. « 1 кпк у центрі нашої Гала 
ктики з різко відмінними від інших частин 
характеристиками. На зоряному нєбі ц. г. 
міститься в сузір'ї Стрільця. Відстань від 
Землі до ц. г. « 10 кпк. Найважливіша 
деталь ц. г. - зоряне скупчення, що має 
форму еліпсоїда обертання і в якому 
концентрація зірок різко зростає в напря 
мку до центра. Ц. г. є джерелом непере 
рвного ренптенівського випромінювання з 
енергією фотонів від декількох кеВ до 
1 Мев; спостерігається також спектральна 
лінія з енергією 511 кеВ, зумовленаанні- 
гіляцією | електронлозитронних пар. 
інтенсивності ліній і неперервногоспектру 
сильної нерегулярно змінюються з часом. 
Заоднією моделлю, ц. г. міститьсячорна 
діра, заіншою - у ц. г. відбуваються про- 
цеси аномальносильного зореутворення, у 
результаті - висока частота спалахів 


ЦЕОЛ 


ЦЕРІ 


Ц 








наднових зірок і утворення нейтронних зі- 
рок (пульсарів). 

центри дії атмосфери осередки дії 
атмосфери (рос центьі действия 
атмосферь: англ сепіеві5 ої асіїоп, 
сепіте5ої асіїоп) - області з переважан 
ням протягом усього року або сезону 
баричнихсистеміз пониженимабопідви- 
щениматмосфернимтиском. Див. також 
антициклач, циклон, циркуляція 
є 7 

центри забарвлення (рос центр 
окрашивания англ соіди)г сепіеі5, 
соіди)г сепіте5 - див.Е-центри 

центри люмінесценції осерєдкилю- 
мінесценції | (рос  центрьь | люми 
несценции англ Іштіпезовпсе сепіеі5, 
Іштіпезсепсесепітез - утворенняв кри- 
сталічній решітці, які містять один або 
більше йонів чи атомів домішки разом із 
сусідніми компонентами решітки (| 
зумовлюють свічення люмінофора. Див. 
також  активагор, кристалофосфри, 
пастки, Е-центри 

центри  рекомбінаційні Госерєдки 
рекомбінаційнії (рос центрь 
рекомбинационнье англ гесотіріпабоп 
сепігі5,гесотбіпанйопсепітез - дефекти 
або  домішкові з атоми (йони) у 
кристалічних | решітках, | на | яких 
відбувається рекомбінація електронно- 
діркової пари (див. також рекомбінація 
носіїв заряду. Процес здійснюється 
шляхом послідовного | захоплення 
електроната дірки центром. 


ЦЕНТРОЇД, -а (рос центроид, англ 
сепітоїі - тесаме,що центрважіння. 

ЦЕНТРОЇДА І полодія| (рос 

центроида, полодия англ сепітоаіе, 
роїіпосіе, сепітоїй пе - геометричне 
місце миттєвих центрів обертання при 


русі незмінюваної плоскої фігури у її 


площині. Див. також рух 
плоскопаралільний 
ЦЕОЛІТИ, -ів, мн. (рос цеолить| 


англ геоійез - велика група мінералів, 
здебільшогоалюмосилікатівСа і Ма, іноді 
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заміщених К, Ва, 5г та ін, які мають у 
своєму складі дуже рухливу "цеолітну" 
воду. Кількість води, що міститься у ц., 
дуже залежить від температури та 
вологості навколишньогосередовиша. 
ЦЕРІЙ, -ю (рос церий англ сегійпі, 
Се - хімічний елемент 1 групи 
періодичної системи елементів, 
сріблястоблакитний м'який метал, 
належить до  церієвої | підгрупи 
рідкісноземельних елементів. 
Порядковий номер 58, атомна вага 
140,12. Складається з 4 стабільних 
ізотопів Се?9 (0,19395), СеЗ3 (0,25095), 
Се"'ю | (88,4896), Се"? (11,0795). 
Електронна конфігурація  4Р65. У 
хімічних сполуках 3- та 4-валентний, 
утворюєкомплексні сполуки. 


ЦЕФЕЇДИ, род цефед, мн. (рос 
цефеийдбі англ серпеїіцйів різновид 
змінних зірок, які характеризуються 
точною періодичністю зміни блиску. За 
довжиною періоду ц. діляться на 
короткоперіодні (періоди від 0,07 до 1,3 
доби) та довгоперіодні (періоди від 1,1 до 
70 діб). Найголовнішою особливістю 
довгоперіодних ц. є існування залежності 
між періодом зміни блиску і абсолютною 
зоряною величиною (залежність "період- 
світність"), за допомогою якої, вимірявши 
видиму зоряну величину і період, можна 
знайтивідстаньдоц. 


ЦИКЛ, -у |наверлі (рос цикл англ 
(термодин) сусіе; (техн.) сусіе, гоцпа, 
репосі, з5ечашепсе; (обробки деталей 
сусіе, гип, зедцепсе(ел) сусіе, 5еашепсе; 
(згоряння  пальногд  сусів, регіо; 
(ядерногореактора) сусіе,гип; (часового 
об'єднання цифрових сигналі)  сусіев, 
їаптедобч.) сусіе,/Їоор; (хім.) сусіе,гіпд; 
(годографад сіксиій) 

ц. воднєвий | ланцюжаж протончнпро- 
тонний, наверт водневий! (рос цикл 
водородньїй, цепочка протонпротон 
ная англ пудгодепсусіе, ргоїоп-ргоїоп 
снаїй  - о послідовність термоядерних 
реакцій у зорях, яка призводить до пере 


цикл 


цикл 


Ц 








творенняводню в гелій безучасті каталі 
заторів. Ц. в. - основне джерело енергії 
зірок із масою М « 1,2 Ме (масСонця на 
початкових стадіях існування, див. та- 
кож еволюціязір). 

ц. граничний Гнаверт граничний! 
(рос циклпредельньй англ Ійтіксусів - 
ізольованазамкнута траєкторія у фазово 
му просторі динамічної системи, що 
зображуєперіодичнийрух. 

ц. Карно |наверт Карно (рос цикл 
Карно англ Сагпої сусів, Самої 
орегайїогп - зворотливий коловий про- 
цес, у якому відбувається перетворення 
тепла в роботу (або роботи в тепло). 
Складається з послідовно почергових 
двох ізотермічних і двох адіабатичних 
процесів, здійснюваних із робочою ре- 
ЧОвИНОЮ. 

ц. паросиловий Гцикл паротурбін- 
ний, навертпаросиловий, наверт паро: 
турбінний| (рос цикл паросиловой, 
цикл паротурбинньй англ 5іеапаромег 
сусів - послідовність термодинамічних 
процесів, періодично здійснюваних 
робочимтілому паротурбінній установці. 

ц. паротурбінний |наверт паро 
турбінний! (рос цикл паротурбинньюй 
англ з5іваппромег сусід - те саме, що 
циклпаросиловий 

ц. тепловий | наверт тепловий! (рос 
циклтепловой англ Пеаї сусіе іпегтаї 
сусіе сусів - тесаме,що процєсколовий 


ц. термодинамічний Інаверт 
термодинамічний! (рос цикл 
термодинамический англ 


ФШегтодупатіс сусіе сусів - тесаме що 
процЄсколовий 


ЦИКЛОГЕНЕЗ, -у 
Щщиклоноутворення (рос циклогенез, 
ци ие англ сусіодепе5б, 
сусіопе Гоптабой - процес виникнення 
тарозвиткуциклону. 


ЦИКЛОН, -у атмосферний (рос 
циклон атмосфернькй; англ сусіопе, 
Іом/ -ргеззиге зузіепі) - 
великомасштабний атмосферний вихор із 
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майжевертикальною віссю і пониженим 
атмосферним тиском у його центрі. Ц. 
належить до центрів дії атмосфери, які 
відіграють велику роль у формуванні 
загальної циркуляції атмосфери. 
ЦИКЛОНОУТВОРЕННЯ (рос 


циклонообразованиє | англ  сусіопе 
Топтабоп - тесаме,щоциклоген. 


ЦИКЛОТРОН, -а (рос циклотрон 
англ сусіойтог) - резонанснийциклічний 
прискорювач іонів зі сталим у часі 
керувальним магнітним полем і сталою 
частотою прискорювального 
високочастотного електричного поля. У 
ц. йони рухаютьсяпо спіралі від центра, 
де розташоване джерело йонів, до 
периферії магніта, набираючиенергію від 
високочастотного поля при пролітанні 
через щілину між прискорювальними 
електродами. За допомогою ц. можна 
одержувати частинки з енергіями до 
десятків МеВ та інтенсивністю пучків до 
десятківтка. 

ц. ізохранний Гциклотроан релятиві 
стський (рос циклотрон изохронньй, 
циклотрон  релятивистский англ 
ізосПпгопоц5 сусіойтоп, геіайнмі5іс 
сусіобоп - циклотрон, у якому частота 
обертаннячастинкине змінюєтьсязі зро- 
станням її енергії та релятивістської 
маси. Сталість частоти обертання забез 
печується складним законом зміни 
магнітного поля магніта вздовж радіуса 


тазаазимутом. 
ц. релятивістський (рос циклотрон 
релятивистский англ геіабімібнс 


сусіоной - те саме, що циклотран 
ізохранний 


ЦИНК, -у (рос цинк англ гіпсипіу, 
2по - хімічний елемент І групи 
періодичної системи елементів. 
Порядковий номер 30, атомна вага 65,37. 
Складається з 5 стабільних ізотопів: Ді? 
(48,8996), Лпіб (27,8196), 2" (4,1195), 
78 (18,5796), Хп'9 (0,6296). Ц. - 
синюватобілий метал, у сполуках 


ЦУКР 


ЧАРІ 


ЧАС 








двовалентний. Електронна конфігурація 
зад9. 


ЦИРКОНІЙ, -ю (рос цирконий 
англ 2ігсопійци), Лг - хімічний елемент 
ІМ групи періодичної системи елементів. 
Порядковий номер 40, атомна вага 91,22. 
Складається з 5 стабільних ізотопів: 70 
(51,4696), 72? (11,2396), 72? (17,1195), 


79 (174096), 7г9 (2,8096). Ц. - 
сріблястий | метал, | має основну 
валентність 4,  корозійно стійкий. 
Електроннаконфігураціяд 59. 

ЦИРКУЛЯЦІЯ  Іколофігі (рос 
циркуляция, круговорот англ 
сігсціабіо т. 


ц. атмосфери загальна Іколофіг 
атмосфери загальний) (рос цирку 
ляция атмосфебь общая, 
круговорот атмоасферьт о б щи й; англ 
айтоврієеге сігсиіайїоп, депегаї) - 
сукупність повітряних течій над земною 
поверхнею, які мають горизонтальні роз. 
міри, співмірні з материкамита океанами, 
а товщинувід кількох км до десятків км. 
Структурац. а. визначаєтьсяпросторовим 
розподіломатмосферноготиску, обертан 


ЧАРІВНІСТЬ, -ості (рос 
очарование англ спапт - адитивне 
квантове число С, що характеризує 
адрони або  кварки. Частинки з 
ненульовим значенням ч. називаються 
чарівними частинками. У  кварковій 
моделі адронів ч. дорівнює різниці між 
числами чарівних кварків і антикварків. 
Ч. зберігається | в | сильній | | 
електромагнітній взаємодіях; у розпадах 
чарівних адронів, що відбуваються за 
рахунок слабкої взаємодії, ч. змінюється 
наодиницю. 





Ч 
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ням Землі та рельєфомповерхні. Див. та- 
кож фронта єрний 

ц. вЄєкторного поля (рос циркуля: 
ция векторного поля англ месіог Неїісі 
сігсціайог - див.тебрія поля. 

ц. швидкості (рос  циркуляция 
скорости англ меіосіїу сігсиіабіоїй - 
кінематична характеристика течії рідини 
або газу, яка слугує мірою завихреності 
течії. Подається криволінійним 
інтегралом по замкнутій кривій від 
добутку проєкції швидкості на дотичну 
до кривої на елемент довжини цієї 
кривої. Ц. ш. визначається постулатом 
Чаплигіна Жуковського. 


ЦУКРОМЕТР, -а (рос сахариметр 
англ засспаптеїеї - поляризаційний 
прилад для визначення концентрації 
цукру в розчинах за вимірюванням кута 
поворотуплощиниполяризації. 


ЦУКРОМЕТРІЯ (рос сахариметрия 
англ засспагітету - метод 
вимірювання за допомогою цукрометрів 
концентрації розчинів оптично активних 
речовин (зокрема, цукру) за величиною 
кута повороту площини поляризації 
світла. 


ЧАС, -у (рос время англ біте - 
форма існування матерії, що виражає 
порядок зміни об'єктів і явищ дійсності 
(див. також простірі чад. 

простір і час (рос пространство и 
время англ зрасеапа бїте - див. про- 
стір. 

прбстір-час | де | Сіттера | (рос 
пространство-время де Ситтера; англ 
дЧебінегерасевіте -- див. простір. 

простірчас Керра (рос простране 
тво-время Керра англ Кегг 5расевіте 


- див. простір. 








ЧАС ч 
простірчас  Мінковського (рос ч. загасання люмінесценції (рос 
пространствовремя Минковского время затухания люминесценции англ 


англ МіпкКом5кКі| зрасевіте - див. про- 
стір. 

ч. власний рухомого тіла у 
теорії відносності (рос время 
собственноед ви жущегося тела в 
теориий относительности; англ 
ргорегііте ої а поміпд бодау іп 
геТаєімібу) - час, відлічений за годин 
ником, який рухається разом із цим ті- 
лом. У випадку рівномірного та прямолі- 
нійного руху елемент власного часу а 
пов'язаний з елементом "лабораторного" 
часу 
аї (час, вимірюваний годинником, неру- 
хомим в обраній системі відліку - "ла 
бораторній" системі К) співвідношенням: 


длаанЛ-и / с. , дей - ШВИДКІСТЬ Тіла 
відносносистемивідлікук. 

ч. ефемеридний(рос времязфемери 
дное англ ерйетенпі5 іт - час, 
заснований на періоді обертання Землі 
навколо Сонця (тропічному році), а нена 
періоді обертанняЗемлі навколоосі, який 
зазнаєвіковихта флуктуаційних змін. 

ч. життя нестабільного стану 
квантовомеханічної системи 
(рос время жизни нестабильного 
состояния квантовомеханиче- 
ской системь; англ Ійебіте ПіТе 
Фіте, Ше з5рап, Іепубі ої Іїїе ої 
ип5кабіе 5каїе ої а диапійт 
тесПпапіс 5уз5іеп) - час, протягом 
якого ймовірність знайти систему в 
даномустані зменшуєтьсяв е разів. Ч. ж. 
характеризує | швидкість | переходу 
квантовомеханічної системи з даного в 
усі інші стани. Як правило, поняттяч. ж. 
використовують для опису квазіста 
ціонарних станів системи, що відносно 
повільнорозпадаютьсяпід впливомзовні- 
шніх впливів. Часи життязбудженихато- 
мів і молекулє важливимихарактеристи 
камирівнів енергії і пов'язані з шириною 
спектральних ліній. У ядерній фізиці ч. 
ж. пов'язанийіз періодомнапіврозпадута 
сталою розпаду. Ч. ж. змінюється в ши- 
роких межах. 





745 


Іштіпезсепсе сіесау біте, Ішпіпезоепсе 
датріпдбіте - один із найважливіших 
параметрів люмінесценції, час, протягом 
якого інтенсивністьсвітіння зменшується 
в е разів. Наявність ч. з. л. відокремлює 
люмінесценцію від процесіврозсіяння. Ч. 

з. л. визначається процесами релаксації 
енергії в люмінесцентній речовині, зале 

жить від часу життя збудженого стану і 

варіюється від 109? с для дозволених 
переходів до кількох годин для сильно 
заборонених переходів. Ч. з. л. залежить 
відзовнішніх умов. 

ч. когерентності (рос время коге 
рентности англ сопегепсебіте - ха- 
рактерний час спадання кореляцій вин 
промінювання. За порядком величини ч. 
к. дорівнює ширині функції когерент 
ності Г(т) від аргументат, що описує ча- 
сову затримку (див. також когерени 
ність. 4. к. когерентності пов'язаний з 
ефективною шириною спектру ви- 
промінюванняДо» співвідношеннямневи: 
значеностейДо» Дт 2 1. 

ч. місцєвий(рос времяместног англ 
Іосаї віте - термін, який застосовувався 
Г.А. Лоренцом |для вираження від- 
носності одночасності. 

ч. повернення (рос время возврата 
англ геіва5е їіте, гесомегу біте - 
проміжок часу, який потрібен для 
повернення замкнутої системи в 
первісний стан. Згідно з теоремою Пуа- 
нкаре, стаціонарнийрух консервативної 
механічної системиє квазіперіодичним, 
тобто після закінчення деякого 
проміжкучасу, що називаєтьсяч. п., си- 
стема повернеться з яким завгодно 
ступенем точності у своє первісне 
положення. 

ч. релаксації (рос время 
релаксации англ геіахабоп біте - 
характеристика процесу встановлення 
термодинамічної рівноваги в 
макроскопічній фізичній системі. За час 
релаксації т відхил будьякого параметра 
системи від рівноважного значення 


ЧАСТ 








зменшується в е разів (е - основа 
натуральних логарифмів). Див. також 
релаксація 


ЧАСТИНА (рос часть англ рагі, 
їгасбїоп, рогійоп, ргорогіоп, диапійу; 
ізІапа; зедпепіб ттетібег, сіейаїї, еіепейі 
(мепех)РипсНог. 

ч. вершинна (рос часть вершинная 
англ ментех їипсїїой - те саме, що 
функція вершіинна 

ЧАСТИНКА (рос частица англ 
рагіїсіе; (макроскопічнад рагіїсиіаїе; 
(частина Біб. 

а-частинка (рос а-частица англ а- 
рагіїсів - тесаме,щоальфачастинка 

В-частінки (рос В-частиць! англ В- 
рагіїсіез - тесаме,що бега-частинки 

м-частинки (рос му-частиць|я англ м- 
рагіїсіез - тесаме,що псі частинки 

альфачастінка Їс-частинка| (рос 
альфачастица ас«-частица англ аа 
ГрагНксі, а-рагіїсів, Пеїїогп) - ядро"Не, 
що містить 2 протони! 2 нейтрони. Маса 
а.ч. т - 4,00273За. о. м. - 6,6441092 г, 
спін і магнітний момент дорівнюють 0. 
Енергія зв'язку 28,11 МеВ (7,03 МеВ на 
1 нуклону). 

бетачастинки |В-частинки! (рос 
бетачастиць, В-частиць) англ Беїа 
рагіїсіе5, В-рагісіез - електрони та 
позитрони, що висилаютьсяпри бетароз- 
паді ядері вільного нейтрона. Електрони 
висилаються при перетворенні внутрі 
шньоядерного чи вільного нейтрона п у 
протон р: 

п -» р. з 90, позитрони- при перетворен 
ні  внутрішньоядерного | протона в 
нейтрон: 

р-з пу, Тут 90 і у - електронні анти. 
нейтрино та нейтрино. Спіни електронів 
орієнтовані переважно проти напрямку 
вилітання з ядра, спіни позитронів - у 
напрямкувилітання. 

Бозечастуинка (рос Бозечастица 
англ Возе рагтісіе) - тесаме,що бозбн 
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ч 
іпсілончастинки  (|іпсілонії) (рос 
ипсилончастиць, ипсилоний англ 


урбіїоп рагісіез, урбіїопійп)і, Г - зага 
льна назва групи важких мезонів і 
спіном 1, що мають близькі маси -10 
Гев; є істиннонейтральнимичастинками. 
їхня  зарядова парність С ж -1, 
просторова парність Р - -1. Із сучасної 
точки зору І.-ч. є складними системами, 
складеними з важкого р-кварка та його 
антикварка Й, Х «(Ь59) (див. також 
кваркіній). 

псічастинки Гу-частінки! (рос пси- 
частицьі у-частиць! англ р5і рагіїсіе5 
м-рагісіез - загальна назва групи 
нейтральних мезонів зі спіном 1 і від'є 
мною внутрішньою парністю, які мають 
близькі властивості та значення мас, що 
лежать в інтервалі 3-4 ГеВ. Це істинно 
нейтральнічастинки;їх зарядовапарність 
С к-1. 

Фермічастинка | (рос Ферми- 
частица англ Еепті рагіїсів - те саме, 
щофермібн 

ч. абсолютно нейтральна (рос ча- 
стица абсолютно нейтральная англ 
аббоїіцівеіу пеціта! рагісів - те саме, що 
частинкаїстиннонейтральна 

ч. векторна(рос частицавекторная 
англ месюг рагіїсів - елементарна ча- 
стинка зі спіном 1 і від'ємною внутрі 
шньою парністю, що є або квантом фу- 
ндаментального векторного поля (фотон, 
глюон, проміжні векторні бозони), або 
зв'язаним станом кварка й антикварка з 
повниммоментомімпульсу 1 (наприклад, 
р-, Ф-, окмезони). Стани векторної части 
нки з ненульовою масою характеризую 
тьсятрьомазначеннямипроєкції спіну на 
який-небудь напрямок: --1, 0, -1 абоспі- 
ральністю, якщоза напрямоквзятонапря 
мок імпульсу частинки (длячастинокну- 
льової маси- двома--1). 

ч. майоранівська (рос частица ма- 
йорановская англ Маіогапарагіісів - 
електрично нейтральна елементарна ча- 
стинка, для якої античастинка тотожна 
частинці (істинно нейтральна частинка). 


ЧАСТ 


ЧАСТ 


ч 








Усі відомі істинно нейтральні частинки 
маютьцілий спін. На нетривіальну мож: 
ливість існування ч. м. зі спіном У» 
упершевказавЕ. Майорана!Е. Ма|огапа|, 
1937- т. зв.майоранівські нейтрино(екс- 
периментальнощене виявлені). 

ч. псевдоскалярна (рос  частица 
псенцоскалярная | англо  рзецаіовсаїаг 
рагіїсід - елементарна частинка, яка ха- 
рактеризується нульовим спіном і від'є 
мною внутрішньою парністю (див. також 


полескалярне. 
ч. релятивістська (рос  частица 
релятивистская англ геіайімі5іс 


рагіїсів - частинка, кінетична енергія 
якої є порівнянназ енергією спокою тс 
абобільшазанеї (тт - масачастинки, с - 
швидкість світла). Швидкість ч. р. 
близька до швидкості світла. Якщо є г» 


тс, частинка називається 
ультрарелятивістською. 
ч. рівноважна (рос  частица 


равновесная англ еашіййвпит рагіїсів 
- частинка, швидкість якої постійно збі- 
гається з фазовою швидкістю прискорю- 
вальноїхвилі. 

ч. спінбрна (рос. частицаспинорная; 
англ. бріпограгіісів - частинка з напівці- 
лим спіном (електрон, протон, кварк і 
т.д.); є квантом спінорного поля. 

ч. цілковито нейтральна (рос части 
ца абсолютно нейтральная англ 
арбоїцівіу пецітаї рагійсів - те саме, що 
частинкаїстиннонейтральна 

ч-нки віртуальні (рос частиць ви- 
ртуальньв англ уїгішаї ракгіїсіез) - 
кванти релятивістських хвильових полів, 
які берутьучастьу вакуумнихфлуктуаці 
ях. Їз загальної квантовомеханічної точки 
зору, ч. в. можнарозглядатияк частинки, 
що виникають у проміжних станах про- 
цесів переходу! взаємодії частинок. Вони 
маютьті ж квантові числа, що й звичайні 
реальні частинки і (формально) відрізня 
ються від останніх тим, що для них не 
виконується співвідношення спеціальної 
теорії відносності між енергією Е, імпу- 
льсомр і масоют Е? - Ср' є піс (рівня 
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ння масової поверхні). Ч. в. є переносни 
камивзаємодій. 

ч-нки дівні (рос частицьстраннье 
англ зікапее ракіїсіез) - СиИЛльЬнОВЗАЄ 
модійні елементарні частинки, що мають 
ненульовезначення квантовогочисла дин 
вності 5, на відміну від частинок, для 
яких5 «0, Відомі дивні мезони(напр., К- 
мезон), дивні баріони (напр. Л-, 2Х-, 
х-гіперони). Всі ч. д. нестабільні і роз 
падаються, причому при розпаді за раху- 
нок сильних взаємодій сумарна дивність 
зберігається, а при розпаді за рахунок 
слабких взаймодій сумарна дивність 
змінюєтьсяна 1. 

ч-нки елементарні (рос частиць 
злементарньюе англ еіетепіагу рагтіісіез) 
- найменші відомі нам частинки матерії. 
Відомі ч. е. зазвичай ділять у порядку 
зростання маси спокою на фотон і такі 
три основні групи: лептони, мезони, 
баріони. Лептони (напр., електрон, пози 
трон) беруть участь лише в електро 
магнітних і слабких взаємодіях і мають 
лептонний заряд, мезони і баріони - в 
усіх трьох типах взаємодій - сильній 
взаємодії, електромагнітній взаємодії і 
слабкій взаємодії. Баріони (напр., протон, 
нейтроні їх античастинки) маютьбаріон- 
ний заряд, для мезонів обидва заряди 
дорівнюютьнулю. 

ч-нки істинно нейтральні |частинки 
цілковиго нейтральні, частинки абсо 
люгно нейтральні (рос  частицьї 
истинно нейтральнь», частиць абсо: 
лютно нейтральнье англ ікиїу пеййіа! 
рагіісів5, аббоїіцігіу пецітаї рагіїсіе5 - 
елементарні частинки (або системи з 
елементарнихчастинок), які є тотожними 
своїм античастинкам (антисистемам). У 
ч. і. н. значеннявсіх квантових чисел, що 
змінюють знак при зарядовому спряжен 
ні, тобто при переході від частинки до 
античастинки (електричного заряду |і 
магнітногомоменту, баріонногої лептон 
ного чисел, дивності, чарівності та ін.), 
дорівнюють нулю. Прикладами ч. і. н. 
можутьслугуватитакі адрони: 7, т-, ф- 


ЧАСТ 


ЧАСТ 


ч 








мезони, у- і Х-частинки; згідно з суча- 
сними уявленнями всі вони є системами, 
складеними з кварків і антикварків одно- 
го типу. Інший приклад істинно 
нейтральної системи - позитроній (є є). 
Єдиноюч. і. н. щоне маєскладеної при- 
роди, у данийчасвважаєтьсяфотон. 

ч-нки однодоменні (рос частиць 
однодоменнье 0 англ  5іпдіеєбїотаїп 
рагіїсіез - феро- фери- та слабкоферо 
магнітні частинки малих розмірів (менше 
критичного), у яких утворення магнітної 
доменної структури невигідне енергети 
чно. Це пов'язаноз тим, що починаючи з 
деякогокритичного розміру зразкаг., ви- 
грашв енергії, пов'язаний зі зменшенням 
магнітостатичної енергії зразка, стає 
меншимпрограшув енергії, пов'язаногоз 
утворенням доменних стінок. Величину 
г. називаютькритичним розміром 
однодоменності (Я.І. Френкель і 
Я.Г. Дорфман,1930). 

ч-нки резонансні (рос. частицьт ре 
зонансньюе англ гезопапсерагіїсіез - те 
саме,що резонанси 

чонки 0 чарівні (рос  частиць 
очарованнье англ спаптесірагіїсівя - 
родинаадронів, які маютьквантовечисло 
чарівність. Ч. ч. мають у своєму складі 
відносно важкі с-кварки з електричним 
зарядом  - 2/3. Маса складового 
(конституентного) с-кварка приблизно 
1,5 ГеВ, так що характернамасач. ч. »- 2 
ГеВ. Ч. ч. мають визначені значення 
дивності та ізотопічного спіну, що 
залежать від їхнього кваркового складу. 
Найлегші чарівні мезони розпадаються 
тільки в результаті слабкої взаємодії і 
живуть відносно довго (103 с). 
Експериментальне відкриття ч. ч. є 
тріумфом теорії (особливо кваркової 
моделіадронів). 


ЧАСТКА (рос доля англ їтасіїоп, 
рагі, дчапійу, ргорогіїог. 

ч. молярна (рос доля молярная 
англ тоїар їгасйїоп, тоіейасіоп, тоїе 
йасіоп - тесаме,щочасткамольна 
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ч. мольна Гчастка молярна) (рос 
доля мольная, доля молярная англ 
тоіегано, тоіейгасіоп, тої ар йгасіоп, 
тоієгасног - відношеннякількості мо- 
лів даної розчиненої речовини до суми 
молів усіх розчинених речовин і розчин 
ника. 


ЧАСТОТА , мн частаги (рос часто 
та, англ іедцепсу гаїв. 

ч. гіромагнітна Гчастотациклотран- 
на| (рос частотагиромагнитная, часто 
та циклотронная англ дуготаспейс 
Тедцепсу,сусіоїопітеццепоу - частота 
обертання вільної зарядженої частинки 
(електрона, позитрона, йона, ...) у стало 
му однорідномумагнітному полі В. Заря 
дженачастинкав магнітному полі рухає 
ться по гвинтовій лінії, рівномірно змі- 
щуючись уздовж магнітного поля й 
обертаючись по колу в площині, орто 
гональній магнітному полю. Залежновід 
величини магнітного поля, ч. г. змінює 
ться в широких межах. При реляти 
вістськомурусі ч. г. визначаєтьсяповною 
масою частинки і, отже, залежить від 
швидкості (див. також тебрія відно 
сності. 

частотаносій(рос. частотанесушая, 
частота несущей англ. саггіег Нгедпепсу) 
- тесаме,щочастотаносійна 

ч. носійна Гчастотаносій, носійна, 
носійка! (рос. частотанесущая,частота 
несущей англ. саггіег в'едшепсу) - часто 
тагармонічногоносійногоколивання 

ч. плазмова (рос частота плазмен 
ная англ ріазта йгедцепсу - частота 
ленгмюрівських коливань, які називаю 
ться також плазмовими коливаннями та 
поздовжніми (Кі коливаннями 


просторового заряду с», 2 Алпе" / т,, П 
- густина,е і пт - заряді масаелектрона, 
Кк - хвильовий вектор, Е - електричне 
поле, викликанерозділеннямзарядів. 

ч. проміжна (рос частота промежу 
точная англ іпіептеаїіаїе йгеацепсу - 
фіксованачастотаколивань, одержуванав 
результаті перетворення частоти сигналу, 


ЧАСТ 


ЧИСЛ 


ч 








прийнятого супергетеродинним прийма 
чем. 

ч.  просторбва (рос частота 
пространственная англ з5расе 
їгедцепсу, зраба! бгеацепсу - аналог 
звичайної частоти при заданні фізичної 
величини у вигляді функції не часу, а 
координати;маєрозмірністьсм". 

ч. циклотранна (рос частотацикло: 
тронная англ сусіойгоп їгедцепсу - те 
саме щочастотагіромагнітна 

ч-ти бокові (рос частот боковье 
англ 5іде їгедпепсіез, адіасепі 
Педпепсіе5) - частоти | спектру 
модульованого коливання, які лежать по 
обидва боки від носійної частоти с». У 
випадку амплітудної модуляції гармоні 
чне коливання модулювальної частоти О 
утворює дві ч. б. 
фо Ж О. Верхня смуга є спектром 
модулювальногосигналу, який протезмі- 
щений на 5 о в Областьвисоких частот і 
який займає інтервалвід со - О; ДО со 
о,, нижнясмуга- оберненийспектр, змі- 
щений на со В Область високих частот і 
розташованийу діапазоні від со - О» ДОсіо 
- О:; нижня смуга є дзеркальним від- 
ображеннямверхньої відносного. При син 
нусоїдній частотній модуляції утворюю- 
ться 2 смугич. б., кожнамістить, окрім ч. 
6. со 3 0, додатковіч. б. с З КО, ЯКІ від- 
повідають гармонікам модулювальної ча- 
стотикО прик - 2, 3,.... 

ч-ти групові (рос частольі груп 
повье англ огопр їгедпепсіез) - тесаме, 
щочастіги характеристичні 

ч-ти надвисокі ЇНВЧ) (рос часто 
сверхвькокие, СВЧ; англ зиретіді 
ігедцепсіез, ппісгОм/аме йгедиепсієез) - 
областьнайвищихчастот, які застосовую 
ться у радіоелектроніці (З00 МГц - 300 
ГГц). 

чоти характеристичні 0 Ічастаги 
групові (рос часто характеристиче 
ские, мчастовьі  групповьв англ 
спагасіегі5іс ігедшепсіез, вгопр 
фкедцепсіез) - частоти коОЛлиИВвВаЛьЬНОГО 
спектру, які мало змінюються для ряду 
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молекул, що містятьодну й ту ж хімічну 
групу. Ч. х. характеризують саме цю 
спільну для ряду хімічну групу - як 
правило, вони є частотами стійких ха- 
рактеристичних коливань. Ч. х. слугують 
для якісного дослідження будови моле 
кул, в окремих випадках- і для кількі 
сного аналізу складу сумішей (за співвід: 
ношенням інтенсивностейрізних ч. х.), а 
такождля вимірювання швидкостей про- 
цесів (за зміною інтенсивностей ч. х. із 
часом). 


ЧАСТОТОМІР, -а Ігерцмері (рос 
частотомер, герцметр англ фтечацепсу 
сойпіег, бгедацепсу іпаїсаїог, ігедцепсу 
(-іпаїсайнид теїеї - приладдлявимірю- 
вання частот періодичних процесів. За- 
стосовуються хвилеміри, тахометри, ло- 
гометритаїн. 


ЧИСЛЕННЯ (рос исчисление англ 
саісиїц5, соттриїаної). 

ч. варіаційне(рос исчислениевари- 
ационное англ саїсціц5 ої мапабіоп5, 
мапіабіопаїісаїсціц - розділматематики, 
що узагальнює елементарну теорію екс 
тремуму функцій. У ч. в. мова йде про 
екстремуми функціоналів - величин, які 
залежатьвід вибору однієї чи декількох 
функцій", ... її, щовідіграютьдляфунк 
ціоналаЄТЯ, ... їм| рольаргументів. Одну 
з перших задачч. в. сформулювави. Бе 
рнуллі |). Вегпошіїі|, 1696, остаточноч. в. 
сформувалося у 18 ст. завдяки роботам 
Л.Ейлера (Л. Ойлера) |. Еціег!. Факти 
чно всі закони, які формулюються за- 
звичай у локальному диференціальному 
вигляді, можна сформулювати варіа 
ційноюмовою. 

ч. операторне (рос.  исчисление 
операторноег англ орегаїог саїсціця - 
тесаме, щочисленняопераційне 

ч. операційнеічисленняоператорне 
(рос. исчисление операционное, исчи- 
сление операторное англ орегабйіопаї 
саісиїце, орегаїог саїсційиз - сукупність 
методів  застосовного математичного 
аналізу, що дозволяють дуже простим 


ЧИСЛ 


ЧИСЛ 


ч 








шляхом отримати розв'язок деяких типів 
рівнянь (і їхніх систем). В основі опера 
ційного числення лежить ідея заміни 
досліджуваних функцій (оригіналів) 
деякимиїншимифункціями (зображення 
ми), одержуванимиз перших за певними 
правилами (напр., перетворенням Лапла 
са). 


ЧИСЛО (рос число англ питіег, 
маїіце, йдиге; (обч) питегаї; (кількість) 
соипі. 

М-число (рос М-числд англ Масі 
(питбеї, сопаргеззібіййу пиплбеї - те 
самедщочислоМаха 

ч. Аббе(рос число Аббе англ Абе 
питбег, Абремаїйце - величина, яка ха- 
рактеризує дисперсію оптичного скла. Ч. 
А. (позначається у) визначається за 


уз По 
формулою ет 
показники заламу скла відповідно для 
жовтої лінії О натрію (2. - 589,3 нм), си- 
ньої Е лінії водню (2 - 486, нм) та 
червоної лінії С водню(). -656,Знм). 

ч. Альфвена (рос число Альфвена 
англ АНмеппиткеї - безрозмірнавели 
чинад, щохарактеризуєрух провідної рі- 
дини в магнітному полі. Ч. А. дорівнює 
відношенню магнітної енергії до кінети 
чної. Н. Аімеп, 1942. 

ч. Архімбда (рос число Архимеда; 
англ Агспітеде5 питіеї - критерій 
подібності двох гідродинамічних чи те- 
плових явищ, при яких виштовхувальна 
сила та сила в'язкості будуть визнача 

З 
льними: Ага о Р 


, де Пп», ПЕ По - 





де! - характе 
1 

рний лінійний розмір, у - коефіцієнт кі- 
нематичної в'язкості, р і р: - густина 
середовищав двох точках, 9 - прискорен 
ня вільного падіння. Якщо зміна густини 
викликаназміною температурилт, то (р - 
р)/бр еВ - ДТ (В - коефіцієнт об'ємного 
розширення), і ч. А. перетворюється на 
числоГ расхофа. 
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ч. баріднне Їзаряд барібнний (рос 
число барионног, заряд барионньй 
англ Ббагуоп питрег, Багуоп срагее), В - 
характеристикачастинок (і системчасти 
нок), яка відображає встановлений на 
досліді законзбереження"важких" части 
нок - баріонів. Поняття"ч. б." введенев 
1938 Е. Штюкельбергом для пояснення 
стабільності протона, оскільки закони 
збереженняенергії-імпульсу, моментукі- 
лькості руху та електричного заряду не 
можуть"заборонити" можливості розпаду 
протона на легші частинки чи аннігіля- 
цію протонів у ядрі. Усі частинки, що 
спостерігаються у вільному стані, мають 
цілі ч. б., тобто кратні ч. б. протона. 
Складовим адронів - кваркам- припи 
сують дробові ч. б., що дорівнюють 1/3. 
У деякихмоделяхт. зв. великогооб'єдна 
ння слабкої, електромагнітної та сильної 
взаємодій передбачається можливість 
порушення закону збереження ч. б. |, 
отже, можливість розпаду протона або 
осциляції нейтрона.Існуютьгіпотезипро 
те, що баріонна асиметрія Всесвіту може 
бути поясненанестабільністюпротона. 

ч. Біб (рос число Био; англ Віої 
питег) - один із критеріїв подібності 
стаціонарного процесу теплообміну між 
нагрітим чи охолодженим тілом і навко 
лишнім середовищем. Названий за ім'ям 
Ж.Б.Біо Ц).В. Віої). Ч. Б. характеризує 
співвідношення між перепадом 
температури 67 - 7, - Т, де Т, Т» - 
температурив двох точкахтіла, що пере 
буваютьнахарактернійвідстані однавід 
одної, та температурним напором ДТ 
Ту - Та (Т. - температураповерхні тіла, Та 
- температура навколишнього середови 
ща). Ч. Б. Ві - а!//Х, дес - коефіцієнтте- 
пловіддачівід поверхні тілав навколишнє 
середовище(або навпаки), - коефіцієнт 
теплопровідності тіла. Ч. Б. - відношення 
термічного опору стінки 1/2, до термічно: 
го опору передачі теплана поверхні 1/1. 
Для | геометрично | подібних тіл 
однаковістьч. Б. визначаєподібність роз- 
поділів температури (температурних 


ЧИСЛ 


ЧИСЛ 


ч 








полів): 6Т/АТ - Г(Ві). У випадкупромени 
стого теплообміну вводиться радіаційне 
ч. Б., якевизначаєтьсяза формулою вВІі, - 
соТо 1/2, де со - Стала СтефанаБольшн 
мана 

ч. Вольфа(рос число Вольфа англ 
М/о пиптеї - відноснечисло сонячних 
плям, визначаєтьсяяк В  К(Г - 104), де 
Р - число плям на видимій півсфері 
Сонця, 9 - число груп плям, К - коефіці 
єнт порядку1, що залежитьвід умов спо- 
стережень і приводить конкретний ряд 
спостережень до стандартного. Р. Вольф 
ІВ. Моїй), 19 століття. Межі змін ч. В. - 
відо до приблизноз00. Для статистичних 
досліджень використовують тільки 
середньомісячні та середньорічні. В. 

ч. Гартмана (рос число Гартмана 
англ Нагітапп питіреї - безрозмірна 
величинаНа, що визначаєхарактертечії в 
магнітній  гідродинаміці  (Ю.Гартман 
0). Нагітпапиі). Ч. Г. виражаєспіввідноше 
ння між магнітною Ру - є Нм с? і 
в'язкою - т м"? силами(Н - напруже 
ність магнітного поля, с - електро 
провідність, п - коефіцієнтв'язкості, м - 
швидкість рідини, ад - характерний роз- 
мір): 

На «(Ем/Ев)? «Нас"о/ п). ПриНа ««1 
вплив магнітного поля незначний і збері 
гаєтьсязвичайнатечія Пуазейля. 

ч. Гінзбурга (рос число Гинзбурга 
англ Сіпгбигу питіреї - безрозмірна 
стала, що характеризує інтенсивність те- 
плових флуктуацій параметра порядку 
при фазовому переході 2-го роду. Ч. Г. 
можнавиразитичерезрадіус взаємодії ча- 
стинокго у системії характернувеличину 
радіуса кореляції г. вдалині від точки 
переходу: 

Сі я (Го / гд?. Для існування області за- 
стосування теорії Ландау фазових пере 
ходів 2-го роду повинна виконуватися 
умова 

Сі ««1 (це надпровідники з бі - 107, 
а також деякі сегнетоелектрики та рідкі 
кристали). 
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ч. Грасхофа (рос число Грасхофа 
англ Сгаз5Пої питіеї - критерій поді 
бності, що визначає перенесення тепла 
при колективному теплообміні для ви- 
падку вільної конвекції, коли рух викли 
каєтьсярізницеюгустин черезнерівномі 
рність поля температур поблизу нагріто- 
го тіла; ч. Г. Сг « 49ІРВДТ/м?, дед - 
прискорення вільного падіння, / - ха- 
рактерний розмір, у - коефіцієнт кі- 
нематичної в'язкості, В - коефіцієнт об'є- 
много розширення, ДТ - різниця 
температур між поверхнею тіла та 
середовищем. Параметр Сг? в умовах 
вільної конвекції відіграє роль, аналогі 
чну числу Рейнольдсапри вимушенихте- 
чіях. Критичне Сгор ВИЗНачає перехід від 
ламінарного режиму течії до турбулент 
ного в умовах вільної (природної) 
конвекції (Ф. ГрасхофіР. Сгазпоб). 

ч. Ейлера число Ойлера (рос чи- 
сло Зйлера англ Еціег питіеї - без 
розмірна величина в гідродинаміці, що 
дорівнює відношенню різниці тисків у 
двох характерних точках потоку рідини 
до швидкісного напору ру/2, дем - шви 
дкість потоку, р - її густина. Ч. Е. кори- 
стуютьсядля перерахунку різницьтиску, 
виміряних на моделі, на природний об- 
єкт. Див. також тедбрія подбності 

ч. Каулінга (рос число Каулинга 

англ Соміїпд пипіеї - безрозмірна 
величина Со, що характеризує течію у 
магнітній гідродинаміці. Ч. К. дорівнює 
відношенню магнітної сили до іне- 
рційної: 
Со в ЕЕ; «с Н'арме (Н - напруженість 
магнітногополя, с - електропровідність, 
м - швидкістьрідини, р - густина, (| - ха- 
рактерний розмір. Ч. К. можна виразити 
черезчисло ГартманаНа і число Рейно 
льдса Ве. Со « На?Ве. Іноді вводять 
друге ч.К. Со, яке дорівнює числу 
Альфвенгд. 

ч. квантовеазимутальне(рос число 
квантовог азимутальног англ 
агітиаі ачапішт питіеї - те саме, 
щочислоквантовеорбітальне 


ЧИСЛ 


ЧИСЛ 


ч 








ч. квантове головне (рос число 
квантовое главное англ  ргіпсіраї 
ацапіштпитіеї) - квантовечислоп - 1, 
2, 3, ... яке визначає для водню та 
воднеподібних атомів можливі значення 
енергії. Для складного атомач. к. г. ну- 
мерує послідовні рівні енергії (у порядку 
зростання енергії) із заданим значенням 
орбітальногоквантовогочисла!: п є-І -Н1, 
І --2,1.43,.... 

ч. квантове орбітальне | число ква- 
нтове  азимутальнЄ (рос число 
квантовое орбитальноє число 
квантовое азимутальное англ огіійаї 
амапішт питібег, агітийаї амапішт 
питбеї - квантовечисло І, що визначає 
величину орбітальногомоменту кількості 
руху (моменту імпульсу) І мікрочасти 
нки в сферично симетричному полі: І? - 
БИ з й де 
І с«0,1,2, 3,... Проєкція І, на довільно 
обраний напрямок (вісь 7) такожквантує 
ТЬСЯ: І, - тБ, дет - 1, 1- 1, ..., -І - 
магнітнеквантовечисло, що набуває?2і--1 
значень. Ч. к. о. визначає кратність ви- 
родження рівнів енергій, що дорівнює 
21-1 станів, які відповідаютьзначенням І 
«0,1, 2, 3,...; позначають, як правило, 
літерами латинського алфавіту 5, р, 4, Б 


ч. квантове спінове (рос. число 
квантовое спиновое; англ. зріп Фиапішт 
питбеї - квантове число, що визначає 
величину спіну квантової системи (атома, 
йона, ядра, молекули), тобто її власного 
моменту імпульсу; спіновий момент 5 
імпульсу квантується за схемою 
52 -й5(5--1), де 5 - ч. к. с., яке може набу- 
вати цілих, нульових або напівцілих 
значень. 

ч. квантове спіральне (рос число 
квантовое спиральное англ  зрігаї 
диапішт питіеї - те саме, що спіра 
льність 

ч. Кнудсена (рос число Кнудогна 
англ Кпид5еппиткеї, Кл - одиніз кри- 
теріїв подібності руху розріджених газів, 
Кп 1/1, де! - середнядовжинавільного 
пробігу молекул у газі, 1 - характерний 
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розмір течії (напр., довжина обтічного 
тіла, діаметр трубопровода). Ки характе 

ризує ступінь розрідженості газового по- 

току. Якщо Кп 221(теоретичнопри Кп -з 

оо), аеродинамічні характеристики тіл, які 

обтікаються розрідженим газом (або течію 
у вакуумних трубопроводах), можна роз. 

раховувати, не розглядаючизіткненьмоле 

кул між собою, а лише враховуючи їхні 

удари об тверду поверхню. Якщо Кп««1 
(теоретично при Кп -» 0), справедливе 
основне припущення гідромеханіки про 
суцільність (континуальність) середови 

ща і при розрахунку течії можна кори. 

стуватися рівняннями Ейлера або рівнян- 

нями Нав'єСтокса з відповідними ме- 

жовимиумовами. 

ч. координаційне а то мів (рос чик 
сло координационное атомов; англ 
соогаїпайоп питіеї - число найближ 
чих до даного атома сусідніх однакових 
атомів в атомній структурі кристала або 
центрів молекул, найближчих до центра 
даної молекули, у молекулярних кри- 
сталах. Значення ч. к. коливається в рі- 
знихструктурахвід?2 до14. 

ч. лептднне Гзаряд лептонний! (рос 
число лептонное, заряд лептоннькй 
англ Іергоп пштекг, Іерігоп срагре) - 
адитивне внутрішнє квантове число, що 
зіставляєтьсяз кожною родиною (поколі- 
нням) лептонів: (Є, у), (ш, Ми), (5, Мо). 
Прийняті позначення для різних сі- 
мейств:1.,, Її, І. Зазвичайлептонампри- 
писуєтьсяч. л., яке дорівнює 41, а анти 
лептонам- рівне-1. При цьому/., І, І. 
нетотожніодинодному. 

ч. Лошмідта (рос число Лошмидта 
англ І, озсптідйі питрег), Ул - те саме, 
щосталаЛошмідта 

ч. Льюіса-Семеновд (рос число 
Льюиса-Семенова; англ І, ем'їз 
питрег), где - один із критеріїв поді 
бності теплових і дифузійних процесів у 
рідинахі газах, е « Д/а, деО - коефіці 
єнт дифузії, а в М ре - коефіцієнт 
температуропровідності, 2. - коефіцієнт 
теплопровідності, р - густинась - питома 


ЧИСЛ 


ЧИСЛ 


ч 








теплоємність середовища при сталому 
тискові. Ч. Л. характеризуєспіввідношен 
ня між інтенсивностями перенесення 
маси домішки дифузією та перенесення 
теплатеплопровідністю. 

ч. масовеелементу (рос число 
массовое злемента англ коцап 
аготісуеідні - сумарнечислодА нукло- 
нів (протонів і нейтронів) в атомному 
ядрі, разом із зарядовим числом 7 ви- 
значає властивості незбуджених ядер 
(масу, спін, магнітний і електричний мо- 
менти). Різне для ізотопів одного 
елемента.Ч. м. вказуєтьсяправоручугорі 
біля символахімічногоелементу. 

ч. Маха| М-числа (рос числоМаха, 
М-число | англ | Маси  (питкеї, 
сопаргезіріїйу пипібеї - одиніз крите 
ріїв подібності в механіці рідини та газу. 
Являє собою відношення швидкості течії 
у у даній точці газового потоку до 
місцевої швидкості поширення звуку а в 
рухомому середовищі: М «з м/а. Названо 
на честь австрійського вченого Е. Маха 
ГЕ. Масрі. Ч. М. - міра впливу стисли 
вості середовища, тобто відносна зміна 
йогогустини. 

ч. Нуссельта (рос число Нуссельта 
англ. Миз5ен питрег, 5Пегиуоод питрег) 
- безрозмірний коефіцієнт стаціонарного 
теплообміну між поверхнею тіла і по- 
током рідини чи газу у випадку при 
родної або вимушеної конвекції. Перед 
бачається, що передача тепла здійснює 
ться теплопровідністю в тонкому приме 
жовому шарі рідини або газу, який 
утворюється на поверхні газу. Ч. Н. М 
иа 1/2, дес - коефіцієнт тепловіддачі 
від поверхні тіла до рідини чи газу або 
навпаки, І - характернийрозмір тіла, 2. - 
коефіцієнт теплопровідності рідини чи 
газу.В. Нуссельт(Е.К.М/. Музеї). 

ч. Ойлера (рос число Зйлера англ 
Епіег питіеї - тесаме що числоЕйле 


ч. Пекле (рос число Пекле англ 
Редеї питіеї - безрозмірне число, що є 
критерієм | подібності | для | процесів 
конвективного теплообміну. Назване на 
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честьЖ.К. Пекле).С. Ресієй!. Ч. П. Ре- м// 
аз срмі//.), де! - характернийлінійний 
розмір поверхні теплообміну, м - швид 
кість потоку рідини відносно поверхні 
теплообміну, а - коефіцієнт теплопровід: 
ності, ср - теплоємність при сталому ти- 
ску, р- густинаї 2 - коефіцієнт тепло 
провідності рідини чи газу. Число Ре ха- 
рактеризує відношення між конвекти 
вним і молекулярним процесами пере 
несення тепла в потоці рідини чи газу. 
При малих значенняхРе переважаємоле 
кулярнатеплогровідність, при великих - 
конвективнеперенесеннятепла. Ч. П. по- 
в'язанез числом РейнольдсаВе і числом 
ПрандтляР/ співвіднашеннямРе є Ве - Рг. 

ч. перенесення (рос число переноса 
англ ігаперогі питібеї - число, що ха- 
ракгеризує частку участі йонів даного 
роду в перенесенні електрики через роз- 
чинелектроліту. 

ч. Прандтля (рос число Прандтля 
англ Ргапайпитькеї - одиніз критеріїв 
подібності теплових процесів у рідинах 
газах: РІГ -у/а в рсь, деу зр/р - коефі 
цієнт кінематичної в'язкості, и - коефіці 
єнт динамічної в'язкості, р - густина,/ - 
коефіцієнт теплопровідності, а «2 2/0Сь - 
коефіцієнт температуропровідності, сь - 
питома теплоємність середовища при 
сталому тиску. Ч. П. характеризує спів- 
відношення між інтенсивностями моле 
кулярного перенесенняімпульсу та пере 
несеннятеплатеплопровідністю. 

ч. Рейнольдса (рос число Рейно 
льдса англ Веупоїіц5 питіег на честь 
англійського вченого  О.Рейнольдса 
ГО. Веупоїіаз)) - один із критеріїв поді 
бності для течії в'язких рідин і газів, що 
характеризують співвідношення між іне- 
рційними силами та силами в'язкості: Ве 
з рм/м, де 
р - густина, и - коефіцієнт динамічної 
в'язкості рідини або газу, м - характерна 
швидкість потоку, / - характерний лі- 
нійний розмір. Для кожного виду течії 
існує такекритичнеч. Р. Ав, що при Ве 
«Вар» моЖЛИВатільки ламінарнатечія, а 
при 


ЧИСЛ 


ЧИСЛ 


ч 








Ве» Вва течія можестатитурбулентною 
(див. також турбулентність). 

ч. Рейнольдса акустичне (рос 
число Рейнольдса акустическоє 
англ Веупоїізпитіег, асоцз5іісТаї 1) 
- безрозмірний параметр, що викори 
стовується в акустиці для кількісної ха- 
рактеристики співвідношення нелінійних 
і дисипативних членів у рівнянні, що 
описує поширення хвилі скінченної 
амплітуди (див. також акустика неліні- 
йна. У цьомувипадкуч. Р. Ве, «2єрубКк 
-(є/л)рмМЮ, дем - амплітудаколивальної 
швидкості частинок у хвилі, К - дл/й - 
хвильове число, 2. - довжинахвилі, Б - 
ефективний коефіцієнт в'язкості, р - Гу- 
стина середовища, Є - нелінійний 
параметр, що дозволяєвраховувативплив 
нелінійності рівняннястанусередовиша. 

ч. Рейнальдсамагнітне (рос чи 
сло Рейнольдса магнитноє англ 
Веупоїізпитіег, пладпебі с) - безроз 
мірний параметр у магнітній гідроди 
наміці, який характеризує взаємодію 
провіднихрідині газів (плазми), які руха- 
ються, з магнітним полем: В, -- МАлос/С, 
де! - характернадовжина, м - характе 
рна швидкість для розглядуваного про- 
цесу;сє - електропровідність. 

ч. Релея (рос число Рзлея англ 
Вауюіди питреї - критерій подібності, 
який характеризуєвідношенняпотоку те- 
пла в рідині чи газі за рахунок пі- 
діймальної (архімедової) сили, що вини 
кає внаслідок нерівномірності поля 
температурибіля поверхні тіла, до тепло: 
провідності середовища: ч. Р. Ва с 
9РВАТ/ма), дед - прискореннявільного 
падіння, / - характерний розмір, В - 
температурний коефіцієнт об'ємного роз: 
ширення середовища, ДТ - різниця 
температурповерхні тілай середовища, 
- коефіцієнт кінематичної в'язкості, а - 
коефіцієнт температуропровідності 
середовища. Ч. Р. являє собою, по суті, 
добуток числа Грасхофа та числа 
Прандтля: Ва-СгРг. ЧУ. Р. широко ви- 
користовуєтьсяпри описі процесівтепло 
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масоперенесення, що відбуваються на 
борту космічних апаратів при орбіта 
льному польоті, тобто в умовах мікро- 
гравітації. 

ч. Стантона (рос число Стантона; 
англ. Зіапіоп пишіег) - один із критеріїв 
подібності теплових процесів, що ха- 
рактеризує інтенсивність дисипації 
енергії у потоці рідини чи газу та взає- 
модію сумарної тепловіддачі з конвекти- 
вним перенесенням тепла вздовж течії 
середовища 51-0/(С,рУ), де: а - коефіці- 
єнт тепловіддачі, С, - питома теплоє- 
мність середовища при сталому тиску, р 
- густина, У - швидкість течії. 

ч. Стрбугала(рос числоСтроугала 
англ 5ігоцнаї пипіеї, 5п - критерій 
подібності нестаціонарних рухів рідини 
абогазу.Ч. С. дорівнюєзй є |/(мб) « МІ/у, 
де у, ї, М, | - характерні для порівню- 
ваних явищ величини відповідно швид 
кість, час, частотаі довжина/У двохподі 
бних нестаціонарнихрухах ч. С. однакові 
(див. також тедрія подбності. Ч. С. ви- 
користовують при розрахунку частоти 
коливань тіл у потоках газів чи рідин 
(струн, фабричних труб, перископів 
тощо). 

ч. ступеніввільності(в механіці) 
(рос числостепенейсвободькв меха- 
нике); англ питіег ої аесгее5 ої 
їеедіот |іп птесПапіс5Ї) - число 
незалежних можливих переміщень механі 
чної системи. Ч. с. в. залежитьвід числа п 
матеріальних частинок, які складають 
уклад, числа К і характеру механічних 
зв'язків, накладених на систему. Напри 
клад, для голономногоукладуч. с. в. дорі 
внюєЗ-К. 

ч. Стюарта (рос. число Стюарта; 
англ. Зіемагі пиптіег) - безрозмірна 
величина, що характеризує відношення 
сили електромагнітного гальмування іНс 
| до сили інерції рУ"4" (де Н - напруже- 
ність магнітного поля, ) - електричний 
струм, 

У - швидкість, р - густина рідини, 4- ха- 
рактерний розмір, с - швидкість світла). 


ЧИСЛ 


ЧИСЛ 


ч 








Ч. С. визначає стійкість течій у магнітній 
гідродинаміці. 

ч. Фарадея (рос число Фарадея 
англ Еагадау сопз5іапі, е|есігосіпетісаї 
соп5іапі, Б - те саме, що стала Фа- 
радея 

ч. Фруда (рос число Фруда англ 
Егойде питіег, поптаїігесі меіосіїу - 
безрозмірна величина, яка характеризує 
співвідношення між інерційними силами 
тасиламитяжінняу потоці рідини. Ч. Ф. 
визначається співідношенням Ег з м//дІЇ, 
де му - швидкість потоку (або швидкість 
тіла щорухаєтьсяу рідкому середовищі), 
І. - характерний розмір потоку (або тіла, 
що рухається у потоці), д - прискорення 
сили тяжіння. Ч. Ф. використовують при 
випробуванні моделей кораблів у 
басейнах, коли визначаютьхвильовийопір 
корабля, при вивченні руху рідини у від- 
критих руслах, при випробуванні моделей 
гребель, щитів та інших гідротехнічних 
споруд. 

ч. хвильове (рос число волновоге 
англ  мамепитіег  м/аме  питіег, 
гесіргосаї мламеіепдій) - модуль хви- 
льового вектора; визначає просторовий 
період хвилі (довжину хвилі 2.) у напря 
мку її поширення: К «є 2л/2, з оМь (Де) - 
колова частота, У» - фазова швидкість 
хвилі). В оптиці та спектроскопії ч. х. ча- 
сто називають величину, обернену 
довжиніхвилі, К -1/.. 

ч. Шмідта(рос числоШмидта англ 
5сітіспитіеї - відношеннякінемати 
чної в'язкості середовищадо коефіцієнта 
дифузії деякої домішки. Ч. Ш. є дифу 
зійним аналогом числа Прандля і слугує 
критерієм подібності дифузійних явищ у 
двох потокахв'язкої рідини. 

числа заповнення (у квантовій 
механіці та статистиці) (рос 
числа заполнения (в квантовой 
механике и статистике); англ 
оссираноп питіегз - величини, що ха- 
рактеризують систему багатьох тіл чи 
полів і виражають середнє число части 
нок, які перебуваютьу кожному зі станів 
деякого обраного базису станів. Ч. з. те- 
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рмодинамічно рівноважної системи Фе- 
рмі- (знак -) або Бозе- (знак-) частинок 
подаються формулою 


1 
лука оф б. деє, - енергіяу- 


го стану, у - хімічний потенціал, КТ - 
температурав енергетичниходиницях. 
числа квантові (рос числа 
квантовью англ ашапішт питіеіз - 
цілі абодробові числа, що визначаютьмо- 
жливі значенняфізичних величин, які ха- 
рактеризують квантові системи (атом, 
ядро, молекулу та ін.), а також окремі 
елементарні частинки, кварки, глюони. 
Відповідно до квантової механіки, мож 
ливі значенняфізичних величин визнача 
ються власними значеннями відповідних 
операторів, що діють у просторі станів 
фізичної системи. З математичної точки 
зору целінійні самоспряженіоператорив 
гільбертовому просторі, власні значення 
яких можутьбути неперервнимиабо дис- 
кретними; в останньому випадку і вини- 
кають деякі ч.к. У дещо загальнішому 
розумінні ч. к. називають величини, що 
зберігаютьсяв процесі руху, алене є обо- 
в'язково  приналежними  дискретному 
спектрові, напр., імпульс або енергія ча- 


стинки, що вільно рухається, маса 
спокоючастинки. 
числа | магічні (рос числа 


магические англ тадіс питіеі5 - 
атомні ядра, які містять 2, 8, 20, 28, 50, 
82, 126 протонів або нейтронів і мають 
особливі властивості, що виділяють їх 
серед інших ядер. Ч. м. показують, при 
якій кількості нуклонів заповнюються 
оболонки в ядрі. Ядра, у яких заповнені 
як протонні, так і нейтронні оболонки, 
називаютьсяд вічі магічними. 


ЧІ, -а (рос чип; англ тісгосігспії 
срір, еїесігопіс сбір, срір) - те саме, що 
схемаінтегральна 


ЧОЛО (рос фроні англ їгопі: (есідв, 
Іеааїпо есіде; (риїсе) йгопі, есіде, гі56 - 
див. фронт 


ЧУТЛ 








ШАР Ш ШАР 
ЧОТИРИПОЛЮСНИК,  -а (рос еіестотеспапісаї чиаспрої, 
четьрехполюсник | англ  їоигроів еіестотеспапісаї Фморогі - 
(пебмогд, ог їептіпаї (пеблмогі, представлення електромеханічного 
дацадпроюе (пебмогід, бморогі перетворювача | у | вигляді деякого 


(пеїмогд, ашайгироїв пеймогі, боцг- 
Хеппіпа! сігсції, ідмо-рогі: сігсиїй, боцг- 
Хептіпа!  афемісе, їм озрогі  феміе, 
пебмогд - еквівалентне представлення 
будьякого електричного кола у вигляді 
деякого пристрою, що має дві вхідні та 
дві вихідні клеми (наприклад, 
підсилювачі | електричних сигналів, 
електричні фільтри, вимірювальні мости 
тощо). Поняття ч. дозволяє розв'язувати 
велику 

кількість практичних задач, наприклад, 
визначення зв'язку між сигналами на 
вході та виході за допомогою тільки 
зовнішніх параметрів пристрою, які 
можуть бути визначені без залучення 
відомостей | про його внутрішнє 
влаштування. 

ч. акустичний (рос четьрехполю 
сник акустический англ асоцбіїс їонг- 
роів, асоц5іїс їоцгіептіпаї, асоиценс 
амасйіроів, соцбіісіміо-рогі) - будьякий 
електроакустичний випромінювач або 
приймач, частинний випадок електроме 
ханічного чотириполюсника, 
магнітострикційний перетворювач, п'єзо 
електричнийперетворювачтощо. 


ч. електромеханічний (рос 
четьрехполюсник 
злектромеханический англ 
еіесітотестапісаї Тоцгроїе, 
еіесітотеаапісаї Тїойгіептіпаї, 

ШАР, -у (рос. слой англ Іауег, 


соайіпу,Беа; (рідини зпееб(елн) Багтіег; 
(атмосферний  5ікабип; (іоносфери 
гедіоп; (покриття) Гау, соабіпд, соиг5е; 
(оболонкд  51еЇі; (зона гопе; (гірн) 51їсе, 
з5еапт НЕ; (матеріалу рі). 





закритого пристрою, який має з одного 
боку дві клемидля підведенняабо зняття 
електричної напруги, а з іншого - 
механічну систему (наприклад, коливний 
стержень, обертовий вал та ін.). Метод 
електромеханічних аналогій (див. також 
аналогії електромеханічні та 
електроакустичні) створює можливість 
представити електромеханічний 
перетворювач у вигляді електричного 
чотириполюсника. Див. також 


перетварювачіелектроакустичні. 


ЧУТЛИВІСТЬ, -ості 
чувствительность; англ. 
ге5ропзіуїсу, 5епзібійту, 
зизсеріібішсу; (у децибелах) 
Іеуеї). 

ч. спектральна приймача 
оптичного випромінювання 
(рос. чувствительность спектральная 
привмника оптического 
излучения; англ. з5ресіга| 5епз5ійуїгу, 
зресігаї кезропзіуйку, зресігаї 5еЇескіуігу, 
спготагіс 5еп5ійуїту, соїо(п)г 5еп5іцшуїгу, 
зресігаї гебзроп5е) - відношення зміни 
сигналу | на ї виході | приймача (або 
фотометра) до потоку чи енергії 
монохроматичного випромінювання, що 
викликало цю зміну. Ч. с. є функцією 
довжини хвилі (частоти, хвильового 
числа, енергії фотона). 


(рос. 
5еп5ійуїсу, 
ге5ропее, 
гезроп5е 


Ш 
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М-шар (рос М-слой англ МЧауєї) - 
третій шар електронів атомної оболонки, 
щойдепісляк- і І -шарів. 

М-шар (рос. М-слой англ М-Іауеї) - 
четвертийшарелектроніватомної оболонки, 
якийідепісля ближчерозташованих до ядра 
К-, І-, М-шарів; підрозділяється на 7 під- 
шаріву порядкузменшенняенергії зв'язку. 


ШАР 


Ш 








О-шар (рос. О-слой англ О-Іауєї) - 
п'ятий шар електронів оболонки атома, 
рахуючи від ядра до периферії. Перший 
електрон О-шару з'являється в атома Вб 
(атомнийномер/ 37). 

ш. антизапірний (рос. слой анти 
запорньїй англ  епгіспейд | Іауег, 
асситиіабіоп Іауеї - те саме, що шар 
збаганений 

ш. атмосфби межовий І шар тертя, 
шар юмежовий  планетфний, шар 
атмосфери примежовий, шар приме 
жовий планетений! (рос слой атмо 
сферьштограничньй, слойтрения, слой 
пограничньй  планетарньїш англ 
айтобріенс Боипаагу ІГауег, ріапеїагу 
Бойпаагуауєї) - шарповітря, що приля 
гає до земної поверхні, властивості якого 
внаслідок інтенсивного турбулентного 
перемішування визначаються в 
основному термічними та динамічними 
впливами підстилальної поверхні. Через 
ш. а. м. здійснюється теплообмін і воло 
гообмін між земною поверхнеюта розта 
шованою над ш. а. м. вільною атмо 
сферою. 

ш. атмосфри примежовий (рос 
слой атмоасферь пограничньшй англ 
айтобріенс Боппаагу Гауеї) - те саме, 
щошаратмоасферимежовий 

ш. дифузійний (в електрохімії) 
(рос слой диффузионньїй (в зле- 
ктрохимии); англ айНи5іоп Гауег, 
дїНи5есі Гауег, фїНи5іоп соаннпд, Бопсі 
Піп еІесігоспетізіїгу!) - шарроз 
чину поблизу поверхні електрода, в 
якому відбувається зміна концентрації 
порівняно з іншою частиною розчину 


внаслідок перебігу електрохімічних 
реакційна електроді. 
ш. електричний подвійний (в 


електрохімії) (рос слойзлектриче 
ский двойной (в злектрохимиим); 
англ  аоцібів  еїіесіїїс Їауег (іп 
еіесігоспепіз5ігу!) - просторовий 
розподілелектричних зарядівна межі до- 
тику різних фаз, який призводить до 
виникненнярізниці електростатичнихпо- 
тенціалів між фазами. 
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ш. запірний (рос слой запорньїй 
англ БбіосКіпд Іауег, Багтіег Іауеї) - те 
саме,щошарзбіднений 

ш. збагачений | шар протизапрний, 
шар антизапрний! (рос слой обога 
щаенньтй, слой противозапорнь(ій, слой 
антизапорньшй англ епгіспеці ІГауег, 
асситиіабопіауєеї) - шарнапівпровідни 
ка з підвищеною концентрацією 
основнихносіїв заряду. Утворюєтьсябіля 
контакту з металом, поблизу гетеропере 
ходу або ізотипного монопереходу біля 
вільної поверхні. Контакти, що утворю 
ють ш. з., мають перевагу при викори 
станні як "омічні" для напівпровідни 
кових приладіві зразківз носіями одного 
знаку(див. також явищав напівпровід; 
никах контактні). 

ш. збіднений | шар загірний! (рос 
слой обедненньнй, слой запорньюшй англ 
Черіеноп ІГауег, БіосКіпд Гауег, Багтіег 
Гауеї) - шарнапівпровідниказі зниженою 
концентрацією основних носіїв заряду. 
Утворюється біля контакту з металом, 
гетеропереходу,  монопереходу  (р-п- 
переходу), вільної поверхні (див. також 
явищав напівпровідника контактні). 

ш.інверсійний (рос слойинверсион 
ньшй англ іпмег5іоп Іауеї) - шар біля 
межі напівпровідника, в якому знак 
основних носіїв заряду протилежний 
знакові основних носіїв в об'ємі напів: 
провідника.Див. також гетероперехід 

ш. межовий Ішарпримежовий| (рос. 
слой пограничньй англ Бойпаагу 
Гауеї - областьтечії в'язкої рідини (газу) 
з малою порівняно з поздовжніми розмі 
рами поперечною товщиною, яка з'являє 
тьсябіля поверхні твердоготіла, що обті 
кається, або біля межі розділу двох по- 
токів рідини з різними швидкостями, 
температурами або хімічним складом. 
Виникнення ш. м. пов'язане з явищами 
перенесення в рідині кількості руху 
(імпульсу), тепла і маси, які характери 
зуються коефіцієнтами в'язкості, тепло 
провідності та дифузії. 

ш. межовий планетений (рос слой 
пограничньй  планетарньй англ 


ШАР 


ШАР 


Ш 








ріапеїагу Бойпсіагу Іауеї) - те саме, що 
шаратмосферимежовий 

ш. шмонодтомний (рос слой 
моноатомньй англ топоаїотісіауєї) - 
тесаме,щошармономолекулярний 

ш. мономолекулярний |Імоношіф, 
шар монодтомний (рос слой мономо 
лекулярньй, МОНОСЛОЙ, слой 
моноатомньшй англ  топотоіваціаг 
Гауег, плопоіауег, плопоаїотіс Гауеї) - 
зовнішній шар поверхні конденсованої 
фазина її межі з іншою фазоючи вакуу: 
мом. Поняття ш. м. застосовується в тих 
випадках, коли є вираженаповерхня, але 
немаєфазив термодинамічному розумін- 
ні (тонкі плівки, тіла біологічної при- 
роди, мембранита ін.). Ш. м., як правило, 
є адсорбційним. Товщинарізних ш. м. ко- 
ливається від міжатомних відстаней до 
розмірів адсорбованих макромолекул (до 
-10-10" Е). Параметри ш. м. відрізняю 
тьсявід тих жепараметрівв об'ємній фазі 
(див. також явища поверхневі, пове 
рхня, структуриклітинні. 

ш. нейтральний Іішар струмовий 
нейтральний (рос. слой (ТОКовьіЙ 
нейтральнь(й англ. пешігаї Іауег) - шар 
струму високої густини, що має скінчен- 
ну товщину і розділяє дві плазмові 
області з протилежно напрямленими 
магнітними полями (у загальному випад 
ку магнітні поля не обов'язково протиле 
жного напрямку, але магнітне поле обо- 
в'язково тангенціальне відносно межі); у 
центрі н. ш. магнітне поле дорівнює 
нулю. 

ш. поверхнєвий стичних тіл 
(рос слой поверхностньй сопри- 
касающихся тел; англ 5шиТасе 
Гауег, 5Кіп) - шар, який утворює поверх 
ню розділутіл, щостикаються. 

ш, подвійний магнітний (рос. СЛОЙ 
двойной магнитньшй; англ. тарпеїіс 
доцЬіе ІГауег) - те саме, що листок 
магнітний. 

ш. призємний атмосфери (рос 
слой приземньй атмосферьг англ 
Бойопіауег, зштТасегіауеї) - нижняча- 
стина межового шару атмосфери товщія 
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ною в кілька десятків метрів, у якій 
найбільш сильно виявляється вплив під- 
стеляльної поверхні і  турбулентна 
в'язкість у багато разів перевищує вели 
чину горизонтального баричного градіє 
нта і відхилювальну силу обертання 
Землі. 

ш. примежовій (рос слой пограни 
чньй англ Боипаагу Іауеї) - те саме, 
щошармежовий 

ш. примежовий планетфний (рос 
слой пограничньій планетарнь й англ 
ріапеїагу бойпсіагу ауєеї) - те саме, що 
шаратмосферимежовий 

ш. просвітлювальний акустичний 
(рос слой просветляющий акустиче 
ский англ апіїгеНесіме асоицеіаї) 
Іауег,апіїгенесайпдасоцеНнсаї) соанно - 
перехідний (узгоджувальний) шар, що 
наноситься на межу розділу двох 
середовищ, які мають різні хвильові 
опори, з метою збільшення її звукопро 
зорості. 

ш.  протизапірний щ(рос. | слой 
противозапорньшй англ епгіспесі Іауег, 
асситиіабоп Іауеї) - те саме, що шар 
збаганений 

ш. Сонця обертальний (рос. слой 
Солнцаобращающий англ гемег5іпдбит 
Іауе) - шар сонячної атмосфери, у 
якому, відповідно до моделі сонячної 
атмосфери, запропонованої Шварцші 
льдом і Шустером, утворюються фрау 
нгоферові лінії. 

ш. струмовийнейтральний (рос. слой 
токовьшй нейтральньій англ. пешігаї 
Іауег) - тесаме,щошарнейтральний 

ш. тертя (рос слой трения англ 
афтозріегіс Боцпаагу Гауег, ріапеїагу 
ройпсагу Гауе) - те саме, що шар 
атмосферимежовий 


ШАРНІР, -а (рос шарнир англ 
Нніпое (рімой, КкпискКіе, ПикК, рімої, і|оїпі, 
ріп Ніпое, еуе іоіпі, Ніпдеа іоїпі, ріп 
іоіпі, рімої іоїпі, гемоіше іоіпі, гобагу 
іоїпі, гогайпдіоїпі, зоскебоїпі. 

ш. пластичний І шарнір плинності 
(рос шарнир пластический, шарнир 


швид 


швид 


Ш 








текучести англ ріазіїс Піпде,уїеій піпдв 
- перерізбалки, який повністю перебуває 
у пластичномустані. 


ш. плинності (рос  шарнир 
текучести англ уїеій Піпд8 - те саме, 
щошарнр пластичний 


ШВИДКІСТЬ, -ості 1 (рос скорость 
англ меіосійу, зреесігате,расе. 

ш. реакції (рос скорость реакции 
англ геасйоп зреед) - число актів 
хімічної реакції, що відбуваються за 
одиницю часу в одиниці об'єму (для 
гомогенних реакцій) або на одиниці 
поверхні (длягетерогеннихреакцій). 


ШВИДКІСТЬ, -ості 2 у механіці 
(рос скорость в механике; англ 
меїіосібу, зреєсі, гаїе, расе - одна з 
основних кінематичних характеристик 
руху матеріальної точки, яка дорівнює м 
амаї, дег- радіусвекторточки, чисельно 
у з а9ав де аз - довжина шляху, 
пройденоготочкою за нескінченномалий 
проміжокчасу сії: 

ш. групова хвиль (рос скорость 
групповая в о лн; англ дгоир меЮсіїу, 
епмеіоремеїосіїу - швидкістьруху групи 
хвиль або цугу хвиль, які утворюють у 
кожен даний момент часу локалізований 
у просторі хвильовий пакет, обвідна яко- 
го є плавною в мааштабі довжини хвилі 
кривою (див. також хвилі). Швидкість 
переміщення обвідниці і є ш. г. У лі- 
нійних середовищах, де виконується 
принцип суперпозиції, хвильовий пакет 
можна розглядати як набір гармонічних 
хвиль. Якщо середовище не має дис 
персії, то всі гармонічні хвилі поширюю- 
ться з однією й тією ж фазовою швидкі 
стю, і пакет поводиться як суто ста 
ціонарна хвиля - його ш. г. збігається з 
фазовою швидкістю. Можлива ситуація, 
приякій ш. г. напрямленапротилежнодо 
фазової (зворотні хвилі). Ш. г. визначає 
швидкість і | напрямок перенесення 
енергії хвилями. 

ш. звуку (рос скорость звука англ 
5опіс меіосібу, асоцянс уеїіосіїу, зопіс 
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зреесі, асоц5іїс 5реєді, меіосіїу ої зоцпа, 
зреедої зоцпі) - швидкість поширення 
фазипружногозбуреннямалої амплітуди 
(на відміну від швидкості поширення 
ударних хвиль) у різноманітних пружних 
середовищах. У загальному випадку 3. ш. 
визначається стисливістю та густиною 
середовища. 

ш. космічна друга |Ішвидкість 
параболічна (рос скорость космиче 
ская вторая скорость параболическая 
англ  5есопа со5тіс меіосіїу, зесопсі 
со5тіс зреєсі, Еагії Бообі муеіосіїу, 
рагарбоїіс меіосіїу, езсаремеіосіїу, езсаре 
зреєесі, зреесіої езсаре - див. швидкості 
космічні. 

ш. космічна перша (рос скорость 
космическая первая англ йїг5і со5тіс 
меіосіїу, Яіг5Е собтіс5реєй - див. швид. 
кості космічні. 

ш. космічна третя (рос скорость 
космическая третья англ Ніка со5тіс 
меіосіїу, іга со5тіс5реей - див. швид: 
кості космічні. 

ш.критичнау гідроаеромеха- 
ніці (рос скорость критическая в 
гидроазромеханике англ спіїісаї 
(Яйгоай меїіосібу, сгібіса! 5зреец, питр 
зреед - швидкістьтечії середовищом, рі- 
вна місцевій швидкості звуку с у даному 
середовищі. Ш. Кк. Ма, ВИЗНачЧенаумовою 
м я с або Ма З Ск, Характеризує перехід 
дозвукової течії при м « с у надзвукову 
течію при м » с. Ш. к. виражається 
формулоюу;р 77 Схр 7- ГСГУВТЬ(н(уч-1))172, де 
В - універсальнагазова стала, й - моля 
рна маса газу, у - відношення теплоє 
мностей при сталих тиску й об'ємі, Т. - 
температураадіабатногогальмування. 

ш. кутова (рос скорость угловая 
англ апаціаг меіосібу, апдиїіаг зреєгі, 
апаціаггаїе, гаїеої гогабйоп, рцізаїаюїсе, 
ріа5егате, гаїеої апаціаг побіоп, зреєсі 
- векторна величина, яка характеризує 
швидкість обертання твердого тіла і чи- 
сельно дорівнює відношенню 
елементарного кута повороту до від- 
повідного елементарного проміжку часу. 


швид 


швид 


Ш 








Вектор ш. к. напрямлений вздовж осі 
обертання в той бік, звідки поворот тіла 
видно як такий, що відбувається проти 
годинникової стрілки. 

Ш. надзвукова (рос. скоростьсверх- 
звуковая; англ.  5прег5опіс  уєеіосіїу, 
зирегзопіс зреей, шігазопіс зрееай) - шви- 
дкість руху середовища чи тіла у 
середовищі, яка перевищує швидкість 
звуку у цьому ж середовищі. 

ш. надсвітлова (рос скоростьсверж 
световая англ  зирегіїєбі  уєеїосігу, 
зирегіїєпі зреей) - швидкість, яка пере 
вищує швидкість світла. За своїм фізи- 
чним змістом є фазовою швидкістю - 
швидкістю поширення фази коливань - і 
не пов'язана з перенесенням енергії у 
хвилі. 

ш. об'ємна (рос. скоростьобьЄмная 
англ Биік уеіосіїу, Биїк зреей) - пОТІК 
коливальної швидкості частинок через 
дану поверхню. Ш. о. У виражається 


формулою У - т д, деу - векторко- 


ливальної швидкості частиноку даній точці 
поверхні, п - ОдДИНИЧНИЙВекторнормалі до 
поверхні в цій точці, д - елемент площі 
поверхні 5, для якого обчислюється ш, о. 
Для випромінювача нульового порядку у 
вигляді тіла, що пульсує, ш. о. через 
поверхню тіла дорівнює швидкості зміни 
йогооб'єму. 


ш. параболічна (рос  скорость 
параболическая англ рагабоїїс 
меіосібу - те саме,що швидкість космі 
чнадруа. 


ш. променбєва астрономічного 
об'єкта (рос  скорость лучевая 
астрономического обьекта; 
англ гау уеіосіїу, гау зреед) - складова 
просторової швидкості астрономічного 
об'єкта вздовж променя зору (швидкість 
зміни відстані між об'єктом і спостеріга 
чем). 

ш. релятивістська (рос скорость 
релятивистская англ геіайімі5іс 
меіосіїу - швидкістьм, близькадо швид. 
кості світла с. Частинка, що рухається з 
релятивістською швидкістю, називається 
релятивістською. 
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ш. світла (рос скорость света англ 
меіосіїу ої ІїдНі, зрееаої Іди - швид 
кість поширення електромагнітних 
хвиль. Ш. с. у вакуумі - одназ основних 
фізичних констант. Ш. с. с з 299792458 
м/с. 

ш.  секторна (рос  скорость 
секторная англ 5есіюг уеіЇосіїу) - вели: 
чина, що характеризує швидкість зроста 
ння площі, яку відміряє радіус-векторру- 
хомої точки, проведений з деякого фі- 
ксованого центра. Чисельно ш. с. дорі 
Внює відношенню елементарного 
збільшення площі до відповідного 
елементарного проміжку часу або поло- 
вині моменту швидкості точки відносно 
центра.Ш. с. є сталоюпри русі під дією 
центральнихсил. 

ш. фазова (рос скорость фазовая 
англ ріавемеіосіїу - швидкість перемі 
щенняу просторі фазимонохроматичної, 
тобто нескінченної синусоїдної хвилі. 
Сталафазаф - 27 (УТ - х/).) «соп5г рухає 
тьсязі швидкістюм з аїх/аї я М/Т - цеї є 
ш.ф. 

ш. частинок коливальна (рос 
скорость частиц колебательная англ 
о5сійабогу рагіісіемеіосіїу - швидкість, 
із якою рухаються коливні частинки 
середовища при проходженні звукової 
хвилі біля положеннярівноваги, відносно 
середовища в цілому. Ш. ч. к. слід від- 
різняти як від швидкості руху самого 
середовища такі від швидкості поширен 
ня звукової хвилі, абошвидкостізвуку. 

ш. чотиривимірна (рос скорость 
четьтрєхмерная англ їошг-Чітепбіопаї 
меіосібу - у теорії відносності є узага 
льненням поняття звичайної (тривимі 
рної) швидкості. Ш. ч. - чотиривимірний 
векторіз компонентамий «з ах /а, і «1, 
2,3, 4, дех - координати Мінковського 
(хі щ х, 

х зу з «2 хо з іс), аа - елемент 
власногочасучастинки, що рухається. 
ш-сті космічні (рос скоростикосми- 
ческие мшангл  собтіс меіосійез. В 
астрономії та динаміці космічного польо 


ШИРИ 


ШИРО 


Ш 








ту вживаються поняття трьох ш. к. 
Перша ш.к. - найменша початкова 
швидкість, яку потрібнонадатитілу, щоб 
воно стало штучним супутником Землі; 
на поверхні Землі У; - 7,9 км/с. Друга 
ш, к.- найменшапочатковашвидкість, яку 
потрібно надати тілу, щоб воно, почавши 
рух поблизу поверхні Землі, подолало 
земнепритягання; біля поверхні Землі У» г. 
11,2 км/с Третя ш.к.- найменшапоча- 
тковашвидкість, при якій тіло, починаю 
чи рух поблизу поверхні Землі, долає 
земне притягання, потім притягання 
Сонця і залишає Сонячну систему; біля 
поверхні Землі Уз є 16,7 км/С. 

ш-сті надсвітлові в астрофізиці 
(рос. | скорости сверхсветовьте в 
астрофизике англ. зирегієбі 
меіосііе5іп аз5ігорПпубіс5) - позірні 
рухи окремих фізичних об'єктів у ядрах 
галактик, які відбуваються з 
надсвітловими швидкостями і пов'язані з 
викидами релятивістської 
випромінювальної плазми під 
невеликими кутами відносно 
відповідного напрямку спостереження. 


ШИРИНА (рос ширина англ міат, 
ргеасдій). 

ш. рівнів (сос ширина уровней 
англ Іемеїі мій) - міра невизначеності 
енергії в стані квантовомеханічної си- 
стеми, який не є цілком стаціонарним. 
Ш. р. виникає завдяки взаємодії 
електрона з полем випромінювання при 
випромінюванні ізольованим атомом 
(природна ш. р.) або в результаті дії 
зовнішніх причин, наприклад, електр 
чного поля (штарківське поширшаннярі- 
внів). Існування ш. р. призводить до 
виникненняшириниспектральнихліній. 

ш. спектральних ліній (рос ширина 
спектральньх линий англ зресіцт 
Іпеміаій, 5іірІйпе місій, пемлану - 
величина, яка визначаєступінь монохро 
матичності випромінювання атомів, мо- 
лекул та інших квантових систем. За- 
звичайпід ш. с. л. розуміютьвідстаньміж 
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точками її контура, яким відповідає 
інтенсивність, що дорівнює половині 
інтенсивності в максимумі цієї лінії. 
Причиною поширшанняспектральних лі- 
ній може бути радіаційне поширшання 
(див. також ширина рівнів), допплері 
вське поширшання спектральних ліній і 
взаємодія випромінювального атома з 
сусіднімичастинками. 

ш. спектральної лінії прирадна(рос. 
ширинаспектральнойлинийестествен 
ная англ пабига! пе Бапамлаій) - ши- 
рина спектральної лінії, зумовлена 
спонтаннимиквантовимипереходамиізо- 
льованої квантової системи (атома, моле 
кули, ядраї т.д.); ш. с. л.п. називаютьта- 
кожрадіаційноюшириною. 

ш-ни парціальні (рос  ширинь 
парциальньв англ рагНа! млн - 
величини  Г;, що характеризують 
імовірність розпаду збудженого стану 
ядра різними каналами.  Ш. п. 
виражаються в енергетичних одиницях 


таким чином, що Гле Г, де 


Го- повна ширина збудженого рівня. 
Відношення Г//Г - імовірність розпаду /- 
им каналом. Нестабільні ядерні стани 
характеризуютьсяоднією абокількомаш. 
по нейтронною Г., протонною Г,, 
ділильною Г: радіаційною Г, і т.д. У 
свою чергу, 

якщо можливі у-переходи на різні рівні 
ядра - продукту розпаду, то виділяють, 
наприклад, Г,а, Гуз. 


ШИРОТА 
Ганікисів. 

ш. фотографічна (рос 
фотографическая англ Іаййиав - 
логарифм відношення кількості 
освітлення, яка відповідає кінцю та 
початку прямолінійної ділянки 
характеристичної кривої фотографічного 


(рос широта англ 


широта 


матеріалу, що визначає залежність 
почорніння фотоемульсії від 
інтенсивності світла | (див. також 


сенситомегрія). Ш. ф. визначає, Який 
інтервал  яскравостей об'єкта буде 


ШКАЛ 


ШКАЛ 


Ш 








переданона фотографічному матеріалі без 
градаційнихспотворень. 


ШКАЛА, мн шкали (рос шкала 
англ з5саїв (лінійка) зсаїе, Баг; (приладд 
Тасе. 

ш. відстаней в астрономії (рос 
шкала расстояний в астрономи; 
англ дїзкапсезсаїв іп аз5ігопоту) - 
методи визначення відстаней. Необхідна 
для знаходження розмірів, світностей і 
просторового розподілу досліджуваних 
об'єктів. 

ш. децибєлів (рос шкаладецибелов 
англ десіреізсаїв - логарифмічнашкала 
вимірюваннявідношеньенергій або поту- 
жностей в електротехніці, радіотехніці, 
електрозв'язку та акустиці. Число деци 
белів М/, що відповідає відношенню двох 
потужностей М/; і М/, виражається 
формулою «-1014(М// МУ»). 

ш. Кельвіна (рос шкала Кельвина 
англ Кеіміпфетрегаїшгезсаїв - частоза- 
стосовуване найменування термодинамі 
чної температурної шкали. 

ш. стоградусна (рос шкала сто 
градусная англ сепійугааіе 5саїд - те 
саме, що шкала Цельсія (температу: 


англ арзоішіекетрегаїнге 5саїд - те 
саме, що шкалатемпературнатермоди 
намічна. 

ш. температурна практична Між- 
народна |ІМПТШ-68 (рос шкала 
температурная практическая Между 
народная МПТШ-68 англ Іпветайопа! 
ргасііса|етрегашгезсаїв - встановле 
нав 1968Міжнароднимкомітетомз мір і 
ваг, базуєтьсяна 11 реперних точках. У 
МПТШ-68 розрізняють Міжнародну 
практичну температуру Кельвіна (Тев) Ї 
Міжнародну прямо Ми температуру 
Цельсія 
ізв З Ївв - 273,15. Температура, визначена 
за МПШТ-68, у межах похибки вимірю- 
вань збігається з температурою термоди 
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намічної температурної шкали, яка 


прийнятау фізиці заосновну. 

ш. температурна термодинамічна 
шкала Кальвіна, шкалатемпературна 
абсолютна (рос шкалатемпературная 
термодинамическая, шкала Кельвина, 
шкала температурная  абсолютная 
англ Нтептодупатіс гетрегайтге 5саїв, 
Кеїміп  їерегаїйшге зсаїв, аббоіціе- 
Хетрегаїнге 5саїв, Сіаде'є ретрегаїнге 
зсаїв  - - температурна шкала, яка 
задовольняє умову: виміряні за нею 
температури повинні збігатися з 
температурами, що входятьу формули те- 
рмодинаміки та статистичної фізики. У 
ш. т. т. започатоквідліку прийнятоабсо- 
лютний нуль температур (-273,15 ?С), 
одиницявідліку- 1 К (К); 1 Ке-12С. 

ш. Фаренгейта (температурна (рос 
шкала Фаренгейта (тем 
англ Еайгепіеїй 5саїв - температурна 
шкала,в якій за 0? прийнятотемпературу 
суміші снігу і нашатирю, а за 100 - 
нормальну температуру людського тіла. 
Температура за ш. Ф. г'Е пов'язана із 
температуроюза Цельсієм (ФС) співвідно 
шеннямг С «(5/9)(п- 327Р. 

ш. Цельсія (температурна шкала 
стоградусна (рос шкала Цельсия 
(тем , шкала стоградусная 
англ Сеїісдіце 5сав, сепіндгаціе 5саїв - 
температурна шкала, в якій опорними є 
точки танення льоду та кипіння води за 
нормальних умов, а за величину градуса 
прийнято 1/100 інтервалу між цими точ- 
ками. 

шкали актинометричні (рос шкальт 


актинометрические англ 
ругпеїодгарнісзсаївя - тесаме, що шка- 
липіргеліографічні 

шкали  піргеліографічні | шкали 


актинометричні| (рос шкальштиргели 
ографические, шкальм актинометриче 
ские англ ругпеіїодгарНіс з5сае5 
шкали значень інтенсивності радіації, 
вимірюваних стандартнимиабсолютними 
піргеліометрами. 


ШтиИФ 


ШУМ 








шкали температурні) (рос шкаль 
температурнью; англ тетрегаїиге 
5саїе5) - умовні шкали, які задають за 
певною домовленістю відповідність між 
послідовними значеннями температури 
та послідовними числовими значеннями. 
Для визначення ш. т. задають яку-небудь 
термодинамічну властивість робочої ре- 
човини, початкову точку та величину 
градуса. Існують шкала Цельсія, шкала 
Реомюра, шкала Фаренгейта, шкала Ке- 
львіна тощо. 


ШЛЯХ, -у (рос. путь; англ. раїй, гасе, 
гоціе, гоайд, ігасе, ігасіпє, їгасік, мау; 
(мор.) «гаї!). 

ш. Чумацький |шлях Молочний! 
(рос. путь Млечньй англ Міаїасівеа - 
1) Галактика.2) Світласмуга на нічному 
небі - проєкція на небесну сферу від- 
далених (від Сонця) зірок Галактики, 
близьких до її площини. Підвищена 
яскравістьцієї смуги зумовленапідвище 
ною концентрацією зірок у площині Га- 
лактики. 

ш. Молочний (рос. путь Млечньїкй; 
англ. МіаТасбеа - те саме, що шлях Чу- 
мацький. 


ШЛЯХОПИС, -а у 


механіці 


(рос. годограф в механике; англ. 
бодоргарр іп / тесПапіс5, Іосця 
(ипсіїоп) іп  тпесрбапіс5,  Іоси5 
ФЧаєгат іп  тесфрапіс5,  кіпе(- 


дізгапсе) ріої іп тесНапіс5, Кіте- 
оН5е: ріої іп  песбапіс5, К«іте- 
дізтапсе геіайіоп5рір іп тесПапіс5)- 
те саме, що годбграф. 


ШПАРУВАТІСТЬ, -ості імпу- 
льсу (рос скважность импульса; 
англ  геіайує  Фигайоп, іпіегтіїепсу 
Гасіог, гаїіо, оп-оїї їіте) - те саме, що 
прогальність імпульсу. 





ШПАТ, -у (рос шпат англ зрар. 

ш. плавиковий (рос шпат 
плавиковьій англ Ниог5раї - мінерал 
хімічного складу Саб; те саме, що 


флуоріт. 
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ШПІНЕЛІ, -ей, мн. (рос шпинели 
англ зріпев - група мінералів, хімічно 
складних окисів типу В" В?5О,, де В? - 
ма, Ре, Мп, Гп, рідшесо, МІ; В?" - Бе, АЇ, 


Сг, Мп. 

феритчигінелі (рос феррит- 
шпинели англ зріпе|-буре їегттіїез - те 
саме що ферошпіелі 

ш. феромагнітні (рос  шпинели 


ферромагнитньв англ їепотадпебс 
зріпеів - тесаме,що ферошінелі 


ШПУР, -у матриці (рос шпур 
матриць англ 5риг, їгасв - те саме, 
щослідматриці. 


штиФт, -а (рос штифі англ ріп, 
ргад, йпдег Бийоп, їарреї, з5ргіб 
(стопорний рійпдег; (реперний «омиеї; 
(установний  зіиа; (дерев'яний ред; 
(плоскогорелаб 5Нінті. 

ш. Нернста |лампа Нернста (рос 
штифт Нернста, лампа Нернста англ 
Мепп5ї ріп) - стержень з окислів 
цирконію, торію, іттрію, який 
розжарюється електричним струмом | 
застосовується як джерело 
інфрачервоного | випромінювання. У 
холодномустані струмнепроводить. 


ШУМ, -у (рос шум англ поізе; 
(радіотріск)  Бапд; (кочення шини 
титр,гоасігоаг). 

ш. акустичний (рос шум акустиче 
ский; англ асоцеііс поїзе - негармоні 
чний звук, який, на відміну від простих 
тональнихі музичних звуків, маєскладну 
часову структуру, утворену випадковим 
характером накладання звуків різної ча- 
стотита інтенсивності від різних джерел. 
Розрізняють 1) механічний шум, викли 
каний вібрацією твердихтіл, 2) аеро- або 
гідродинамічний шум, який виникає при 
русі газу, паричи рідинив результаті пу- 
льсацій тиску у потоці (див. також 
генерація звуку аеродинамічна, 3) те- 
рмічний шум, що виникає при горінні, 
розряді або вибуху (генерація звуку те- 


ШУМО 


ШУМО 


шіщію 








рмічна, полум'я співоче і 4) кавіта 
ційний шум, породжуваний захлопуван 
ням пухирців у рідині при акустичній 
кавітації. 

ш. білий (рос шум бельшй англ 
міпійепої5е,ригепоїізе,НПаї поїзе - шум, 
тривалість кореляції якого набагато 
менша всіх характерних часів фізичної 
системи. Модель ш. б. використовують 
дляопису впливу шумів з малоютривалі 
стю кореляції на фізичні системи (си- 
гнали), що маютьскінченну ширину сму- 
ги пропускання (спектру), у межах якої 
спектр реального шуму можна вважати 
приблизнорівномірним. Прикладомш. б. 
є дробовий шум, тривалість кореляції 
якого визначається тривалістю прольоту 
електрона від катода до анода. Спектр 
дробового шуму рівномірний до частоти 
-10Ф Гц. Інший приклад- тепловийшум, 
спектр якого рівномірний у тому 
інтервалі частот, де опір джерела шуму 
сталий. У діапазоні частот, до яких чу- 
тливе людське вухо, прикладом ш. б. є 
шум водоспаду. 

ш. генераційнорекомбінаційний 
(рос шум генерационнорекомбинаци 
онньшй англ депегайоптесотріпабоп 
поїі5е - електричний шум, що викликає 
ТЬСЯ випадковими флуктуаціями 
концентрації носіїв заряду (електронів 
провідності та дірок) у напівпровіднику 
(див. також флуктуації електричні). 
Флуктуації виникають через випадковий 
характер генерації носіїв і 4| їхніх 
рекомбінацій (чи захоплення на домі 
шкові центри). Флуктуації кількості носі- 
їв у зразку викликають флуктуації його 
опору, що проявляються у вигляді флу- 
ктуацій напруги або струму при проті 
канні через зразок деякого середнього 
струму І під дією прикладеної до нього 
напруги М. У загальному випадку 
спектральна густина шуму - сума ло- 
ренцівськихфункцій, щовідповідаютьрі- 
знимтривалостямжиттяносіїв. В однорі 
дних омічних напівпровідниках вона 
пропорційна!? або ?. 
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ш. дробовий (рос шум дробовьій, 
шумдробовьгй; англ 5пойпоісе,5с 
поісе, "ції 5пПоЕпоі5е, Яисіцабоп поїз8 -- 
електричні флуктуації, зумовлені дис- 
кретністю 0 зарядів, що породжують 
струми у вакуумних або напівпровідни- 
кових електронних приладах. 

шуми в радіоелектроанній апаратурі 
(рос  шумью в  радиозлектронной 
аппаратуре англ гаціоеіесітопіс поісе, 
гадіоеіесопіс Бапд - шуми, які 
виникаютьунаслідокфлуктуаційнапругі 
струмів у різноманітних елементах 
пристроїв - опорах, електронних лампах, 
напівпровідниковихприладахі т.п. 

шуми електричні (рос шумь зле 
ктрические | англ  Наз5и,  еівсітіс 
ЛЯисіцабоп8 - те саме, що флуктуації 
електричні 


ШУМОМІР, -а |вимірювач рівня 
шуму! (рос шумомер, измеритель 
уровня шума англ поі5е добітеївег, 
айдїочмтоїізе плеїег, поі56-Іеме) плеїег, 
5оциафінемеї штлеїе) - прилад для 
об'єктивного вимірювання рівня гучності 
шумів. 


ШУМОПЕЛЕНГАТОР,  -а (рос 
шумопеленгатор англ Ізкепіпо 5опаг, 
раз5іме 5опаї) - прилад для виявлення 
джерела акустичного шуму і визначення 
напрямку на нього. Найпростіший ш. має 
у своєму складі вузьконапрямлений 
приймач звуку або кілька приймачів, 
рознесених на деяку відстань (базу), які 


утворюють акустичну антену. Ш. 
застосовується | головним | чином у 
гідроакустиці. 


ШУНТ, -а (рос шунт англ 5Пипі, 
Бура55  (гебізіої),  рагаїе!  гебі5іог, 
5пипіїпд ге5і5іог, 5ПиПІСігсиції, Бгіддесі 
сіксиїй, діепімесісігсиї, бгапсНес сігсиїі, 
ргідде - електричне або магнітне коло, 
увімкнене паралельно даній ділянці чи 
приладу. Ш. слугує, наприклад, для 
розширення меж вимірювання 
амперметрів. 


ЮСТУ 


явищ 


явищ 








Щ, 


ЩІЛИНА (рос. щель; англ. рар, 51, 
5Їої, зрійе, сгемісе, спар). 

щ. | енергетична (рос. щель 
знергетическая; англ. епегеу рар ГрапаЇ) 
- те саме, що збна заборбнена. 


ЩІЛЬНІСТЬ, -ості |густота| (рос. 
плотность; англ. деп5іїу, Феп5епез5). 

щ. станів Їгустота станів| (рос. 
плотность состояний; англ. депзіїу ої 
зтаїе5, 





Феп5епез5 ої 5їате5) - число МОЖЛИВИХ 
фізично  нееквівалентних енергетичних 
станів у малому інтервалі енергій Е, 


віднесене до ширини інтервалу ЛЕ: 
3, АГ(Е) 
ЧЕ) З ол , 


де ЛАГ - число станів з енергіями між Е і 
Е зо ДЕ (з урахуванням можливого 
виродження енергетичних станів). 


Ю 


ЮСТУВАННЯ (рос  юстировка 
англ адіи5ітепі, аїйдптепі, розінопіпд, 
5ебіпд) - сукупність операцій щодо 
приведення міри або вимірювального 
приладав робочий стан, який забезпечує 
його необхідну точність, правильність і 
надійність дії. Див. також юстування 
оптичнихсистєм 





ЯВИЩЕ (рос  явление 
ріепопепопенесі (метео) емепії. 

я. баротрапне (рос явление баро 
тропное англ БагойторісеНесі від грец 
Вйрос - вага і трблос - напрямок, 


англ 
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ю. оптичних систЄм (рос юстировка 
оптических систем англ оріїсаї 5у5бет 
айдптепі | - | процес приведення 
оптичних систем приладів у робочий 
стан, при якому вони задовольняють 
вимогитехнічнихумов стосовноточності 
роботи, якості зображення маютьзадані 
оптичні характеристики (збільшення, 
полезорутаїн.). 


поворот, чин, характер)- полягаєв тому, 
що в дво- та багатокомпонентних си- 
стемах рідина - рідина чи рідина - газ 
фази, що співіснуютьпри великих тисках 
і певних температурах у полі тяжіння, 


явищ 


Я 








міняються місцями та, яка була зверху 
(меншгуста за звичайнихумов фаза), стає 
важкоюі опускаєтьсявниз.Я. б. викликає 

ться різницею стисливості компонентів і 

перерозподіломкон-центраційу фазах, що 
межують; при збільшенні тиску фаза, що 
містить компонент із більшою молекуля 

рною масою, стає важчою і тонев іншій 
фазі. Уперше я. б. спостерігав Х. Камме 

рлінгОннес (ІН. Капатейпдп-Оппе5) у 
системі водень (рідина) - гелій (газ): при 
температурі 20,1 К і тиску 49 атм газова 
фазаопускаласяпід рідку. Я. б. виявленов 
системах аміак - азот (при температурі 
180 К і тиску 1800 атм), аміак - азот- 

водень (при тиску 350-3700 атм і 

температурі 170К), у трифазнихсистемах 
із двомарідкимий однією газовоюфазами 
(метанол - толуол, ацетон - анілін) та 
інші. 

я. Еберхарда(рос явление Зберха 
рда англ ЕБбегілагц'5) еНесі - один із 
різновидівпримежовихефектівпроявлен 
няу фотографії. 

я. невзаємозамісності (рос. явление 
невзаймозаместимости англ гесіргосібу 
еНесі - полягає в тому, що при інших 
незмінних умовах та самакількість осві- 
тлення, що потрапляє на фотографічний 
матеріал, здійснює різну фотографічну 
дію прирізнихспіввідношенняхміж осві- 
тленістю на світлочутливому шарі та ви- 
тримкою. 

я. Пуркіньє (рос явлениеПуркинье 
англ Рикмкіпуе ейесі - позірна зміна 
яскравості по-різному пофарбованих 
предметівпри зміні їх освітленості. 

я. Сабатьє (рос явление Сабатье 
англ 5арайшег ейесі - фотографічний 
ефект,який полягаєв утворенні частково, 
а інколи й повністю оберненого (позити 
вного) зображення на світлочутливому 
шарі, якщо після зйомки і неповного 
проявлення піддати шар рівномірному 
засвіченню по всій площі, а після цього 
остаточнойого проявити. 

я. Фарадея (рос явление Фарадея 
англ Еагадауейесі - поворот площини 
поляризації лінійно поляризованого сві- 
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тла, яке поширюється у речовині вздовж 
силових ліній магнітного поля. Кут 
повороту площини поляризації прямо 
пропорційний напруженості магнітного 
поля і шляху, який проходить світло у 
полі. 

я. Штарка (рос явление Штарка 
англ 5кагК еНесі - зміна рівнів енергії 
атомів, молекул і кристалів під дією 
електричного поля. Я. Ш. можевиникати 
як у зовнішніх полях, так і в неоднорі 
дних полях, створюваних зарядженими 
частинками, які оточують частинку, що 
випромінює або поглинає(тТ. зв. обернене 
я. Ш.). Див. також тефрія кристалічно 
го поля. Спостерігаєтьсяза зсувом і роз 
щепленнямспектральнихліній. 

явищав напівпровідниках контакт- 
ні (рос явления в полупроводниках 
контактнье англ сопіасєрпепотепаїп 
5епісопсі сбОІЗ - нерівноважні 
електронні явища, що виникають при 
проходженні електричного струму через 
контакт напівпровідника з металом чи 
електролітом або через контакт двох рі- 
зних напівпровідників (гетероперехід) 
абочерезмежу двох областейтого самого 
напівпровідника з різним типом носіїв 
заряду(див. також р-п-перехід, і різною 
їхньою кон-центрацією. 

явища в напівпровідниках оптичні 
(рос. явленияв полупроводникахопти- 
ческие англ орбїса| ріпепотепа іп 
з5еплсопайсіогз. Вплив світла на напів 
провідниквиявляєтьсяв таких ефектах, як 
фотопровідність і фотоерс. На значну кі- 
лькістьоптичнихявищу напівпровідниках 
істотно впливають магнітні й електричні 
поля, а також механічні напруження | 
температура. 

явищав плазмі нелінійні (рос. явле 
ния в плазме нелинейньюв англ. 
попіїпеаг ріиепотепа іп а ріазта - 
виникають у результаті взаємодій хвиль, 
полів і частинок, при яких не виконує 
ться принцип суперпозиції хвиль і які 
описуються з урахуванням нелінійних 
доданків у рівняннях кінетики або ди- 
наміки плазмита в рівняннях Максвелла. 


явищ 


явищ 


Я 








Я. в п. н. виникають за досить малих 


амплітудхвиль. 
явища гальваномагнітні (рос явле 
ния гальваномагнитнье англ 


даїмапотадпебс рйепотепа - сукуги 
ністьявищ, пов'язанихіз дією магнітного 
поляН на електричні властивості провід: 
ників (металів, напівпровідників, напів 
металів), черезякі протікає електричний 
струм (густиною і). Розрізняють 
непарні гальваномагнітні явища, ха- 
рактеристики яких змінюють знак при 
зміні напрямку Н на зворотний (ефект 
Холла), і парні (поперечний 
магнітоопір), а також поздовжні 
(ЛІН) і поперечні (/ 1 Н). Я. г. зумовлені 
викривленням траєкторії в магнітному 
полі. Я. г. - однез основних джерелві- 
домостей про електронну енергетичну 
структуру напівметалів, про механізми 
розсіянняносіїв у напівпровідниках. 

явища гіромагнітні (рос явления 
гиромагнитнье м англ  дуготадспебіс 
ріпепотепа - те саме, що Явища 
магнітомеханічні. 

явища електрокапілярні (рос явле 
ния злектрокапилярньве англ 
еіесітосаріїіагу рпепотепа - явища, які 
полягаютьу зміні поверхневогонатягуна 
межі розділу двох фаз при зміні стрибка 
електричного потенціалу на ній. Напри 
клад, висотартутногостовпчикав капіля 
рі у присутності електроліту, що змочує 
стінки капіляра, залежитьвід потенціалу 
ртуті. 

явища електрокінетичні (рос явле 
ния злектрокинетические англ 
еіесітокіпенс риепотепа - явища, які 
виражаються або у виникненні руху 
однієї з фаз двофазної системи відносно 
іншої під дією зовнішнього електричного 
поля, або у виникненні різниці потенці 
алів у напрямку відносного руху фаз, ви- 
кликаного механічними силами. До я. е. 
належать: 1) електрофорез- рух у рідині 
завислих твердих частинок, пухирців 
газу, крапельіншої рідини тощопід дією 
зовнішнього електричного поля; 2) 
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електроосмос - рух рідини черезкапіля 
ри чи черезпоруваті діафрагми під дією 
зовнішнього електричного поля; 3) ефект 
Дорна - виникнення різниці потенціалів 
у рідині в напрямку осідання завислих 
твердих частинок; 4) виникнення різниці 
потенціалівміж кінцямикапіляраабо між 
поверхнями поруватої діафрагми, через 
яку продавлюєтьсярідина. 

явища капілярні (рос  явления 
капиллярнье англ сарійагу 
рінепотепа - сукупність явищ, зумовле 
них дією міжфазового поверхневого 
натягу на границі розділу середовищ, що 
не змішуються. До я. к. належатькапіля 
рне всмоктування, поява і поширення 
капілярних хвиль, капілярнепересування 
рідини, капілярна конденсація, процеси 
випаровування | і | розчинення при 
наявності викривленої поверхні. 

явища кооперативні (рос явления 
кооперативньв | англ соорегабме 
рінепотепа - явищав багаточастинковій 
системі, пов'язані з когерентною (по- 
годженою)взаємодією великогочислача- 
стинок (інакше кажучи, з розвиненими 
багаточастинковими кореляціями). Най- 
простіший прикладя. к. - гідродинамічні 
рухи (звук, теплопровідність! т. п.). Такі 
рухи пов'язані з локальними змінами те- 
рмодинамічних характеристик (густини, 
тиску та ін.), а такожшвидкості, і мають 
достатньо великі просторові та часові 
масштаби (необхідні для встановлення 
локальної рівноваги). Я. к. відбуваються 
як у рівноважних фізичних системах, так 
ії в системах різноманітної природи, що 
перебувають далеко від термодинамічної 
рівноваги. 

явища критичні (рос явления кри- 
тические англ сгіісаї рйепотепа - 
специфічні явища, що спостерігаються 
поблизу критичних точок рідин і розчи: 
нів, а такожпоблизу точок фазових пере 
ходів 2-го роду: ріст стисливості ре- 
човинив околі критичної точкирівноваги 
рідина - газ; зростання магнітної 
сприйнятливості та діелектричної прони- 
кності в околі точок Кюрі феромагнєти 


явищ 


явищ 


Я 








ківі сегнетоелектриків,  аномальновелике 
поглинанняУЗ, опалесценціятаїн. 

явища магнітомеханічні |Явища гі- 
ромагнітні) (сос явлениямагнитомеха 
нические, явления  гиромагнитнье 
англ  тадпеютесфапіс  ріепопепа, 
дуготадпейсріпепотепа - група явищ, 
зумовлених взаємозв'язком магнітного 
моменту мікрочастинок (наприклад, 
електронів в атомахі йонах) з їх власним 
кутовим (механічним) моментом 
(спіновим і орбітальним). Зміна макро 
скопічногокутовогомоментусистемимі- 
крочастинок (фізичного тіла) призводить 
до зміни магнітного моменту цієї Сик 
стеми, і, навпаки, при зміні магнітного 
моменту змінюється кутовий момент си- 
стеми частинок (тіла). Одне з я. м. - 
ефектБарнєтта(1909)- полягаєу виник. 
ненні додаткового магнітного моменту у 
феромагнетика, введеного в обертання. 
Обернене явище називається ефектом 
ЕЙнштейна- деХааза(1915). 

явища магнітотеплові (оос явления 
магнитотепловью англ тасдпевоНентаї 
рінепотепа - зміни теплового стану тіл 
при змінах їхнього магнітного стану 
(намагніченні або розмагніченні). Роз. 
різняютья. м. при адіабатичній (див. та- 
кож ефект магнітокалорйчний та 
ізотермічній зміні магнітногостану. 

явищаоптичні нелінійні нестаціона 
рні (рос. явления оптические нели 
нейньюнестационарнье англ. иппяїеаду 
попіїпеаг оріїсаї ріпепотепа - нелінійні 
оптичні явища, які спостерігаютьсяв імпу- 
льсних і промодульованих у часі полях 
електромагнітних хвиль. Більшість я. о. н. 
н. зумовлена інерційністю середовища 
(залежністю поляризації в заданій точці в 
даний момент часу від значення полів у 
більш ранні моменти часу). Інерційність 
нелінійного відгуку виявляється, якщо час 
відгуку нелінійності більший за тривалість 
оптичного імпульсу чи за характерний час 
модуляції хвилі (див. також синхронізм 
груповий). 

явища перенбєсення (рос явления 
переноса англ ігап5рогі рпепотепа - 
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нерівноважні процеси, у результаті яких у 
фізичній системі відбувається просторове 
перенесення електричного заряду, ре 
човини, імпульсу, енергії, ентропії чи 
якої-небудь іншої фізичної величини. 
Загальну феноменологічну теорію я. п., 
яку можна застосувати до будьякої си- 
стеми (газоподібної, рідкої чи твердої), 
дає термодинаміка нерівноважних про- 
цесів. Більш ддетальноя. п. вивчаєфізична 
кінетика. Загальна теорія я. п. розвиває 
тьсяв нерівноважнійстатистичній механі: 
ці наоснові рівнянняЛіувілляддляфункції 
розподілу всіх частинок, з яких складає 
ться система (див. також формули 
Гріна-Кубд. Причиная. п. - збурення, які 
порушують стан термодинамічної рі- 
вноваги. Перенесення фізичної величини 
відбуваєтьсяв напрямку, зворотному до її 
градієнта, внаслідок чого ізольована від 
зовнішніх впливів система наближається 
достанутермодинамічної рівноваги. 

явища поверхнєві (рос  явления 
поверхностнье англ 5ицТасе 
рінепотепа - явища, пов'язані з існуван 
ням міжфазових меж. В області контакту 
двох фазпід впливом різниці їх молеку 
лярносилових полів відбуваєтьсяутворе 
ння поверхневого шару, яке супроводжу 
ється адсорбцією, виникненням поверх 
невої енергії, поверхневого натягу, 
поверхневогоелектричногопіотенціалута 
інших специфічних поверхневих власти 
востей, будьякий прояв яких належить 
до поверхневихявищ. 

явища приелектроадні (рос явления 
призлектродньев англ  з5расеєпагцуе 
ріепотепа - процеси в газових розря 
дах у неоднорідній за концентрацією, 
температурою й іншими параметрами 
плазмі, розташованій між електродом і 
майжеоднорідноюплазмою. 

явища термоелектричні (рос явле 
ния термозлектрические англ 
тептогівсіїс рпепотепа - група фізи. 
чних явищ (явищаЗеєбека, Пельтьє і То- 
мсона), зумовлених взаємозв'язком між 
тепловими й електричними процесами в 
провідниках струму. Явище Зеєбека 


ЯДРО 


ЯДРО 


Я 








полягає у появі термоерс в замкнутому 
колі з різних матеріалів, якщо контакти 
між матеріалами підтримуються при рі- 
зних температурах. Явище Пельтьє поля: 
гає у виділенні або поглинанні тепла на 
контактах різних провідників при прохо- 
жденні черезних струму, явищеТомсона 
- це поглинання або виділення тепла, 
доповнювального до тепла Джоуля, в 
провіднику, по якому протікаєструм і в 
якому існує перепадтемператур. Якісно 
я. т. можно пояснити залежністю 
середньої кінетичної енергії вільних 
електронів, які переносять струм, від 
температури та від хімічної природи 
провідника. 

явища термомагнітні (рос явления 
термомагнитнье англ ітептопаспейс 
ріепотепа - сукупність явищ, по- 
в'язаних із дією магнітного поля на 
електричні та теплові властивості провід: 
ників, | усередині | яких створений 
температурнийградієнт. Відомі явищеНне- 
риста-Еттінсгаузена, явище Рігі-Ледюка 
Я-ща  термомагнітні зумовлені дією 
магнітногополяна рух електронів- носіїв 
струмуїі теплав провідниках. 


ЯДРб 1 (рос ядро англ писівщ, 
Кеплеї, пеагі, соге; (обч.) писіец5,Кеплеї, 
са5і, соге; (греблі плетіргапе, соге миаї; 
(хім. циклічна структура) гіпд; (в опорі 
матеріалів кепл; (мережі) пиб). 

я. атомне (рос ядро атомное англ 
аїотіс писіец5, аїотіс Кете) - 
центральна частина атома, що складає 
ться з нуклонів - протонів і нейтронів. 
Характеристиками я. а. є заряд ге (е - 
заряд одного протона), маса М і масове 
число А, що дорівнює числу нуклонів у 
ядрі. Число протонів 7 у я. а. визначає 
атомний номер елементу і його місце у 
таблиці періодичної системи елементів. 
Числонейтронівдорівнюєд - /. 

я. кристалізації Їзародок кристалі 
зації, затравка кристалізації, зерно 
кристалізації, центр  кристалізації| 
(рос ядро кристаллизации, зародьши 
кристаллизации, затравка кристалли 
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зации, зерно кристаллизации, центр 
кристаллизаций м англ  писіец5 (ої 
сгузіаійгайой,  сгу5іаїйгіпд  писіеце, 
50іїдійсаноп сепі»г, 5оїцїйсайоп сепіте, 
сгузівіїгабйоп дгаїп) - дрібна частинка, 
наякій починаєтьсявиростаннякристала. 
Я. к. можуть бути частинки самої ре- 
човини, щокристалізується, або речовини 
зі схожою структурою; кристалики, що 
виникають самочинно, або полікристали 
ки, на яких започатковується кристаліза 
ція. 

я. складене (рос ядро составноге 
англ  сотройиі писіец5. Модель 
складеного (проміжного) ядра за 
стосовується для опису ядерних реакцій 
на складних ядрах (Н. Бор, 193бр.). Вва- 
жається, що частинка, яка налітає, 
немовби заплутується у ядрі-мішені, а її 
енергія розподіляється між багатьма ну- 
клонами, так що середняенергія збуджен 
ня кожного з них виявляється меншою за 
енергію зв'язку. Така система живе від- 
носно довго, що дозволяє говорити про 
деякий проміжний квазірівноважний стан 
системи - складене ядро. Розпад 
складеногоядравідносно слабкозалежить 
відмеханізмуйогоутворення. 

ядра деформдбвані (ДОС ядра де- 
формированньхге; англ 5ітаїпейписіві -- 
атомні ядра, форма яких в основному 
стані відрізняється від сферичної; від- 
значаються аномально великим електри- 
чним  квадрупольним | моментом.  Де- 
формація ядер - квантовий ефект, по- 
в'язаний з оболонковою структурою ядра, 
з наявністю незаповнених оболонок. 

ядра дзеркальні (рос ядра зе 
ркальнье англ тіггог писіе) - ядра- 
ізобари, що переходять одне в одне при 
заміні протонів нейтронами і нейтронів 
протонами. Приклади я. дз.: 1НЗ - Не, 
4Ве! - зі, 
5В? хе аВе, ЄС - вої, 

ядра конденсації (рос ядра 
конденсации англ сопаепб5абоп писіе 
- найдрібніші нейтральні частинки або 
йони, на яких відбувається конденсація 
пари. 


ЯДРО 


ЯКІС 


Я 








ядра магічні (рос ядрамагические 
англ тадісписіеі - атомні ядра, у яких 
число нейтронів М або (і) число протонів 
2 дорівнює одному з т. зв. магічних чи- 
сел: 2, 8, 20, 50,82 і М - 126. М. я. від- 
різняютьсясередінших ядерпідвищеною 
стійкістю, більшою поширеністю в при- 
роді й іншими особливостями. Ядра з 
магічними М і 2 називаються двічі 
магічними. 

ядра нейтроннодефіцитні (рос. ядра 
нейтроннодефицитньве англ. пешігоп 
дебісії писіе| - атомні ядра, які мають 
меншукількістьнейтронів (У) порівняно 
зі стабільними ядрами з тією ж кільки 
стю 7 протонів, що є найпоширенішими 
в природі. Я. н. нестабільні і зазнають 
бетарозпаду, який супроводжується ви- 
силанням позитронів (В'-розпад) або 
захопленням електронів із внутрішніх 
електронних оболонок (див. також 
захбпленняелектроанне. 

ядра нейтроннонадлишкові (рос 
ядра  нейтронноизбьточнью англ. 
пешіхоп ехсез5 писСіІв| - атомні ядра з 
більшоюкількістюнейтронів (М) порівня 
но зі стабільними ядрами з тим же (кі- 
лькість протонів), найпоширенішими в 
природі. Я. н. нестабільнії зазнаютьбета- 
розпаду, висилаючи електрони (В 
розпад). 

ядраорієнтовані (бос ядраориенти 
рованнье англ огіепівсіписіві - сукугь 
ність атомних ядер з упорядкованою 
просторовою орієнтацією їх спінів. У 
звичайних умовах атомні ядра не оріє- 
нтовані. Для одержанняя. о. розроблено 
спеціальні методи, засновані на наявності 
в ядер магнітних дипольних і електри 
чних квадрупольних моментів, орієнта 
ційно жорстко зв'язаних з ядерними 
спінами. При накладанні магнітного поля 
магнітні моменти ядер орієнтуються 
уздовж поля (система ядер поляризує 
ться); неодноріднеелектричнеполе, взає 
модіючи з квадрупольним моментом 
ядра, призводить до  вишикування 
ядерних спінів (статичний метод). Ди- 
намічний метод: зовнішнім полем поля 
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ризуються електрони, і належним вин 
боромзбуджуванихпереходівелектронна 
поляризація "переганяється" в систему 
ядерних спінів (див. також резонанс я- 
дерний  парамагнітний резонанс 
електронний парамагнітний; одержан 
ня я. о. безпосередньо в процесах 
ядерних реакцій для дослідження швид 
ких процесів. 

ядра поляризовані (рос ядраполя 
ризованнье англ роїіагігеад писіві - 
див.ядраорієнтовані 


ЯДРО 2 в математиці (рос 
ядро в математике, англ Кетеї; 
(алг) депт) - функція К(х,у), яка задає 
інтегральнеперетворення 


Ь 


ФО - К(х, у) РООЛу, 


а 


що переводить функцію ЙЯх) у функцію 
іх). 

ЯКІСТЬ, -ості (рос качество англ 
чиаїйу, дгаде; (властивості) ргорегіу, 
пайшедаєродин) еййсіепсу/Ппепез5. 

я. аеродинамічна (рос качество аз- 
родинамическое м англ  аегодупатіс 
еїісіепсу,аегодупатісііпепез5Ліпепез5, 
ІйК(омегзагадганід - безрозмірнавели- 
чина, що є мірою транспортної ефекти 
вності літальногоапарата,який рухається 
в атмосфері. Вона характеризуєенергети 
чні витрати на переміщення вантажу на 
заданувідстань.Відношеннямаси тліта- 
льного апаратав польоті до сили тяги Р 
рухальної установки є кількістью кг 
політної маси, що припадаєна одиницю 
сили тяги, при сталому горизонтальному 
польоті 
тР з У/Х,. ВеличинаК з У5/Х, «СуіС,а 
називаєтьсяя. а. літального апарата(У» - 
політнамасалітальногоапарата,Х, - сила 
лобового опору, Суг - коефіцієнт аероди 
намічної піднімальної сили, Сг - КОефі 
цієнт лобового опору). Я. а. визначається 
головним чином формою тіла, а також 
умовами польоту і змінюється від 0 
(сфера) до декількох десятків (крило). 


ЯСКР 








При надзвукових швидкостях польоту я. 
а.тілазначноменшауцніж при дозвукових. 


ЯМА (рос яма англ (потенціальна 
ммег Ї; (техн.) рії; (вибоїна роєпоїв. 

я. потенціальна (рос яма потенци 
альная англ роїепійаімеіі, м.еіі) - обме 
женав просторі область, у якій потенці- 
альна енергія матеріальної точки (части 
нки) набуває значень, менших, ніж поза 
нею. Потенціальною ямою є коротк 
осяжний потенціал взаємодії частинок, 
який відповідаєїх притяганню. 
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ЯСКРАВІСТЬ, -ості (рос яркостб 
англ Бгідпілез5, Іштіпаюпсе, іпіеп5іїу, 
Іштіпо5ібу, Іита, бпійапсе, 1. - світлова 
величина, яка вимірюється відношенням 
сили світла а! в обраному напрямку до 
проєкції світної поверхні д15 на площину, 
перпендикулярну до того ж напрямку: 
І - ам/а5-созх, дес - кут між перпенди 
куляром до світної поверхні і напрямком 
сили світла. Я. вимірюється у Між- 
народнійсистемі одиницьу нітах (св/м?). 
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